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.92 
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31 

22 
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40 

18 
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-  .8 

14.9 

—  .3 

45 

16 

-20 

23 

1548 

0 

1  Q 

3 1 

17 

.39 

-  1.04 

.12 

20 

10.0 

8 
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2 

0 

0 
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19,2 

_  2,3 

8.5 

38 

20 

-16 

2 

1749 

2  8 

3 1 

1 9 

•  5 1 

•  36 

^7 

10,6 

18 

22  + 

^ 
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37  •  4M 

6  •  OM 

2  1  •  7M 

-  3.6 

49 

15 

•  5 

23  + 

4  1 

3 1 

9 

1,52 

•     ■  09 

1 

0 

EAGLE   FAA  AP 

28,6 

-  3.2 

12.8 

45 

13 

-27 

2 

1613 

0 

22 

31 

18 

•  89 

•  55 

9.4 

19 

12  + 

2 

0 

FORT  LEWIS 

32.7 

4.7 

18.7 

_  ^  ^  3 

48 

15 

-10 

n 

1426 

JJ 

1  6 

3  1 

1  4 

1.53 

-  .11 

.49 

10 

25.0 

5 

0 

0 

FRASER 

27.9 

-12.4 

7.6 

-  4.9 

41 

16 

-36 

2 

1771 

0 

2  0 

2  5 

1.54 

.02 

.53 

20 

6 

1 

0 

FRUITA 

23,6 

-  3.2 

10.2 

-15.8 

36 

27  + 

-17 

8 

1690 

o 

27 

3  i 

24 

.81 

,  08 

•  24 

5 

16.5 

14 

20  + 

4 

GATEWAY   1  SW 

28. 6 

-  .2 

14.2 

44 

19 

-21 

7 

1568 

Q 

2 1 

31 

2 1 

D 

1.14 

D 

.55 

17 

14.9 

15 

17 

3 

1 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //R 

22.0 

1.0 

11.5 

-14.5 

37 

20 

-12 

8+ 

1651 

27 

3 1 

1  6 

.79 

.15 

.43 

4 

12.8 

9 

21  + 

2 

0 

0 

GRAND   JUNCTION  6  ESE 

25.0 

1.6 

13.3 

41 

20 

-12 

8 

1597 

0 

27 

31 

13 

D 

1.40 

.48 

4 

14.7 

8 

18  + 

5 

0 

0 

GRAND   LAKE   1  NW 

30.1 

-  4.3 

12.9 

44 

15  + 

-28 

3 

1608 

0 

18 

31 

23 

.95 

.22 

4 

13.5 

2 1 

22  + 

5 

0 

0 

GRAND   LAKE   6  SSW 

23.8 

-  5.8 

9.0 

40 

14 

-28 

2 

1735 

o 

21 

3  1 

20 

.51 

.13 

10 

10.0 

16 

23  + 

1 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

31.* 

.2 

15.8 

44 

18 

-17 

6+ 

1517 

0 

18 

31 

16 

.49 

.13 

17+ 

10.2 

15 

11  + 

3 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

23.8 

-  4.7 

9.6 

47 

14+ 

-24 

28  + 

1717 

0 

23 

31 

20 

.94 

.22 

4 

10.5 

15 

31 

5 

0 

0 

GUNNISON 

19.7 

-11.6 

4.1 

-  7.3 

38 

19 

-26 

11 

1888 

0 

28 

31 

27 

.31 

-  .66 

.14 

9 

5.0 

10 

31  + 

2 

0 

0 

HAYDEN 

20.2 

-  7.9 

6.2 

43 

13 

-28 

1 

1823 

0 

27 

31 

23 

.60 

-  .44 

.17 

10 

15.9 

23 

11  + 

3 

0 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

20.4 

-  8.5 

6.0 

45 

14 

-33 

2 

1826 

0 

26 

31 

23 

.50 

.25 

4 

7.5 

u 

31  + 

2 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

32.4 

-  .1 

16.2 

-  7.2 

42 

31  + 

-11 

23+ 

1509 

0 

13 

31 

19 

1.07 

-  .23 

.32 

10 

21 

24+ 

5 

0 

0 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

29.5 

-  1.7 

13.9 

48 

24 

-17 

23 

1576 

0 

22 

31 

16 

.75 

.13 

20 

24.0 

42 

21  + 

2 

0 

0 

KREMMLING 

18. 7M 

-14. 2M 

2.3M 

47 

14 

-36 

2 

1949 

0 

31 

.24 

.10 

4 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LAKE  CITY 

30 

il 

-14.3 

7.9 

45 

13 

-26 

3 

1764 

0 

1 1 

.17 

.10 

27 

4.0 

1 

0 

0 

LITTLE  HILLS 

29 

,7 

-  3.6 

13.1 

49 

13 

-26 

2 

1604 

0 

22 

2  1 

.88 

.29 

4 

8.6 

18 

10 

5 

0 

0 

MARVINE  RANCH 

31 

.  0 

•9 

16.0 

48 

25 

-20 

1 1 

1513 

0 

1  9 

3 1 

1  6 

D 

1 . 56 

•  35 

4 

31.0 

7 

0 

0 

MAYBELL 

24 

3M 

-  8.8 

7 .  8M 

45 

13 

-34 

5 

1754 

0 

2  5 

3  1 

•  34 

.  15 

9 

7.0 

16 

10+ 

1 

0 

0 

MEEKER  NO.  2 

31 

■  3 

•  5 

15.9 

50 

13 

-19 

2 

1514 

0 

18 

31 

17 

.62 

.21 

4 

11.5 

19 

11  + 

4 

0 

0 

MEREDITH 

M 

M 

M 

48 

15 

-20 

2 

0 

31 

.96 

.32 

3 

18.5 

21 

31  + 

5 

0 

0 

MESA   LAKES  RESORT 

27 

.8 

-  .4 

13.7 

47 

24 

-22 

28+ 

1582 

0 

_ 
2  3 

3 1 

1  ** 

D 

3.00 

1.00 

87.5 

64 

10 

8 

2 

1 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

36 

1 2 

15.0 

25.6 

-  4.2 

47 

16  + 

2 

12 

1213 

0 

1 0 

3  1 

1.60 

.33 

•  62 

17 

23.7 

26 

21  + 

^ 

1 

0 

MONTROSE  NO  2 

29 

.9 

5.6 

17.8 

-  8.7 

48 

20 

-  5 

8  + 

1458 

0 

2  4 

3  1 

.50 

— 

.15 

.  29 

5 

8.0 

2 

0 

0 

NORTHDALE 

30 

•  6 

-  2.3 

14.2 

-  8.3 

41 

13 

-23 

6 

1569 

0 

19 

31 

21 

1  .05 

•  02 

.  34 

5 

15 

10 

4 

0 

0 

NORWOOD 

34 

.2M 

-  .7M 

16. 8M 

44 

14 

-13 

7  + 

1487 

0 

1  3 

3  1 

.65 

.43 

.32 

10 

13.0 

3 

0 

0 

OURAY 

35 

.0 

11.6 

23.3 

50 

15 

-  3 

23  + 

1285 

0 

1  6 

3  1 

7 

1.11 

.40 

27 

30.7 

32 

27 

4 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

37 

1 5 

.9 

18.3 

55 

15 

-15 

23  + 

1441 

0 

6 

31 

20 

1  .00 

.33 

17 

33.0 

26 

11  + 

3 

0 

0 

PALISADE 

PAONIA 

32 

.8 

1.1 

17.0 

42 

19 

-11 

23+ 

1481 

0 

14 

31 

18 

1.16 

.35 

1  7 

14.5 

21 

14+ 

4 

0 

0 

PARADOX 

31 

9M 

4.2M 

18. 1M 

49 

17 

-13 

7 

1448 

0 

3  1 

1.91 

.60 

17 

16.9 

16 

17 

5 

? 

0 

PITKIN 

25 

■  2 

-6.0 

9.6 

38 

30 

-22 

11 

1712 

0 

_ 
2  5 

3 1 

2  6 

.75 

.70 

.20 

10 

14.0 

26 

31  + 

4 

0 

0 

RANGELY 

15 

,7 

-15.7 

.0 

36 

20 

-33 

5+ 

2016 

0 

30 

31 

28 

.91 

.42 

10 

20 

25  + 

> 

0 

0 

RICO 

36 

.6 

•  3 

18.5 

54 

15 

-15 

23 

1436 

0 

12 

31 

16 

1.91 

•  55 

.  60 

9 

33.5 

58 

10 

6 

2 

0 

RIFLE 

29 

.0 

-  .9 

14.1 

-  9.1 

41 

18 

-16 

6 

1572 

0 

20 

31 

18 

.75 

.17 

.29 

* 

11.7 

19 

17 

3 

0 

0 

s  i  lverton 

31 

9 

-  7.5 

12.2 

-  4.5 

42 

26+ 

-21 

11 

1629 

0 

18 

31 

25 

.84 

■ 

•  62 

.20 

17 

6.5 

37 

20+ 

4 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

24 

5 

-  5.5 

9.5 

-  5.6 

45 

14 

-29 

2 

1715 

0 

2  2 

3  1 

2  2 

1 .03 

1.38 

.29 

4 

17.3 

30 

10 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

24 

1 

-15.2 

4 . 5 

42 

13 

-36 

11 

1877 

0 

26 

31 

28 

.30 

.  10 

4 

7.0 

1 1 

11  + 

1 

0 

0 

TELLUR I DE 

37 

5 

4.1 

20.  6 

.7 

52 

15 

-11 

23  + 

1362 

0 

9 

31 

12 

.81 

1.08 

.20 

9 

23.0 

35 

10 

2 

0 

0 

URAVAN 

36 

8M 

9.4M 

23. 1M 

46 

19+ 

-  6 

7 

1282 

0 

3  0 

5 

1.03 

.47 

17 

12.0 

4 

0 

0 

VALLECITO  DAM 

II 

35 

♦  7 

1 .3 

18.5 

52 

15 

-13 

22 

1436 

0 

13 

3  1 

16 

0 

YAMPA 

27 

>9 

.  8 

14.4 

44 

13 

-23 

3 

1563 

0 

20 

31 

16 

.  47 

.  19 

20 

8.0 

18 

22  + 

2 

0 

0 

YELLOW   JACKET  2  W 

32 

•  2 

7.3 

19.8 

45 

16 

0 

28+ 

1398 

0 

14 

31 

3 

1  .07 

.53 

17 

27.0 

34 

10 

4 

1 

0 

DIVISION 

13.6 

-  7.6 

.90 

.48 

16.0 

*       *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

AKRON   -  E 

II 

29 

7 

10.7 

20.2 

52 

16 

-13 

8 

1382 

0 

17 

31 

9 

.26 

.21 

27 

9.4 

14 

27 

1 

0 

0 

AKRON  FAA  AP 

29 

8 

12.3 

21.1 

47 

30 

-  6 

28 

1352 

0 

1  7 

3  1 

.23 

.10 

27+ 

7.9 

8 

29+ 

2 

0 

0 

BONNY  LAKE 

38 

5 

14.8 

26.7 

63 

16 

-  6 

9 

1183 

0 

11 

30 

4 

.62 

•  50 

27 

1 

1 

0 

BURL  I NGTON 

38 

6 

19.6 

29.1 

-  .6 

60 

15 

-  2 

8 

1 106 

0 

•J 

2  ~? 

1 

0 

.55 

•  13 

•  33 

26 

4.5 

2 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

38 

3 

16.2 

27.3 

-  2.1 

39 

16+ 

-  7 

10 

1161 

0 

10 

30 

4 

.21 

•  13 

.  15 

27 

5.0 

3 

28  + 

1 

0 

0 

FLAGLER   2  NW 

35 

9 

13.8 

24.9 

57 

15 

-  6 

6 

1237 

0 

1  3 

31 

8 

.99 

.68 

26 

10.0 

8 

27 

2 

1 

0 

HQLYOKE 

38 

9 

14.7 

26.8 

-  .5 

69 

15 

-14 

9 

1177 

0 

10 

30 

6 

.75 

.44 

.58 

27 

10.0 

7 

28  + 

2 

1 

0 

STRATTON  3  NE 

36 

5 

17.1 

26.  8 

56 

15 

-  9 

8 

1178 

0 

1 2 

28 

6 

.40 

.38 

27 

6.0 

4 

28+ 

1 

0 

0 

WRAY 

41 

0 

15.7 

28.4 

.  8 

63 

25  + 

-  6 

9 

1127 

0 

8 

3  1 

3 

.61 

.  19 

.58 

27 

6.5 

5 

27 

1 

1 

0 

YUMA 

35 

7 

15.8 

25.8 

53 

24+ 

-  4 

6 

1209 

0 

12 

31 

4 

.87 

•  45 

.  79 

27 

12.0 

e 

28  + 

1 

1 

0 

DIVISION 

25.7 

-  2.4 

.55 

.15 

7.9 

*       *  * 

Platte  drainage 

basin 

ALLENSPARK 

33 

3 

11.8 

22.6 

53 

15 

-23 

8 

1311 

0 

1  3 

30 

.42 

.30 

20 

13.0 

2 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

25 

9 

-10.2 

7.9 

43 

13 

-35 

2 

1770 

0 

2  2 

3 1 

2  5 

.08 

.03 

31  + 

2.0 

n 

3  + 

0 

0 

0 

BAILEY 

38 

>3 

5.8 

22.  1 

58 

15 

-14 

28  + 

1322 

0 

1  2 

30 

1  5 

•  42 

.35 

20 

7.0 

1 

0 

0 

BOULDER 

41 

2 

17.1 

29.2 

-  3.5 

64 

29 

-11 

9 

1104 

0 

26 

5 

1  .09 

•  37 

.  55 

20 

18.5 

9 

20 

4 

1 

0 

BRIGGSDALE 

36 

9 

11.5 

24.2 

56 

16 

-10 

11 

1257 

0 

14 

31 

6 

.52 

.52 

27 

8.0 

1 

1 

0 

BYERS  5  NE 

33 

9 

8.5 

21.2 

-  7.6 

55 

14 

-14 

5 

1349 

0 

1 4 

31 

12 

•  86 

•  43 

.57 

27 

11.0 

1 1 

28  + 

2 

1 

0 

CABIN  CREEK 

31 

,4 

10.8 

21.1 

50 

15 

-  7 

23 

1355 

0 

1  7 

31 

7 

.50 

.37 

20 

8.5 

8 

4  + 

2 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

42 

3 

4.8 

23.6 

59 

31 

-15 

9 

1278 

0 

3  1 

1  5 

•  68 

.  33 

21 

16.5 

1 3 

2  1 

2 

0 

0 

CHEESMAN 

42 

3 

3.5 

22  .9 

-  5.1 

63 

14 

-21 

28 

1298 

0 

3  1 

1  5 

•  75 

•  30 

.31 

27 

9.0 

6 

27 

3 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

38 

8 

9.9 

24.4 

60 

17+ 

-14 

9 

1254 

0 

12 

31 

9 

1 .25 

.70 

20 

13.8 

8 

21  + 

4 

1 

0 

OENVER  WSO  AP 

1  IK 

39 

8 

14.8 

27.3 

-  1.2 

63 

16  + 

-  7 

9 

1162 

0 

1 1 

27 

8 

1 .31 

.76 

.87 

20 

12.1 

7 

21 

2 

1 

o 

DENVER  WSO  CI 

R 

40 

1 

19.4 

29.8 

-  2.8 

66 

15 

-  4 

9+ 

1086 

0 

1  2 

25 

3 

D 

.60 

.11 

.33 

27 

12.0 

1 

0 

0 

ELBERT 

38 

3 

4.2M 

21  •  3M 

65 

25 

-18 

9 

1342 

0 

1  2 

3  1 

.63 

.35 

27 

5.8 

7 

27 

2 

0 

0 

ESTES  PARK 

38 

2 

14.3 

26.3 

.0 

56 

24 

-  8 

2 

1193 

0 

25 

8 

.05 

- 

.48 

.03 

4 

0 

0 

0 

EVERGREEN 

42 

OM 

3 .  3M 

22. 7M 

61 

29  + 

-15 

27 

1304 

0 

10 

31 

14 

.11 

.09 

27 

12.0 

9 

27 

0 

0 

0 

FORT  COLLINS 

38 

5 

14.7 

26.6 

.0 

59 

30+ 

-  5 

9 

1184 

0 

10 

29 

4 

•  26 

•  12 

.  12 

20 

7.4 

3 

21  + 

1 

0 

o 

FORT  LUPTON  1  N 

37 

4 

7.5 

22.5 

64 

14 

-11 

9+ 

1314 

0 

13 

31 

10 

.79 

.30 

.44 

20 

15.5 

10 

22  + 

2 

0 

0 

FORT  MORGAN 

32 

9 

8.7 

20  *  8 

-  3.5 

50 

16 

—  9 

28 

1360 

0 

1 4 

3  1 

1 1 

•  1 1 

•  23 

.10 

27 

1 

0 

0 

GRANT 

32 

4 

6.2 

19.3 

46 

25 

-13 

28 

1412 

0 

16 

31 

1  2 

.37 

.28 

20 

10.0 

26 

20 

1 

0 

0 

GREELEY  CSC 

36 

6 

13.3 

25.0 

.9 

57 

14+ 

-  5 

9 

1234 

0 

11 

31 

7 

1.36 

1.01 

.65 

20 

13.4 

7 

29+ 

2 

2 

0 

IDAHO  SPRINGS 

41 

6M 

12. 5M 

27. 1M 

60 

16  + 

-10 

9 

1167 

0 

6 

30 

7 

.80 

.50 

19 

2 

1 

0 

JONES  PASS  2  E 

26 

5 

1.8 

14.2 

45 

16 

-12 

23+ 

1568 

0 

22 

31 

15 

.95 

.24 

13 

14.5 

27 

28  + 

4 

0 

0 

JULESBURG 

38 

9 

13.3 

26.1 

-  1.6 

69 

13 

-19 

9 

1199 

0 

10 

30 

8 

.80 

.39 

.27 

27  + 

5 

27 

3 

0 

0 

KASSLER 

41 

0 

13.9 

27.5 

-  5.2 

63 

15  + 

-11 

9 

1159 

0 

10 

2^ 

8 

1  .44 

.72 

.52 

20 

22.5 

16 

21 

3 

2 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

R 

37 

.8 

12.8 

25.3 

68 

IS 

-11 

9 

1224 

0 

13 

31 

6 

.85 

.60 

27 

6.1 

3 

1 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

23 

2 

-  9.2 

7.0 

42 

30+ 

-29 

2 

1797 

0 

21 

31 

23 

.26 

.12 

27 

4.6 

10 

3+ 

2 

0 

0 

LAKEWOOD 

39 

5 

15.2 

27.4 

-  4.1 

61 

30+ 

-  7 

9 

1159 

0 

10 

28 

7 

1.14 

.49 

.78 

21 

11.0 

7 

21 

3 

1 

0 

LONGMONT  2  ESE 

37 

•  1 

8.8 

23.0 

-  4.0 

39 

15 

-11 

9 

1296 

0 

13 

30 

11 

.97 

.62 

.75 

20 

12.0 

8 

20 

2 

1 

0 

NEDERLAND  2  NNE 

35 

0 

7.4 

21.2 

36 

16 

-14 

9 

1349 

0 

14 

31 

12 

.85 

.36 

20 

21.0 

12 

21 

3 

0 

0 

NEW  RAYMER 

34 

.9 

13.5 

24.2 

54 

16+ 

-  7 

3 

1257 

0 

14 

31 

7 

.30 

.13 

27 

6.9 

3 

22* 

1 

0 

0 

PARKER  7  E 

37 

,7 

7.5 

22.6 

64 

16 

-17 

9 

1308 

0 

11 

31 

12 

.31 

.04 

.21 

20 

9.0 

9 

28  + 

2 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

36 

9M 

7.4M 

22. 2M 

57 

24 

-17 

28 

1324 

0 

12 

31 

10 

•  40 

.32 

20 

10.8 

8 

20 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  52fe55ft?° 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum. 

0! 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

t  > 

SI 

'si 

■li 

0 
H 

SEDGWICK  5  S  R 

36.0 

13.2 

24.6 

59 

16+ 

-13 

9+ 

1247 

0 

1  2 

30 

8 

.68 

.30 

28  + 

10 

28 

2 

0 

0 

SPICER 

25.6 

1.9 

13.8 

45 

14 

-28 

1 

1581 

0 

21 

31 

1  7 

•  33 

-  .60 

.27 

20 

io.o 

16 

20+ 

1 

0 

0 

STERLING 

33.0 

11.9 

22.5 

-  2.3 

56 

1 5 

-  4 

28 

1310 

0 

1  5 

3  1 

Q 

.40 

•  07 

•  38 

27 

1 

0 

0 

HALDEN 

21.7 

-  4.2 

8.8 

40 

14 

-32 

2 

1742 

0 

23 

31 

18 

.25 

.15 

20 

4.5 

14 

12+ 

2 

c 

0 

WATERDALE 

37.5 

15.3 

26.4 

-  2.1 

68 

16 

-  9 

9 

1187 

0 

13 

28 

4 

•  55 

.12 

•  23 

20 

10.3 

5 

21 

3 

0 

0 

ft  T  W  T  C  T  riM 

U  I  ■.  1  b  I  UN 

22 . 3 

-  4.2 

.63 

.13 

10.9 

_t_*__i4*_    *  .... 

RID   GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALA^UjA    H3U    Ar  K 

2*. 7 

-13.6 

5.6 

-11.8 

36 

17 

-24 

23+ 

1839 

0 

27 

31 

31 

•  16 

-  ,10 

.06 

31 

3.9 

5 

7+ 

0 

0 

0 

B  L  ANC  A 

28.1 

-  7.5 

10.3 

39 

16 

-17 

29  + 

1690 

0 

23 

31 

27 

•  22 

.06 

31  + 

3.3 

0 

0 

0 

fCMTCD     /.  CCU 

LtlNltK  H 

23.4 

-14.7 

4.4 

35 

18 

-24 

8 

1872 

0 

29 

31 

30 

T 

T 

21  + 

T 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

28.1 

-  .7 

13.7 

-  7.1 

40 

14 

-14 

3 

1583 

0 

22 

31 

20 

T 

.  .46 

T 

31  + 

T 

0 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

29. 1 

3.2 

16.2 

40 

14+ 

-  8 

28  + 

1506 

0 

21 

31 

11 

.03 

.03 

3 

3.0 

10 

3+ 

0 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

25.7 

-16.0 

4.9 

-  7.8 

41 

13 

-32 

23  + 

1861 

0 

24 

31 

27 

.20 

-  .81 

.20 

20 

2.0 

l 

0 

0 

MANASSA 

26.8 

-  7.6 

9.6 

-  8.5 

43 

13 

-19 

8  + 

1708 

0 

26 

31 

28 

.11 

-  ,26 

.07 

1 

1.5 

3 

1 

0 

0 

0 

MONTE  VISTA 

23.7 

-  4.9 

9.4 

35 

31 

-14 

11  + 

1718 

0 

28 

31 

25 

.03 

.03 

1 

.5 

6 

30+ 

0 

0 

0 

SAGUACHE 

27.0 

-  7.3 

9.9 

38 

13 

-17 

30 

1703 

0 

26 

31 

29 

.04 

-  .32 

.04 

17 

1.5 

0 

0 

0 

WDLF  CREEK  PASS  1  E 

30.6 

2.3 

16.5 

50 

15 

-15 

9 

1497 

0 

18 

31 

15 

2.70 

.67 

5 

121.0 

10 

2 

0 

DIVISION 

10.1 

-  7.1 

.35 

-  .26 

13.7 

fee  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 
JANUARY  1973 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1 

2  | 

3 

4  | 

5  1 

6 

7      8   |  9 

10  | 

11  | 

12 

13  |  14 

l  15 

16 

1  17 

18 

19 

20 

21 

22     23  24 

25  |  26  | 

27 

28  | 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BAS I N  01 

AMY 

.25 

T 

.05 

.  1  o 

.  10 

BRANDON 

.06 

BRANSON 

BUE  NA  VISTA 

.06 

.04 

T 

•  02  . 

BUTLER  RANCH 

.13 

.06 

.05 

CAMPQ  7  S 

CANON  CITY 

.17 

.  10 

.03 

.03 

T 

.01 

T 

T 

T 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

.01 

T 

T 

T 

T 

•  01 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

.  0 

.63 

T 

T 

.04 

T 

.04 

.03 

.  52 

DOHERTY  ranch 

.83 

.03 

.60 

EtDS 

.39 

T 

T 

.04 

.06 

T 

.01 

T 

.01 

.27 

F3R0ER  «  S 

.  10 

T 

.02 

T 

.05 

T 

T 

T 

.01 

FOUNT A  IN   2   M W 

T 

T 

T 

T 

X 

7 

T 

T 

FOWLER   1  SE 

.13 

T 

.01 

T 

.02 

.01 

T 

T 

.07 

.02 

CUFFEY   10  SE 

.09 

•  04 

•  05 

T 

T 

HOLLY 

.31 

.03 

.01 

.02 

•  01 

.01 

T 

T 

.21 

JOHN  MARTIN  DAM 

.02 

.01 

T 

T 

•  01 

if  t  t  r  ad  en*j 

.99 

T 

.02 

T 

T 

•  87 

LA  JUNTA   FAA  AP 

.27 

T 

T 

.01 

■  o  1 

T 

.03 

T 

T 

T 

T 

.05 

.03 

.09 

•  09 

LAMAR 

.28 

T 

T 

T 

.02 

.01 

.04 

.01 

T 

T 

.02 

•  14 

.02  ■ 

LAS  AN  I  MAS 

.17 

T 

T 

T 

.01 

.01 

T 

T 

.01 

.01 

•  11 

L  E  AOV I L  L  E 

T 

T 

T 

T 

.02 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

T 

T 

L I MON  MS  MO 

•  01 

.01 

T 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.05 

T 

T 

.14 

.13 

NORTH  LAKE 

.64 

.  19 

■  03 

.03 

.07 

.  0  0 

■  02  • 

ORDWAY 

.24 

.01 

.02 

.01 

•  01 

T 

.19 

T 

PALMER  LAKE 

02.19 

)  .20 

01.20 

.79 

P  ENRDSE 

.04 

.04 

PUEBLO  WSO  AP                  / /R 

.11 

T 

T 

.02 

.03 

■ :  i 

.03 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

PUEBlO  ARMY  DEPOT 

.06 

.02 

.04 

PUEBLO  6  SSW 

.12 

.07 

•  01 

.02 

.01 

T 

T 

.01 

ROCKY  FORD  2  ESE 

)  .30 

T 

T 

.01 

.01 

T 

.02 

.01 

0 

.25 

RJXTQN  PARK 

.35 

.01 

.14 

.03 

T 

.17 

T 

clfrrtA 

.90 

.25 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.15 

T 

.50 

.07 

.02 

.03 

.01 

•  01  . 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSH  // 

1.32 

T 

.01 

.10 

.  02 

T 

.66 

.03 

.48  . 

STON I NGTON 

.57 

T 

T 

.01 

.04 

.46 

.06  . 

SUGARlQAF  RSVR   1  E5B 

.27 

T 

T 

T 

.03 

•  02 

T 

•  05 

.16 

.01 

TACONY  10  SE 

.03 

T 

.01 

T 

.01 

.01 

T 

T 

T 

TRINIDAC 

.14 

01 

. 

.10 

TRINIDAO   FAA  AP 

'.11 

.15 

!02 

.04 

.31 

T 

!o5 

T 

T 

.11 

.27 

.03  . 

TROY   1  SE 

.39 

.02 

.01 

T 

T  T 

.36 

thin  lakes  reservoir 

.01 

T 

T 

T 

.01 

T 

TWO  BUTTES 

WAlSENBLRG  POWER  PLANT 

.28 

.02 

T 

T 

T 

r 

.02 

.05 

.03 

T 

.  16 

.71 

T 

.03 

.05 

•  OS 

.  H  3 

•  10  . 

.32 

.05 

.02 

•  08 

.03 

.10 

.04  . 

WETMORE  9  S 

.56 

.17 

T 

T 

T 

.  14 

T 

.  0  3 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

.70 

•  09 

.28 

.07 

.05 

.24 

T 

.01 

AMES 

.80 

* 

.04 

■  04 

T 

.09 

.21 

' 

.26 

.01 

.02 

.03 

T 

.04 

.03 

T 

.01  . 

.28 

.23 

.02 

.22 

T 

T 

.09 

T 

•  22 

•  02 

.  C  5 

.09  . 

BER  HOUD 

2.12 

.03 

.04 

.17 

.03 

.03 

T 

.23 

.11 

T 

.14  T 

.13 

"oi 

•  17 

.68 

04 

.20 

.07 

BLUE  MESA  LAKE 

.52 

T 

T 

.03 

.01 

.  16 

.21 

T 

.08 

.03 

BONO 

.20 

.11 

.02 

.07 

B ONHAM  RESERVOIR 

.15 

.15 

.85 

.35 

.15 

•  05 

T 

.40 

.15 

7 

.35 

T 

7  ! 

B  R  E  C  h  E  NR  I  0 C  E 

.48 

.08 

.01 

T 

T 

.09 

.04 

.  0  1 

.03 

.01 

•  14 

.02 

T 

.03  . 

BRQWN5  PARK  REFUGE 

]  .14 

3  .10 

T 

T 

.04 

CED&R EDGE 

1.07 

.26 

.21 

.03 

.12 

.20 

T 

•  05 

CINARRO" 

)  .51 

.08 

.35 

D  .05 

.03 

.03 

.04 

T 

T 

.06 

.28 

•  16 

.06 

T 

T 

T 

CjCHETOPA  CREEK 

.20 

.20 

T 

C  QL  L  BR AN   2  5w 

.38 

.05 

.06 

.27 

COLORADC  NAT  MON 

.92 

.48 

.07 

.07 

.21 

.09 

CORTEI 

.77 

.08 

.07 

•  03 

.19 

.33 

.07 

.02 

.03 

02 

•  18 

.05 

T 

.12 

T 

.01 

.05 

T 

T 

CRESTED  BUTTE 

K37 

T 

.34 

.07 

f 

.09 

.30 

.09 

.06 

.24 

.18 

T 

T 

DELTA  3  NW 

DILLON  1  E 

.39 

T 

T 

.04 

T 

.08 

T 

T 

T 

.01 

.12 

.10 

.01 

.03 

T 

DINOSAUR   NAT L  MONUMENT 

.51 

.05 

T 

T 

.OB 

.02 

T 

.36 

T 

T 

T 

T 

DOLORES 

.22 

■  16 

.33 

.32 

.34 

.17 

DURANGO 

KS2 

.35 

.12 

.31 

.66 

.06  . 

EAGLE   FAA  AP 

.89 

T 

.55 

.03 

.04 

•  17 

T 

T 

T 

T 

T 

.09 

.01  . 

ELECTRA  LAKE  //R 

1.70 

T 

.65 

.05 

•  20 

.50 

.15 

T 

.13  . 

FORT  LEWIS 

1.53 

.06 

■  30 

•  12 

.49 

.46 

.10  . 

.02 

.16 

.02 

.13 

.02 

.03 

.13 

T 

.53 

.13 

T 

.05 

.17 

.06  . 

HU I  A 

!ei 

•  19 

.24 

T 

T 

.15 

T 

.08 

.13 

.02 

T 

GATEMAY   1  SW 

D  1.1* 

T 

.  00 

.08 

GlENmOOD  SPRINGS  1  N 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //R 

.79 

.02 

.43 

.03 

T 

T 

•  12 

.01 

T 

T 

T 

T 

.06 

T 

.04 

.08 

T 

T 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

.48 

.41 

.26 

0.15 

.10 

GRAND  LAKE    1  NH 

.93 

.22 

.01 

.13 

.11 

.20 

.13 

.09  . 

GRAND  LAKE   6  SSW 

.51 

•  07 

02 

T 

.05 

■  13 

.  02 

.03 

•  02 

.03 

.03 

•  02 

.05 

.01 

T 

T 

•  01  • 

GRAND  VALLEY 

•  49 

.13 

.12 

.06 

.13 

.03 

.02 

GREEN  MOUNTAIN  OAH 

.94 

.22 

.15 

T 

.03 

.10 

.03 

.16 

.04 

.21  '. 

T 

.01 

.11 

T 

.03 

T 

.02 

T 

I 

•  15 

T 

T 

.30 

T 

T 

.22 

T 

T 

- 

A 

.80 

.04 

.13 

.07 

■  06 

.17 

.06 

.08 

.05 

T 

T 

T 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SM 

.50 

.23 

T 

.08 

T 

.02 

.15 

_ 

IGNACIO  1  N 

1.07 

.14 

.01 

.08 

.32 

.19 

.19 

.03 

.11  ! 

INDEPENDENCE   PASS  5  Sh 

.04 

.02 

.10 

.07 

•  01 

.06 

.04 

.09 

.02 

.13 

.06 

.06 

.03  . 

K  RE  MML I NG 

.24 

.10 

.05 

.07 

•  02  . 

LAKE  CITY 

.17 

.07 

.  10 

LITTLE  HILLS 

.88 

.06 

.29 

.01 

T 

■  11 

.10 

.10 

.18 

.01 

T 

T 

MANCOS 

.92 

.06 

.11 

T 

T 

.30 

T 

.33 

.12 

T 

MARVINE  RANCH 

.  35 

.200 

•  20 

.30 

.20 

.10 

MAYBElL 

!S4 

T 

.04 

.15 

.01 

.03 

.02 

.07 

MEEKER  MO.  2 

.62 

.21 

•  12 

.10 

T 

.07 

■  10 

.02 

T  ! 

MEREDITH 

.96 

.0* 

.32 

.14 

T 

.16 

.02 

.12 

.03 

T 

.11 

T 

MESA  LAKES  RESORT 

)  3.00 

c 

.  10 

1.00 

.21 

T 

•  62 

.20 

.01 

T 

.25 

.10 

T 

.40 

T 

.06 

.09  . 

MESA  VEROE  NAT  PARK 

1.60 

.07 

.18 

.07 

T 

.09 

.34 

.62 

.23 

T 

MONTROSE  NO  1 

.51 

.05 

.23 

.02 

.14 

T 

.01 

T 

.05 

.01 

MONTROSE  NO  2 

.50 

.29 

T 

.15 

T 

.01 

T 

.04 

.01 

NMTHOALE 

1.05 

.31 

.14 

.34 

.20 

.03 

.03 

T 

NORWOOD 

.65 

.17 

•  12 

.32 

.04 

T 

T  ! 

S*«  r*l*t«nc 

t  notes  loilowi 

g  Station 

torn 

-  5  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

I  I 
13      14  15 

16  17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  24 

25  26 

27 

28  |  29 

30 

.12 

.01 

.18 

.04 

.05 

7 

.25 

.03 

.40 

.05 

.13 

.04 

.01 

.06 

.23 

.33 

.01 

.06 

.03 

T 

.07 

.21 

•  16 

.26 

.35 

.  -) 

.08 

.  5U 

.32 

.06 

.22 

.10 

.06 

.05 

.05 

■  05 

.20 

.10 

.05 

.10 

.05 

T 

.28 

.04 

.22 

.10 

.16 

.18 

.05 

T 

T 

.42 

.27 

.22 

.10 

.10 

.07 

.60 

.17 

.55 

.20 

.03 

.04 

.02 

.29 

7 

.18 

.09 

T 

.17 

7 

7 

7 

7 

.28 

T 

7 

.  14 

T 

.37 

T 

.05 

•  11 

.18 

.06 

.07 

.13 

7 

.06 

.06 

.06 

•  15 

.12 

.20 

.05 

7 

.12 

.29 

.10 

.23 

.04 

.09 

.07 

.13 

•  04 

.02 

.10 

.05 

7 

.05 

.05 

.05 

T 

.04 

•  20 

.17 

T 

.07 

.05 

.09 

.01 

.05 

.08 

.01 

.13 

.20 

.01 

.07 

.14 

7 

.47 

.03 

.36 

.12 

7 

.09 

.28 

.44 

.07 

.14 

- 

7 

•  05 

.13 

"0S 

.09 

.09 

.20 

.06 

7 

.03 

!l3 

T 

.06 

.19 

.03 

.11 

.10 

•  02 

.24 

.53 

7 

.04 

.01 

.01 

7 

.02 

.01 

•  21 

7 

T 

T 

7 

.01 

.01 

7 

7 

7 

.01 

.10 

.10 

T 

.02 

7 

.03 

.01 

T 

7 

.01 

7 

.50 

.05 

D 

.20 

.33 

.02 

7 

•  13 

.02 

T 

.04 

T 

T 

7 

.68 

.25 

T 

.03 

T 

.02 

7 

7 

T 

.32 

T 

!oi 

T 

!o2 

.01 

7 

7 

.12 

T 

.01 

.58 

T 

T 

T 

7 

7 

7  7 

•  23 

7 

T 

7 

7 

.  iZ 

7 

T 

7 

.02 

T 

7 

7 

.  38 

■  02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.43 

.38 

T 

T 

T 

T 

.03 

T 

.5B 

T 

7 

.CS 

7 

7 

7 

.79 

T 

T 

7 

.30 

.12 

.03 

7 

.02 

.35 

.07 

.  02 

.12 

7 

T 

7 

.02 

7 

7 

.55 

.19 

.19 

7 

.52 

T 

7 

7 

7 

.20 

.09 

.57 

T 

T 

T 

7 

7 

.37 

.13 

7 

.09 

.33 

7 

.26 

.27 

.17 

.31 

.70 

.10 

.25 

.20 

.02 

7 

7 

7 

.01 

.02 

.01 

7 

.87 

.03 

7 

.07 

.26 

0 

.05 

.04 

7 

.01 

7 

.09 

.08 

.33 

T 

T 

.01 

7 

7 

7 

7 

.30 

.08 

7 

.70 

.30 

T 

.05 

.  18 

.05 

.35 

.03 

.02 

7 

7 

.02 

.09 

.  0  2 

T 

7 

7 

.01 

.12 

.03 

.08 

.04 

.03 

■  01 

.01 

.44 

.08 

.18 

.01 

7 

.10 

.15 

T 

T  T 

7 

.28 

.09 

. : . 

.01 

.01 

.01 

T 

7 

.65 

.08 

.59 

.05 

T 

7 

.04 

1.11 

.11 

7 

.49 

.50 

.30 

.03 

' 

.09 

T 

.07 

.24 

.  06 

•  14 

■  14 

.  14 

.02 

.02 

.02 

.27 

.20 

.27 

■  01 

7 

•  02 

.52 

.51 

.38 

.  15 

•  60 

.02 

- 

.10 

7 

7 

.12 

.19 

.78 

.17 

T 

7 

7 

T 

.75 

.04 

.18 

T 

.36 

.16 

.29 

.04 

T 

T 

•  04 

7 

7 

T 

.09 

.02 

7 

.15 

T 

7 

.21 

7 

7 

.10 

.32 

7 

.04 

T 

T 

T 

7 

.32 

.53 

.38 

.06 

T 

T 

.01 

7 

.07 

.30 

.30 

.05 

T 

7 

7 

7 

7 

.27 

T*. 

.01 

.01 

7 

7 

.01 

.38 

T 

•  15 

•  10 

.03 

7 

7 

.23 

•  14 

.15 

■  01 

.01 

.20 

■  02 

.04 

T 

.01 

7 

7 

T 

7 

7 

.02 

.03 

7 

T 

.04 

.01 

.02 

.06 

.03 

7 

7 

T 

T 

7 

7 

7 

T 

T 

.03 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

.20 

.07 

7 

7 

.04 

.03 

T 

7 

7 

.04 

7 

T 

.16 

■  61 

.67 

.10 

.10 

.05 

.19 

.21 

.03 

.19 

.33 

.16 

OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 
PA0N1  A 
PARADOX 

PARSHALL   10  SSE 

PI7KIN 

PL ACERVI LLE 

PYRAMID 

RANCELY 

RICO 

RIFLE 

SARCEN7S 

SHOSHONE 

SILVER70N 

S7EAMB0A7  SPRINGS 

T AC  DMA 

7 AY  LOR  PARK 

7ELLUR I OE 

URAVAN 

VALLEC [70  DAM 
HIN7ER  PARK 
YAMPA 

YELLOW  JACKE7  2  M 


AKRON  4  E 
AKRON  F A A  AP 
BONNY  LAKE 
BURL ING70N 
CHEYENNE  WELLS 

FLAGLER  2  NW 

FLEMING   1  s 

GENOA   1  W 

HOLYOKE 

I  DAL  I  A  2  NNW 

LEROY  7  WSW 
07IS   11  NE 
S7RA770N  3  NE 
VONA 
WRAY 


YUMA 


ALLENSPARK 

ANTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BR  I GGSOALE 

BVERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CAS7LE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WSO  AP 
DENVER  WSO  CI 
EAS70NV I LLE   1  NNW 
EL8ER7 
ES7ES  PARK 

EVERGREEN 
F0R7  COLLINS 
F0R7  LUP70N  1  N 
F0R7  MORGAN 
GE0RGE70WN 

GRAN7 

GREELEY  CSC 
HAWTH3.RXE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKEWDOD 

L0NGM0N7  2  ESE 
NEDERLANO  2  NNE 
NEW  RAYMER 
PARKER  7  E 
RED  FEA7HER  LAKES 


SSE 


SEDAL I A  4 
SEDGWICK 
SRICER 

SOUAW  M0UN7AIN 
S7ERLING 

WALDEN 
WA7ERDALE 
WINDSOR   1  SE 


ALAMOSA  WSO  AP 
BLANCA 

CEN7ER  4  SSW 
DEL  N0R7E 

GREA7  SANO  DUNES  NM 

HERM17  7  ESE 
MANAS  S  A 
M0N7E  VIS7A 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS   1  £ 


1.05 
.84 

1.03 


1.50 
.47 
1.07 


.08 

.42 
1.09 


.37 
1.36 
1.82 


1.14 

.97 
.8! 
.30 
.31 

.40 
1.29 


DAILY  TEMPERATURES  ".W 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

7  8 

1 1 

1 2 

13  j 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         *  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

22 
0 

32 
-  6 

30 
-  4 

28 
-  4 

31 
-  2 

27 
-  3 

31 
-  4 

32 
-  4 

32 
2 

34 
3 

31 

2 

42 
6 

44 
26 

45 
16 

51 
19 

47 

12 

47 
23 

48 
18 

48 
16 

35 
13 

28 
15 

33 
4 

37 

4 

45 
11 

45 
13 

45 
14 

37 
20 

28 

2 

44 
4 

44 
9 

40 
12 

37. 
7 . 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

36 
19 

32 
13 

45 
20 

38 
15 

24 
12 

27 
10 

20 
9 

20 
4 

14 
-  2 

9 

-  2 

24 
9 

42 
21 

58 
37 

61 
31 

62 
36 

62 
40 

6 1 
39 

54 
34 

53 
34 

50 
32 

36 
25 

42 
20 

37 
17 

51 
31 

62 
33 

61 

20 

53 
29 

32 
14 

42 
29 

61 
4? 

62 
29 

42. 
22  • 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

22 
9 

28 
6 

29 
12 

12 
4 

21 

2 

12 
0 

10 
1 

7 

-  5 

0 

-  8 

23 
-  5 

28 
6 

49 
20 

48 

30 

53 
33 

52 
30 

52 
31 

48 
30 

45 
27 

50 
27 

33 
24 

32 
22 

29 
13 

43 

11 

49 
26 

48 
25 

43 
26 

26 
13 

43 
5 

47 
24 

58 

30 

37 
29 

34. 
16. 

OELHI 

MAX 
MIN 

35 
20 

43 
20 

35 
11 

20 
15 

24 
11 

19 
11 

15 

10 

14 
6 

10 

2 

23 
2 

43 
-  1 

57 
16 

61 
34 

63 
30 

65 
26 

64 
33 

58 
33 

56 
27 

63 
23 

50 
26 

34 
21 

34 
21 

48 

11 

59 
16 

61 
21 

49 

20 

28 
20 

28 
-  8 

41 
12 

56 
27 

47 
26 

42. 
17. 

EAOS 

MAX 
MIN 

35 
12 

39 
13 

32 
17 

22 
5 

19 
7 

19 
5 

17 
8 

13 
3 

8 

1 

20 
-  2 

30 
-  2 

46 
4 

50 
24 

59 
27 

53 
28 

58 
29 

53 
27 

49 

32 

58 

23 

48 
29 

35 
23 

33 
27 

49 
13 

56 
24 

54 
23 

42 
19 

32 
19 

32 
3 

51 
10 

61 
25 

49 

30 

39. 
16. 

FOROER  9  S 

MAX 
MIN 

33 
10 

37 
8 

33 
9 

23 

2 1 
3 

18 

3 

16 

3 

10 
-  5 

1  7 
2 

23 
-  6 

33 
-  7 

50 
3 

54 
23 

59 
25 

57 
26 

55 
27 

52 
23 

52 
28 

53 
23 

37 
28 

36 
23 

36 
27 

51 
7 

58 
19 

57 
18 

43 
17 

32 
18 

36 
3 

53 
18 

65 

22 

40 
31 

40. 
14. 

HOLLY 

MAX 
MIN 

40 
18 

34 
20 

37 
22 

31 
12 

20 
13 

19 
8 

19 
8 

11 
5 

10 
4 

10 
3 

17 
-  1 

28 
-  3 

40 
10 

52 
21 

54 
27 

52 
24 

47 
24 

50 
20 

52 
23 

63 
31 

44 
28 

36 
30 

38 
16 

44 
16 

60 
18 

59 
20 

39 
25 

36 
12 

31 
12 

55 
19 

61 

20 

38.' 
16. 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

43 
19 

47 

12 

42 
15 

29 
13 

22 
9 

2 1 
9 

14 
8 

15 
4 

10 
3 

9 

-  1 

15 
-  1 

27 

0 

40 
9 

45 
15 

53 
24 

50 
25 

56 
27 

5  1 
31 

50 
25 

54 
20 

40 
24 

43 

28 

36 
14 

45 
15 

53 
22 

56 
23 

40 
19 

32 
12 

39 
8 

51 
18 

61 
28 

38. 
15. 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

36 

11 

40 
11 

30 
16 

21 
6 

20 
5 

20 
-  1 

17 
6 

14 
2 

12 

0 

18 
-  3 

35 
-  2 

49 
1 

55 
19 

63 
23 

61 
25 

56 
27 

52 
25 

50 
27 

60 
21 

45 
26 

34 
22 

30 
25 

49 

10 

59 
21 

56 
19 

41 
21 

33 
12 

32 
2 

48 

10 

60 
16 

47 
29 

40. 

13. 

LA  JUNTA  PAA  AP 

MAX 
MIN 

30 
17 

40 
12 

30 
13 

22 
11 

16 
S 

19 
5 

17 
8 

10 
4 

7 

-  2 

1 3 
1 

26 
1 

4  1 
5 

51 
22 

56 
27 

52 
29 

55 
30 

51 
32 

49 
31 

58 
28 

38 
23 

34 
23 

33 
19 

44 
14 

52 
24 

50 
27 

37 
24 

25 
15 

29 
7 

53 
14 

62 
29 

40 
31 

36. 
17. 

LAMAR 

MAX 
MIN 

34 
18 

39 
21 

3 1 
18 

20 
13 

20 
7 

23 
0 

17 
9 

13 
6 

10 
2 

17 

0 

29 
4 

40 
2 

50 
20 

54 
28 

55 
27 

56 
31 

53 
29 

51 
31 

60 
24 

36 
29 

38 
28 

38 
<:<• 

45 
17 

53 
26 

55 

24 

39 
26 

36 
20 

32 
12 

50 
16 

51! 

25 

40 
28 

38. 
18. 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

3* 
17 

45 
24 

36 
18 

27 
14 

23 
9 

21 
6 

21 
10 

13 
6 

1 1 

4 

19 

1 

37 

0 

41 
6 

5  1 
20 

61 

22 

55 
24 

57 
26 

53 
23 

55 
32 

57 
21 

44 
30 

37 
26 

36 
28 

48 
13 

57 

21 

54 

2  1 

47 
21 

37 
23 

34 
4 

54 
9 

64 

22 

48 

26 

41. 
17, 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

20 
-IT 

32 
-19 

24 
-  9 

20 
-  5 

14 
-10 

29 
-10 

15 
-  6 

23 
-10 

27 

2 

19 
-10 

26 
-17 

29 

0 

34 
8 

41 
8 

45 
3 

41 
6 

33 
15 

27 
12 

32 
1 

20 
5 

22 
-  8 

21 
-13 

36 
-20 

47 
-  2 

50 
-  1 

38 

6 

17 
-12 

36 
-17 

43 
-  1 

43 
6 

27 
0 

30. 
-  3. 

LIMON  WSMO 

MAX 
MIN 

27 
7 

32 
6 

22 
2 

10 
-11 

12 
-12 

13 
-  5 

18 
-11 

7 

-  6 

3 

-10 

15 
-  5 

30 
10 

47 
9 

49 
23 

55 
31 

57 
2B 

53 
29 

43 
29 

44 
26 

50 
27 

32 
20 

28 

20 

25 

10 

42 
"  9 

52 
21 

51 
25 

36 

22 

25 
5 

32 
-  3 

47 
17 

50 
25 

3* 
23 

33. 
11. 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

20 
0 

37 
-  4 

33 
4 

29 
12 

33 
13 

39 
16 

31 
7 

32 
-  1 

27 
-  3 

35 
9 

40 
-  2 

46 
16 

54 
27 

55 

23 

56 

23 

48 

29 

40 
21 

39 

22 

45 
25 

30 
7 

31 
1 

25 
-  8 

43 
-  6 

49 

12 

54 
19 

45 
17 

28 
8 

47 
-14 

57 
19 

47 
30 

37 
19 

39. 
11. 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

30 
5 

26 
3 

43 
25 

32 
0 

14 
0 

31 

2 

28 
-  2 

19 
-  6 

15 
-12 

10 
-12 

27 
6 

38 
12 

56 
31 

59 
36 

60 
33 

59 
34 

54 
34 

55 
22 

48 
22 

24 
16 

36 
16 

30 
6 

32 
16 

57 

23 

53 
26 

43 
14 

17 
6 

44 
15 

55 
26 

52 
20 

38. 
13. 

PUEBLO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

30 
15 

36 
11 

37 
13 

20 
6 

21 
6 

19 
10 

18 
8 

12 
-  3 

9 

-  5 

22 
-  1 

30 
-  4 

52 
8 

58 

27 

57 
31 

5B 
29 

62 
31 

54 
35 

53 
31 

59 
29 

40 
32 

41 
28 

39 
18 

52 
10 

58 
23 

55 
21 

5  l 
21 

35 
22 

39 
10 

58 

22 

66 

23 

48 

32 

41. ( 
17.  ' 

PUEBLO  6  SSW 

MAX 
MIN 

32 

10 

29 
0 

-  1 

34 
0 

18 

10 

23 
9 

20 
7 

18 

3 

1 1 
-  9 

8 

-  9 

35 

9 

56 
29 

59 
28 

61 
28 

57 
27 

61 
25 

56 
27 

51 
28 

59 
29 

35 
23 

36 
22 

38 
13 

48 
9 

56 
10 

53 
22 

47 
22 

30 
10 

40 
'  4 

55 
25 

61 
28 

40. < 

14. f 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

32 
19 

36 
13 

35 
13 

27 
14 

21 
10 

20 

a 

19 

10 

14 
6 

1 1 

17 
4 

40 
-  4 

50 
4 

57 
18 

60 
25 

58 
25 

61 
2B 

55 
31 

53 
27 

60 
22 

45 
28 

38 
26 

36 
26 

46 
11 

56 

2  0 

53 
23 

46 
21 

35 
23 

33 
5 

55 
13 

65 
21 

44 
29 

41. 
16  . 

RUXTON  PARK 

MAX 

Mm 

B 

-  B 

24 
-  6 

16 
-  4 

20 
2 

20 
3 

16 
3 

17 
-  1 

20 
-  8 

20 
-  4 

20 
4 

24 
-  7 

40 
10 

40 
26 

40 
22 

44 
14 

40 
22 

35 
15 

30 
IB 

32 
23 

23 
7 

22 
10 

10 
2 

30 
-13 

37 
3 

38 
6 

30 
8 

17 
4 

35 
-13 

42 
20 

39 
27 

27 
16 

27.1 
6. 

RYE 

MAX 
MIN 

36 
9 

35 
-  3 

30 
3 

24 
9 

25 
0 

22 

0 

14 
-  8 

11 
-13 

B 

-  5 

25 
-11 

32 
-  5 

47 
10 

54 
17 

51 

22 

52 
23 

55 
29 

47 
26 

44 
16 

49 

23 

48 
14 

30 
8 

30 
7 

38 

0 

48 
17 

49 
14 

4  1 
16 

25 
16 

4  1 
-  B 

50 
14 

53 
21 

60 
25 

37.' 
9., 

SAL  I  DA  3  w 

MAX 
MIN 

27 
8 

33 
2 

27 
1 

26 
10 

30 
6 

35 
6 

30 

0 

29 
1 

24 
-  3 

36 
7 

34 
-  3 

44 
16 

45 
29 

51 

22 

49 

21 

45 
22 

44 
29 

39 
26 

41 
24 

28 

14 

36 
6 

31 
-  2 

41 
0 

45 
8 

46 
10 

45 
19 

29 
9 

38 
-  1 

45 
9 

46 
16 

30 
19 

37. 
10." 

SPRINGFIELD  7  WSH 

MAX 
MIN 

35 
19 

39 
19 

31 
12 

25 
14 

26 
10 

21 
8 

20 
10 

17 
4 

8 
1 

1 1 
-  2 

34 
6 

51 
9 

61 
27 

60 
35 

64 
31 

66 
34 

61 

31 

52 
29 

61 
27 

48 
31 

38 
24 

32 
22 

43 
11 

56 
25 

59 
18 

43 
21 

34 
19 

3 1 
0 

54 
11 

58 

27 

64 
28 

41.' 
18. 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

MAX 
MIN 

47 
-26 

32 
-23 

26 
-12 

20 
-  2 

30 
-20 

25 
-  6 

25 
5 

24 
-22 

28 
-20 

43 
-  4 

43 
-  3 

43 
10 

34 
12 

31 
7 

33 
-16 

22 
-22 

34 
-11 

49 
-  8 

40 
-23 

42 
-  8 

39 
-  4 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

31 
19 

35 
10 

33 
12 

25 
1 1 

26 
3 

16 
9 

16 
6 

11 
-  7 

6 

-  2 

22 
-  1 

35 
0 

52 
6 

57 
23 

57 

31 

55 

29 

60 
31 

54 
27 

53 
28 

55 
21 

47 
29 

35 
21 

33 
28 

46 
8 

57 
21 

55 
20 

45 
24 

33 
20 

35 
4 

54 
20 

61 
25 

42 
30 

40,, 
16., 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

32 
16 

21 

39 
13 

12 

37 
11 

28 
11 

20 
13 

17 
8 

3 

22 
0 

38 
6 

58 
21 

61 
2B 

63 
30 

63 
30 

33 

55 
31 

56 
29 

55 
29 

40 
19 

35 
15 

19 

45 
7 

21 

59 

22 

56 
24 

34 
18 

-  3 

59 
24 

60 
30 

50 
32 

44. 
IB. 

TRINIDAD    F  A A  AP 

MAX 
MIN 

33 
14 

4  1 
16 

39 
16 

42 
17 

31 
14 

19 
13 

21 
10 

19 

4 

13 
4 

22 
4 

41 
7 

56 
18 

60 
28 

62 
2B 

62 
29 

67 

31 

57 
28 

57 
26 

59 
20 

34 
20 

35 
15 

33 
12 

49 
11 

59 
22 

61 
25 

52 
23 

26 
10 

33 
-  1 

57 
22 

56 

24 

45 
28 

43.: 

17.' 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

15 
-  8 

27 
-24 

23 
-14 

21 
2 

20 
4 

24 
-17 

19 
-  8 

22 
-14 

2  i 
-  3 

22 
-  5 

25 
-13 

33 
1 

36 
23 

2  9 

12 

40 
0 

38 
-  1 

35 
12 

29 
14 

28 
17 

30 
16 

32 
12 

28 
-  7 

31 
-15 

39 
-  6 

38 
-  9 

35 
3 

28 
9 

35 
-15 

37 

2 

40 
2 

31 

0 

29." 
-  l.( 

TWO  BUTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 

Mm 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

Mm 

36 
14 

40 

2 

38 
14 

37 
12 

36 
7 

30 
9 

18 
8 

15 
6 

8 

2 

24 
-  3 

43 
5 

49 
30 

56 
36 

61 
38 

62 
31 

54 

41 

50 
40 

46 
32 

55 
34 

45 
21 

33 
11 

33 
11 

47 
10 

61 
29 

50 
27 

30 
19 

42 
-  2 

51 

32 

55 
31 

46 
29 

38 
29 

41. < 
19." 

WALSH 

MAX 

Mm 

35 
19 

39 
19 

31 
14 

25 
13 

23 
10 

21 
13 

18 

10 

14 
5 

8 

2 

12 

2 

30 
6 

51 

10 

58 
29 

59 
33 

64 
31 

65 

30 

60 
31 

52 
32 

60 
26 

48 
30 

3B 
26 

36 
28 

46 
14 

58 
25 

61 

22 

45 
26 

35 
21 

30 
8 

52 
10 

56 

26 

45 
28 

41. 
19.3 

WESTCLIFFE 

MAX 

Mm 

^5 
-  * 

-11 

-10 

2 

15 

1 

26 
-  5 

24 
-13 

19 
-13 

-  2 

29 
-14 

2 

41 
8 

10 

6 

23 

20 

4 1 
15 

18 

37 
11 

32 
0 

29 
-  9 

29 
-19 

38 

0 

39 
1 

5 

15 

-18 

48 

0 

46 

22 

36 
15 

34.  ( 

2.: 

WETMORE  9  S 

MAX 

Mm 

28 
4 

42 
3 

31 
10 

32 
0 

33 
-  2 

21 
9 

12 
-  7 

15 
-12 

7 
-12 

25 
-  9 

40 
4 

46 
14 

50 
20 

55 
35 

59 
28 

50 
23 

45 
25 

44 
26 

48 
23 

37 
19 

27 
6 

31 
12 

44 

2 

54 
20 

55 
23 

47 
23 

45 
15 

49 
15 

55 
25 

51 
23 

42 
23 

39. < 
12.! 

S«»  R*far«oc*  Notes  following  SUUod  Lidex 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave; 

*        •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

31 
0 

19 
-15 

19 
-  6 

26 
15 

19 
-  6 

18 
-12 

20 
-  8 

20 
-12 

23 

2 

32 
14 

20 
-10 

26 
2 

36 
6 

39 
3 

33 
3 

25 
2 

30 
10 

38 
18 

42 
16 

33 
19 

30 
2 

33 
13 

27 
-  9 

33 
-  6 

31 
-  5 

33 
3 

32 
9 

27 
-  9 

25 
-  5 

28 
-  9 

38 
9 

28.6 
1.2 

ASPEN 

MAX 
MIN 

19 
-  6 

18 
-12 

23 
-  3 

21 
12 

20 
5 

23 
-  7 

19 
1 

26 
-  3 

29 
9 

26 
13 

26 
-  7 

29 
7 

44 
16 

43 
16 

42 
12 

42 
12 

37 
21 

34 
15 

38 

22 

25 
18 

21 
3 

23 
-  3 

23 
-  7 

28 

2 

39 
0 

37 
1 1 

26 
12 

31 
-  8 

42 
4 

46 
13 

34 
1* 

30.2 
5.8 

BASALT 

MAX 
MIN 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

-12 

10 
-  8 

21 
-  3 

20 
-  2 

11 
-  5 

9 

-  4 

19 
-  5 

10 
-  7 

12 
-  3 

15 
-  2 

11 
-11 

19 
-10 

23 
15 

30 
18 

32 
14 

41 
8 

30 
8 

23 
8 

22 
7 

29 
3 

14 
-  3 

11 
-  8 

11 
-11 

23 
-11 

40 
8 

40 
10 

28 
-  2 

12 
-10 

29 
-  1 

36 
16 

32 
4 

21.5 
.1 

BOND 

MAX 
MIN 

36 
-17 

30 
-26 

29 
-18 

22 
-  1 

24 
-10 

18 
-21 

25 
-13 

31 
-16 

29 

0 

33 
13 

25 
-  9 

31 

1 

46 
14 

45 
11 

39 
-  1 

36 
12 

44 
3 

44 
4 

44 
5 

43 
14 

45 
0 

49 
-  4 

36 
-17 

31 
-12 

31 
-13 

35 

1 

33 
17 

31 
-16 

30 
-*14 

35 
-14 

36 
5 

34.4 
-  3,9 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

Mm 

23 
-1* 

19 
-14 

29 
-  4 

15 
-24 

19 
-16 

21 
-16 

15 
1 

23 
-  8 

19 
-12 

37 
1 

49 
17 

40 
10 

38 
3 

42 
12 

38 
28 

37 
8 

40 
27 

34 
23 

27 
-10 

31 
13 

28 
-  8 

29 
-  8 

36 
-  3 

34 
5 

30 
6 

29 
-12 

40 

-  8 

41 
-  1 

38 

3 

31.1 
.0 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

23 
-  4 

25 
-  4 

36 
3 

31 
18 

26 
13 

24 
-  3 

23 
-  3 

34 
1 

32 
5 

30 
16 

29 
5 

30 
4 

33 
9 

40 
9 

40 
13 

40 
9 

39 
16 

37 
21 

43 
24 

32 
24 

30 
12 

26 
2 

27 
1 

36 
5 

38 
6 

36 
6 

29 
4 

34 
3 

32 
3 

40 
4 

29 
1+ 

32.4 
7.7 

C I MARRON 

MAX 
MIN 

25 
-10 

25 
-10 

25 
-20 

23 
-12 

20 
-10 

33 
-12 

24 
-15 

26 
-10 

22 
-  6 

30 
18 

23 
-14 

23 
-14 

43 
7 

37 
-  5 

32 
-  7 

30 
-12 

36 
3 

39 
15 

44 
18 

40 

7 

40 
-12 

20 
-21 

25 
-25 

24 
-12 

30 
-17 

30 
-12 

30 
15 

25 
-21 

25 
-2  1 

25 
-21 

29 
-12 

29.1 
-  8.0 

CLIMAX 

MAX 
MIN 

9 

-12 

16 
-12 

23 
-  1 

IB 
-  6 

14 
-  4 

14 
-  5 

22 
-  4 

12 
-  5 

12 
-  5 

23 
5 

10 
-10 

23 
-  5 

25 
12 

29 
15 

33 
15 

42 
14 

36 
14 

32 
5 

23 
1 

24 
2 

13 
-  7 

10 
-10 

14 
-10 

24 
-  6 

38 
12 

41 
15 

32 
-  2 

12 
-10 

27 
6 

34 
1 1 

30 
5 

23.1 
.6 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

10 
-18 

16 
-23 

10 
-23 

14 
-15 

22 
-  5 

22 
-18 

11 
-15 

16 
-19 

13 
-15 

22 
4 

26 
-15 

13 
-15 

18 

0 

40 
-  4 

27 
-  8 

19 
-13 

20 
-  8 

29 
7 

31 
4 

40 
J 

27 
-  8 

16 
-21 

13 
-19 

11 
-IB 

17 
-18 

20 
-10 

24 
-  4 

26 
-18 

15 
-20 

14 
-21 

17 
-14 

20.0 
-11.8 

COLLBRAN  2  SW 

MAX 

MIN 

26 
-  5 

23 
-11 

24 
-  4 

28 
-  5 

25 
-  7 

26 
-  8 

26 
-11 

30 
-  1 

28 
-  1 

26 
-  5 

24 
-  8 

28 
-  1 

28 
3 

28 
7 

29 
9 

27 
11 

30 
14 

35 
10 

24 
0 

22 
-  2 

23 
-  4 

28 
-  5 

30 
-  ? 

29 
-  3 

36 
-  1 

40 
5 

38 
7 

35 
-  6 

35 
-  8 

36 
-  7 

36 
8 

29.3 
-  1.0 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

MIN 

22 
5 

25 
6 

24 
5 

29 
11 

29 
7 

24 
5 

19 
1 

20 
1 

23 

5 

28 

11 

23 
9 

24 
7 

31 
8 

31 
8 

28 
8 

18 
5 

32 
7 

36 
17 

40 
11 

36 
19 

29 
11 

31 
10 

33 
9 

31 
5 

33 
2 

28 
6 

37 
20 

26 

1 1 

26 
10 

26 
6 

27 
9 

28.2 
8.2 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

35 
0 

35 
2 

30 
1 

38 

22 

32 
17 

34 
-  1 

32 
3 

35 

0 

35 
15 

35 

20 

32 
-  2 

31 
-  2 

29 
2 

32 
0 

36 

0 

45 
6 

39 
26 

43 
27 

41 
20 

32 
8 

ie 
-  2 

38 
-  3 

33 
-  7 

35 
-  2 

37 

0 

38 
7 

36 
17 

35 
-  1 

37 
0 

46 
6 

43 
12 

36.1 
6.2 

CRAIG 

MAX 
MIN 

-  2 

-20 

12 
-26 

20 
-13 

17 
-12 

5 

-28 

15 
-15 

15 
0 

14 
-  7 

14 
-  9 

16 
-13 

9 

-25 

29 
8 

40 
21 

40 
17 

32 
5 

33 
1 

36 
28 

37 
14 

43 
24 

26 
8 

16 
-  9 

17 
-  8 

14 
-13 

20 
-11 

27 
-  9 

30 
2 

28 
-  3 

20 
-15 

26 
-10 

21 
-10 

28 
1 

22.7 
-  4.2 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

22 
-11 

16 
-20 

13 
-17 

22 
1 

21 
2 

20 
-16 

23 
-11 

18 
-16 

21 
-  2 

24 
7 

21 
-21 

24 
-11 

40 
12 

34 
-  1 

28 
-  5 

29 
-  6 

28 
2 

30 
14 

31 
7 

27 
-  2 

21 
-13 

18 
-20 

16 
-24 

25 
-13 

27 
-11 

30 
-  3 

29 
10 

21 
-20 

22 
-16 

25 
-11 

28 
6 

24.3 
-  6.8 

DELTA  3  Nw 

MAX 
MIN 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

19 
-16 

22 
-19 

27 
-11 

19 
-  2 

20 
-  3 

27 
-11 

26 
-  7 

25 
-  3 

25 
6 

20 
11 

21 
-18 

32 

0 

43 

21 

44 
14 

44 
6 

45 
3 

35 
13 

31 
11 

40 
12 

31 
7 

21 
-  1 

17 
-11 

23 
-20 

35 
-  5 

40 
-  2 

37 
4 

27 
8 

25 
-19 

44 
-  2 

44 
5 

38 

3 

30.5 
.  8 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

13 
-13 

4 

-18 

6 

-13 

15 
-  5 

10 
-15 

5 

-14 

11 
-13 

9 

-14 

12 
-  B 

18 
-  2 

15 
-  6 

17 
1 

24 
5 

27 
5 

23 
2 

17 
-  2 

32 
10 

34 
1 1 

37 
20 

38 
16 

24 
2 

24 
7 

18 
-  3 

20 
-  4 

20 
-  5 

20 
-  2 

29 
5 

19 
-  6 

14 
-  8 

17 
-  7 

2* 
3 

19.2 
-  2.3 

DURANGO 

MAX 
MIN 

38 

10 

36 
5 

35 
12 

32 
6 

35 
•  2 

36 
4 

34 
-  5 

35 

11 

37 
15 

31 
-  4 

28 

1 

33 

1 

40 
3 

49 

10 

40 
27 

41 
7 

40 
10 

35 

15 

33 
-  2 

36 
-  3 

34 
-  5 

39 

0 

41 

0 

40 

6 

38 
15 

39 

0 

44 
15 

46 

3 

40 
20 

37.4 
6.0 

EAGLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

19 
-21 

12 
-27 

14 
-20 

25 
3 

22 
-11 

10 
-22 

21 
-  5 

27 
-13 

27 
5 

32 
8 

22 
-  1 

25 
5 

45 
16 

41 
9 

30 
5 

34 

2 

41 
13 

40 
20 

39 
15 

32 
16 

32 
-  6 

30 
-  9 

24 
-18 

28 
-14 

33 
-12 

37 
-  3 

29 
-  2 

30 
-15 

28 
-15 

31 
-14 

34 
11 

28.8 
-  3.2 

PORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

26 
0 

30 
0 

22 
-  2 

32 
17 

25 

7 

27 
-  2 

26 
-  3 

29 
-  3 

27 
6 

33 
10 

24 
-10 

27 
-  3 

34 
-  4 

43 
6 

48 
11 

44 
15 

41 
13 

33 
-  2 

30 
6 

25 

0 

29 
-  5 

33 
-  6 

28 

7 

32 
10 

35 
8 

38 
15 

40 
10 

39 
0 

34 
10 

41 
16 

38 
19 

32.7 
4.7 

FRASER 

MAX 
MIN 

18 
-29 

20 
-36 

22 
-27 

20 
5 

16 
-20 

22 
-31 

IB 
-18 

20 
-16 

26 
-10 

2 1 

0 

22 
-28 

29 
-10 

37 
13 

40 
11 

40 
-  7 

4  1 
-11 

33 
-  9 

29 
15 

38 
3 

28 
12 

22 
-  4 

22 
-21 

22 
-31 

33 
-21 

34 
-17 

35 
-12 

27 
-18 

25 
-32 

34 
-22 

40 
-15 

32 
0 

27.9 
-12.4 

FRUITA 

MAX 
MIN 

23 
-12 

20 
-15 

22 
-10 

26 
16 

22 
-  3 

13 
-16 

16 
-13 

10 
-17 

19 
-  8 

28 
7 

23 
-  1 

22 
-  4 

24 
-  2 

19 
-  3 

17 
-  6 

16 
-  7 

24 
12 

35 
20 

35 
14 

38 
23 

29 
-  5 

31 
-  3 

27 
-14 

23 
-  8 

23 
-10 

19 
-  4 

38 
0 

28 
-10 

21 
-10 

17 
-11 

25 
2 

23.6 
-  3.2 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

MIN 

23 
-13 

24 
-12 

30 
-13 

25 
18 

23 
0 

1» 
-18 

16 
-21 

17 
-16 

21 
-  3 

28 
12 

28 
12 

25 
-  3 

28 

0 

26 
-  6 

25 
-  5 

22 
-  6 

30 
12 

43 
12 

44 
25 

39 
24 

34 
-  1 

37 
6 

27 
-  6 

28 
-  6 

33 
-  6 

30 
-  2 

38 

24 

33 
-  6 

33 
-  5 

24 
-  7 

34 
3 

28.6 
.2 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 
MIN 

GRAND  JUNCTION  WSD  AP 

MAX 
MIN 

23 
3 

20 
-  6 

20 
0 

24 
17 

21 
-  8 

14 
-12 

16 
-11 

8 

-12 

18 
4 

25 
3 

22 
1 

21 
4 

21 
2 

20 
-  2 

14 
-  3 

16 
-  1 

23 
14 

33 

20 

36 
19 

37 
9 

26 
-  2 

26 
5 

23 
1 

25 
-  1 

19 
-  5 

18 

0 

33 
4 

23 
-  1 

19 
-  5 

14 
-10 

23 
5 

22.0 
1.0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

26 
3 

23 
3 

24 
-  1 

23 
11 

25 
7 

26 
-  9 

17 
-11 

18 
-12 

7 
-11 

19 
7 

27 
8 

28 
2 

22 
3 

26 
1 

23 
-  2 

17 
-  1 

19 

e 

28 
15 

35 
19 

41 
19 

35 
-  1 

32 
2 

26 
6 

23 
4 

30 
-  6 

23 
-  1 

24 
1 

35 
4 

29 
-  1 

25 
-  9 

18 
-  8 

25.0 
1  .6 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 
MIN 

17 
-23 

17 
-27 

20 
-28 

20 
-  8 

20 
-  9 

24 
-20 

20 
-1! 

21 
-  8 

23 
-  6 

20 
11 

22 
-IB 

28 
-  2 

38 
16 

44 
26 

44 
4 

41 
0 

38 
-  7 

36 
20 

32 
22 

29 
20 

22 
0 

21 

0 

28 
-22 

40 
-13 

38 
-  8 

42 
0 

38 
-  2 

37 
-22 

41 
-14 

42 
-  1 

29 

2 

30.1 
-  4,3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

9 

-23 

6 

-28 

18 
-18 

18 

10 

15 
-15 

14 
-24 

16 
-13 

18 
-11 

21 
-  7 

20 
13 

16 
-21 

23 
-  1 

35 
19 

40 
23 

37 

1 

36 
-  4 

33 
11 

30 
11 

33 
12 

38 

12 

22 
-  1 

14 
-10 

14 
-27 

17 
-18 

20 
-16 

33 
-11 

32 
8 

13 
-26 

21 
-19 

39 
-10 

36 

2 

23.8 
-  3.8 

GRAND  VALLEY 

MAX 
MIN 

29 
-  7 

27 
-17 

25 
-10 

27 
13 

28 
6 

20 
-17 

23 
-  9 

25 
-15 

25 
4 

35 
9 

28 
-  9 

28 
-  2 

38 
5 

38 

0 

31 
1 

23 

0 

33 
10 

44 
17 

38 
17 

39 
16 

33 
0 

33 
2 

32 
-  2 

32 
-  7 

35 
-  6 

32 
2 

34 
15 

34 
S 

31 
-  7 

30 
-12 

41 
6 

31.4 
,  2 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

10 
-15 

2 

-24 

12 
-17 

18 
-  6 

14 
-  7 

14 
-20 

10 
-11 

26 
-11 

24 
1 

27 
12 

19 
-19 

25 
-  2 

47 
19 

47 
19 

35 

1 

25 
-  3 

39 
12 

36 
15 

34 
17 

29 
18 

22 
-11 

20 
-14 

13 
-17 

13 
-20 

15 
-17 

23 
-11 

20 
13 

17 
-24 

14 
-19 

46 
-13 

41 
7 

23.8 
-  4.7 

GUNNISON 

MAX 

Mm 

18 
-14 

9 

-24 

11 
-22 

21 
-  5 

21 
-  6 

10 
-20 

16 
-15 

13 
-20 

19 
-  3 

24 
-  1 

10 
-26 

15 
-18 

37 
-  4 

25 
-  4 

21 
-  7 

16 
-12 

27 
-  7 

35 
9 

38 
7 

28 
11 

20 
-14 

13 
-23 

13 
-23 

16 
-20 

17 
-21 

23 
-12 

27 
5 

14 
-20 

12 
-21 

16 
-23 

25 
-  4 

19.7 
-11.6 

HAYDEN 

MAX 

Mm 

1 

-28 

8 

-25 

18 
-16 

13 
0 

4 

-27 

13 
-22 

14 
-10 

14 
-  7 

19 
-U 

12 
-10 

3 

-24 

23 
-  4 

43 
12 

39 
15 

30 
6 

30 

10 

34 
-  3 

30 
8 

39 
17 

27 
2 

14 
-17 

12 
-12 

12 
-17 

18 
-11 

30 
-11 

25 
-  3 

22 
1 

16 
-16 

22 
-11 

22 
-16 

20 
-16 

20.2 
-  7.9 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 

Mm 

2 

-22 

2 

-33 

11 
-27 

17 
-  4 

15 
-10 

9 

-16 

9 

-20 

20 
-10 

17 
-  4 

24 
9 

19 
-18 

24 
-  8 

42 
17 

45 
20 

31 
1 

26 
-1 

29 
9 

34 
14 

36 

12 

29 
10 

22 
-  B 

19 
-12 

7 

-21 

10 
-22 

10 
-21 

11 
-21 

22 
-  9 

13 
-21 

10 
-24 

38 
-20 

28 
-  2 

20.4 

-  8.5 

IGNACIO  1  N 

MAX 

Mm 

19 
11 

22 
-  1 

32 

0 

27 
10 

38 
8 

30 
-  3 

26 
-  4 

33 
-11 

28 
4 

33 
7 

34 
9 

24 

1 

22 
1 

27 
-  7 

37 
-  2 

39 
-  1 

41 
4 

42 
7 

36 

0 

38 

12 

33 
11 

30 
-10 

30 
-11 

30 
-  8 

37 
-  7 

35 
-  4 

37 
-  1 

34 
-  2 

35 
-  5 

33 
-  7 

42 
-  4 

32.4 
-  .1 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

MAX 

Mm 

20 
-12 

30 
-12 

23 
-  6 

17 
4 

20 
-  2 

29 
-11 

17 
-  6 

23 
-13 

25 
0 

20 
3 

28 
-15 

29 
0 

38 

10 

41 

7 

45 
8 

43 
4 

32 
10 

30 
-  1 

25 
11 

16 
3 

17 
-10 

19 
-16 

32 
-17 

48 
2 

46 
3 

30 
7 

28 
2 

33 
-14 

38 

0 

39 
3 

32 
2 

29,5 
-  1.7 

KREHMLING 

MAX 

Mm 

S 

-28 

-  5 
-36 

5 

-28 

18 
-  9 

19 
-19 

8 

-29 

5 

-25 

14 
-23 

17 
-11 

28 

7 

8 

-25 

25 
-  6 

44 
20 

47 
10 

28 
5 

17 
0 

38 

0 

36 
10 

34 
-14 

14 
-10 

5 

-26 

6 

-23 

10 
-28 

11 
-20 

23 
-19 

23 
-26 

7 

-26 

25 
-25 

26 
-  5 

18.7 

-14.2 

See  Belerenc*  Nolo*  following  Siation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm 

26 
-2* 

24 
-25 

22 
-26 

31 
-12 

24 
-  8 

22 
-22 

25 
-19 

21 
-25 

23 
-  8 

27 
-  4 

25 
-20 

34 
-15 

45 
-  3 

42 
-  2 

37 
-12 

35 
-11 

32 
-  2 

32 
-  7 

33 
-  4 

28 
-  8 

27 
-  i  e 

21 
-24 

23 
-24 

36 
-20 

36 
•18 

30 
-15 

30 
-  3 

33 
-25 

32 
-21 

39 
-22 

37 
4 

30.1 
-14.3 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

21 
0 

18 
-26 

18 
-14 

18 
8 

23 
-18 

23 
-22 

20 
-17 

21 
-17 

18 
-  2 

23 
-  6 

21 
-  6 

37 
4 

49 

20 

40 
6 

31 
-  1 

47 

0 

39 
30 

38 
8 

47 
26 

32 
6 

30 
-12 

28 
0 

30 
-18 

30 
-10 

32 
-  9 

34 
-  8 

28 
7 

28 
-18 

24 
- 1 1 

40 
-14 

32 
2 

29.7 
-  3.6 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

21 
-14 

20 
-15 

22 
-  9 

20 
6 

20 
-12 

27 
-13 

17 

0 

29 
-  5 

20 
5 

23 
6 

27 
-20 

30 
10 

43 
26 

45 
13 

46 

7 

46 
10 

36 
28 

36 
9 

41 
20 

27 
12 

2  0 
-15 

24 
-10 

IB 
-16 

47 
-  1 

48 
0 

37 
7 

26 
0 

27 
-  2 

46 
-15 

44 
5 

27 
7 

31.0 
.9 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

-23 

-26 

27 
-16 

17 
-  5 

6 

-34 

11 
-27 

14 
-19 

11 
-22 

12 
-16 

19 
-  8 

11 
-22 

30 
0 

45 
15 

39 
7 

25 
5 

39 
-  3 

36 
24 

37 
10 

41 
19 

31 
12 

17 
-20 

21 
-  3 

16 
-24 

19 
-19 

24 
-15 

27 
-  1 

24 
-  5 

20 
-22 

28 
-16 

27 
-14 

30 
-  1 

24.3 
-  8.6 

MEEKER  NO.  2 

MAX 
MIN 

18 

-17 

23 
-19 

28 
-10 

23 
10 

17 
-15 

21 
-13 

21 
-  5 

29 
-  9 

20 
4 

29 

0 

19 
-14 

34 

2 

50 
25 

45 
14 

38 
5 

4B 

4 

40 
29 

40 
12 

46 
30 

34 
19 

26 
-  6 

27 
-  2 

27 
-  6 

32 
-  6 

34 
-  5 

37 
5 

32 
11 

29 
-13 

29 
-  6 

35 
-  8 

36 
3 

31.3 
.5 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

25 
-20 

20 
10 

27 
-11 

27 
* 

25 

20 

25 
-15 

27 
-  7 

46 
5 

40 
-  1 

36 
14 

34 
14 

37 
13 

32 
-12 

25 
-17 

40 
-  6 

44 
-  1 

38 
-14 

43 
-  4 

36 
9 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

25 
-19 

29 
-19 

12 
-  4 

16 
7 

15 
-  2 

20 
2 

15 
-12 

16 

2 

20 

7 

20 
7 

28 
-22 

29 
-  1 

44 
16 

44 
4 

41 
4 

34 

22 

29 
18 

23 
0 

24 
15 

17 
4 

28 
-20 

20 
-15 

32 
-22 

47 
-  2 

40 
-  3 

32 
2 

24 
3 

42 
-22 

37 
11 

31 
IB 

26 

10 

27,8 
.4 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

MIN 

3* 
B 

35 
12 

25 

10 

32 
20 

32 
14 

31 
11 

32 
15 

31 
1 1 

26 
16 

36 

23 

28 
9 

40 
2 

35 
11 

44 
15 

47 
20 

47 
23 

41 
28 

38 

21 

36 
24 

30 
16 

37 
11 

34 
8 

32 
6 

40 

10 

41 
11 

41 
18 

37 
16 

36 
11 

41 
14 

44 
25 

38 
25 

36.2 
13.0 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

Mm 

23 
-  1 

23 
-  2 

22 
0 

30 
9 

27 
13 

24 
-  4 

20 
-  5 

22 
-  5 

24 
•  4 

29 
16 

30 
5 

27 
3 

28 
B 

33 
7 

36 
8 

32 
5 

31 
8 

41 
23 

44 
25 

48 

25 

32 
7 

30 
3 

29 
1 

26 
3 

33 
3 

33 
5 

2  9 
8 

31 
3 

30 
2 

29 

1 

28 

3 

29.9 
5.6 

NORTHDALE 

MAX 
MIN 

20 
-  1 

25 
-13 

24 
-  9 

30 

25 
-  2 

27 
-23 

25 
-22 

22 
-12 

25 

0 

29 
10 

22 
-  3 

30 
-12 

41 
-  3 

39 
-  4 

39 
-  5 

40 
-  5 

33 
21 

33 
7 

34 
12 

29 
23 

32 
11 

2B 
1 

26 
-  8 

32 
-  8 

32 
-  6 

38 
-  4 

33 
8 

32 
-  7 

35 
-15 

36 
-15 

33 
8 

30.6 
-  2.3 

NORWOOD 

MAX 

MIN 

26 
-  9 

28 
-13 

29 
-  8 

31 
20 

27 
-  6 

25 
-10 

27 
-13 

31 
-  6 

30 
1 

33 
7 

28 
-  9 

32 
-  3 

37 
2 

44 

5 

42 
4 

43 
9 

39 
21 

39 
13 

40 
16 

28 
3 

33 
-  6 

36 
-  8 

30 
-  8 

35 
-  2 

42 
-  6 

37 

2 

37 
-1? 

39 
-12 

43 
-  3 

3^ 

u 

34.2 
-  .7 

OURAY 

MAX 
MIN 

2* 
-  3 

31 
0 

31 
5 

31 
18 

28 
12 

30 
4 

28 
4 

31 
5 

22 
17 

29 
IB 

29 

0 

35 
12 

46 
24 

46 

20 

50 
18 

44 
20 

39 
26 

38 

19 

38 
25 

30 
14 

26 
0 

21 
-  2 

27 
-  3 

42 
8 

47 
16 

37 
15 

29 

14 

35 
-  1 

48 

17 

47 
17 

3^ 

20 

33.0 
11.6 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

31 
4 

34 
-  2 

27 
13 

32 
18 

33 

0 

30 
-14 

32 
-  4 

33 
-15 

31 
-  3 

38 

21 

30 
-13 

33 
-13 

42 
-10 

49 
-  4 

55 
0 

48 
2 

35 
12 

40 
7 

34 
-  1 

32 
6 

33 
2 

33 
-14 

33 
-13 

49 
-  9 

45 
-  7 

43 
-  1 

40 
15 

38 
-  9 

42 
-  7 

49 
-  9 

38 
21 

37.5 
■  9 

PALISADE 

MAX 
MIN 

PAONIA 

MAX 
MIN 

27 
-11 

30 
-11 

35 
-  4 

33 
18 

31 
0 

24 
-11 

22 
-  7 

30 
-  6 

33 
-  3 

31 
15 

31 
-  6 

26 
-  3 

35 
13 

40 

2 

35 

2 

29 
-  1 

41 
5 

36 

23 

42 
22 

35 
20 

35 
7 

29 
-  8 

29 
-11 

40 

-  4 

38 
-  4 

35 

1 

34 
8 

32 
-  6 

30 
-  5 

35 
-10 

33 
12 

32.8 
1.1 

PARADOX 

MAX 
MIN 

33 

2 

22 
2 

30 
-  4 

36 
23 

30 
6 

26 
-10 

22 
-13 

32 
2 

28 
10 

35 
16 

26 
1 

32 
0 

33 
1 

33 
1 

28 

1 

29 
4 

49 
21 

39 
18 

40 
18 

37 
17 

30 
-  2 

34 
10 

30 
-  8 

30 
-  4 

32 
-  4 

35 

0 

35 
24 

30 
-  5 

30 
-  4 

31.9 
4.2 

PITKIN 

MAX 

Mm 

22 
-  6 

17 
-17 

15 
-15 

17 
-  3 

20 
-  8 

19 
-14 

21 
-  7 

19 
-17 

21 
-  4 

22 

2 

17 
-22 

27 
-10 

37 
5 

35 

0 

32 

0 

28 
-  2 

29 
0 

35 
10 

35 
9 

27 

0 

20 

-  5 

20 
-16 

20 
•21 

30 
-  8 

34 
-  5 

31 

0 

21 
-  2 

23 
-16 

20 
-10 

38 
-  5 

28 

7 

25.J 
-  6.0 

RANGELY 

MAX 
MIN 

2 

-26 

-  3 
-33 

5 

-24 

13 
-  6 

7 

-33 

2 

-29 

4 

-26 

1 

-28 

13 
-17 

16 
-  9 

14 
-17 

19 
-17 

24 
-17 

22 
-  8 

17 
-11 

19 
-  9 

28 
8 

26 
-  4 

31 
3 

36 
2 

22 
-12 

22 
-  6 

13 
-21 

12 
-20 

12 
-21 

14 
-19 

29 
-20 

24 
-21 

10 
•  22 

10 
-23 

23 
-  1 

15.7 
-15.7 

RICO 

MAX 

Mm 

39 
0 

36 
-14 

19 
-10 

26 
14 

30 
-  3 

37 
-  8 

29 
-  3 

31 
-13 

26 
3 

33 
4 

38 
-13 

46 
-  2 

48 
1 1 

51 
9 

54 
8 

45 
5 

30 
18 

38 
2 

30 
5 

29 
-  4 

32 
8 

37 
-14 

37 
-15 

48 
2 

49 

2 

30 
0 

27 
14 

43 
-11 

42 
-  2 

43 
-  2 

35 
1  5 

36.6 
.3 

RIFLE 

MAX 

Mm 

20 
-  6 

20 
-14 

22 
-  8 

27 
15 

25 
-10 

18 
-16 

20 
-  7 

23 
-12 

23 
10 

23 
-  1 

22 
-15 

23 

-  4 

31 
8 

36 
2 

32 
1 

23 
3 

34 
12 

41 
16 

40 
10 

35 
15 

3  1 
-  5 

33 
-  1 

28 
-  8 

36 
-  3 

35 
-  3 

36 

2 

36 
5 

30 
-  7 

25 
-  7 

31 
-11 

39 
12 

29.0 
-  .9 

S I L VERTON 

MAX 

Mm 

27 
-11 

27 
-18 

18 
-20 

33 
-18 

28 
4 

25 
-16 

25 
-  5 

26 
-18 

25 
5 

27 
10 

26 
-21 

40 
-  7 

42 
13 

41 
-  2 

40 
-  5 

40 
-  5 

30 
15 

30 
-  5 

26 
5 

22 
-  7 

26 
-12 

25 
-19 

40 
-20 

42 

-  6 

41 
-  8 

42 
-  8 

27 
-  5 

38 
-16 

40 
-15 

36 
-12 

31 
-  4 

31.9 
-  7.5 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

Mm 

6 

-26 

11 
-29 

16 
-18 

16 
5 

5 

-28 

16 
-25 

21 
-13 

15 
-  6 

21 
-10 

20 
5 

8 

-28 

23 
-  3 

42 
20 

45 
25 

34 
0 

33 
-  6 

34 
10 

36 

20 

41 
21 

35 
20 

24 
-  1 

20 
-  3 

17 
-25 

23 
-15 

31 
-11 

33 
0 

27 
6 

26 
-21 

21 
-16 

28 
-14 

27 

-  4 

24.3 
-  5.5 

TAYLOR  PARK 

MAX 

Mm 

7 

-18 

17 
-35 

17 
-28 

22 
10 

20 
-  2 

11 
-29 

21 
-19 

12 
-25 

20 
-  6 

24 
3 

18 
-36 

28 
-16 

42 
-  4 

36 
-  7 

27 
-15 

20 
-19 

34 
-  4 

30 

0 

29 

0 

23 
-  3 

24 
-22 

20 
-30 

23 
-31 

15 

-20 

28 
-21 

38 
-14 

31 
5 

23 
-31 

15 
-26 

36 
-23 

29 
-  4 

24.1 
-15.2 

TELLURIOE 

MAX 

Mm 

30 
-  6 

34 
-  6 

28 
-  4 

31 
14 

33 
1 

39 
-  1 

34 
-  1 

35 
-  4 

29 
12 

34 
18 

35 
-10 

44 
2 

44 
11 

49 

10 

52 
10 

50 
14 

35 
22 

41 
11 

32 
20 

26 
0 

35 
-  6 

28 
-11 

36 
-11 

,7 

3 

48 
6 

34 
6 

30 
6 

43 
-  6 

47 
2 

50 
11 

30 
17 

37.3 
4.1 

URAVAN 

MAX 

Mm 

-  4 

1* 

5 

24 

20 

-  6 

-  5 

15 

35 
18 

35 
8 

35 
9 

36 

7 

36 

6 

32 
8 

32 
9 

45 
25 

46 
23 

46 
23 

40 
22 

36 

5 

37 
10 

33 
2 

33 
5 

36 
6 

34 
3 

36 
7 

36 
6 

35 
-  2 

30 
0 

45 
IB 

36 . 8 
9.4 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

Mm 

37 
3 

35 
-  5 

25 
7 

27 
17 

30 
13 

31 
-  9 

27 
-  3 

31 
-  9 

30 
6 

35 
14 

31 
-  9 

34 
-  6 

43 
-  2 

48 

4 

52 
7 

45 
6 

38 
19 

36 
-  5 

32 
5 

30 
7 

29 
-10 

32 
-13 

32 
•  10 

44 
-  2 

42 
-  1 

38 

3 

34 

2 

33 

-  7 

42 
-  2 

44 
-  2 

37 
21 

35.7 
1.3 

YAMPA 

MAX 

Mm 

18 
-1» 

14 
-10 

27 
-23 

18 
4 

18 
-16 

22 
-16 

18 
-  5 

20 
-10 

28 
-  7 

20 
3 

16 
-17 

31 
-  2 

44 
23 

42 
16 

37 
17 

40 
16 

36 
26 

37 
7 

39 
24 

27 
16 

26 
-12 

20 
-11 

22 
-14 

30 
4 

35 
11 

36 
10 

24 

8 

17 
-10 

41 
0 

37 
8 

23 

0 

27.9 
.8 

YELLOW  JACKET  2  W 
•          «  * 

MAX 

Mm 

25 
2 

33 
4 

23 
5 

33 
20 

34 
8 

33 

0 

27 
7 

29 
1 1 

31 
14 

28 

J 

26 
0 

33 
3 

32 
11 

35 
10 

40 
6 

45 
5 

34 
21 

35 
19 

43 
17 

25 
5 

25 

1 

25 
1 

23 
1 

37 
3 

37 
5 

35 
7 

26 
9 

32 
0 

35 
4 

36 
6 

42 

u 

32.2 
7.3 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  4  E 

MAX 

Mm 

27 
7 

29 
5 

31 
5 

21 
-  1 

7 

-  9 

17 
-  6 

16 

2 

12 
-13 

7 

-  3 

6 

-  3 

14 

25 
9 

39 
IB 

40 
26 

43 
29 

52 
26 

43 
24 

41 
25 

39 
25 

44 
27 

28 
21 

^8 

20 

27 
7 

34 
11 

42 
22 

44 
17 

34 
17 

18 
-  3 

27 
•  4 

40 
16 

45 

20 

29.7 
10.7 

AKRON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

27 
7 

29 
8 

20 
5 

6 

-  4 

15 
-  5 

14 
-  5 

14 
-  5 

5 

-  3 

6 
-  3 

12 
-  1 

29 

39 
12 

41 
22 

43 
32 

45 
32 

45 
31 

43 
25 

36 
24 

44 
29 

32 
21 

26 

22 

28 
9 

32 
7 

41 
22 

42 
23 

34 
19 

25 
2 

25 
-  8 

43 
13 

47 
27 

35 
23 

29.6 
12.3 

BONNY  LAKE 

MAX 

Mm 

36 

12 

37 
15 

43 
19 

26 
3 

14 
2 

24 
2 

20 
0 

14 

2 

8 

-  6 

9 

-  2 

20 

37 
5 

52 
15 

56 

30 

59 
30 

63 
29 

60 
25 

50 
23 

49 
27 

59 
28 

31 
23 

33 
25 

36 

12 

50 
15 

60 
33 

58 
25 

41 
20 

21 
1 

24 
4 

47 
15 

53 
2« 

36,5 
14.8 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

35 
19 

40 
22 

35 
4 

15 
7 

22 
7 

19 
5 

15 
1 

7 

-  2 

8 

2 

17 
5 

34 
11 

51 
27 

52 
38 

55 
34 

60 
40 

59 

34 

52 

31 

46 

30 

56 
30 

52 
23 

33 
27 

34 
20 

38 
26 

56 
31 

56 
27 

48 
22 

33 
1 

34 
10 

36 
20 

53 
28 

42 
27 

38^6 
19.6 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

Mm 

34 
15 

40 
1* 

28 
15 

15 

18 
4 

19 

2 

15 

4 

12 
0 

9 

■  2 

14 
-  7 

30 

51 
12 

51 
28 

59 

33 

57 

32 

59 

32 

49 
29 

45 
29 

56 
28 

44 
27 

33 
20 

34 
17 

47 
14 

55 
26 

55 

25 

41 
25 

34 

10 

27 
-  4 

46 

11 

56 
28 

54 
32 

38.3 

16.2 

FLAGLER  2  NW 

MAX 

Mm 

32 
6 

37 
11 

27 
10 

22 
4 

17 
-  4 

18 
•  6 

17 
-  1 

11 
-  4 

8 

-  3 

15 
-  2 

33 
-  2 

46 
16 

49 
21 

51 
32 

57 
32 

54 
30 

44 
27 

46 

30 

53 
29 

35 
22 

29 
20 

26 
19 

43 
2 

52 

22 

52 
23 

39 
25 

31 
13 

32 
-  3 

41 

13 

53 
21 

38 
26 

35.9 
13.6 

HOLYOKE 

MAX 

Mm 

35 

12 

42 
10 

32 
8 

14 
-  6 

31 
-  1 

23 
2 

18 

1 

4 
0 

10 
-14 

22 
2 

34 
0 

49 

12 

57 
31 

57 

34 

69 

30 

61 

31 

50 
29 

50 
29 

40 
24 

32 
23 

33 
21 

34 
24 

48 
17 

57 
24 

59 
25 

44 
22 

33 
16 

28 
-  1 

48 
6 

52 
18 

40 
27 

38.9 
14.7 

STRATTON  3  NE 

MAX 

Mm 

31 
15 

37 
15 

29 
17 

17 
1 

20 
5 

20 
0 

10 
-  1 

8 

-  9 

8 

-  4 

17 

0 

30 

2 

46 
16 

46 
25 

50 
35 

56 
34 

55 

34 

48 

30 

46 
32 

54 
32 

45 
25 

33 
23 

32 

20 

45 
25 

53 
26 

55 
26 

43 
28 

33 
15 

28 
-  1 

46 

12 

50 
25 

42 
26 

36.5 
17.1 

WRAY 

MAX 

Mm 

36 
14 

42 
13 

40 
15 

17 
1 

25 
-  4 

26 
3 

21 
5 

11 
3 

U 
-  6 

19 

3 

37 
5 

51 
14 

56 
28 

57 
30 

63 
28 

58 
29 

51 

23 

49 
29 

47 
26 

47 
26 

33 
24 

35 
28 

45 
15 

57 
26 

63 
24 

60 
24 

39 
19 

28 
-  3 

49 

3 

51 
18 

4" 

2- 

41.0 
15.7 

S»«  R»l*r«BC«  Nol«»  following  Sutloa  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

YUMA 

MAX 

33 

39 

40 

20 

26 

18 

17 

9 

14 

16 

36 

43 

50 

43 

53 

51 

46 

42 

35 

32 

32 

30 

47 

53 

48 

39 

28 

30 

50 

48 

40 

35.7 

•           «  » 

Mm 

10 

11 

9 

11 

9 

-  4 

-  1 

-  2 

-  2 

4 

4 

12 

18 

30 

31 

30 

30 

29 

2B 

26 

23 

20 

12 

25 

26 

19 

12 

13 

15 

20 

21 

15.8 

Platte  drainage 

basin 

04 

ALLENSPARK 

MAX 

39 

21 

20 

20 

18 

20 

18 

20 

20 

21 

30 

34 

40 

43 

53 

39 

39 

42 

35 

25 

26 

22 

42 

50 

50 

46 

34 

36 

45 

43 

38 

33.3 

Mm 

-  5 

A 

3 

0 

-  2 

•  e 

-  5 

-23 

-U 

10 

3 

23 

30 

25 

26 

35 

31 

31 

25 

15 

10 

1 

8 

15 

20 

20 

10 

6 

28 

27 

13 

ANTERQ  RESERVOIR 

MAX 

10 

0 

23 

22 

24 

17 

20 

23 

24 

24 

15 

42 

43 

38 

28 

40 

40 

34 

33 

27 

21 

20 

15 

21 

20 

25 

19 

25 

40 

42 

27 

25.9 

Mm 

-14 

-35 

-25 

-  6 

-14 

-20 

-15 

-24 

-  8 

-17 

-30 

-10 

21 

7 

-  B 

-  7 

20 

6 

13 

-  7 

-12 

-20 

-30 

-16 

-20 

-14 

12 

-28 

-  4 

-11 

0 

-10.2 

BAILEY 

MAX 

28 

38 

2B 

29 

31 

26 

24 

19 

22 

25 

37 

47 

50 

53 

56 

51 

44 

41 

42 

37 

32 

25 

43 

51 

53 

41 

28 

49 

31 

49 

36 

36.3 

Mm 

-  5 

-  9 

-  3 

-  6 

-  5 

0 

-11 

-14 

-13 

-  2 

-10 

21 

32 

38 

20 

23 

19 

29 

29 

14 

-  1 

-  6 

-12 

3 

7 

12 

12 

-14 

7 

9 

12 

.8 

BOULDER 

MAX 

33 

40 

31 

16 

27 

23 

21 

11 

10 

24 

35 

52 

57 

61 

59 

61 

53 

47 

51 

39 

41 

39 

48 

53 

57 

50 

36 

33 

64 

59 

46 

41.2 

Mm 

10 

7 

14 

2 

-  3 

3 

-  1 

0 

-11 

-  3 

7 

18 

31 

41 

38 

46 

37 

26 

26 

26 

13 

13 

10 

26 

26 

26 

21 

2 

14 

38 

24 

17.1 

BRIGGSDALE 

MAX 

26 

30 

25 

12 

25 

17 

16 

11 

10 

24 

31 

43 

52 

55 

55 

56 

47 

47 

47 

40 

31 

31 

49 

50 

55 

44 

34 

31 

47 

55 

43 

36.9 

Mm 

5 

2 

6 

0 

-  8 

10 

S 

1 

-  6 

2 

-10 

7 

2B 

32 

21 

24 

23 

28 

22 

26 

25 

24 

6 

13 

13 

19 

11 

-  8 

8 

15 

20 

BYERS  5  NE 

MAX 

25 

33 

25 

12 

17 

16 

20 

10 

7 

19 

27 

43 

51 

55 

43 

51 

46 

42 

46 

36 

31 

25 

48 

43 

47 

38 

32 

29 

45 

47 

37 

33.9 

Mm 

3 

-  2 

0 

-10 

-14 

-  9 

-  1 

-  3 

-  9 

-  5 

-  6 

9 

16 

27 

23 

31 

23 

21 

24 

24 

20 

15 

0 

15 

14 

15 

12 

-11 

3 

24 

16 

8.5 

CABIN  CREEK 

MAX 

22 

32 

25 

18 

22 

28 

22 

21 

22 

19 

31 

33 

37 

42 

50 

40 

34 

29 

32 

26 

21 

19 

35 

48 

49 

35 

23 

40 

44 

38 

33 

31.4 

Mm 

-  6 

-  1 

10 

5 

2 

6 

6 

-  2 

6 

10 

-  2 

23 

25 

25 

24 

23 

26 

13 

22 

8 

3 

-  4 

.  7 

13 

21 

17 

7 

-  6 

27 

29 

U 

10.8 

CASTLE  ROCK 

MAX 

34 

32 

26 

39 

40 

29 

24 

20 

15 

30 

49 

52 

53 

55 

57 

51 

58 

47 

52 

54 

29 

35 

26 

48 

50 

56 

36 

38 

56 

56 

59 

42.3 

M1N 

-  1 

5 

-  1 

-  9 

-  8 

-  8 

-  5 

-  8 

-15 

-14 

-10 

-  8 

16 

25 

20 

28 

26 

18 

19 

22 

11 

-  2 

-10 

-  8 

8 

11 

15 

-13 

10 

23 

11 

4.8 

CHEESMAN 

MAX 

30 

45 

31 

36 

34 

31 

29 

20 

17 

29 

42 

53 

59 

63 

57 

54 

47 

4e 

48 

41 

38 

30 

46 

55 

55 

46 

31 

46 

50 

52 

44 

42.3 

Mm 

0 

-  6 

1 

-  4 

-  7 

-  1 

-11 

-13 

-14 

-  8 

-12 

18 

24 

23 

14 

17 

24 

12 

28 

15 

-  2 

-  3 

-16 

-  1 

1 

6 

14 

-21 

7 

16 

6 

3.5 

CHERRY  CREEK  0AM 

MAX 

3* 

31 

40 

28 

12 

26 

22 

19 

11 

8 

24 

40 

55 

56 

60 

58 

60 

50 

47 

55 

26 

37 

31 

47 

48 

53 

40 

25 

46 

54 

56 

36.8 

Mm 

4 

0 

3 

10 

-  8 

-  9 

-11 

-11 

-14 

-10 

-  8 

16 

IS 

32 

32 

30 

30 

24 

30 

28 

19 

16 

4 

11 

16 

15 

16 

-  3 

7 

7 

10 

9.9 

DENVER  NSQ  AP 

MAX 

32 

36 

28 

14 

23 

22 

19 

13 

10 

25 

38 

52 

58 

63 

63 

63 

53 

52 

57 

34 

37 

32 

44 

51 

51 

44 

29 

40 

54 

56 

40 

39.8 

Mm 

8 

-  2 

8 

-  2 

-  4 

-  2 

-  3 

-  6 

-  7 

-  2 

9 

18 

32 

37 

37 

35 

33 

30 

31 

26 

12 

13 

13 

23 

24 

23 

8 

3 

19 

20 

23 

14.8 

DENVER  HSO  CI 

MAX 

30 

37 

26 

11 

22 

20 

17 

9 

5 

27 

42 

55 

61 

64 

66 

64 

51 

54 

58 

33 

32 

32 

47 

59 

52 

44 

24 

38 

60 

62 

41 

40.  1 

Mm 

12 

11 

10 

2 

2 

7 

5 

-  4 

-  4 

0 

13 

28 

36 

40 

40 

38 

37 

33 

31 

23 

21 

17 

17 

29 

29 

24 

12 

8 

27 

28 

28 

19.4 

ELBERT 

MAX 

22 

45 

20 

20 

28 

20 

15 

14 

7 

14 

35 

53 

58 

60 

56 

55 

48 

43 

51 

36 

27 

24 

49 

60 

65 

39 

28 

51 

53 

57 

33 

38.3 

Mm 

0 

0 

-  3 

-  3 

-10 

-  8 

-  5 

-12 

-18 

-  8 

-10 

8 

11 

21 

26 

24 

20 

17 

20 

18 

17 

.  n 

7 

9 

-13 

9 

-16 

7 

16 

11 

4 . 2 

ESTES  PARK 

MAX 

26 

38 

34 

18 

24 

23 

19 

16 

21 

28 

36 

40 

44 

47 

55 

51 

44 

39 

45 

42 

34 

29 

48 

56 

53 

52 

36 

45 

50 

46 

45 

38.2 

Mm 

-  6 

-  8 

13 

1 

-  5 

5 

-  6 

-  7 

-  2 

6 

-  5 

28 

34 

38 

23 

38 

38 

26 

30 

24 

20 

15 

17 

6 

8 

14 

18 

-  6 

33 

36 

16 

14.3 

EVERGREEN 

MAX 

32 

45 

24 

23 

29 

27 

25 

12 

15 

28 

48 

53 

55 

57 

61 

58 

43 

45 

48 

39 

31 

54 

61 

59 

45 

38 

52 

61 

56 

35 

42.0 

Mm 

-  6 

4 

-  6 

-  5 

-  4 

-11 

-  8 

-13 

-  4 

-  7 

-  5 

15 

28 

18 

16 

17 

15 

10 

20 

-  4 

-10 

.  4 

3 

6 

15 

-15 

13 

10 

9 

2 

3.3 

FORT  COLLINS 

MAX 

30 

33 

34 

11 

24 

23 

18 

11 

7 

21 

33 

49 

58 

59 

55 

56 

50 

44 

46 

39 

41 

36 

45 

50 

53 

46 

32 

32 

49 

59 

44 

38.3 

Mm 

7 

2 

10 

3 

-  3 

1 

5 

3 

-  5 

0 

-  1 

16 

38 

37 

25 

28 

28 

24 

25 

28 

13 

20 

6 

16 

19 

21 

22 

5 

17 

22 

23 

14.7 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

30 

35 

31 

15 

23 

16 

19 

10 

6 

26 

28 

50 

57 

64 

57 

59 

46 

48 

46 

34 

34 

32 

46 

52 

47 

40 

30 

27 

48 

55 

43 

37.4 

Mm 

6 

-  6 

-  3 

0 

-11 

-10 

1 

-  8 

-11 

-  3 

-10 

2 

22 

14 

14 

29 

26 

28 

25 

25 

10 

19 

6 

11 

10 

7 

18 

-  5 

3 

12 

11 

7,5 

FORT  MORGAN 

MAX 

3* 

29 

29 

23 

12 

19 

14 

18 

8 

9 

17 

28 

43 

48 

49 

50 

49 

45 

47 

43 

32 

38 

36 

39 

46 

43 

40 

22 

23 

42 

44 

32.9 

MTN 

6 

-  2 

2 

0 

-  B 

-  6 

-  3 

4 

-  1 

0 

-  6 

-  4 

15 

21 

20 

22 

22 

23 

25 

27 

26 

27 

5 

8 

11 

12 

15 

-  9 

-  2 

10 

U 

8.7 

GRANT 

MAX 

16 

28 

18 

23 

21 

23 

23 

27 

24 

25 

30 

37 

43 

44 

44 

42 

41 

35 

37 

25 

29 

21 

41 

42 

46 

36 

23 

40 

45 

45 

30 

32.4 

-  * 

0 

6 

-  7 

-  2 

-  2 

-  4 

-11 

-10 

5 

-  5 

16 

25 

28 

19 

16 

20 

17 

9 

7 

2 

-  5 

-  5 

10 

13 

14 

9 

-13 

13 

16 

10 

6.2 

GREELEY  CSC 

MAX 

29 

33 

30 

18 

22 

18 

16 

13 

B 

24 

30 

43 

57 

57 

52 

54 

53 

47 

44 

44 

38 

34 

38 

46 

49 

43 

39 

26 

39 

48 

41 

36.6 

Mm 

13 

-  1 

8 

2 

-  4 

-  1 

5 

4 

-  5 

-  4 

-  3 

14 

28 

32 

28 

27 

27 

29 

25 

26 

17 

26 

3 

17 

15 

16 

19 

-  2 

11 

17 

23 

13.3 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

3B 

42 

37 

22 

29 

28 

34 

28 

19 

31 

41 

45 

44 

49 

60 

60 

49 

42 

47 

43 

33 

44 

56 

52 

52 

54 

51 

35 

41.6 

Mm 

7 

0 

12 

-  2 

0 

1 

-  2 

-  7 

-10 

2 

2 

30 

32 

37 

22 

23 

25 

25 

28 

19 

4 

1 

-  2 

15 

17 

29 

29 

13 

12.5 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

12 

15 

27 

25 

17 

13 

25 

25 

18 

24 

13 

24 

29 

33 

37 

43 

35 

30 

27 

33 

17 

16 

22 

29 

40 

43 

28 

14 

31 

38 

35 

26.5 

Mm 

-12 

-  7 

0 

4 

0 

-  1 

-10 

1 

5 

B 

-10 

4 

IB 

25 

15 

13 

-  2 

-  5 

-  1 

6 

-  3 

-  7 

-12 

3 

12 

12 

1 

-10 

5 

-  3 

6 

1 . 6 

JULESBURS 

MAX 

36 

41 

22 

14 

31 

27 

17 

9 

10 

21 

34 

49 

57 

59 

69 

63 

54 

51 

42 

34 

32 

33 

47 

57 

56 

41 

37 

27 

42 

47 

47 

36.9 

Mm 

11 

5 

9 

-  5 

-  1 

-  2 

5 

-  4 

-19 

-  2 

-  3 

10 

31 

32 

29 

29 

24 

33 

23 

23 

22 

24 

13 

23 

22 

21 

22 

-  <. 

6 

14 

16 

13.3 

KASSLER 

MAX 

31 

36 

28 

20 

27 

24 

17 

11 

8 

27 

46 

51 

60 

62 

63 

60 

49 

51 

54 

50 

34 

31 

43 

56 

51 

46 

35 

45 

55 

58 

40 

41.0 

Mm 

10 

0 

9 

4 

-  5 

-  5 

-  3 

-  4 

-11 

-  8 

2 

15 

28 

36 

38 

32 

28 

25 

17 

26 

14 

11 

11 

26 

20 

26 

20 

-  5 

19 

32 

22 

13.9 

KAUPFMAN  4  SSE 

MAX 

30 

42 

26 

10 

29 

17 

11 

7 

8 

22 

34 

51 

55 

57 

68 

60 

50 

46 

4B 

37 

32 

28 

43 

55 

57 

42 

31 

29 

50 

54 

42 

37.8 

Mm 

9 

2 

6 

-  2 

-  6 

-  7 

4 

-  1 

-11 

1 

2 

10 

25 

32 

30 

29 

23 

26 

21 

23 

20 

22 

8 

25 

23 

21 

13 

-  4 

10 

21 

21 

12.6 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

5 

-  1 

14 

25 

19 

7 

14 

16 

22 

11 

7 

38 

42 

41 

34 

38 

40 

33 

37 

32 

29 

18 

14 

10 

10 

32 

27 

10 

12 

42 

40 

23.2 

Mm 

-  8 

-29 

-22 

-  7 

-12 

-16 

-20 

-25 

-12 

-14 

-23 

-  9 

15 

6 

-  3 

-  9 

24 

10 

11 

1 

-  1 

-14 

-27 

-20 

-23 

-18 

10 

-23 

-19 

-  8 

1 

-  9.2 

LAKEWOOD 

MAX 

3S 

34 

37 

33 

18 

22 

20 

20 

10 

12 

24 

46 

52 

57 

60 

61 

59 

52 

49 

53 

28 

40 

31 

51 

55 

50 

43 

24 

34 

61 

55 

39.3 

Mm 

13 

2 

15 

2 

-  1 

0 

0 

■  0 

-  7 

-  4 

5 

6 

32 

34 

28 

36 

37 

31 

29 

24 

16 

13 

7 

21 

27 

29 

20 

0 

13 

20 

24 

15.2 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

33 

26 

33 

21 

29 

21 

22 

19 

10 

8 

24 

32 

54 

58 

59 

57 

58 

45 

49 

48 

31 

38 

34 

45 

48 

51 

44 

28 

26 

42 

56 

37. 1 

Mm 

5 

-  2 

2 

-  7 

-  4 

-  5 

0 

-  5 

-11 

-10 

-  5 

-  4 

15 

35 

26 

27 

28 

26 

24 

24 

8 

9 

-  4 

4 

15 

15 

22 

1 

5 

17 

21 

8.8 

NEDERLAND  2  NNE 

MAX 

23 

25 

41 

19 

23 

25 

25 

21 

6 

21 

26 

37 

39 

42 

49 

56 

49 

39 

36 

43 

23 

31 

25 

45 

55 

55 

38 

26 

43 

50 

46 

35.0 

Mm 

-  6 

-  1 

4 

-  4 

1 

-  3 

-10 

-  9 

-14 

-11 

-  1 

17 

28 

30 

23 

23 

26 

19 

20 

0 

2 

-  3 

2 

11 

13 

16 

13 

-11 

20 

22 

11 

7 . 4 

NEW  RAYMER 

MAX 

27 

33 

22 

9 

22 

16 

15 

7 

6 

21 

27 

43 

50 

54 

52 

54 

48 

45 

46 

38 

32 

30 

45 

47 

52 

45 

30 

27 

46 

51 

43 

34.9 

Mm 

8 

2 

9 

-  2 

-  7 

-  3 

5 

0 

-  5 

3 

0 

6 

25 

30 

30 

30 

26 

25 

24 

23 

21 

20 

9 

22 

22 

20 

16 

-  2 

12 

21 

23 

13.5 

PARKER  7  E 

MAX 

23 

34 

25 

14 

22 

19 

11 

7 

4 

21 

33 

47 

5B 

52 

61 

64 

56 

54 

50 

35 

40 

26 

45 

45 

56 

36 

31 

44 

50 

33 

50 

37.7 

Mm 

! 

-  3 

0 

•  9 

-  3 

-  5 

-  3 

-15 

-17 

-12 

-  9 

12 

22 

25 

26 

27 

23 

17 

21 

19 

16 

12 

-  2 

10 

12 

16 

13 

-13 

10 

20 

10 

7.3 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

28 

45 

28 

18 

26 

23 

25 

8 

18 

24 

40 

40 

42 

45 

54 

46 

44 

49 

40 

38 

28 

30 

45 

57 

52 

42 

30 

46 

51 

46 

36.9 

Mm 

A 

10 

-  2 

5 

-11 

-  7 

-10 

-12 

-10 

-14 

-  3 

20 

2 

25 

24 

26 

24 

28 

20 

18 

10 

a 

7 

10 

8 

14 

0 

-17 

19 

25 

7.4 

SEDGWICK  S  S 

MAX 

31 

35 

30 

9 

26 

16 

13 

8 

10 

20 

29 

45 

53 

56 

59 

59 

49 

47 

44 

35 

29 

43 

43 

52 

55 

42 

35 

21 

38 

42 

42 

36.0 

Mm 

10 

6 

8 

-  7 

-  2 

0 

0 

-13 

-13 

5 

0 

10 

31 

34 

27 

26 

25 

30 

25 

23 

20 

15 

23 

23 

21 

22 

16 

-  1 

4 

17 

24 

13.2 

SPICER 

MAX 

0 

17 

15 

15 

16 

24 

15 

20 

24 

20 

17 

2B 

37 

45 

40 

37 

35 

29 

36 

29 

19 

10 

21 

26 

34 

34 

21 

27 

36 

37 

23 

25.6 

Mm 

-21 

-  8 

-  5 

4 

-12 

-  8 

-  7 

-10 

-  4 

9 

-IB 

-  2 

28 

28 

20 

20 

27 

16 

23 

U 

-  6 

-12 

-16 

-  4 

-  4 

8 

4 

-16 

7 

17 

-  1 

1.9 

STERLING 

MAX 

32 

31 

29 

22 

12 

20 

19 

13 

6 

8 

21 

26 

42 

46 

56 

51 

50 

42 

46 

45 

30 

34 

33 

46 

46 

49 

42 

21 

20 

36 

43 

33.0 

Mm 

IS 

5 

6 

1 

-  2 

0 

0 

-  3 

-  2 

0 

2 

12 

27 

31 

26 

25 

26 

20 

23 

24 

26 

11 

15 

20 

18 

21 

-  4 

-  3 

13 

16 

11.9 

WALDEN 

MAX 

-  4 

4 

22 

13 

15 

12 

15 

18 

27 

21 

5 

30 

35 

40 

38 

36 

33 

32 

36 

26 

14 

13 

11 

15 

16 

27 

17 

5 

39 

35 

26 

21.7 

Mm 

-23 

-32 

-16 

1 

-28 

-  9 

-15 

-  4 

-  1 

5 

-28 

-  5 

23 

26 

5 

6 

23 

14 

18 

12 

-  9 

-  9 

-24 

-16 

-18 

-  8 

4 

-25 

1 

7 

-  3 

-  4.2 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY 


Day  oi  Month 


25     26  27 


28     29     30  31 


RIO  GRANDE  DRAINACE 
BASIN  C 

ALAMOSA    HSO  AP 
BLANC  A 

CENTER  4  SSW  \ 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 


MAX 
M1N 


MAX 
M I N 


MAX 

mdi 


MAX 
M1N 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MiN 


MAX 
MiN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MiN 


MAX 

MM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


29  29  37 
10       8  11 


23  9 
2-7 


7  22  33 
5       5  10 


51  57  60 
26     35  33 


6B  59  53 
3!     32  26 


43  48  28 
28     28  12 


36  93  44 
17     10  19 


16  20 
6-8 


13  12 
■23  -29 


21  25 
■  2  -12 


22  13 
■  2  -12 


25  16 
•10  -16 


22  17 
■9-5 


16 
-10 


24 
-12 


25  16 
-13  -16 


22  16 
-15  -14 


27  24 
-5-2 


25  25 
4  1 


29  13 
-  7  -26 


30  20 
-1-1 


23  16 
■2-8 


12  20 
5-3 


22  19  IB 
■18  -22  -IB 


20  24 
-16  0 


25  20  24 
■11  -12  -  8 


24  16  23 
■15  -30  -16 


22  17  17 
•12  -19  -14 


20  17  19 
■11  -13  -11 


25  20  24 
•10  -14  -  8 


22  13  25 
0-2  -15 


24  20 
•10  -24 


27  22 
•10  -11 


24  20 
•18  -27 


23  22 
■  6  -18 


21  18 
■  2  -14 


25  23 
•  6-6 


17  26 
10-4 


38 
•  4 


27 
-11 


34  26 
•9-5 


40     40  35 


»1  31 
5-6 


31     33  29 


25 
-  4 


39 
-  5 


25 
-10 


29 
-  1 


36  35 
.4-8 


32  35 
9-6 


26  27 
■  11  -  3 


38  37 
.7-7 


38     31  34 


27     28  29 


38 
-  4 


32  29 
■3-6 


30  31 
-4-6 


44     35  22 


25 
-  2 


20 
-26 


27 
-12 


23 
-12 


31 
-  3 


19  27 
■24  -15 


21  28 
■  17  -  9 


20  22 
■  20  -17 


23  32 
-4-2 


23  32 
•  6  3 


16  27 
•  32  -20 


23  23 
•12  -10 


50  52  45 
27     27  22 


24  26  28 
■17  -10  -  9 


26  32  52  58 
4     10     30  25 


25  26 
■16  -15 


20  29 
■  10  -  9 


27  30 
■  12  -  6 


26  27 
6-3 


32  32 
•  11  -  6 


22 
-16 


25  20 
-11  -17 


25  22 
-20  -19 


23  30 
-16  -  2 


32  28 
-15  3 


20  34 
■22  -15 


38     35  27 


28  25 
■18  -10 


25 
-  2 


24     28  37 


29  31 
-  2  10 


20  23 
•  27  -19 


28  18 
-  9  -16 


41  45 
0-5 


37  34 
■21  6 


23  34 
-18  4 


25  36 
•17  -  6 


24.7 
-13.6 


28.1 
-  7.5 


23.4 
-14.7 


29.1 
3.2 


23.7 
16.0 


26.8 
•  7.6 


23.7 
■  4.9 


27.0 
•  7.3 


S««  R«Ur«DC*  Not*»  Following  Station  lndai 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
JANUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

1.0 

c 

0_ 

■ 

0) 

ion  of 
t  mile 

of  . 
t  mile 

Standard  of  Time 
MOUNTAIN 

o 
t> 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

q 
o 

o 

o- 

6 

1.00- 

Total 

Al  AMLISA    W^n  AP 

92 

77 

70 

89 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

12 

4.9 

COLORADO  SPRING  WSO  AP 

1 

5.4 

9.7 

41  +  + 

35 

27 

57 

46 

50 

55 

10 

4 

0 

0 

0 

0 

14 

5.6 

DENVER  WSFO  AP 

20 

1.5 

8.5 

32 

N 

27 

62 

46 

52 

60 

5 

6 

1 

1 

0 

0 

13 

78 

5.5 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

3 

1.4 

6.1 

20 

SE 

28 

87 

86 

81 

87 

9 

6 

2 

0 

0 

0 

17 

62 

6.1 

PUEBLO  WSO  AP 

35 

3.7 

8.9 

49 

N 

27 

75 

54 

57 

71 

7 

5 

0 

0 

0 

0 

12 

61 

5.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
JANUARY 


Station 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6      7      8      9     10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


GRAND  JUNCTION  6  ESE 


31.2 
31.2 
32.3 


GRAND  JUNCTION  6  ESE     ,   UNDER  CALCAREOUS  CLAY  LOAM,  OVER  GRAVELLY  ALLUVIAL  SOIL.   COVER  CULTIVATED  IRRIGATE 
TO  DEPTH  OF  2   INCHES.     DEGREE  OF  SLOPE,  0.  1  '""'Mltu 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
JANUARY  1973 


Day  of  month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.4 
T 

1 

.3 

T 

1.3 

1 

T 

1 

.1 

1 

.3 

1 

.5 

1 

.2 
1 

7 

1 

1 

1 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 
T 

1.5 
T 

T 

1 

2.0 
2 

T 

2 

7 

2 

2 

2 

7 

7 

T 

7 

T 

T 

T 

7 
7 

7 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

.5 
1 

1.0 

2 

1 

.3 

1 

.3 

1 

7 

1 

1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

7 

7 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 

T 

.7 
T 

.3 

1 

.9 

1 

1.1 
2 
.4 

.2 
2 
.4 

.3 
2 
.4 

7 

2 

1 

1 

7 

.3 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

.2 
T 

.5 
T 

1.0 
1 

.2 

1 

1 

7 

T 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

.6 
T 

.7 
7 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1* 

1* 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

12 

12 

12 

11 

3.0 

12 

.5 

12 

7 

12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.2 
T 

.2 

1.2 
2 

.3 
2 

2 

1 

T 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
3 

3 

T 

.2 

.7 
T 

.2 
T 

7 
T 

.6 

T 
T 

7 
7 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

.5 

3.0 

1.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

11 

2.0 

12 

8.0 

18 

17 

16 

16 

16 

1.0 
16 

.4 

16 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

3.0 
16 

14 

7 

13 

.5 

13 

13 

13 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

22 

3.5 
26 

2.4 

28 

25 

T 
25 

25 

25 

3.2 
28 

28 

27 

T 

26 

26 

25 

25 

7 

24 

2.0 

26 

T 

26 

3.S 
29 

2.0 
30 

28 

SNOWFALL 
SN  BN  GNO 

.5 
36 

38 

38 

1.0 
38 

1.5 

39 

.5 

39 

.5 
39 

.5 
39 

T 

39 

5.0 

43 

1.5 
43 

T 

41 

2.0 
43 

7 

42 

41 

41 

40 

3.0 
43 

T 

42 

4.0 
45 

7.0 
50 

1.0 
49 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

14 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

11 

11 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

4 

4.0 
8 

2.5 

10 

10 

10 

10 

4.5 

14 

2.0 
15 

15 

14 

14 

12 

10 

10 

.5 

10 

9 

9 

.5 
10 

10 

8 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

3.0 

7 
13 

13 

13 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

1.5 

11 

11 

1.5 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

4.0 
14 

14 

14 

14 

14 

14 

SNOWFALL 
S'J  DN  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

.6 

14 

.4 

14 

14 

14 

.4 

14 

13 

3.8 

16 

1.2 
16 

16 

T 
15 

14 

14 

14 

13 

2.2 

15 

.1 

15 

.4 
15 

1.0 
16 

15 

15 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

31 

31 

T 
30 

5.0 

35 

1.0 

35 

34 

T 

34 

33 

1.0 
34 

4.0 
37 

36 

2.0 
38 

1.0 
36 

36 

35 

35 

4.0 
39 

3.0 

40 

7 

39 

7 

38 

37 

37 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5 

5 

5 

T 

5 

T 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

1.0 

6 

6 

T 

6 

T 

6 

6 

6 

3 

T 

5 

1.0 
6 

6 

4.0 

7 

3.0 
8 

T 

8 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

1.0 
15 

.5 

14 

T 
14 

14 

14 

14 

2.0 
16 

1.0 
16 

7 
15 

15 

14 

14 

14 

14 

4.5 
18 

.5 
18 

.1 

17 

1.0 
18 

18 

T 

18 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15 

15 

T 

15 

5.5 

16 

.3 
18 

18 

.4 
18 

18 

1.7 
18 

.4 

19 

7 
19 

7 
19 

16 

15 

15 

15 

7 

15 

15 

7 
14 

1.0 
13 

14 

13 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

3 
.4 

3 
.4 

.2 
3 
.7 

6.7 

5 
•  6 

.6 
9 
.7 

T 

9 
.8 

T 

6 
.8 

6 
.8 

1.7 
7 
.9 

.2 

9 

1.1 

7 

9 

1.1 

T 

9 

1.0 

» 
1.0 

9 

1.0 

T 

9 
1.3 

7 

8 

1.3 

1.0 
8 

1.3 

7 

a 

1.4 

1.1 

8 

1.4 

1.3 
9 

1.* 

9 

1.4 

8 

1.4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

2.0 
18 

17 

16 

.5 
16 

16 

16 

2.0 
18 

17 

17 

2.0 
19 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

4.0 
20 

2.0 
21 

21 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

12 

1.0 

13 

13 

13 

13 

13 

3.0 
16 

16 

15 

14 

12 

11 

11 

11 

1.0 

12 

11 

10 

1.0 
11 

11 

1.0 

12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

3.0 
15 

15 

15 

15 

14 

3.0 
17 

2.5 
19 

19 

7 
18 

16 

15 

1* 

12 

1.0 
13 

2.0 
15 

14 

14 

13 

13 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 

2.0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

- 

2.0 
8 

6.0 

14 

2.0 
15 

14 

14 

14 

13 

- 

- 

- 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

23 

22 

22 

2.0 

23 

22 

22 

22 

.5 

22 

3.5 

25 

2.0 
25 

24 

22 

22 

22 

21 

2.2 
23 

22 

7 
21 

7.0 
28 

1.0 
27 

26 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

2.0 
20 

6.0 

24 

2.0 
25 

24 

2.0 

23 

22 

4.0 
24 

3.0 
26 

26 

24 

23 

20 

20 

19 

6.0 

23 

20 

2.0 

21 

2.0 
21 

20 

19 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

1.0 
7 

3. a 
14 

1.2 
14 

12 

12 

12 

2.9 
14 

1.0 
15 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

5.5 
16 

15 

1.1 
15 

.4 
15 

15 

15 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

OLORAOO  SPRGS  WSO  AP 

ORDER  8  S 

IOLLV 

OHN   MARTIN  DAM 
UEBLO  WSO  AP 

.OCKV  FORD  2  ESE 
UXTON  PARK 
PRINGFIELD  7  WSW 
'R  INI  DAD  FAA  AP 
IESTCLIFFE 

•      *  * 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

iLTENBERN 
ISPEN 

IERTHOUD  PASS 
IOND 

:edaredge 
:ochetopa  creek 
iollbran  2  sw 
IORTEZ 
IRAIG 

IRESTED  BUTTE 
1ILLDN  1  E 

HNOSAUR  NATL  MONUMENT 
JURANGO 

:AGLE    FAA  AP 
:RASER 

.RAND  JUNCTION  WSO  AP 

1RAND  LAKE   1  NW 
.AKE  CITY 
iAYBELL 
4EEKER  NO.  2 
10NTR0SE  NO  2 
<ORTHOALE 
JURAY 

>AGOSA  SPRINGS 
•ARADOX 


5.3 
8 


1.3 
28 


7 

1.5 


1.0 
16 


11. 5 
32 


1.0 

27 


3.0 
16 


See  Reference  Notea  Following  Stttlon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Continued 


Station 

Day  of  month 

I 

2 

a 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SILVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

36 

36 

36 

.5 

37 

.5 

37 

34 

34 

34 

1.0 
35 

1.0 

36 

36 

36 

34 

34 

34 

34 

2.0 
36 

.5 

37 

T 
37 

.5 

37 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

.5 

35 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

25 

2* 

24 

3.6 

26 

26 

25 

1.3 

26 

25 

25 

5.5 

30 

28 

.7 
28 

26 

24 

24 

23 

1.5 
24 

1.1 

25 

24 

1.6 
25 

1.5 

26 

26 

26 

25 

25 

25 

.  5 

25 

23 

25 

25 

25 

*      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

.3 

4 

1.0 
5 

.1 
5 

T 

s 

T 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

i 

2 

2 

2 

T 

2 

.1 
2 

2 

2 

2 

2 

3.0 
2 

3.4 
8 

8 

8 

7 

6 

BUR  L 1 NCTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

2.5 

HOLVOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

1 

T 

1 

T 

1 

1 

T 

1 

1.0 

2 

T 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

1 

2.0 
2 

T 

2 

2 

'.0 
7 

7 

3 

2 

1 

•       •  • 

PLATTE  DRAINAOE 
BASIN  04 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

1.0 
4 

3.1 
6 

T 

4 

T 

3 

T 

3 

.5 

3 

.5 

3 

T 

3 

3 

2 

I 

T 

9.1 
9 

1.1 
8 

8 

7 

3 

2 

2 

3.2 
5 

4 

2 

1 

T 

BYERS  5  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

3 

T 

S 

T 

5 

s 

5 

5 

T 

S 

5 

T 

S 

S 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2.0 
4 

1.0 
5 

3 

4 

4 

4 

3 

a.o 

n 

11 

10 

9 

9 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.0 
3 

2.0 

S 

5 

4 

3 

3 

2 

4.0 
6 

5 

4 

2 

1 

DENVER  «S0  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

2 
•  2 

2 
>  2 

.3 

2 
*  2 

T 

2 
1 2 

T 

2 
.  2 

T 

2 
.  1 

.1 
2 
.  1 

.3 

2 

.  1 

2 

T 

2 

2 
.  1 

2 
.  1 

1 

T 

T 

6.9 
T 
•  I 

.6 

1 

T 

t 

5 

3 
■  7 

2 

.9 

1 

2.9 

i 

3 
•  G 

4 

2 

2 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
c  M    P  m    r  m  n 
JN    UN  GNU 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

4.0 

4 

b  .  0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.1 

2 

.2 

2 

2 

2 

.2 

2 

.7 

.3 

3 

1 

T 

2.4 

2 

.5 

2 

2 

1 

1.0 

1 

1 

1 

T 

PORT  MORGAN 

SNOWFALL 
cm  riM  fiift 
JN    UN  GNU 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

25 

25 

24 

.5 

24 

.5 

24 

24 

23 

T 

23 

T 

1.5 

24 

T 

24 

1.0 
25 

3.0 
26 

25 

24 

23 

22 

1.0 
23 

23 

3.0 
25 

2.0 

27 

27 

27 

26 

25 

25 

2.0 

27 

27 

?  6 

26 

26 

LAKE  GEORGE  8  SW 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

T 

10 

10 

10 

9 

6 

6 

S 

5 

5 

2.C 

.3 

.3 

7 

7 

7 

7 

6 

2.0 
8 

8 

8 

T 

7 

PARKER   7  E 

SNOWFALL 

cw    nw  mm 

7 

T 

7 

7 

7 

7 

T 

7 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

6.0 

G 

T 

6 

8 

B 

7 

6 

T 

6 

3.C 

9 

7 

6 

6 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.0 

T 

2 

1 

1 

1 

T 

B.C 

T 

6 

5 

3 

2 

2 

1.6 

3 

3 

1 

1 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

1.5 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

2.0 

2 

5.0 

10 

8 

6 

5 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

3.0 

T 

1.0 

T 

6.0 

T 

T 

10 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

10 

B 

7 

6 

6 

6 

5 

2.5 
8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

2.0 
10 

10 

9 

8 

8 

•       *  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

.6 

4 

2.0 

.2 
4 

2.0 

1.0 
4 

2.0 

T 

5 

2.0 

5 

2.0 

5 

2.0 

T 

5 

2.0 

4 

2.0 

T 

4 

2.0 

.1 
4 
1.0 

3 

1.0 

2 

1.0 

2 

1.0 

2 
1.0 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

.4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

.3 

1 

.2 

1 

1 

1 

1 

1.1 
1 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

10 

T 

10 

10 

9 

e 

7 

T 

7 

6 

T 

6 

T 

5 

T 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

1.0 
4 

2.0 
6 

3 

5 

5 

5 

3 

3 

T 

5 

3 

4 

T 

4 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

T 

6 

See  Relerence  NotM  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


COLORADO 
JANUARY  1973 


STATION 


O 
z 

X 
w 
9 

2 


COUNTY 


u 

Q 

5 

H 
H 
< 

i—3 


W 

Q 
!=» 
H 

I— < 

o 

2 
O 
i— j 


z 
O 

H 

> 
U 

►J 

u 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


as 

cn  - 


OBSERVER 


AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AP 

ALAMOSA  WSO  AP 

ALLENSPARK 

ALTFNBERN 

AMES 

AMY 

ANTERO  RESERVOIR 
APEX   1  W 
ARAPAHO  RIDGE 

ARAPAHOE 
AROYA  6  NE 
ASPEN 
BAILEY 
BASALT 

BEAVER  RESERVOIR 
BENNETT  CREEK 
BERTHOUD  PASS 
BLANCA 

BLUE  MESA  LAKE 
BOND 

80NHAM  RESERVOIR 

BONNY  LAKE 

BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BRECKENR I DGE 

BRIGGSDALE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

BUENA  VISTA 
BUENA  VISTA  5  NE 
BUFFALO  PARK   1  N 
BURLINGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CAMERON  PASS 
CAMPO  7  S 

CANON  CITY 

CASCADE 

CASTLE  ROCK 

CEDAREDGE 

CENTER  4  SSW 

CHEESMAN 

CHERAW 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
CIMARRON 

CLIFF  LAKES 
CLIMAX 

COALDALE   1  NW 
COALDALE  2  SW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  2  SW 
COLORADO  NAT  MON 
COLORADO  SPRGS  WSO 
COLUMBINE 
CONIFER  3  NE 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  NW 
CUCHARAS  DAM 
CUMBRES 
DEADMAN  HILL 
DEER  TRAIL 
DELHI 
DEL  NORTE 


AP 


0109 
0114 
0130 
0183 
0214 
0228 
0242 
0263 
0289 
0298 

0304 
0343 
0370 
0454 
0514 
0571 
0629 
0674 
0776 
0797 

0810 
0825 
0834 
0843 
0848 
0895 
0898 
0909 
0945 
1017 

1071 
1077 
1080 
1121 
1126 
1157 
1179 
1186 
1236 
1268 

1294 
1384 
1401 
1440 
1458 
1528 
1539 
1547 
1564 
1609 

1644 
1660 
1693 
1698 
1713 
1741 
1772 
1778 
1792 
1826 

1886 
1928 
1959 
1978 
2P>40 
2048 
2112 
2162 
2178 
2184 


WASHINGTON 

WASHINGTON 

ALAMOSA 

BOULDER 

GARFIELD 

SAN  MIGUEL 

LINCOLN 

PARK 

GILPIN 

GRAND 

CHEYENNE 

CHEYENNE 

PITKIN 

PARK 

EAGLE 

BOULDER 

LARIMER 

GRAND 

COSTILLA 

GUNNISON 

EAGLE 

MESA 

YUMA 

BOULDEK 

BOULDER 

KIOWA 

LAS  ANIMAS 
SUMMIT 
WELD 
MOFFAT 

CHAFFEE 

CHAFFEE 

JACKSON 

KIT  CARSON 

KIT  CARSON 

PUEBLO 

ADAMS 

CLEAR  CREEK 

LARIMER 

BACA 

FREMONT 
SAN  JUAN 
DOUGLAS 
DELTA 

RID  GRANDE 

JEFFERSON 

OTERO 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 

MONTRDSE 

RIO  BLANCO 

LAKE 

FREMONT 

FREMONT 

GUNNISON 

MESA 

MESA 

EL  PASO 

ROUTT 

JEFFERSON 

MONTEZUMA 

MOFFAT 

GUNNISON 

TELLER 

HUERFANO 

CONEJOS 

LARIMER 

ARAPAHOE 

LAS  AN  I  MAS 

RIO  GRANDE 


40  09 
40  10 
37  27 
40  12 
39  30 

37  54 

38  54 

39  00 

39  52 

40  21 

38  51 

38  55 

39  11 
39  24 

39  22 

40  07 
40  40 
39  48 

37  26 

38  28 

39  53 
39  06 

39  38 

40  01 
40  00 

38  27 

37  01 

39  29 

40  38 
40  48 

38  51 

38  55 
40  59 

39  19 
39  28 

38  02 

39  45 

39  39 

40  31 

37  01 

38  26 

37  40 

39  22 

38  54 

37  44 

39  13 

38  06 

39  39 
38  49 

38  27 

39  50 
39  22 
38  23 
38  21 

38  26 

39  14 

39  06 

38  49 

40  51 

39  32 

37  21 

40  31 

38  52 

38  52 
37  44 
37  01 
40  48 

39  37 
37  38 
37  40 


103  09 
103  13 
105  52 
105  32 
108  23 
107  55 
103  39 
105  53 

105  35 

106  23 

102  11 

103  05 

106  50 
105  29 

107  02 
105  31 
105  33 
105  47 

105  31 
107  13 

106  41 

107  54 
102  11 
105  16 

105  16 

102  27 

103  53 

106  02 

104  19 

108  55 

106  08 
106  08 

106  41 
102  16 
102  09 
104  28 

104  15 

105  42 
105  54 

102  34 

105  16 

107  48 

104  52 
107  56 

106  08 

105  17 

103  30 

104  51 
102  21 

107  33 

107  33 

106  11 

105  47 

105  47 

106  46 

107  58 

108  44 

104  43 

106  58 

105  16 

108  34 

107  33 

106  58 

105  18 

104  36 

106  27 

105  46 
104  03 
104  01 

106  21 


4540 
4663 
7536 
8500 
5690 
8701 
5420 
8920 
10400 
10965 

4020 
4787 
7928 
7733 
6624 
9160 
8100 
11314 
7750 
7630 

6700 
9835 
3647 
5400 
5420 
3930 
6292 
9560 
4850 
5354 

7954 
9090 
9760 
4165 
4230 
4850 
5200 
10018 
10301 
4300 

5343 
8853 
6200 
6180 
7683 
6875 
4082 
5647 
4250 
6896 

9250 
11400 
6525 
6900 
8000 
6130 
5280 
6145 
8699 
7770 

6177 
6285 
8855 
8500 
5995 
10018 
10240 
5183 
5090 
7884 


8A 
MID 
MID 
5P 
5P 


5P 


5P 


8A 

5P 
8A 
5P 
4P 
MID 


5P 
IIP 
5P 


8A 
MID 
MID 
5P 
5P 
5P 
6P 
5P 


6A 
5P 
5P 

6P 
6P 
8A 

5P 
7A 
5P 
5P 
5P 
5P 

4P 


7A 

5P 
6P 
5P 

5P 

5P 

8A 
5P 
8A 
5P 

8A 
4P 
5P 


8A 

5P 
8A 
5P 
4P 
MID 


5P 
IIP 
3P 


SAP 

H 

5 PC  HJ 

: 

H 


fl  A 


:  h 


:  h 

H 


H 
H 

HJ 


USDA  CEN  GR  PLAINS  FD 
FED  AVIATION  AGENCY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

INACTIVE  10/19/72 
MRS.  MARTHA  W.  MADSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.   ETHEL  KESTER 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

AGENT,   D  &  RGW  RR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLATT 
NAT.  BUR.  OF  STANDARDS 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
LOREN  R  ENYEART 
THOMAS  W.  STAPLETON 
BUREAU  OF  SPORT  F  £  WLD 

LLOYD  R  SWEDHIN 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 

INACTIVE  6/26/72 
MRS.  ROBERT  W.  KNIGHT 
MRS.   SHIRLEY  DIEDRICH 
PUBLIC  SERVICE  CO 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
FRED  C.  TANNER 

WARDEN  PENITENTIARY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GEORGE  KOBALT 
MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 
SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
W.   H.  NEWBERRY 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 
R  L  BANTA 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD  F  KREUGER 
MRS.  VIVIAN  A.  KELLEY 
SUPT  COLO  NAT  MON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ADDALINE  L  JOHNSON 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
INACTIVE  10/1/71 
ARCHER  B  CRISP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
EVERITT  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

fOTTNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn  v  uri 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEC  NOTTSI 

U  C  L  1  A     D  v\fi 

Ci  7 

DELTA 

2 

38 

46 

10  8 

07 

^  n  R  *=. 

J  U  J  Z> 

ap 

6P 

RADIO  STATION  KDTA 

u c  1 1  v  u "     n  j u  Mr 

R 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

?  Jc  IN  V  U  "      H  JU  LI 

H 

7  7  7  5 

<~  i-  c.  J 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

105 

00 

•5  7  7  1 

MID 

M I  D 

NATL  WEATHER  SERVICE 

UCV  1  L J  nCHU 

c.  c.  j  ~ 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

1  7 

X  L/  J 

0  5 

84  80 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON  1  E 

2281 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

5921 

5P 

5P 

: 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS  M  A  CROWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V.O,  HODGES 

DURANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

c 

H 

JOHN  W.  ERTEL 

E  ADS 

2446 

0 1 

KIOWA 

I 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5  P 

- 

JOHN  E.  JACOBS 

FAT.  IF    F  A  A  AP 

2454 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MID 

MID 

; 

H 

FED   AVIATION  AGENCY 

FASTONVILLF    1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

2511 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

; 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUST AVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELLICOTT 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

C 

MRS   LEOLA  E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

19 

6997 

5P 

5  P 

. 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5  p 

7A 

TERRY  GAINES 

Ft  ATTflP    MTM    3  ^F 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

FIFMING    1  <; 

r  L  L 1  1  1 MU     A  3 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FORDER   8  S 

2997 

0 1 

LINCOLN 

1 

38 

33 

103 

4 1 

4739 

6  P 

6  P 

H 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

: 

H 

COLURADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

04 

WELD 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

5P 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

4321 

8A 

8A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7A 

c 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

FOWLER   1  SE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

4328 

7A 

EDWARD  R.  PELLHAUER 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

IIP 

IIP 

H 

RONALD  R  TUCKER 

FRI  IT  TA 

J  1  HO 

MESA 

2 

39 

10  8 

4  4 

"f  J  U  1 

5  D 

J  r 

7  A 

1  flHN    F       R  A  R  f  1 1  ^ 

GARDNFR 

3222 

0 1 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

1 1 

6955 

5  p 

INACTIVE  7/?3/71 

GATEWAY  1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5  p 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA  1  W 

3258 

03 

LINCOLN 

39 

17 

103 

32 

5603 

9  p 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS.   LINDA  L.  TERRY 

GLADE  PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

02 

GARF I  ELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

; 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WSD  AP 

R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MID 

MID 

; 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

4710 

8  A 

8  A 

8A 

G 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

f.  RAMn    1  A  k  F    1  MU 

3496 

v  c 

GRAND 

2 

40 

1  h 

1  o 

1  fl  5 
l  l/  ? 

oton 
OOOU 

*  p 

D  r 

s  p 

l_l 

11^    MAT    PARk  SFRVTfF 

fiRAND    IAKF    A    ^  ^  W 
u  r\  A 1 1 1/    L  "  IN  c    o    o  j  n 

v  C 

GRAND 

c 

40 

1  - 

1  U  J 

5  3 

fi  ?  A  ft 

5  P 
P  r 

5  P 

«  P 

11   S   RLIR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

SP 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

41 

8667 

5P 

5  P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

WILLIAM  R,  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

41 

4648 

, 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  CSC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

COLORADO   STATE  COLLEGE 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

NORMAN  B,  YOUNGER 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DDUGLAS 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

• 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

GRFFN   MUUNTATN  nAM 

3592 

0? 

SUMM I T 

2 

39 

106 

c  u 

it  p 

3  P 

*  P 

II    ^    P.IIR    RFfl  AMATTnM 

GROWER    10  Uf 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

5  1 

5  P 

P  r 

5  P 

INACTTVF  IP/19/72 

GUFFEY  10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

38 

41 

105 

23 

o?nri 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNN I  SON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5  P 

5P 

j 

CITY  OF  GUNN I  SDN 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

103 

10 

4535 

6P 

INACTIVE  12/19/72 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL  D  WRIGHT 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W  R  DAVIS 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

F    R  FIANAftAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

LULU     Lt  fl  1  '  t     u     ~  1  J  n  UCr 

HOYT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

: 

MRS  BARBARA  L   MATT  IX 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF   IDAHO  SPRINGS 

IOALIA  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZION 

IGNACIO  1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

56 

3814 

8A 

8A 

8A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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COLORADO 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ODbhnVhn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

DDADn     HE     MATED     f  flMW 

BOARD   Or    WAIEK  LOMh 

JULESBURG 

4413 

04 

S  E  DuW I C  K 

4 

41 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

M  1  1  M  1  r  T  □  A  i       DUD     DI  aMT 

MUNICIPAL    rWK    K  L  A  IN  1 

KARVAL 

4444 

01 

L  I  NCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRb  .    KATHKYN   M»  INNfcbb 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE  R 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

K  t  INU  J  HA  rAii 

4493 

04 

D  AO  k 
r  ft ft  i\ 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

S 

NATI     WF ATHFR  SFRVICF 

i/  i  u      i  c     nil  r 

KIM    15  NNE 

4538 

01 

1    AC  AMTUAC 

LA  5    AN  I  MA  j 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

: 

nnBCOT     1      Dl  ATT 
KUBtKI     L    r L  A  1  1 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

1    AD  T  M  C  D 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

s 

McnTriME    unu    mat  cnocCT 
ntUlC  INC    D  UW    NA  1  PURboT 

K  IOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

: 

lie   cni  i    pnw  ccDurrc 

KIT  CARSON 

4603 

01 

C  HE  Yfc  NNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

cnUTKI     A         1  ACCCDTV 

b  U  W  *  N   At    LArrtK I T 

KREMMLING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL  W*  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

C 

i  A  n  r  f       n       n  T  C  1/  r  ki  n  A  1  l/~  LI 

JAMES   R  PICKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

DTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

CCA     Al/TATTnM     AT  CMC  V 

Feu   AVIAT1UN  AofcNlT 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS  MILDRED  MENDENHALL 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

: 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

ci    o Acn 

t  L     r  A  b  U 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

: 

s 

rni  n  cDfic  utd  unpk^ 

LULU    brVj    W  I  k  nur\r\o 

L AKEWDUD 

4762 

04 

ICCCCDCnkl 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BUAKU    Ur    WAIfcH  LUnrl 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

IIP 

ctuci     uriMTc  nuco  v 
c IncL  MUNIGUnfcRY 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3891 

5P 

9P 

1    AC      A  M  T  M  A  C     DnuCD     Dl  AMT 

LAb    ANlnAb    POWEK  rLANI 

LA  VETA 

4865 

01 

U 1  i  C  P  C  A  m  n 
nU  t  K  r AN  U 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

IMATTTUC    <k/1  /  *T1 
1  INAI  IXVC    Of  If  f  L 

LEADV  I  LLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

18 

10158 

IIP 

HP 

Ji   LEROY  WINGENBACK 

LEADVILLE   10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

11000 

s 

ki  i  *l       HP  AvUFB      c  troiiTrr 

NATL   WEATHER  SERVICE 

LEROY  7  WSw 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

29 

103 

01 

4390 

6A 

GILBERT  LINU5IRUM 

LIMON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

11 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RID  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  GAME  C  FISH  DEP 

LUNGMONT   Z  E5E 

5116 

04 

d n 1 1 1  nci) 
D  UU  L  U  b  K 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

pT     ur  CT     CI  IT  AD     f*  H 

LONGMONT  o  NW 

5121 

04 

□  n  1 1 1  n  c  d 
b  U  U  L  L)  t  R 

4 

40 

15 

105 

09 

5145 

c 

inuM    ■     mci  c  n  m 
JUHN    L  iNELSUN 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

i    *n  Turn 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

S 

ti  a  t  i         ur  i  Turn     p  c  ft  \i  T  f  p* 

NATL.   WfcATHER  ScRVILE 

inC     D  TMflC     n  A  C  C      1  cc 

LUb   P  I  NUb   PASS    1  5E 

5180 

02 

c  a  p 1 1  A  r  u  c 
SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

MATI       UCATUCD  CCDV/TTC 

NATL    WEmTPIcK  bcKVlLb 

U  A  M  A  C  C  A 

MANAbb A 

5322 

05 

r  n  ki  E  i  n  c 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

lit  1  U  j    Da  LjILLcLAiNU 

MANCQS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7018 

5P 

MRS.  EDGAR  A.  N0LAND 

MANITOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6606 

- 

it  ■  ki  t  *ni  i        n  n     f     li  v        n     n  i 

MANITOU   SrRGS   HYDRO  PL 

uadwtmc    d  a  m  r  i_i 
MARVINE  RANCH 

5414 

02 

DTn     Di    AUf  fl 

K1U  HLANLU 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

i  n u m   u   nni  c 
JUHN    W  UULE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.  CHARLENE  E.  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5467 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

K.   JAMES  COOK 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

nliDC  All     D  r     O  C  t**  1  AMATTflM 

BUKbAU   OF  KtCLAnAIION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

Dt    J*  BALDWIN 

MESA  VERDe   NAT  PARK 

5531 

02 

MON I E  ZUM A 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

M  H  M  A  D  /*  LJ     r>  A  c  c 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

11330 

S 

GEORGE   Kt  MACKEEN 

MONTE  VI5TA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

i  i  a  T  r  n        i            I  LI  f  PTn  A  T  1  HKI 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

57U 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

u  O  m  t  n  n  f  r*     hi  fi  i 

MONTROSE   NO  1 

5717 

02 

uniilTO  nf  PJ? 

M0NTR05E 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

COLO  i.ATER  CON  BOARD 

unMTDncc    Mn  o 
P1UN  TKUot    HU  £ 

5722 

02 

nUIN  1  KUS  t 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

UNCUMPAnGKE   V   w  u  a 

MORRISON  1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

6000 

* 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

11 

8890 

C 

JOHN  A  ZEMBER 

MfriCQi  ANin    7  NMF 

5878 

04 

Q  n  1  |  I    nc  n 
ObULUtK 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

TUinMAC     t-        Dl  ATT 

M  C  i.i     Q  A  VUCD 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

1/     P\  TUnMDCDKI 

K • Us  TnOnPaUN 

NOR  THDAL  e 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5P 

5P 

H 

MRS   I   F  SHUTT 

MnDTU     1    A  1/  E 

NOKTH  LAKE 

5990 

01 

1    AC  AMTMAC 

LAS  ANlnAb 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

r-  i    p*  k  i     i~  Pntu 

GLEN  C  COeN 

m  n  □  i.i  n  n  n 
NORWOOD 

6012 

02 

CAM      u  t  r  I  ir  I 

b AN  MIGUEL 

2 

38 

08 

108 

17 

7017 

6P 

6P 

|PI  P  P  Ml  I      1        U  A  Alkl  T  r  A  11 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5190 

c 

MERRILL  V  HANSEN 

□RDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

8A 

TWIN  LAKES  R  C  C  CO 

0  T  1  b    LI  INC 

6192 

03 

ua  CUIkirTflM 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

KtNNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

c 

H 

DONALD  N.  DOUGHERTY 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

SP 

H 

GLEN  D  EDMDNDS 

PALlbAUt 

6266 

02 

M  C  C  A 

Mb  b  A 

2 

39 

07 

108 

21 

4780 

7A 

7A 

town  of  palisade 

PALISADE   LAKES   6  5sE 

6271 

02 

u  t  m  c  n  a  i  e 
HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

n  A  1    11  H  r»      1    A  1/  r~ 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASQ 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

DUANE  C  HANSON 

PADL  I 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

LEE  W  SCHNIEDER 

P  AON  I A 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

35 

5693 

7P 

7P 

MELVIN  A.  BENCICH 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

106 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER   7  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

31 

104 

39 

6170 

5P 

5P 

c 

H 

LOUIS  D  RUGGLES 

n  a  D  c  u  i  i  i      \  r\    c  e  c 

P ARsHALL    10  SSfc 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

UiS.  FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

NICK  G00DALL 

PITKIN 

65  43 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.  WAYNE  MUSTAIN 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6860 

c 

DON  W  CLEVER 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

INACTIVE  2/1/71 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8A 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

18 


STATION  INDEX 


COLORADO 
JANUARY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OR^FRVFR 

V>  1J O J_t 1 1  V  LIl 
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PRECIP. 

EVAP. 

o  g 
u  S 
a.  - 
a>  = 

piipri  n  ad  My  ncPnT 

O  (03 

fl  1 

PUEBLO 

i 
i 

38 

i  V 

£  I 

4730 

8  A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

pup  r  i  n   s   S  <s u 

6767 

n  l 

v  i 

PUEBLO 

1 

38 

1  I 

104 

39 

4910 

7  A 

7A 

7A 

CF  I   I  STEEL  CDRP. 

P VR  A  M  t  n 

6797 

fl  7 
w  C 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H,  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

fcfl  1  1 

DO  1  A 

OP 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

R  I  CD 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARF  I  ELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

MID 

c 

MRS   MAX  I NE  C.  MYSER 

RID   GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

s 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

pnrkY  cnun  ?  fsf 

7167 

n  1 

OTERD 

1 

38 

02 

10  3 

42 

4178 

5  P 

5  P 

H 

COLO   FXP  STATION 

diicu   ?  Mwe 
rw  j  n    c    i  ^  i .  c 

7  7  ft  7 
l  £.0  t 

ft  i 

EL  PASO 

i 
i 

38 

ft  ^ 

OUUO 

6  P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

EL  PASO 

1 

38 

5  1 

104 

59 

9050 

6  P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

0 1 

PUEBLO 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

MR  W  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

CLARENCE  R  ICKES 

SALIDA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

IIP 

hp 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7965 

: 

CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

ALVIN  L  WlNTZ 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

106 

26 

6465 

6P 

BERNARD   (N)  IRBY 

SEUALIA   4  SSF 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  BLANFORD 

751  5 

04 

S  EnGW I C K 

4 

40 

5 1 

102 

31 

3QQft 

5  P 

7A 

H 

LAYTnN   D  MUNSON 

L  "  1    ILI|"(      W      I  IWM  J  U  It 

«E  I RFRT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1 8 

102 

52 

4703 

; 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAM  2  E 

7557 

L I NCOLN 

3 

39 

33 

103 

£  1 

c  i  an 

I 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

14 

5933 

6  P 

PUBLIC  5ERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

106 

24 

9300 

s 

DALE  SPENCER 

S I L VERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

9P 

: 

H 

RDBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SP  ICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

106 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGF I  ELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4405 

6P 

HERBERT  E  HOMSHER*  JR. 

SPRINGFIEIft   7    W  S  W 

7866 

ft  1 

BACA 

1 

37 

2  3 

102 

44 

4580 

5  D 

°>  P 

5  P 

. 

SE   fDlO   RESEARCH  CENTER 

SOUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

4  x 

105 

30 

11500 

7P 

FRANK  A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

ss 

SS 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STONINGTQN 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

11 

3801 

6P 

MRS  ARMILDA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

22 

9685 

8  A 

8A 

8A 

; 

U.S.   BUREAU  OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE   1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

1 0390 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMMITVILLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

1 1350 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TAP  I]  MA 

1    't  V  U  1  1  H 

o  1  ?  H 

\J  c 

LA  PLATA 

L  M     r  L  H  1  H 

£ 

37 

3  i 

1  ft  7 

■t  / 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 
JANUARY  1973 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Colorado  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  State 
Climatologlst ,   P.  0.   Box  1079,   Denver,  Colorado  80201,  or  to  any  National  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  con- 
tained in  "HOURLY  PRECI PI  TAT ION  DATA  COLORADO"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States." 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65CF.     In  "Supplemental  Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME •     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Saow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  11:00  a.m.,  m.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,    as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES      Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 
of  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE- THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soli  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount   included   in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R* .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.   S.   for  each  month  are  described  in  the  publications    MONTHLY    WEATHER     REVIEW,     CLIMAT0LOGICAL    DATA     NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  .  * 

Director,  National  Climatic  Center 


USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  3/5/73-1305 
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50.6 

22.7 

36.8 

66 

28 

7 

9 

785 

0 

1 

26 

0 

.01 

.01 

7 

.1 

4 

1 

0 

c 

0 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

35. 5M 

-10. 6M 

12. 5M 

48 

28 

-24 

15 

1462 

0 

5 

19 

16 

.37 

.11 

5 

6.5 

27 

16+ 

1 

c 

0 

TACONY  10  SE 

50.4 

19.9 

35  .2 

63 

27  + 

5 

8 

830 

0 

1 

28 

0 

T 

19  + 

7 

( 

TR I N I  DAD 

50.8 

23.4 

37.1 

65 

27 

9 

8 

774 

0 

1 

25 

0 

.09 

.04 

8 

0 

e 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

49.5 

20.8 

35  .2 

66 

27 

6 

9 

831 

0 

2 

27 

0 

.10 

.06 

7 

2.0 

2 

9  + 

0 

0 

0 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

33.6 

-  1.5 

16.1 

43 

27 

-15 

16 

1364 

0 

11 

28 

18 

.03 

.02 

7 

0 

0 

0 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

WALSENBURG  power  plant 

49.3 

22.6 

36.0 

63 

27 

4 

8 

807 

0 

1 

22 

0 

.10 

.10 

7 

2.0 

20 

7 

1 

0 

0 

WALSH 

50.4 

23.9 

37.2 

70 

24 

11 

9 

772 

0 

1 

26 

0 

.10 

.10 

1 

.1 

3 

1 

1 

0 

0 

ueeYi"!  tccc 
WtiTLL Jrrc 

37.8 

4 . 4 

21.1 

51 

3 

-13 

2 

1222 

0 

5 

28 

15 

.14 

.  10 

1 

2.0 

9 

1 

1 

0 

0 

WETMORE   9  S 

42.6 

15.3 

29.0 

51 

20+ 

2 

9 

1002 

0 

2 

26 

0 

.04 

.04 

8 

1.0 

3 

8  + 

0 

0 

0 

ft  1  \l  T  C  TDM 
U  I  V  1  3  I  UN 

31.1 

.6 

•  09 

_      1 49 

1 . 9 

*            *  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

altenbern 

40.5 

14.6 

27.6 

54 

27 

_  3 

3 

1043 

0 

0 

28 

2 

■  74 

•  26 

1 6 

4 

ASPEN 

37.6 

6.8 

22.2 

51 

27 

-  4 

20 

1194 

0 

6 

28 

8 

D  .87 

!22 

5 

12!o 

31 

7 

♦ 

c 

0 

ncDTunnn  b*cc 

DtKlnUUU  rAll 

26.3 

1  .  1 

13.7 

41 

28 

-  8 

16  + 

1427 

0 

23 

28 

16 

1  .60 

.37 

5 

28.0 

51 

26 

8 

0 

0 

BOND 

42.6 

3.9 

23.3 

59 

5 

-16 

2 

1161 

o 

2 

28 

13 

6 

15  + 

BRQWNS   PARK  REFUGE 

38. 7M 

7 .  1M 

22 .  9M 

52 

27 

_  9 

9 

1162 

0 

3 

26 

8 

T 

0 

40.2 

19.1 

29.7 

-  2.1 

57 

27 

4 

2 

982 

0 

1 

27 

0 

.30 

-  ,68 

.10 

12 

4 

8  + 

1 

0 

0 

36.0 

5.0 

20.5 

45 

28  + 

-21 

2 

1242 

0 

8 

28 

12 

.01 

.01 

11 

2.0 

0 

0 

0 

0 

climax 

28.2 

1.6 

14.9 

39 

5 

-10 

20 

1397 

0 

20 

28 

14 

1  .04 

.24 

5 

13.7 

36 

19  + 

5 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

30.0 

-  3.3 

13.4 

41 

26  + 

-20 

17+ 

1441 

o 

n 

28 

17 

.31 

.11 

10  + 

5.0 

15 

10  + 

2 

0 

0 

COLLBRAN  2  sw 

40. 1 

9 . 2 

24.7 

-  2.9 

55 

28 

•  5 

2 

112  3 

0 

i 

28 

4 

1.08 

2.0 

1 4 

1 

o 

0 

COLORADO  NAT  MON 

39.6 

21.3 

30.5 

49 

27 

10 

3  + 

962 

0 

0 

27 

0 

T 

T 

28  + 

8 

2  + 

0 

0 

0 

CORTEZ 

42.7 

17.6 

30.2 

-  1.7 

56 

27 

0 

2 

967 

0 

0 

28 

1 

.69 

-  ,41 

.22 

7 

4 

0 

0 

CRAIG 

29.4 

1.4 

15.4 

43 

27 

-23 

22 

1382 

0 

18 

28 

14 

.28 

.08 

11 

6.4 

12 

12  + 

0 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

30.5 

-  2.2 

14.2 

-  2.1 

43 

27 

-19 

17  + 

1416 

o 

18 

28 

18 

2.02 

-  .54 

.50 

12 

34.0 

51 

14+ 

7 

1 

0 

1*1  C  i  T  A      1     M  I.I 

DILLON  1  E 

36.2 

.4 

16.3 

.6 

48 

27 

-15 

15 

1299 

0 

9 

2B 

16 

.32 

-  1.23 

.  15 

5 

9.0 

10 

7 

1 

0 

0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

26.9 

3.3 

15.1 

40 

12 

-10 

17 

1392 

0 

20 

2  6 

13 

.25 

.  15 

11 

4.5 

19 

11 

2 

0 

0 

DURANGO 

44. 5M 

14.9M 

29. 7M 

.0 

56 

27 

4 

4 

984 

0 

0 

.93 

-  .37 

.44 

7 

2 

0 

0 

EAGLE   FAA  AP 

38.8 

3.4 

21.1 

52 

27 

-13 

3 

1223 

o 

5 

?  6 

13 

.22 

.07 

12 

2.2 

14 

5 

0 

0 

0 

FORT  LEWIS 

36.6 

9 . 8 

23.2 

-  2.7 

48 

27 

_  5 

14 

1163 

0 

6 

28 

3 

•  60 

13 

14.0 

0 

2 

1 

0 

FR ASER 

34.2 

-  9.1 

12.6 

-  2.9 

43 

27  + 

-27 

20 

1460 

0 

7 

26 

22 

.89 

-  !62 

.12 

28  + 

4 

0 

0 

F  RU I T A 

39.9 

17.4 

26.7 

-  3.5 

54 

28 

-  9 

3 

1012 

0 

3 

28 

3 

.11 

-  .53 

.07 

25 

10 

1 

0 

0 

0 

ufl  1  CHAT    i    5  W 

42.9 

18. 3M 

30. 6M 

60 

27 

-  6 

2 

957 

0 

3 

28 

3 

T 

9 

4+ 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

42.0 

11.5 

26.6 

-  2.9 

53 

28 

-  1 

3 

1065 

o 

0 

28 

2 

0.77 

-  .98 

.  19 

12  + 

8.0 

4 

0 

0 

r.BANn    1 1 inii** t  t  n w  wen  aP   /  /  a 

38.3 

19.8 

29.1 

-  3.5 

53 

27 

-  3 

3  + 

999 

0 

4 

27 

3 

.12 

-  .57 

.09 

25 

1.2 

7 

5  + 

0 

0 

0 

r, R  A N n    1 1 1 M f*  T  T  n N   A  etc 

39.7 

20.2 

30.0 

54 

28 

-  1 

2  + 

973 

0 

4 

26 

3 

.30 

.25 

5 

2.5 

7 

5 

1 

0 

0 

r.  D  A  M  n     1  AVE     1  MU 
uHA'iU    L  ARC     1  I'M 

34.0 

-  3.3 

15.4 

47 

22 

-21 

20 

1382 

0 

10 

28 

17 

.92 

.26 

11 

13.5 

25 

15  + 

3 

0 

0 

29.8 

-  5.2 

12.3 

43 

27 

-25 

20 

1470 

0 

17 

28 

IB 

.41 

.16 

11 

9.0 

21 

15  + 

2 

0 

0 

GRAND  V4LLEY 

44.1 

16.6 

30.4 

59 

26 

-  5 

3 

967 

0 

0 

28 

1 

.51 

.16 

12 

7.1 

10 

8  + 

3 

0 

0 

u  K  1 1  vA    n  UUN  1  fi  1  !N    U  a  " 

29.7 

-  4.0 

12.9 

45 

24  + 

-22 

22  + 

1456 

0 

15 

28 

19 

.45 

.14 

19 

7.6 

17 

23  + 

2 

0 

0 

GUNNISON 

29.3 

-  4.0 

12.7 

-  2.9 

43 

28  + 

-25 

17+ 

1460 

0 

19 

28 

17 

.50 

.  ,48 

.18 

11 

7.0 

14 

18+ 

2 

0 

0 

H&YDEN 

27.3 

•  3.0 

12.2 

40 

19 

-25 

22 

1474 

0 

19 

28 

17 

.64 

-  .50 

.15 

11 

14.6 

23 

15+ 

2 

0 

0 

nil  1     5UL"HUK    SrKi    i  5W 

27. 4M 

-  6.5 

10. 5M 

47 

6 

-24 

21 

1521 

0 

17 

28 

21 

•  15 

.08 

26 

2.0 

16 

28 

0 

0 

0 

IGNACIO   1  N 

42.4 

11.5 

27.0 

-  1.4 

52 

28  + 

-  8 

3 

1058 

0 

1 

28 

6 

.92 

-  .25 

.47 

7 

22 

10 

3 

0 

0 

INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 

33.  8 

-  1.2 

16.3 

45 

27 

-13 

19 

1358 

0 

12 

28 

17 

.70 

.17 

5 

17.0 

43 

20  + 

3 

0 

0 

KREMMLING 

27. 6M 

-  7.1M 

10.  3* 

43 

11 

-27 

21 

1531 

0 

15 

27 

19 

.23 

.11 

12 

1 

0 

0 

S  e  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  <°0°>"° 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 

a 

Lowest 

• 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

£ 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

jj 
"? 

1.00  or  More 

# 

u 

'si 

S  i 

LAKE  CITY 

35.8 

-  6.9 

14.5 

48 

27 

-22 

16  + 

1408 

o 

8 

28 

21 

.11 

.04 

13+ 

4.5 

0 

c 

0 

LITTLE  HILLS 

36.5 

2.4 

19.5 

51 

27 

-14 

16 

1271 

0 

10 

28 

14 

.02 

.01 

5  + 

T 

16 

3+ 

0 

0 

0 

MARVINE  RANCH 

37 , 2 

2.3 

19.8 

52 

27 

-12 

1 

1260 

0 

6 

28 

16 

1,55 

.  60 

12 

26,0 

7 

] 

o 

M4YBELL 

3  I  .4 

-  2.6 

14  .4 

49 

27 

-24 

9 

1413 

0 

.5 

28 

15 

,  i*» 

.08 

1 1 

5 .  C 

13 

16  + 

0 

( 

o 

MEEKER  NO.  2 

36.1 

7.8 

23.0 

54 

26 

-  9 

21 

1172 

0 

7 

28 

11 

.  09 

.  06 

5 

2 ,  C 

12 

3  + 

0 

0 

o 

MEREDITH 

36. 2M 

1  .  8M 

19. OM 

45 

27 

-11 

20 

1282 

o 

28 

.66 

10.5 

24 

15  + 

0 

0 

MESA  LAKES  RESORT 

32,0 

2.8 

17.4 

41 

2 

•18 

15 

1326 

0 

15 

28 

13 

1.16 

.35 

12 

50 . 0 

59 

12 

4 

0 

o 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

40  •  9 

22.2 

31.6 

-    t  .  L, 

55 

27 

9 

2 

927 

0 

I 

27 

0 

•  70 

„  i,25 

.  37 

12 

10. 1 

25 

1  5  + 

2 

0 

o 

MONTROSE   NO  2 

38.8 

18.6 

28.7 

-  2.6 

55 

28 

4 

1 

1006 

0 

2 

27 

0 

.  04 

•  56 

.03 

7 

c 

0 

0 

NORTHDALE 

38.9 

7  .  3 

23. 1 

-  3.5 

49 

27 

-12 

19 

1165 

0 

3 

?6 

10 

.47 

.  54 

.  16 

12 

13 

1 

2 

0 

o 

NORWOOD 

40,6 

10.4 

25.5 

50 

27 

-  5 

20  + 

1103 

o 

0 

28 

7 

.22 

.  ,99 

.  16 

6 

4.0 

0 

I 

0 

0 

OURAY 

39.5 

16.2 

27.9 

53 

27 

3 

15 

1034 

0 

3 

28 

0 

.55 

.  10 

13  + 

15.5 

29 

1 

2 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

42.3 

11.7 

27.0 

54 

27 

-11 

3 

1060 

0 

0 

28 

8 

1.17 

.30 

12 

23.0 

25 

12 

<, 

0 

o 

PALISADE 

P  AON  I A 

42.0 

16.2 

29.1 

59 

27 

-  5 

1 

999 

0 

0 

28 

3 

.57 

.22 

12 

9.4 

14 

5  + 

4 

0 

0 

PARADOX 

4  3*1 

17.3 

30.2 

59 

27 

_  2 

2 

969 

o 

1 

?  8 

.39 

.16 

6 

j_  5 

0 

] 

0 

PITKIN 

32,0 

-  2.7 

14.7 

45 

28  + 

-28 

20 

1404 

0 

14 

28 

17 

1.05 

-  .31 

.40 

5 

n'.c 

33 

15 

5 

0 

0 

RANGELY 

26,2 

-  6.0 

10. 1 

41 

12 

-24 

21 

1531 

0 

2  1 

28 

16 

T 

T 

11  + 

16 

7  + 

0 

c 

o 

RICO 

39,8 

4.5 

22.2 

50 

27 

-13 

15 

1195 

0 

3 

28 

11 

1.63 

-  ,83 

.57 

12 

21.5 

63 

12 

5 

1 

0 

RIFLE 

40.5 

12.3 

26.4 

-  2.7 

55 

26 

-  7 

2 

1076 

0 

0 

28 

4 

.53 

-  .27 

.  10 

1 1 

7.0 

12 

5  + 

1 

0 

0 

S I LVERTON 

37 ,  t, 

.0 

18.7 

.  3 

47 

28  + 

-19 

16 

1287 

o 

6 

28 

14 

1,02 

•  65 

.  43 

12 

14  .  C 

44 

12 

o 

o 

STEAMBOAT  SPRINGS 

32,0 

.  1 

16.0 

-  3.6 

44 

28 

-22 

16 

1367 

0 

18 

28 

14 

1  , 54 

,77 

.45 

1  1 

25,9 

32 

14 

6 

0 

o 

TAYLOR  PARK 

31.8 

-13.9 

9.0 

43 

27 

-35 

16+ 

1565 

0 

17 

2  8 

21 

.60 

.  15 

11  + 

10,0 

26 

15  + 

u 

0 

o 

TELLURIDE 

41.4 

8.7 

25.1 

1.3 

51 

26 

-  8 

15 

1114 

0 

2 

28 

10 

.81 

-  1.29 

.29 

12 

21.0 

43 

14 

4 

0 

0 

URAVAN 

47.0 

22.6 

34.8 

60 

28  + 

5 

2 

839 

0 

0 

2" 

0 

.  14 

.09 

12 

.5 

0 

0 

0 

VALLECITO  DAM  // 

39,0 

9.9 

24.5 

49 

27 

-10 

2 

1126 

o 

1 

28 

6 

1  .42 

.  64 

12 

16.0 

35 

16 

4 

] 

o 

YAMPA 

34,5 

5  .  1 

19.8 

43 

22 

-11 

23 

1259 

0 

12 

28 

12 

,  13 

.09 

5 

2 .  C 

17 

19  + 

o 

o 

YELLOW  JACKET  2  W 

37,7 

16.6 

27.2 

47 

28 

3 

19+ 

1053 

0 

4 

28 

0 

.34 

.08 

9  + 

11  .C 

25 

13  + 

0 

c 

o 

DIVISION 

21.4 

-  3.9 

.59 

-  .76 

10.5 

•       *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4   E  // 

37.4 

14.1 

25.8 

51 

12 

-  9 

B 

1093 

o 

4 

28 

3 

.07 

.07 

6 

11 

5  + 

0 

0 

0 

AKRCN   FAA  AP 

37,4 

16.4 

26.9 

53 

27 

-  8 

8 

1060 

0 

8 

27 

2 

.04 

.  04 

7 

T 

5 

2  + 

0 

0 

o 

BONNY  LAKE 

45.4 

19.4 

32  .4 

62 

28 

0 

8 

907 

0 

4 

28 

1 

.07 

.03 

19 

0 

0 

o 

BURLINGTON 

47.2 

23.6 

35.4 

2.4 

60 

27 

4 

7 

821 

0 

3 

28 

0 

CHEYENNE  WELLS 

46.5 

20.7 

33*6 

1  •  1 

62 

27 

3 

8 

872 

0 

2 

28 

0 

T 

.37 

T 

16+ 

T 

T 

16  + 

t 

o 

FLAGLER  2  NW 

43.3 

19.0 

31.2 

60 

27 

-  1 

B 

938 

o 

3 

28 

I 

.07 

.05 

19 

.5 

1 

19 

3 

0 

0 

HOLYOKE 

47,0 

20.6 

33.8 

3.4 

62 

27 

1 

8 

867 

0 

2 

28 

0 

.  05 

-     .  30 

.03 

7 

1.0 

2 

7 

o 

o 

o 

STRATTON  3  NE 

45,0 

22.8 

33.9 

62 

28 

2 

8 

864 

0 

5 

27 

0 

■  00 

•  00 

•  c 

c 

c 

c 

o 

WRAY 

48.8 

20.9 

34.9 

3.5 

61 

28 

3 

6 

837 

0 

3 

27 

0 

T 

,  46 

T 

19  + 

T 

x 

19  + 

o 

0 

o 

YUMA 

DIVISION 

32.0 

.6 

.04 

-  ,39 

.3 

*       *  « 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

36. 5M 

14. 7M 

25  .6M 

50 

27 

-  1 

14 

1095 

o 

5 

28 

1 

.15 

.  10 

14 

8.0 

1 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

2B .  5 

-12.8 

7.9 

4 1 

5 

-32 

2 

159B 

0 

16 

23 

25 

.03 

.03 

1 

f  5 

8 

2  + 

r; 

o 

o 

BAILEY 

44.8 

8 . 7 

26.8 

5  8 

27 

.  3 

16 

1064 

o 

1 

28 

7 

.03 

•  0  3 

1 

Q 

c 

o 

BOULDER 

47,0 

22,6 

34.8 

,  ]_ 

57 

27 

3 

B 

B  3  8 

0 

2 

26 

0 

.17 

-  ,66 

.  1 1 

7 

2.0 

7 

* 

o 

BRIGGSDALE 

4  5.0 

15.6 

30.3 

5  8 

23 

-  8 

a 

964 

0 

3 

28 

2 

BYERS  5  NE 

40.5 

15.0 

27.8 

-  4.1 

53 

27  + 

-10 

8 

1035 

g 

3 

28 

2 

T 

-  .47 

T 

19  + 

T 

8 

1 

0 

0 

0 

CABIN  CREEK 

34,3 

10.2 

2  2.3 

47 

27 

•  3 

1 

1190 

o 

a 

28 

3 

.02 

•  0  2 

1 

1,0 

5 

Q 

o 

o 

CASTLE  ROCK 

44,4 

11.4 

27.9 

56 

28  + 

-  4 

9 

1031 

o 

1 

28 

2 

.12 

.  1  2 

19 

1,6 

6 

]_ 

o 

CHEESMAN 

4  8.5 

6.0 

2  7.3 

_  2,8 

60 

26 

—  1 0 

2 

1051 

0 

0 

28 

8 

T 

m  ,57 

j 

14  + 

l 

CHERRY  CREEK  DAM 

45.3 

17.4 

3 1  *  <♦ 

60 

28 

Q 

8 

936 

0 

3 

28 

1 

0  ,22 

18 

2,0 

2 

o 

DENVER  WSO  AP  //R 

•.7.5 

23.4 

35.5 

4.0 

62 

27 

7 

8 

820 

o 

2 

28 

0 

.16 

-  .53 

.10 

1  8 

3.0 

2 

19 

1 

0 

0 

DENVER  WSO/SC  R 

47.6 

25.8 

36  •  7 

2  •  1 

58 

26 

8 

787 

o 

2 

2  <: 

o 

•  1 3 

«•  ,50 

•  07 

18 

1,0 

19 

o 

o 

o 

ELBERT 

43.4 

8.2 

25.8 

57 

3 

-10 

9  + 

1 090 

o 

3 

2  8 

6 

"  «^ 

*  \  \ 

19 

1.6 

3 

1 9 

o 

o 

ESTES  PARK 

4  2.3 

12.4 

27.4 

-  .3 

5  4 

27 

9 

0 

2 

26 

8 

•  02 

fin 

■ 

.01 

14  + 

■  0 

Q 

0 

EVERGREEN 

44.9 

6 . 9 

26.9 

59 

3 

_  3 

8 

1059 

0 

3 

26 

4 

•  09 

•  09 

1 8 

g 

o 

o 

FORT  COLLINS 

44.8 

18.5 

31.7 

2.0 

56 

25 

4 

3 

927 

Q 

3 

28 

0 

.02 

-  ,48 

.02 

7 

1.6 

2 

7 

0 

0 

0 

FORT   LUPTON   1  N 

43.5 

16.7 

30,1 

55 

28 

_  2 

9  + 

972 

o 

3 

28 

2 

•  06 

-  ,42 

19 

£ 

o 

FORT  MORGAN 

40.6 

14.7 

27.7 

-  1.1 

53 

26 

-  7 

8 

1038 

o 

4 

2B 

3 

GRANT 

39.0 

7.0 

23.0 

51 

27 

-  4 

8 

1167 

0 

4 

28 

6 

.10 

.  10 

1 

3.0 

21 

1 

1 

o 

0 

GRcfcLcY  UNC 

42.1 

1  0  7 

30.9 

2.5 

25 

0 

a 

949 

0 

4 

28 

I 

.20 

-  ,16 

.  1  8 

19 

2 .  1 

5 

1 

l 

o 

0 

IDAHO  SPRINGS 

42. 4M 

11. 5M 

27. OM 

-  .8 

58 

27 

-  2 

8 

1071 

0 

5 

28 

1 

T 

-  ,60 

T 

19  + 

T 

0 

0 

0 

JONFS   PASS   2  E 

30.5 

3.5 

17.0 

44 

28  + 

-  7 

15  + 

1339 

0 

15 

28 

11 

.32 

.06 

11  + 

9.0 

31 

19  + 

0 

o 

0 

JULESBURG 

47.3 

19.4 

33.4 

2.2 

64 

26 

-  5 

8 

879 

0 

3 

9  b 

.09 

-  .35 

.09 

7 

3.0 

3 

7 

0 

0 

0 

KASSLER 

48.9 

21.4 

35.2 

.2 

60 

27  + 

9 

9+ 

828 

0 

2 

26 

0 

.13 

-  .80 

.09 

19 

3.0 

4 

1 

0 

0 

0 

isamCCmau/.     ccc  a 

46.6 

17.6 

32.1 

60 

23 

4 

8 

915 

0 

2 

28 

0 

LAKE  GEORGE  B  SW 

26,1 

-10. B 

7.7 

42 

-28 

16 

1603 

0 

19 

28 

24 

.03 

.03 

1 

T 

7 

3+ 

0 

0 

0 

LAKEWOOD 

4*. 6 

21.6 

33.1 

-  1.3 

57 

27 

4 

8 

886 

0 

3 

28 

0 

.05 

-  .68 

.03 

19 

2.0 

2 

19 

0 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

42.9 

19.4 

31.2 

.6 

55 

26 

6 

8 

939 

0 

4 

26 

0 

.16 

.  .28 

.12 

19 

2.0 

2 

19 

i 

0 

0 

NEDERLAND   2  NNE 

38.7 

10.0 

24.4 

53 

28 

-10 

a 

1130 

0 

5 

28 

7 

.06 

.03 

14 

3.0 

5 

1 

0 

0 

0 

NEW  RAYMER 

44.  1 

18.9 

31.5 

55 

28  + 

1 

10 

930 

0 

3 

26 

0 

.01 

.01 

7 

1.0 

1 

8+ 

0 

0 

0 

PARKER  7  E 

46.6 

11.5 

29.2 

62 

26 

-  s 

9+ 

996 

0 

3 

28 

2 

T 

-  .41 

T 

19  + 

T 

6 

3+ 

0 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

40.  6M 

10.  1M 

25. 4M 

54 

27  + 

-15 

6 

1104 

0 

4 

27 

7 

.23 

.18 

7 

2.3 

2 

6  + 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      cblwudo  ^ 


Temperature 


No.  of  Days 


Precipitation 


No.  ot  Days 


SEDGWICK    5  S 

SPICER 
STERLING 
WALD6N 
WATERDALE 

DIVISION 


RIG   GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  WSQ  AP 
BLANCA 

CENTER   4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE  / 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

SAGUACHE 

WOLF   CREEK   PASS    1  E 
DIVISION 


■•3.3 
30.* 
42. 8M 
25.0 
42.1 


19.6 

-  .1 
16. 4M 

-  5.8 
20.0 


31.7 
15.2 
30. 6M 

9.6 
31.1 

27.1 


1.7 
.3 
2.0 


33.6 

-  1.2 

16.2 

34.1 

2.* 

16.3 

31.2 

-  5.4 

12.9 

33.9 

7.9 

20.9 

35.1 

9.6 

22.4 

33.6 

-  8.1 

12.6 

35.0 

1.0 

16.0 

31.8 

5.6 

18.7 

32.2 

1.5 

16.9 

30.6 

5.* 

18.1 

17.5 

926 
1390 

957 
1550 

945 


1360 
1299 
1452 
1229 
1187 

1455 
1310 
1290 
1342 
1306 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  4  - 


.  12 
.36 
.02 
.03 
.15 


.12 
.10 
.05 
.11 
.17 

.40 
.15 
.05 
T 

2.56 
.37 


.64 
•  30 


.05 
.18 


.22 
.08 


.05 
.  10 
.04 
.07 
.  10 

.20 
.15 
.05 
T 

.80 


3.0 
9.0 


1.0 
1.3 


3.6 
2.0 

3.2 
5.5 

7.0 
3.0 
1.6 
T 

54.0 
6.9 


1 

22  + 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


1   |  2  |  3 

4  1 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10  1 

n 

12 

13  1 
1 

14  1 

15 

16  17 

18 

19  1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

* 

_ 

.03 

.07 

.04 

.03 

T 

T 

!02 

T 

T 

T 

T 

.04 

T 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 

.01 

T 

.02 

I 

- 

^06 

_ 

.01 

0 1 

T 

!02 

.03 

T 

.26 

*  * 

.01 

T 

T 

T 

.04 

T 

.02 

•  01 

07 

05 

0* 

T  D 

01 

05 

T 

02 

- 

j 

0] 

01 

T 

.02 

T 

T 

T 

.01 

.02 

* 

T 

06 

_ 

01 

* 

.02 

01 

* 

.04 

'oi 

.02 

!20 

.02 

T 

T 

T 

■  0  1 

.09 

.02 

T 

j 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.00 

.03 

.01 

.01 

.06 

.03 

T 

T 

T 

.02 

.04 

T 

.01 

.02 

T 

.10 

T 

T 

.10 

.  10 

.0<> 

.04 

T 

T 

07 

26 

21 

T 

1 

■  0 

.07 

*  22 

*  1 1 

.  15 

*01 

- 

09 

5   !  20 

.17 

•  07 

.02 

.37 

.03 

.04 

.10 

T 

.14 

.14 

.03 

.10 

.14 

.07 

.10 

.08 

.03 

.17 

T 

T 

.08 

.05 

.04 

.01 

*  10 

T 

.22 

T 

.06 

T 

.04 

T 

.19 

1  D 

* 

08 

_ 

*07 

* 

* 

"  05 

*04 

.09 

T 

.02 

T 

.03 

j 

■ :  * 

•  0 

T 

- 

- 

05 

T 

T 

_ 

I 

ns 

T 

T 

j 

'  38 

T 

27 

"  32 

*5o 

2* 

12 

03 

1  4 

T 

15 

02 

04 

, 

• 

.02 

,  _ 

* 

• 

44 

42 

.05 

.01 

.05 

T 

.03 

.01 

.07 

T 

T 

T 

T 

'  *~ 

.60 

.08 

•  10 

_ 

* 

.05 

i  n 

.0 

.12 

f)7 

0* 

T 

T 

*07 

T 

..2 

T 

_ 

T 

T 

.18 

* 19 

*  * 

.06 

02 

"  1  3 

09 

T 

26 

09 

03 

1  8 

09 

03 

.01 

.01 

.04 

.02 

.01 

.16 

.  l  1 

T 

.03 

T 

!o2 

T 

*  1  ? 

•  02 

.02 

"o7 

*ni 

*rn 

1  J_ 

! 

.02 

.05 

T 

T 

_ 

08 

'  0& 

*  6 

10 

T 

.03 

.08 

.07 

.03 

T 

.01 

.15 

.  .  * 

.03 

.11 

.03 

.02 

T 

T 

,07 

1 

T 

* 

.06 

•  05 

.16 

.03 

_ 

* 

•  10 

•  0 

•  06 

•  04 

.0 

01 

0  7 

'  04 

.04 

.04 

•  01 

.02 

.10 

.40 

.10 

,6  " 

.19 

.10 

.10 

.04 

T 

.08 

.06 

.03 

* 

T 

T 

.01 

.12 

.07 

T 

• 

.35 

.05 

.02 

.06 

T 

.02 

.17 

.0* 

.03 

.03 

.22 

.35 

T 

.06 

T 

T 

.04 

.06 

.  14 

.  -3 

.02 

.10 

T 

.37 

T 

T 

.01 

.07 

.  Jl 

.01 

.  .  : 

.01 

.03 

T 

T 

T 

.01 

.11 

.08 

.06 

.16 

T 

T 

T 

.16 

T 

.03 

.03 

T 

.10 

T 

.  „3 

.06 

.07 

T 

.  J8 

.10 

.04 

.02 

.05 

BRANDON 
BRANSON 
BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 

CAMPO  7  S 
CANON  CITY 

COLORADO  SPROS  WSO  *P 
DELHI 

DQHER  T Y  RANCH 
EAOS 

F0R0ER  8  S 
FOUNTAIN   2  NW 
FOWLER  1  SE 
CUFFEV  10  SE 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA   F A A  AP 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEADVllLE 
LlMON  WSMO 
NORTH  LAKE 

DROWAV 
PALMER  LAKE 

PUEBLQ  HSO  AP  / 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PUEBLO  6  SSW 

ROCKY  FORD  2  ESE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  I  DA  3  M 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  HSM  / 
STONINCTON 

SUCARLOAF  RSVR   1  ESE 
TACONY    10  SE 
TR INI  DAD 

TRINIDAD   FA  A  AP 
TROY    1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

WALSENBURC  POWER  PLANT 

WALSH 

WESTCLIFFE 

WETMORE  9  S 


ALTENBERN 
AMES 
ASPEN 
BASALT 

BERTHOUD  PASS 

BLUE  MESA  LAKE 
BOND 

80NHAM  RESERVOIR 
BRECKENR I DGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 

CEDAREDCE 
CIMARRON 
CLIMAX 

COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  2  SH 

COLORADO  NAT  HON 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  NW 

01LL0N  1  E 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

DOLORES 

DURANGO 

EAGLE   FA A  AP 

ELECTRA  LAKE  //R 

FORT  LEWIS 

FRASER 

FRUITA 

GATEWAY   1  SW 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  WSO  Ap  //R 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND   LAKE    1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSw 

GRANO  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAN 

GUNNISON 

HAM  I LTQN 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACIO   1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SH 

KREMMLING 

LAKE  CITY 

LITTLE  HILLS 
MANCOS 

MARVINE  RANCH 
MAYBELL 
MEEKER  NO.  2 

MEREDITH 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  VEROE   NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 


1.19 
.67 

1  .60 


NORTHDALE 
NORWOOD 

our  ay 


■  following  Station  ladct 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 
PAONIA 
PARADOX 

PARSHAU    10  SSE 

PITKIN 

Pi ACERVl LIE 

PYRAMID 

RANCELY 

RICO 

RIFLE 

SARCENTS 

SHOSHONE 

S I L VERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLUR I OE 
URAVAN 

VALLEC I  TO  DAM 

WINTER  PARK 
YAMPA 

YELLOW  JACKET   2  W 


AKRON  *  E 

akron  paa  ap 
bonny  lake 
burlington 
cheyenne  wells 

Flagler  2  nw 
fleming  1  s 

GENOA   1  W 

HOL YOKE 

I  DAL  I  A  2  NNW 

LEROY  7  WSW 
OTIS   11  NE 
STRATTON  3  NE 
VQNA 
WRAY 


YUMA 


ALLENSPARK 

ANTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

8RICGSDALE 

BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WSO  AP 
DENVER  WSO/SC 
EASTONVlLLE    1  NNW 
ELBERT 
ESTES  PARK 

EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT   LUPTQN    1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 
KASSLER 
KAUFFMAN   >*  SSE 
LAKE  GEORGE  8  SW 
LAKEWOOO 

LONGMQNT  2  ESE 
NEDERLANO  2  NNE 
NEW  RAYMER 
PARKER   7  E 
RED  FEATHER  LAKES 

SEDALU  *  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICES 

SQUAW  MOUNTAIN 
STERLINC 


WALDEN 
WATERDALE 
WIND50R  1  SE 


ALAMOSA  WSO  AP 
BLANC* 

CENTER  *  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  N 

HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1 


1.17 
.57 


.23 

.  12 
.  12 
.36 

.02 


.15  T 
T  .1 
.05 


T         .03  .01 


.16     .05  .02 


13     14  15 


.01     .06  .30 


.57 
.09 


.37     .05  .05 


25     26     27     28     29     30  31 


b  lollowing  Station  Indet 


DAILY  TEMPERATURES  Colorado 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

Avei 

.     .  . 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

33 
1 1 

39 

42 
3 

43 
20 

47 
17 

43 
1 J 

47 
19 

45 
10 

37 
5 

38 
14 

38 
16 

44 
15 

39 
1 1 

35 
5 

37 
4 

40 
2 

41 
6 

44 
1 1 

40 
b 

40 

(, 

45 

10 

45 
9 

46 
18 

45 
20 

50 
15 

50 
19 

50 

20 

42.3 
11.7 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

42 
29 

44 

54 
30 

59 
38 

58 

5o 

54 
27 

28 
8 

26 
15 

45 
26 

50 

33 

54 
3 1 

53 
22 

40 
2 1 

38 
2 1 

50 

42 
15 

50 
27 

58 
24 

44 
20 

59 
22 

44 

23 

52 
28 

60 
32 

62 
33 

58 

30 

64 
36 

66 
38 

50.4 
26.4 

COLORADO  SPRCS  WSO  AP 

MAX 

MIN 

35 
19 

41 
1  5 

46 

23 

54 
32 

49 
3 1 

43 
24 

28 
1 4 

21 
1 1 

34 
9 

43 
22 

49 

23 

48 
28 

31 
23 

32 
19 

39 
14 

32 
18 

42 
15 

47 
2 1 

36 
1 5 

51 
17 

38 
19 

47 
21 

50 
22 

50 
27 

52 
27 

54 
26 

59 
29 

53 
34 

43.1 
21.4 

DELHI 

MAX 
MIN 

36 
27 

49 
1 3 

5* 
14 

59 
35 

54 

56 
26 

42 
18 

26 
9 

41 
1 1 

50 
25 

56 
26 

57 
35 

49 

23 

38 
19 

47 
1 5 

40 
15 

44 
18 

53 
21 

45 
23 

61 
18 

51 

23 

47 
23 

63 
18 

58 

30 

58 

22 

65 

2  i 

66 
22 

61 
34 

51.1 
22.1 

EADS 

MAX 
MIN 

41 
2B 

51 

57 
27 

60 
29 

57 
28 

45 
23 

29 
16 

32 
8 

42 
9 

50 
1  \ 

59 

20 

50 
24 

41 
26 

38 
15 

46 
14 

40 
14 

49 
20 

54 
21 

44 
20 

54 
20 

47 
19 

53 
22 

60 
20 

59 
27 

56 
22 

63 
25 

64 
25 

60 
29 

50.0 
20.6 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

41 
26 

51 

56 

63 

57 
23 

47 
20 

44 
19 

30 

42 
4 

54 

59 
1 5 

57 
2 1 

43 
27 

38 
1 9 

45 
1 1 

27 

50 
16 

53 

44 
16 

57 
12 

41 
18 

51 
18 

55 
16 

54 
23 

58 
28 

59 
28 

64 
23 

47 
29 

49.5 
18.7 

HOLLY 

MAX 
MIN 

41 
30 

43 

48 
1 1 

52 
22 

61 
26 

56 

22 

35 
25 

26 
1 2 

32 
10 

44 
10 

52 
14 

62 
24 

38 

10 

48 
10 

46 
14 

48 

10 

30 
18 

51 

22 

54 
26 

44 
16 

59 
19 

48 
25 

54 
23 

60 
19 

61 
24 

48 
24 

66 
23 

62 
24 

49.0 
19.1 

JOHN  MART  I N  DAM 

MAX 
MIN 

AO 
3 1 

43 

47 

58 

60 

57 
26 

41 
26 

28 

30 

42 
15 

52 
1  8 

60 
19 

47 
29 

38 
I  8 

38 
16 

48 
17 

28 

45 
16 

41 
20 

53 
17 

59 
2  i 

43 
27 

54 
2 1 

61 

61 

60 
2  3 

66 
25 

63 
29 

48.7 
20.7 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

40 
25 

47 
17 

57 
16 

58 
16 

53 
25 

40 
22 

30 
15 

30 
5 

42 
7 

48 
15 

58 
17 

47 
15 

40 
25 

38 
14 

47 
15 

40 
14 

53 
19 

55 
1? 

51 
17 

52 
15 

45 
24 

50 
18 

57 
20 

56 

23 

57 
23 

62 
23 

65 

25 

59 
26 

49.2 
18.5 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

A3 
30 

50 

56 
2  5 

63 
33 

57 

46 
29 

32 
1 8 

25 
15 

45 
14 

49 

60 
25 

58 
29 

39 
23 

38 
23 

46 

20 

28 

50 
24 

56 
24 

44 
25 

61 
20 

45 
26 

53 
26 

62 
24 

59 
27 

60 
27 

64 
2  8 

66 
27 

63 
35 

50. B 
24.7 

LAMAR 

MAX 
MIN 

LAS    AN  I  MAS 

MAX 
MIN 

A3 
32 

60 

61 
20 

68 
28 

57 
29 

51 
26 

34 
20 

31 
9 

53 
10 

51 
19 

62 
19 

59 
26 

47 
30 

39 
1 5 

50 
1 7 

31 
17 

51 
24 

55 
18 

45 
27 

65 
13 

51 
25 

53 
26 

62 
20 

60 
24 

55 
25 

65 

2  3 

65 
25 

63 
29 

53.1 
22.0 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

20 
-13 

35 
-  6 

43 
_  4 

38 
19 

30 
2 

39 
■  2 

35 
4 

31 

34 
- 1 1 

27 
_  i 

35 
6 

31 
2 

27 
_  8 

23 
-10 

36 
- 1 5 

38 
- 1 2 

38 
- 1 2 

31 
-  3 

20 
-14 

36 
-  1  2 

35 
_  9 

36 
_  3 

38 
_  2 

38 

31 
B 

38 

2 

44 
7 

39 
10 

33.6 
-  2.7 

LI  HON  wSMO 

MAX 
MIN 

33 
17 

44 
l  2 

52 
19 

49 
27 

47 
27 

36 
25 

27 
3 

26 

39 
7 

43 
16 

50 
24 

44 
26 

30 
15 

35 
12 

42 
1 5 

31 
1 5 

40 
17 

46 

20 

32 
1 5 

55 
I  5 

41 
16 

42 
22 

53 

2 1 

50 
25 

50 
24 

56 
26 

61 
25 

50 
30 

43.1 
16.8 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

32 
1 5 

46 

49 
13 

41 
2o 

45 
28 

43 
13 

36 
1  g 

24 
_  3 

37 

0 

41 
9 

42 
23 

35 
24 

29 
7 

35 

38 

40 
1 9 

37 
3 

46 
5 

36 
8 

49 
4 

41 
12 

31 
1 5 

48 
14 

52 
1 5 

45 
1 6 

54 
1 5 

52 
2  3 

48 

22 

41.1 
12.1 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

33 
20 

37 

48 
1  g 

56 
18 

53 
19 

50 
20 

53 
19 

22 

29 
3 

35 
1 4 

45 
22 

50 
26 

48 
16 

32 
9 

30 

1  Q 

39 
9 

46 
12 

36 
1  4 

54 
1 2 

37 
I  9 

48 

2 1 

50 
23 

49 
22 

52 
25 

54 
27 

56 
31 

43.9 
16.9 

PUEBLO  wSO  AP 

MAX 
MIN 

46 

2o 

52 

57 
15 

64 

42 

60 
34 

48 
23 

39 
18 

29 
9 

43 
9 

53 
19 

59 

20 

59 
28 

41 
26 

40 
19 

48 
1 4 

26 
16 

51 
15 

56 
14 

44 
1 5 

59 
1 1 

43 
1 9 

54 
|9 

60 
B 

58 
28 

62 
18 

62 
1 8 

65 

19 

60 
25 

51.2 
19.0 

PUEBLO  6  SSW 

MAX 
MIN 

46 
28 

45 
I  5 

51 
15 

61 
27 

59 

23 

49 

23 

28 
9 

26 
6 

42 
7 

50 
25 

55 
28 

58 
25 

40 
20 

40 
IB 

48 
15 

30 
17 

50 
15 

54 
17 

42 
16 

57 
15 

42 
22 

52 
20 

59 

24 

58 

20 

61 
20 

64 
24 

46.8 
19.1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

44 
30 

51 
17 

59 
15 

65 

23 

61 
24 

59 

23 

35 
2  i 

28 
8 

45 
10 

51 
16 

61 
23 

59 
25 

46 
28 

40 
20 

50 
15 

41 
18 

53 
22 

56 
16 

53 
25 

62 
13 

55 
22 

55 

23 

61 
18 

58 

22 

62 
20 

65 
19 

67 
2  l 

64 
30 

53.6 
20.3 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

20 
10 

32 

42 

36 

20 

32 
22 

36 

10 

30 
g 

12 
■  7 

20 
_  8 

25 

32 
18 

31 
1 8 

26 
_  i 

22 

23 
_  g 

26 

25 

33 
2 

24 
2 

40 
_  4 

30 

31 
3 

36 
2 

32 

Q 

34 
1 2 

36 

43 

36 
18 

30.2 
5.1 

RYE 

MAX 
MIN 

34 
15 

42 

60 

57 

57 

47 
1 8 

46 

22 

33 
3 

40 

51 
17 

55 
25 

40 

35 

39 

41 

40 
9 

59 
1 4 

47 

53 
9 

51 
1 8 

41 

l  9 
1  y 

50 
1 5 

61 
1 B 

50 

53 

57 

73 
29 

47.7 
15.7 

SAL  I  DA  3  w 

MAX 
MIN 

35 

40 

46 

43 
27 

43 

41 

45 

29 

38 

38 
1 6 

37 

40 

39 

36 

40 

41 

43 

43 

38 

43 
9 

36 

46 
12 

48 

50 

48 

51 

50 

51 
25 

42.1 
13.9 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 
MIN 

36 

44 

56 

61 

51 

52 

44 
17 

23 

42 
7 

50 

55 
1 9 

57 

52 
27 

37 

48 

46 
17 

43 

55 
2 1 

46 
26 

63 
19 

56 

4? 

56 

55 

53 
25 

64 

62 

66 
33 

50,8 
22.7 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

MAX 
MIN 

25 
-  8 

24 

45 

34 

37 

38 

30 

36 

34 

29 

25 

34 

37 

15 

35 

- 1 1 

41 

41 

43 

48 
7 

35.9 
-10.6 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

40 
28 

50 
15 

58 
16 

63 
30 

58 

28 

46 
23 

37 
17 

27 
5 

41 
8 

49 
17 

58 
2 1 

56 
26 

46 
25 

37 
20 

46 
13 

39 
15 

49 
16 

53 
17 

47 
10 

57 
13 

46 
18 

51 
23 

58 
18 

56 
28 

59 

26 

61 
22 

63 
27 

58 
31 

50.4 
19.9 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

36 

48 

62 

58 

54 

55 

54 

24 

40 

46 

56 

54 

49 

40 

46 

46 
17 

43 

55 

46 

57 

51 

41 

55 

55 

55 

61 

65 

63 

33 

50.8 
23.4 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 

min 

40 
1  7 

48 

56 

61 

55 

60 

29 

22 

42 

50 

53 
2  8 

53 

34 

41 

46 

47 
19 

44 

56 

43 

61 

43 

41 

57 

55 

58 

63 

66 

61 
33 

49.5 
20. B 

THIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

21 
_  4 

35 

34 

40 

33 
1 5 

33 
_  6 

35 

29 

7 

32 

29 

31 
7 

30 
7 

26 
m  3 

25 
_  9 

36 

31 
- 1 5 

35 

37 
_  4 

29 

39 

31 
_  9 

37 
_  g 

37 
_  7 

39 

33 
1 5 

41 

43 
7 

41 
9 

33.6 
-  1.5 

TWO  BUTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

40 
23 

50 
13 

56 
24 

53 
37 

53 
37 

56 
26 

45 
20 

23 
4 

42 
6 

43 
28 

49 

33 

49 
33 

41 
21 

45 
18 

47 
14 

45 
13 

45 
15 

54 
16 

45 
18 

54 
17 

49 

20 

41 
21 

57 
20 

56 

27 

56 
32 

62 
22 

63 
37 

59 
39 

49.3 
22.6 

WALSH 

MAX 
MIN 

36 
28 

42 
14 

50 
14 

59 

34 

52 
30 

50 
27 

44 
19 

29 

12 

35 
11 

49 
20 

53 
26 

56 
31 

42 
27 

38 
17 

45 
17 

40 
20 

45 
26 

55 
26 

45 
26 

62 
22 

54 
27 

50 
26 

57 
25 

70 
22 

63 
28 

63 
26 

60 
28 

66 
35 

50.4 
23.9 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

23 

33 

51 

48 

44 
1 4 

45 
14 

36 

29 

31 
- 1 2 

41 

38 

39 
25 

34 

34 
10 

32 

33 

34 

39 

32 
-  2 

36 

37 

37 

36 

41 

41 
1 2 

40 

48 
1 3 

45 
24 

37.8 
4.4 

WETMORE  9  s 

MAX 
MIN 

32 
6 

38 
16 

50 
23 

51 
23 

50 
30 

50 
16 

40 
15 

22 
3 

37 
2 

41 
11 

47 
17 

42 
22 

37 
15 

35 
7 

38 
6 

39 

10 

39 

20 

37 
13 

36 
9 

51 
9 

50 
10 

42 
13 

50 
17 

46 
17 

46 

21 

47 
23 

50 
25 

49 
24 

42.6 
15.3 

S«*  Roloronro  Noioi  Following  Sutloo  Indox 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

FEBRUARY  1973 


Station 

Day  o(  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

•         »  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

35 
1 1 

33 

35 
_  3 

41 

42 

39 
9 

43 
28 

35 
1 1 

35 
9 

36 

22 

41 
29 

41 
32 

44 
15 

37 
12 

37 

2 

40 
2 

36 
8 

36 
6 

40 
4 

36 

0 

39 

9 

46 
13 

39 
13 

43 
30 

53 
30 

44 
18 

54 
24 

51 
29 

40.3 
14,6 

ASPEN 

MAX 
MIN 

2? 

35 

34 

41 

40 

36 

10 

39 
16 

34 
1 2 

32 
2 

37 
7 

44 
22 

36 
22 

32 
5 

29 
4 

32 
-  2 

34 
-  1 

36 
-  l 

35 
-  2 

30 
0 

38 
-  4 

41 
-  1 

43 
6 

39 
4 

37 
5 

43 
19 

46 

10 

SI 
19 

50 
24 

37.6 
6.8 

BASALT 

MAX 
MIN 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

19 

12 

26 

38 

32 

21 

29 

29 

24 
_  3 

2* 
_  i 

21 
4 

28 
9 

25 
•  3 

17 
-  5 

16 
-  6 

24 
-  8 

26 
_  3 

28 
-  2 

27 
_  4 

13 
-  6 

29 
0 

35 
0 

34 
9 

30 
10 

30 
B 

22 
4 

34 
1 1 

41 

10 

26.3 
1*1 

BOND 

MAX 

Mm 

34 
_  3 

31 
- 16 

32 
-13 

45 

e 

59 
23 

44 
2 

49 
13 

37 
8 

49 
-  7 

3 

45 
2  1 

41 
26 

49 
5 

35 
•  l 

■.9 
-  4 

34 
-  7 

35 
-  6 

35 
-  4 

36 
.  5 

33 
-10 

39 
-  8 

44 
5 

45 
0 

48 

20 

49 

22 

45 
10 

51 
13 

50 
14 

42.6 
3.9 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

Mm 

37 

3 

36 

24 

40 

41 

44 
15 

37 
20 

28 
-  i 

27 
_  9 

35 
t. 

40 
23 

40 

o 

38 

12 

35 

35 
_  1 

36 
3 

35 
4 

37 
2 

42 
.  l 

37 
-  i 

35 
_  4 

42 
6 

40 
9 

50 
17 

50 
1 5 

52 
23 

51 
23 

38.7 
7.1 

CEDAREOGE 

MAX 

Mm 

31 
5 

33 

38 
7 

45 
24 

39 

27 

43 
19 

39 
24 

33 
25 

37 
24 

36 

23 

40 
30 

41 
30 

39 
19 

40 
17 

37 
1 2 

35 
9 

35 
10 

39 

12 

35 
12 

36 
10 

37 
13 

42 
IB 

41 
20 

45 
28 

46 
28 

50 
22 

57 
28 

53 
35 

40.2 
19.1 

CIMARRON 

MAX 

Mm 

30 
_  i 

27 

27 
- 1 1 

36 
1  1 

45 
16 

37 

38 
6 

36 
14 

36 
21 

36 
28 

34 
20 

40 

o 

32 

0 

34 
-  5 

33 
.  7 

27 
- 1 5 

27 
-15 

34 
-11 

30 
0 

28 
-  8 

36 

2 

42 
10 

41 
10 

44 
24 

44 
7 

45 
1 5 

45 
1  5 

45 
23 

36.0 
5.0 

CLIMAX 

MAX 
MIN 

17 
_  7 

15 
_  9 

27 
_  1 

29 
12 

39 
9 

29 
8 

30 
9 

34 
-  1 

27 
-  l 

24 
1 

25 
5 

23 
7 

30 
-  4 

19 
-  4 

16 
-  7 

28 
-  6 

31 
-  3 

29 
5 

30 
-  9 

14 
-10 

33 
-  3 

31 
-  5 

35 
9 

34 
1  1 

35 
10 

30 
6 

37 
8 

38 
15 

28.2 
1.6 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

Mm 

27 
_  8 

22 
-17 

20 
- 18 

22 
-10 

37 
- 16 

37 

0 

26 
5 

31 
0 

32 
10 

28 
4 

33 
12 

41 
13 

37 
6 

30 
-10 

25 
-  6 

22 
-20 

19 
-20 

24 
•15 

26 
-12 

19 
-16 

19 
-10 

33 
-  5 

38 
.  4 

32 
10 

39 
17 

41 
1 

39 
4 

40 
12 

30.0 
-  3.3 

COLLBRAN  2  SW 

MAX 

Mm 

50 
1 

37 
-  5 

36 

0 

38 

10 

40 
15 

45 

20 

44 
18 

37 
8 

38 
4 

40 
12 

42 
20 

39 
24 

40 
15 

41 
5 

35 
4 

35 
3 

36 
1 

35 
2 

37 
-  3 

39 
-  1 

41 
3 

36 
5 

30 
12 

38 
15 

40 
11 

45 
9 

53 
20 

55 

30 

40.  1 
9.2 

COLORADO  NAT  MDN 

MAX 

Mm 

34 
10 

36 
1 1 

37 
10 

37 
18 

39 
23 

35 
22 

43 
25 

37 
23 

36 
18 

40 
17 

43 
26 

45 
30 

41 
25 

39 
21 

39 
16 

40 
18 

36 
24 

37 
18 

37 
18 

35 

17 

39 

21 

41 
21 

40 
22 

41 
23 

42 
29 

41 
26 

49 
29 

48 
34 

39.6 
21.3 

corte: 

MAX 

Mm 

38 

37 

42 

47 

47 
1 7 

43 

40 

44 

34 

41 

43 
29 

39 

42 

37 

43 

43 

41 

43 

40 
7 

40 

42 

40 
27 

38 
29 

45 
25 

48 

27 

49 

56 
27 

54 
32 

42.7 
17.6 

CRAIG 

MAX 

Mm 

20 
_  3 

25 

25 

38 
18 

37 
16 

35 
9 

31 

19 

20 
-18 

31 

41 
28 

36 
18 

27 
1 

31 
_  3 

24 
- 1 3 

20 
- 1  8 

21 
-16 

23 
-  8 

29 
2 

30 
m  3 

18 
-15 

13 
-23 

31 
-11 

38 
1  8 

41 
23 

36 
1 1 

43 
1  8 

39 

23 

29.4 
1.4 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

Mm 

2* 
-10 

22 
-15 

33 
-10 

30 
9 

37 
17 

32 
_  4 

37 

2 

31 
-  6 

28 
2 

28 

0 

31 
18 

36 
17 

30 
.  3 

20 
-13 

20 
-19 

22 
-19 

24 
-19 

27 
-12 

27 
-15 

25 
-17 

31 
-  9 

38 

0 

30 

_  4 

37 
15 

36 

19 

36 
.  3 

43 
5 

39 
12 

30.5 
-  2.2 

DELTA  3  NW 

MAX 

Mm 

DILLON  1  E 

MAX 

Mm 

22 
-  3 

31 
-14 

38 
.  5 

42 
16 

35 
18 

41 
-  2 

33 
1 1 

29 
6 

29 
-  9 

34 
4 

42 
17 

32 
8 

30 
-  7 

26 
-  6 

34 
-15 

31 
-12 

34 
-12 

36 
-  6 

32 
.  5 

36 
-12 

46 
-  9 

43 
-  4 

39 

2 

43 
15 

39 
15 

45 

0 

48 
9 

44 
11 

36.2 
.4 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

Mm 

25 
_  3 

20 
_  5 

16 
-  8 

24 

27 
6 

25 
15 

29 
9 

29 

21 
_  0 

20 
5 

37 
13 

40 
27 

34 

34 
8 

26 

19 
_  3 

14 
- 1 0 

24 
-  8 

24 
„  i 

24 
_  4 

22 
-  8 

22 
_  3 

27 

2 

29 
7 

35 
1 1 

35 
1  o 

33 
10 

37 
11 

26.9 
3.3 

DURANGO 

MAX 

Mm 

38 
6 

46 
7 

49 
5 

48 

46 
1 5 

38 

35 
23 

37 
1 3 

39 

40 

43 
7 

46 

43 

43 
10 

45 
1 2 

43 
7 

45 
22 

41 
27 

42 
24 

46 
26 

52 
22 

53 
1 8 

56 
23 

53 
28 

44.3 
14.9 

EAGLE  FAA  AP 

MAX 

Mm 

31 
_  7 

32 
_  9 

29 
-13 

40 
1  2 

44 
12 

31 
3 

42 
1 1 

41 
8 

37 
_  2 

38 

41 
16 

38 
19 

46 
5 

37 

37 

37 

36 
- 10 

37 
-  6 

34 
-  6 

31 
_  9 

35 
-11 

42 
-  6 

37 
_  4 

45 
27 

43 
19 

47 
9 

52 
14 

45 
16 

38.8 
3.4 

FORT  LEWIS 

MAX 

Mm 

32 
4 

28 

34 
9 

35 
8 

29 
18 

30 
14 

36 
1 3 

32 
1 1 

36 
15 

34 

35 
15 

32 

1  o 

41 
•  3 

43 
_  5 

35 

36 

34 

10 

35 
-  i 

36 
2 

3S 

37 
10 

36 
9 

40 
15 

39 
1 4 

43 
16 

46 
1 5 

48 
1 6 

44 
30 

36.6 
9.8 

FRASER 

MAX 

Mm 

23 
4 

33 
-15 

35 
-22 

35 
-  6 

33 
0 

36 
- 1  6 

34 
1 0 

33 
.  9 

31 
-24 

30 
-  9 

38 
13 

33 
9 

28 
-11 

25 

28 
-22 

33 
-25 

34 
-25 

35 
-22 

27 
- 1 0 

35 
-27 

41 
-25 

43 

40 
- 1 2 

38 
14 

34 
9 

39 

43 
-  6 

41 
-  5 

34.2 
-  9.1 

FRUITA 

MAX 

Mm 

26 
-  B 

26 
.  7 

25 
-  9 

33 
15 

38 

24 

36 
27 

40 
26 

37 
22 

35 
12 

34 
23 

44 
28 

45 

30 

43 
20 

41 
17 

41 
16 

39 

1 2 

41 
1 1 

40 
12 

40 
1 2 

38 

12 

42 
10 

42 
1 5 

42 
24 

45 
29 

48 

32 

49 
25 

52 
25 

54 
29 

39.9 
17.4 

GATEWAY    1  SW 

MAX 
MIN 

31 
-  3 

30 

- 

31 
.  3 

35 
12 

34 
17 

34 
17 

46 
23 

40 
25 

37 
14 

40 
20 

44 
31 

47 

30 

46 
25 

46 
19 

42 
16 

41 
14 

41 
13 

45 
16 

44 
1 5 

15 

42 
14 

48 

40 
27 

50 
28 

52 
31 

56 

23 

60 
28 

55 

32 

42.9 
18.3 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 

Mm 

34 
3 

36 

39 
_  j 

41 
2 1 

44 

40 
15 

43 

40 
20 

37 
8 

40 
8 

45 
26 

39 
28 

40 
15 

35 

39 
7 

39 

40 
4 

42 
6 

37 
5 

38 
3 

42 

47 
5 

42 
8 

50 

49 
26 

51 

55 
13 

53 
23 

42.0 
11.5 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

MAX 

Mm 

29 
.  3 

28 
-  2 

22 
-  3 

29 
16 

37 

23 

34 

23 

41 
26 

34 
18 

34 
18 

34 
23 

42 
29 

43 
25 

41 
20 

38 
19 

37 
19 

37 
17 

38 
17 

37 
14 

40 
16 

35 
16 

40 
17 

40 
19 

40 
25 

43 

32 

46 
32 

51 
30 

53 
31 

50 
34 

38.3 
19.8 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

Mm 

27 
-  1 

32 
-  i 

31 

0 

29 
5 

34 
18 

40 
26 

35 
26 

44 
2  1 

37 
21 

34 
23 

36 
24 

43 
28 

42 
25 

43 
22 

44 
22 

38 
18 

38 
17 

38 
19 

39 
18 

*1 
19 

39 
18 

40 
21 

44 
23 

44 
30 

46 
33 

47 
29 

52 
29 

54 
33 

39.7 
20.2 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 

Mm 

33 
-10 

34 
-  3 

32 
-  8 

36 
-15 

34 

14 

38 
_  7 

36 
17 

35 
3 

30 
-16 

27 

2 

36 

17 

33 
12 

28 
1 

22 

31 
- 1 1 

33 
-18 

32 
-16 

35 
-19 

30 
- 1 1 

32 
-21 

40 
-15 

47 
-19 

38 
m  3 

36 
1  b 

35 
1 6 

40 
-  6 

36 

32 
4 

34.0 
-  3.3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

Mm 

21 
-  7 

26 
- 12 

22 
-17 

36 
3 

34 
1 1 

29 
.  9 

36 
14 

31 
8 

21 
-20 

26 

37 
18 

31 
13 

27 
_  4 

27 
-  6 

23 
- 1 2 

16 
-23 

19 
-2  2 

31 
-17 

30 
-  6 

19 
-25 

20 
-22 

34 
-22 

40 
- 1 2 

39 

35 
1 8 

37 

43 
_  3 

42 
1 

29.8 
-  5.2 

GRAND  VALLEY 

MAX 

Mm 

39 
7 

39 
3 

35 
_  5 

40 
22 

47 

25 

39 
17 

47 
27 

38 

1 4 

39 
15 

39 

44 
28 

40 
3  J 

45 
16 

40 

41 

42 

*>2 
9 

43 
9 

42 
9 

40 

46 

47 

13 

48 

48 

54 

54 

57 

59 

30 

44  . 1 
16.6 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

26 
-11 

IB 
-15 

17 
-20 

43 
0 

40 
6 

38 
-  4 

41 
19 

34 
12 

24 
-15 

35 
_  i 

45 
22 

39 
19 

30 
•  2 

23 
- 1 0 

19 
- 1 5 

20 

16 
- 1  8 

22 
-16 

27 

24 
-19 

19 

20 

22 
- 1 3 

45 

41 

36 

35 

36 
8 

29.7 
-  4.0 

GUNNISON 

MAX 

Mm 

2* 
-13 

20 
-19 

16 
-20 

33 
b 

37 
14 

22 
_  4 

30 

0 

30 
0 

32 
1 

35 
3 

32 
20 

38 
13 

31 
_  5 

27 
- 14 

25 
- 1 3 

16 

17 
-2  5 

21 

26 
- 1 7 

18 
- 19 

25 

35 

31 

42 

43 

35 

37 

43 
14 

29.3 
-  4.0 

HAYDEN 

MAX 

Mm 

19 
-10 

23 
-  8 

25 
-  4 

32 
7 

36 
17 

30 
3 

24 
1 1 

16 
-  4 

16 
-24 

26 
-  8 

36 
17 

30 
18 

39 
_  1 

25 
.  5 

23 
- 1 2 

20 

18 
- 1 9 

23 
- 1 0 

40 

23 
- 1 2 

18 

12 

27 

39 

37 

35 

36 

36 

14 

27.3 
-  3.0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 

Mm 

19 
-11 

18 
-14 

14 
-21 

39 
.  5 

40 
17 

47 
-  2 

39 

13 

29 
6 

25 
-13 

32 
- 14 

38 

20 

37 
17 

26 
„  g 

22 
_  9 

15 
- 1 8 

12 

17 

21 
-17 

25 
_  5 

13 

15 

17 

41 

39 

34 

27 

38 
-  1 

27.4 
-  6.5 

IGNACIO  1  N 

MAX 

Mm 

40 
3 

34 
-  7 

32 
8 

44 
-  1 

44 
13 

50 
12 

36 
26 

47 
27 

41 
20 

36 
13 

39 
20 

42 
24 

38 
4 

42 
9 

39 
0 

42 
-  2 

43 
6 

44 
4 

41 
0 

41 
3 

40 
9 

45 
24 

41 
21 

44 
25 

47 
IB 

52 
13 

49 
19 

52 
26 

42.4 

a. » 

INDEPENDENCE  PASS  S  SW 

MAX 

Mm 

19 
-12 

37 
-11 

42 
2 

33 
8 

35 
10 

33 
-  1 

35 
2 

35 
-  3 

27 
-  6 

32 
-  7 

32 
6 

30 
14 

25 
-  7 

22 
-  8 

32 
-12 

37 
-10 

32 
-  9 

32 
-  2 

27 
-13 

40 
-10 

39 
-  2 

41 
-  6 

34 
2 

39 
3 

32 
11 

42 
0 

45 
10 

37 
13 

33.8 
-  1.2 

KREMML I NG 

MAX 

Mm 

34 
-15 

12 
-21 

42 
-23 

40 
25 

36 
-  5 

39 
9 

30 
13 

24 
-18 

31 
-  4 

43 
20 

37 
18 

24 
-13 

17 
-11 

17 
-20 

11 
-26 

14 
-24 

18 
-20 

22 

-  4 

24 
-24 

12 
-27 

14 
-21 

20 
.21 

40 
1 

37 
18 

38 

0 

33 
-  2 

35 
2 

27.6 
-  7.1 

See  Rolor boc*  NotM  Following  SuUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES  w<*° 

Continued  FEBRUARY  1973 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

29 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm 

33 
-12 

33 
-20 

33 
-22 

42 
_  3 

38 
-  3 

32 
■  4 

36 

4 

33 
4 

31 
-  5 

35 
_  2 

39 

1 1 

33 
7 

32 
-10 

33 
-15 

28 
-19 

31 
-22 

30 
-20 

35 
-16 

32 
-15 

29 
-20 

36 
-  8 

40 
-  6 

37 
_  3 

41 
-  6 

43 
6 

39 
-  6 

46 

2 

47 
10 

35.8 
-  6.9 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

32 
-10 

35 
_  7 

26 
-13 

42 
- 10 

43 
17 

35 
10 

36 
11 

24 
8 

29 
-11 

39 
7 

41 
28 

36 
22 

38 
2 

36 
8 

32 
_  7 

31 
- 1 4 

31 
-10 

32 
-  6 

35 
.  7 

34 
- 10 

30 
-12 

30 
-10 

39 
•  2 

36 
14 

49 

2 1 

50 
9 

51 
17 

47 
21 

36.5 
2.4 

MARVINE  RANCH 

MAX 

MIN 

30 
-12 

35 
- 1 0 

44 
•  3 

38 

20 

35 
20 

43 
3 

40 
27 

29 

0 

33 
- 10 

35 
14 

45 
14 

34 
7 

35 
*  8 

32 
-  5 

35 
_  5 

31 
-11 

31 
-10 

35 
-  3 

30 
-10 

40 
-11 

35 
-10 

36 
-  8 

36 
0 

38 

2  0 

42 

22 

45 
3 

52 
9 

45 
20 

37.2 
2.3 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

21 
-11 

22 
-18 

21 
-19 

40 
14 

39 
1  3 

33 
4 

32 
15 

21 

2 

17 
-24 

35 
_  2 

44 
25 

3  6 
22 

28 
-10 

37 

2 

22 
-10 

18 
-23 

24 
-18 

26 
-14 

32 
-15 

31 
-14 

21 
-20 

20 
-23 

34 
•  13 

42 
6 

44 
20 

43 
5 

49 
1 1 

46 
19 

31.4 
-  2.6 

MEEKER  NO.  2 

MAX 
MIN 

30 
-  2 

35 
-  2 

31 
_  7 

42 
19 

44 
25 

40 
6 

44 
22 

28 
1 1 

33 
-  6 

37 

12 

40 
28 

36 

36 
6 

38 

10 

32 
■  2 

30 
-  6 

31 
10 

34 
0 

34 
_  i 

34 
-  6 

30 
-  9 

33 
-  8 

43 

1 

43 

49 
26 

54 
15 

52 
2  n 

51 
25 

38.1 
7.6 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

26 
-  6 

38 
_  9 

43 
_  5 

38 
2 

38 
8 

33 
22 

31 
6 

39 
2  3 

29 
5 

30 

o 

30 
-10 

35 
- 1 0 

30 
•  11 

41 
-  8 

39 
_  4 

39 
•  l 

40 
4 

43 

1 3 

43 
16 

36.2 
1.8 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

25 
-16 

41 
-15 

34 

1 

28 

22 

32 
18 

28 
17 

35 
9 

32 
0 

27 
_  4 

23 
10 

22 
20 

27 
1  8 

30 
X 

20 
-  8 

33 
•  18 

31 
-13 

33 
-14 

32 
-  4 

27 
-14 

39 
-11 

39 
-  6 

40 
5 

38 
5 

30 
9 

37 

20 

40 

o 

36 
18 

35 
27 

32.0 
2.8 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

38 

15 

38 
9 

45 
20 

45 
2  8 

47 
24 

38 
28 

38 

29 

36 
2  5 

30 
1 1 

38 
16 

37 
26 

33 
26 

40 
17 

40 
1  £ 

40 
16 

43 
22 

43 
19 

44 

17 

40 
17 

39 
18 

35 
26 

34 
28 

37 
27 

45 
26 

48 
27 

51 
25 

55 
31 

47 
33 

40.9 
22.2 

HONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

30 
4 

31 
6 

34 
5 

34 
10 

43 
25 

35 
20 

40 
25 

38 
26 

33 
24 

34 
23 

38 

25 

44 
33 

42 
19 

39 
16 

38 
15 

36 

1 2 

36 
1 1 

36 
1 1 

40 
13 

36 
1 1 

35 
14 

37 
16 

41 

21 

40 
25 

43 
28 

48 
23 

50 
26 

55 
32 

38.8 
18.6 

NORTHDALE 

MAX 
MIN 

31 
4 

35 
_  3 

41 
-10 

41 
18 

41 
2 

41 
4 

45 
15 

34 
20 

37 
22 

32 
12 

38 
19 

35 
28 

41 
5 

40 
_  j 

43 
_  4 

35 
_  i 

33 
5 

38 
-  7 

32 
-12 

39 
•  5 

38 
-  2 

40 
.  3 

34 
24 

41 
20 

45 
15 

46 
5 

49 

12 

45 
22 

36.9 
7.3 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

37 
_  5 

35 

40 

44 

43 
1 8 

40 
1 2 

45 

38 
8 

33 
20 

40 

40 
26 

36 
25 

39 
D 

40 

39 

38 

35 
_  i 

49 

1 

36 

o 

37 
•  5 

42 

40 

39 
19 

43 
23 

46 
26 

47 
1 5 

50 
IB 

46 
27 

40.6 
10.4 

Ouray 

MAX 
MIN 

30 
5 

40 
4 

48 

10 

46 
23 

41 
21 

39 
19 

41 
22 

32 
1 1 

35 
IB 

40 
19 

40 
27 

37 
26 

35 
1 1 

33 
12 

33 
3 

37 
9 

32 
6 

39 
7 

39 
9 

40 
8 

40 
14 

41 
17 

38 

21 

42 
25 

42 
26 

46 
20 

53 
29 

48 
32 

39.5 
16.2 

PACOSA  SPRINCS 

MAX 
MIN 

36 
-  3 

36 
-  8 

48 
- 1 1 

49 
1 3 

45 
9 

41 
10 

48 
29 

36 
26 

33 
17 

34 
16 

43 
23 

38 
26 

40 
16 

35 
17 

43 
-  6 

43 
•  6 

42 
0 

40 
4 

40 
_  2 

41 
-  2 

46 
13 

43 
27 

40 
25 

45 
27 

46 
19 

50 

lo 

54 
16 

48 

22 

42.3 
11.7 

PALISADE 

MAX 
MIN 

PAONIA 

MAX 
MIN 

34 
_  5 

40 

41 
_  1 

42 
20 

37 
28 

43 
18 

41 
28 

38 
23 

37 
27 

41 
24 

42 
26 

43 
2  5 

44 
19 

41 
15 

40 
1 2 

37 
7 

38 
1 

41 
6 

37 
1  o 

39 
9 

36 
4 

43 
14 

42 
12 

43 
30 

48 
29 

53 
2 1 

59 
23 

53 
29 

42.0 
16.2 

PARADOX 

MAX 
MIN 

38 

8 

35 
_  2 

32 
1 

45 
19 

45 
19 

35 
17 

39 
15 

42 
24 

38 

22 

38 

22 

41 
9 

45 
30 

45 
17 

38 

10 

43 
12 

45 
25 

43 
8 

44 
10 

43 
10 

39 
7 

38 

14 

43 
19 

41 
30 

50 
30 

53 
30 

53 
22 

59 
26 

54 
31 

43.1 
17.3 

PITKIN 

MAX 
MIN 

20 
-13 

23 
-15 

30 
_  5 

36 
9 

37 
17 

36 
0 

36 
3 

33 
0 

28 
-  8 

30 
2 

35 
5 

28 
12 

28 
-  8 

22 
-11 

22 
-19 

27 
- 1 5 

26 
-17 

34 
-10 

24 
-15 

28 
-28 

36 
0 

44 
2 

35 
_  4 

39 
10 

38 
14 

30 
-  i 

45 
7 

45 
12 

32.0 
-  2.7 

RANCELY 

MAX 
MIN 

18 
-  9 

15 
-20 

15 
-17 

26 
-17 

29 
8 

30 
19 

29 
10 

26 
10 

24 
-18 

25 
-18 

33 
16 

41 
17 

35 
«  2 

32 
-  i 

24 
-  6 

23 
•  8 

13 
-10 

17 
-14 

20 
-20 

18 
-22 

20 
-24 

21 
-21 

26 
-22 

28 
-23 

40 
2 

33 

1 

34 
10 

37 
13 

26.2 
-  6.0 

RICO 

MAX 
MIN 

37 
-  3 

48 
-  8 

46 
.  2 

41 
20 

43 
8 

30 
10 

37 
IB 

35 
7 

36 
2 

30 
5 

36 
21 

30 
20 

36 
.  9 

38 
-  8 

40 
-13 

43 
_  9 

41 
-  8 

44 
-  4 

35 
-11 

42 
-  6 

34 
5 

40 
15 

36 
17 

44 
6 

47 
1  7 

49 

1 

50 
14 

43 
21 

39.8 
4.3 

RIFLE 

MAX 
MIN 

33 
-  3 

33 
_  7 

37 
.  5 

44 
22 

45 
19 

40 
12 

43 
26 

39 
13 

37 
7 

36 
22 

45 
28 

42 
25 

40 
11 

35 
11 

39 
1 

35 
0 

37 
2 

37 
5 

36 
3 

34 
2 

42 
3 

40 
9 

40 
12 

47 
31 

45 
23 

48 

17 

50 
24 

55 
29 

40.3 
12.3 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

28 
-  8 

32 
-15 

39 
- 10 

35 
20 

40 
9 

32 
12 

39 
18 

35 
0 

33 
_  7 

30 
5 

35 
20 

30 
20 

35 
-12 

30 
-15 

36 
-18 

36 
-19 

40 
-16 

42 
-11 

40 
-14 

40 
-15 

33 
6 

44 
1 

40 
16 

41 
3 

42 
1 1 

47 
_  2 

45 
2 

47 
16 

37.4 
.0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

27 
6 

25 
- 1 5 

28 
-13 

35 
1 5 

41 
26 

31 
.  i 

34 
22 

28 
6 

23 
-18 

29 
0 

41 
20 

35 
23 

32 
9 

30 
-  6 

27 
-18 

24 
-22 

24 
-19 

30 
-14 

29 
1 1 

28 
-21 

26 
-20 

26 
-20 

29 
-13 

42 
14 

41 
22 

42 
10 

43 
4 

44 
11 

32.0 
-  .1 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

2? 
-20 

22 
-27 

37 
-26 

34 
13 

32 
1 3 

23 
-17 

32 
- 1 1 

29 
-20 

27 
-15 

30 
-  6 

32 
19 

29 
13 

24 
-25 

24 
-27 

22 
-35 

31 
-35 

32 
-31 

34 
-25 

29 
-25 

26 
-31 

33 
-21 

39 
- 14 

36 
-23 

39 
3 

40 
6 

40 
-17 

43 
-  6 

42 
3 

31.8 
-13.9 

TELLURIOE 

MAX 
MIN 

33 
-  5 

44 
-  6 

48 
9 

43 
25 

47 
1 5 

36 
14 

42 
23 

37 
1 

30 
8 

39 
8 

39 
22 

30 
19 

39 

m  1 

35 

w  1 

43 
-  6 

44 
_  4 

41 
•  3 

44 
0 

40 
_  5 

41 
-  i 

40 
8 

45 
14 

40 
16 

47 
20 

47 
23 

51 
7 

49 
19 

46 
26 

41.4 
8.7 

URAVAN 

MAX 
MIN 

41 
7 

38 
5 

37 
8 

48 

22 

50 
24 

44 
22 

50 
28 

41 
27 

40 
26 

42 
27 

46 
32 

44 

34 

47 
21 

47 
21 

45 
17 

46 
15 

47 
15 

48 
17 

47 
16 

45 
14 

44 
19 

48 
24 

49 

32 

51 
34 

55 
34 

57 
25 

60 
30 

60 
33 

47.0 
22.6 

VALLEC ITO  DAM 

MAX 
MIN 

33 
-  5 

38 
-10 

44 
-  1 

41 
19 

43 
12 

38 
14 

43 
23 

35 
21 

26 
3 

36 

3 

36 
21 

34 
25 

38 
1 

35 
•  2 

40 

-  3 

40 
-  1 

38 

2 

37 
1 

36 
-  4 

37 
-  2 

40 
15 

38 
25 

37 
25 

41 
26 

44 
15 

45 
12 

49 
18 

46 
25 

39.0 
9.9 

YAMPA 

MAX 

Mm 

26 
0 

25 
-  5 

38 

10 

42 
15 

41 
1 8 

39 
3 

35 
20 

30 
9 

28 
-  6 

31 

2 

37 
19 

35 
22 

31 
.  5 

27 
v  2 

25 
_  5 

30 
_  5 

30 
-  8 

35 
2 

26 
_  5 

29 
5 

40 
-  6 

43 

38 
-11 

41 

40 
18 

40 
10 

42 
16 

42 
17 

34.5 
5.1 

YELLOW  JACKET  2  W 
•          •  • 

MAX 
MIN 

30 
10 

30 
5 

40 
9 

44 
23 

40 
17 

37 

20 

42 
26 

34 
16 

33 
1  8 

34 

12 

39 
23 

32 
23 

38 
14 

34 
1 0 

37 
3 

43 
1 1 

37 
7 

40 
9 

32 
3 

34 
1 1 

40 
23 

40 
22 

40 
23 

39 

23 

40 
2  3 

40 
24 

40 
25 

47 
29 

37.7 
16.6 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   «.  E 

MAX 

Mm 

36 
17 

34 
8 

35 
13 

46 
2 1 

45 
2  2 

41 
16 

30 
1 1 

13 
_  9 

16 
_  3 

35 
5 

37 
12 

31 
5  3 

33 
2 1 

26 

34 

35 
9 

34 
7 

36 

12 

40 
1  8 

39 
18 

42 

35 
1 5 

39 
1  8 

50 

*7 
27 

43 

45 
2  5 

49 

30 

37.4 
14.1 

AKRON  FAA  AP 

MAX 

Mm 

34 
16 

34 
9 

38 
23 

45 
23 

42 
22 

30 
22 

24 
.  5 

15 
-  g 

31 
2 

37 
10 

47 
2 1 

32 
27 

30 
10 

26 
2 

35 
1 1 

31 
9 

36 
10 

41 
20 

34 
20 

46 
19 

37 
15 

38 
13 

47 
2 1 

43 
24 

44 
33 

47 
28 

53 
30 

49 

31 

37.4 
16.4 

BONNY  LAKE 

MAX 

MIN 

38 
28 

40 
19 

45 

23 

53 
25 

55 
25 

53 
25 

30 
19 

20 

26 

2 

41 
6 

47 
1  8 

55 
27 

35 
25 

33 
10 

35 
1 2 

46 
1  4 

27 
14 

49 
19 

54 
24 

43 
20 

60 
25 

46 
2 1 

52 
22 

57 
25 

55 

52 
2  5 

61 
25 

62 
25 

45.4 
19.4 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

40 
19 

44 

29 

55 
30 

56 
27 

51 
27 

46 
19 

30 

24 

43 
18 

46 
26 

57 
26 

31 
26 

35 
12 

3; 

45 

42 

47 
22 

53 
26 

50 
22 

49 
24 

45 
25 

46 
29 

53 
29 

55 
31 

50 
30 

59 
30 

60 
32 

55 

32 

47.2 
23.6 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

Mm 

38 
19 

45 

56 

59 
2  8 

52 
25 

38 

30 

27 

41 
9 

45 
17 

56 

22 

42 
26 

35 
26 

33 

44 

33 

47 

52 
2 1 

45 

51 

41 
1  g 

49 

56 

54 

5? 
2  5 

60 

62 

56 

27 

46.3 
20.7 

FLAGLER    2  NW 

MAX 
MIN 

33 
17 

44 

50 

52 

47 

35 

29 

21 

40 

44 

52 

37 

33 

27 

39 

34 
13 

39 

50 

45 

54 

45 

42 

54 

49 

49 

57 

60 

50 
31 

43.3 
19.0 

HOLYUKE 

MAX 

Mm 

41 
23 

47 
20 

52 
19 

54 
25 

52 
32 

36 
26 

26 
11 

30 
1 

43 
7 

46 

11 

57 
24 

37 
27 

33 

21 

33 
10 

46 

11 

35 
15 

43 
17 

55 
21 

40 
27 

53 
20 

47 

24 

54 
24 

60 
26 

56 
32 

54 
29 

61 
23 

62 
23 

61 
27 

47.0 
20.6 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

38 
28 

42 
20 

53 
28 

57 
28 

50 
26 

35 
26 

28 
12 

24 

2 

42 
12 

46 
16 

56 
25 

38 
28 

30 
24 

31 
12 

42 
12 

30 
15 

44 
19 

52 
22 

42 
24 

53 
26 

45 
26 

47 
26 

48 
23 

51 
26 

53 

32 

59 
37 

61 
29 

62 
31 

45.0 
22.6 

WRAY 

MAX 

Mm 

41 
36 

42 
20 

56 
18 

55 
21 

53 
24 

49 
28 

29 
12 

24 
3 

39 
5 

46 
15 

56 
24 

52 
26 

35 
26 

32 
12 

43 
12 

42 
15 

47 
19 

53 
21 

53 
30 

55 
21 

55 
19 

54 

22 

60 
23 

60 
27 

54 
29 

60 
22 

6  0 
23 

61 
27 

46.6 
20.9 

S«o  HoUronc*  Nolo*  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

FEBRUARY  1973 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

YUMA 

•          •  • 

MAX 
MIN 

PLATTE  drainage 
BASIN 

04 

ALLENSPARK 

MAX 
MIN 

25 
1 

40 
15 

47 
30 

38 
28 

24 
9 

22 
8 

34 
1 

35 

4 

40 
25 

35 
21 

28 
8 

25 
-  1 

35 
6 

34 
8 

33 
1 

39 
8 

36 

3 

39 
20 

39 
21 

43 
24 

41 
31 

39 
28 

45 

22 

50 
24 

44 
23 

36.3 
14.7 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

24 
-20 

17 
-32 

20 
-26 

40 
-  2 

41 
3 

34 
-12 

29 
-  5 

25 

7 

17 
-23 

34 
-10 

33 
-  5 

37 
-  4 

26 
-14 

25 
-17 

25 
-25 

14 
-27 

19 
-25 

34 
-22 

27 
-12 

26 
-22 

22 
-16 

21 
-17 

25 
-16 

36 
-  2 

38 
-  1 

33 
-11 

39 
-  3 

38 

3 

28.5 
-12.8 

BAILEY 

MAX 
MIN 

36 
.  1 

47 
-  2 

S3 
4 

49 
22 

45 
28 

46 
8 

38 

12 

31 
-  2 

42 
-  1 

42 
10 

46 
24 

45 
15 

35 
8 

39 

3 

42 
0 

42 
-  3 

43 

0 

48 
4 

33 
16 

50 
6 

45 
5 

47 
3 

52 
6 

51 
22 

47 
13 

55 
12 

58 
15 

48 
16 

44.8 
8.7 

BOULDER 

MAX 
MIN 

38 
21 

49 
16 

51 
24 

55 
36 

50 
30 

44 
22 

28 
12 

27 

3 

39 
11 

49 

22 

53 
26 

47 
28 

42 
23 

35 
20 

45 
16 

40 
18 

46 

IS 

46 

20 

46 
18 

55 
22 

47 
19 

49 
22 

56 
25 

55 
36 

55 
31 

55 
32 

57 
29 

54 
31 

47.0 
22.6 

BRIGGSOALE 

MAX 
MIN 

39 
26 

43 
10 

52 
10 

47 
25 

50 
24 

42 
22 

28 
10 

23 
-  8 

40 

-  6 

40 
1 1 

48 

15 

42 
27 

38 
25 

32 
16 

40 
9 

43 
9 

42 

11 

51 
12 

42 
20 

55 
13 

43 
12 

50 
12 

56 
15 

53 
28 

55 
27 

56 
20 

55 
IS 

53 

24 

45.0 
15.6 

BYERS  5  NE 

MAX 
MIN 

37 
17 

40 
3 

41 
9 

41 
19 

49 
17 

40 
18 

27 
10 

20 
-10 

33 
-  6 

37 
8 

46 
20 

36 
23 

34 
18 

31 
10 

35 
7 

36 
9 

38 
11 

45 
16 

38 
15 

47 
18 

40 
15 

44 
19 

48 
17 

48 
26 

50 
28 

53 
29 

53 
24 

48 
29 

40.5 
15.0 

CABIN  CREEK 

MAX 
MIN 

20 
-  3 

36 
3 

45 
16 

37 
24 

34 
18 

36 
14 

30 
14 

25 
-  1 

34 

3 

30 
10 

34 
18 

30 
18 

23 
1 

22 

3 

36 
0 

35 
9 

34 
4 

35 
11 

26 
3 

37 
3 

39 

1 

37 
8 

40 
15 

40 
15 

33 
16 

43 
15 

47 

24 

39 

22 

34.3 
10.2 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

34 
12 

46 
-  i 

48 
9 

54 
14 

40 
15 

48 
16 

44 
11 

40 
6 

26 
-  4 

39 

10 

44 
14 

45 
23 

42 
19 

45 
1 1 

41 
2 

36 
4 

38 
3 

41 
10 

46 

1 

37 
6 

56 
12 

40 
8 

52 
13 

53 
19 

49 

21 

50 
19 

52 
21 

56 
25 

44.4 
11.4 

CHEESHAN 

MAX 
MIN 

38 
10 

54 
-10 

50 
-  1 

53 
15 

50 
13 

47 
9 

38 

13 

35 
7 

45 
-  9 

44 
9 

48 
13 

48 
16 

42 

7 

40 
6 

44 
-  5 

48 
-  4 

44 
-  3 

55 
1 

46 
4 

50 
-  2 

45 

10 

52 
0 

59 
4 

58 
10 

54 
14 

60 

9 

57 
13 

54 

20 

48.5 
6.0 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

38 
It 

38 
10 

46 
15 

53 
25 

54 
18 

49 

19 

38 
15 

19 

0 

28 
4 

40 
14 

43 
25 

52 
23 

50 
22 

31 
16 

36 
12 

42 
11 

39 
10 

45 
21 

53 
10 

36 
18 

57 
18 

43 
11 

46 
24 

58 
27 

56 
26 

59 
26 

55 
24 

60 

27 

45.3 
17.4 

DENVER  WSQ  AP 

MAX 
MIN 

39 

2  0 

48 
16 

49 
25 

52 
31 

52 
27 

38 
26 

30 
12 

29 
7 

44 
11 

46 
25 

54 
29 

51 

30 

36 
24 

37 
23 

44 
19 

41 
20 

47 
21 

52 
25 

39 
14 

58 
23 

50 
23 

50 
24 

55 
27 

56 
30 

57 
32 

58 
30 

62 
29 

56 
32 

47.3 
23.4 

DENVER  USO/SC 

MAX 
MIN 

39 
24 

51 
2 1 

51 
20 

57 
37 

52 
30 

39 
27 

27 
13 

31 

11 

43 
14 

47 
26 

57 
31 

53 
3  1 

34 
22 

36 
2 1 

46 

22 

40 
2 1 

44 
2 1 

52 
27 

40 
24 

57 
25 

49 
26 

51 
27 

54 
30 

57 
35 

57 
35 

58 
34 

57 
33 

54 
35 

47.6 
25. 6 

ELBERT 

MAX 
MIN 

30 
.  2 

50 
-  7 

57 
8 

55 
20 

48 
1 1 

46 
18 

29 
8 

24 
-10 

34 
-10 

43 
J 

51 
10 

46 
22 

46 
16 

46 
7 

34 
-  2 

38 
1 

38 
-  1 

46 
9 

35 
5 

52 
3 

36 

6 

40 
7 

47 
9 

49 
15 

47 
17 

51 
18 

51 
22 

47 
24 

43.4 
8.2 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

31 
-  l 

44 
21 

52 
17 

50 
31 

40 
28 

44 

20 

41 
1 1 

30 
-  5 

39 
-  6 

37 
23 

42 
29 

42 
23 

35 
9 

34 
1 

41 
-  1 

36 
„  1 

40 
0 

40 
8 

38 
12 

45 
•  2 

44 

3 

46 
.  2 

48 

6 

45 
31 

44 
21 

50 
31 

54 
16 

53 
25 

42.3 
12.4 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

3« 

0 

54 

2 

59 
9 

52 
14 

-.9 

10 

49 
12 

17 
-  1 

29 
-  3 

43 
6 

45 
14 

50 
19 

46 
11 

29 
6 

34 

-  1 

45 
2 

39 
3 

41 
9 

48 

2 

35 
5 

55 
9 

42 
5 

47 
10 

53 
18 

50 
19 

48 
1  1 

52 
IS 

58 
19 

49 

20 

44.9 
8.9 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

42 
25 

45 
12 

52 
12 

49 
27 

50 
25 

41 

2  1 

29 
13 

21 
4 

37 
5 

38 
16 

47 
19 

43 
28 

41 
24 

31 
20 

41 
11 

43 
14 

47 
15 

51 
16 

43 
18 

51 
13 

41 
14 

50 
13 

55 
17 

49 
31 

56 
30 

54 
25 

54 
23 

54 
26 

44.  B 
18.5 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 

Mm 

42 
8 

43 
5 

46 
10 

48 
21 

45 
19 

38 
16 

28 

15 

29 
-  2 

33 
-  2 

43 
13 

50 
20 

37 
26 

38 
21 

32 
20 

42 
12 

35 
12 

42 
15 

50 
21 

40 

10 

51 
15 

44 
16 

47 
19 

51 
23 

52 
27 

52 
28 

54 
24 

51 
23 

55 
28 

43.5 
16.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

Mm 

39 

20 

42 
7 

36 
6 

39 

12 

49 

21 

47 

20 

33 
14 

18 
-  7 

22 
-  6 

34 
-  4 

42 
10 

45 
23 

39 
26 

33 
10 

29 
9 

40 
1  1 

30 
12 

40 
12 

43 
19 

48 
16 

47 
16 

43 
18 

47 
20 

47 
26 

48 
27 

53 
26 

52 
22 

52 
22 

40.6 
14.7 

GRANT 

MAX 

Mm 

27 
-  2 

42 
3 

43 
12 

43 
14 

37 
14 

42 
5 

34 
8 

26 
-  4 

37 
0 

34 
12 

35 
8 

40 
9 

31 
.  2 

31 

1 

36 
•  3 

40 
3 

35 
-  1 

42 
10 

34 
5 

44 
5 

37 
4 

41 
1 

49 
10 

45 
17 

42 
16 

46 
12 

51 
20 

47 
20 

39.0 
7.0 

GREELEY  UNC 

MAX 

Mm 

41 
26 

42 
14 

44 
15 

46 
24 

47 
26 

46 
21 

30 
12 

24 
0 

31 
2 

35 
18 

40 
19 

36 
30 

36 
25 

30 
19 

38 

12 

36 
16 

44 
18 

47 
19 

46 
18 

45 
17 

43 

21 

46 
20 

46 

20 

46 
23 

57 
31 

55 
27 

49 
27 

53 
32 

42.1 
19.7 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

32 
4 

47 

20 

11 

55 

49 
15 

47 

11 

18 
10 

28 
-  2 

40 
3 

40 
16 

49 
19 

42 
17 

28 

7 

35 
5 

44 
4 

38 
3 

40 
6 

48 
13 

31 
1 1 

49 
10 

45 
10 

46 

10 

50 
1  5 

46 
25 

45 
19 

53 

58 
19 

43 
19 

42.4 
11.3 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

Mm 

21 
-  5 

17 
-  6 

33 
7 

44 

e 

33 
-  4 

27 
10 

34 
16 

27 
-  7 

23 
-  4 

28 
6 

25 
13 

32 
10 

25 
•  3 

25 
-  4 

15 
-  7 

30 
2 

36 
-  2 

34 

2 

33 
1 

26 
-  5 

32 
-  6 

39 
1 

34 

7 

36 
16 

34 
1  5 

29 
6 

37 
1 2 

44 
16 

30.5 
3.5 

JULESBURG 

MAX 

Mm 

43 
24 

48 
19 

53 
19 

54 
23 

53 
30 

41 
22 

24 
10 

25 
-  5 

34 
-  3 

46 
10 

53 
24 

41 
26 

33 
21 

32 

9 

42 
13 

36 
14 

47 
1 1 

55 

20 

44 
30 

55 
19 

49 
2 1 

56 
2 1 

62 
25 

59 
32 

55 
29 

61 
25 

60 
24 

64 
26 

47.J 
19.4 

KASSLER 

MAX 

Mm 

41 
23 

51 
18 

54 
28 

57 
26 

53 
25 

44 
16 

31 
14 

26 
9 

41 
9 

47 
17 

57 
28 

53 
25 

44 

23 

34 
20 

47 
15 

41 
17 

45 
19 

52 
26 

45 
10 

59 
16 

50 
21 

50 
19 

56 
29 

57 
32 

57 
27 

60 
31 

60 
26 

56 
29 

48.9 
21.4 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

Mm 

37 
21 

47 
15 

59 
21 

52 
28 

49 
27 

41 

20 

26 
6 

25 
4 

41 
6 

42 
13 

51 
21 

47 
26 

41 
21 

35 
8 

44 
10 

44 
6 

41 
15 

52 
17 

40 
21 

56 
15 

43 
12 

51 
18 

60 
20 

54 
31 

54 

22 

59 
21 

56 
19 

57 
27 

46,6 
17.6 

LAKE  GEORGE  S  Su 

MAX 

Mm 

23 
•10 

21 
-13 

14 
-21 

40 
-  6 

42 
2 

36 
-14 

33 
0 

25 
7 

16 
-19 

33 
-20 

35 
-  3 

34 

2 

30 
-12 

22 
-  7 

15 
-25 

10 
-26 

12 
-25 

20 
-22 

25 
-  6 

25 
-17 

18 
-  4 

16 
-16 

17 
-18 

32 
-  9 

38 
-  5 

37 
-  9 

30 
-  5 

30 

2 

26.1 
-10.8 

LAKE  WOOD 

MAX 

Mm 

41 
23 

39 
16 

50 
20 

50 
32 

52 
28 

50 
23 

39 

13 

15 

28 
10 

33 
15 

45 
24 

54 
27 

50 
22 

32 
18 

33 
16 

45 
18 

39 
19 

44 
21 

48 
17 

41 
21 

54 
22 

42 
24 

50 
24 

55 
31 

54 
30 

54 
29 

57 
28 

56 
31 

44.6 
21.6 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

Mm 

42 
21 

41 
15 

46 
17 

50 
25 

50 
28 

48 
24 

32 
14 

17 
6 

28 
9 

32 
13 

45 
20 

44 

27 

39 
24 

36 
21 

34 
16 

43 
16 

38 
IB 

45 
19 

53 
10 

39 
1 1 

44 
17 

39 

20 

49 

22 

53 
24 

51 
30 

55 
25 

53 
25 

54 

27 

42.9 
19.4 

NEOERLAND  2  NNE 

MAX 

Mm 

28 
-  4 

31 
0 

44 
15 

51 
29 

44 
21 

40 
10 

43 
10 

12 
-10 

24 
-  5 

39 

4 

36 

21 

44 
14 

40 
14 

25 

2 

35 
-  l 

40 
0 

35 
4 

37 
8 

45 
10 

34 
13 

42 
-  2 

41 
2 

43 
10 

49 
24 

43 
21 

40 
25 

46 

22 

53 

22 

38.7 
10.0 

NEW  RAYMER 

MAX 

Mm 

38 

^3 

42 
16 

52 
20 

50 
28 

49 
29 

41 
23 

26 

10 

20 
12 

40 
12 

36 
1 

48 

20 

40 
27 

38 
23 

32 
10 

40 
1 3 

36 
9 

43 
13 

52 
19 

40 
19 

54 
17 

42 
15 

49 
18 

55 

21 

55 
29 

54 
28 

54 
25 

55 
24 

55 
26 

44.1 
18.9 

PARKER   7  E 

MAX 

Mm 

49 
15 

41 
2 

50 
13 

56 
21 

56 
13 

52 
16 

28 
8 

23 
-  5 

33 
-  5 

48 
8 

56 
12 

54 

10 

36 
18 

31 
13 

34 
1 

48 
6 

50 
7 

55 
13 

34 
B 

47 
8 

40 
7 

44 
13 

52 
15 

60 
20 

56 
25 

60 
21 

58 
1  8 

62 
22 

46.8 
11.5 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

Mm 

37 
4 

54 
20 

50 
19 

40 
18 

41 

12 

25 
B 

32 
-15 

38 
-  3 

35 
5 

44 
28 

38 

20 

28 
13 

29 
6 

40 
-  4 

37 
.  2 

37 

m  1 

34 
4 

39 

10 

47 

13 

42 
0 

43 

_  2 

48 
12 

43 
25 

43 
18 

49 
33 

54 
14 

49 
15 

40.6 
10.1 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

Mm 

37 
23 

42 
17 

46 
16 

50 
24 

48 

32 

39 
14 

21 
8 

26 
1 

36 
3 

43 
12 

52 
2 1 

43 
27 

32 
20 

29 
7 

40 
1 3 

33 
j5 

41 
15 

50 
27 

41 
27 

49 
17 

43 
2 1 

50 
2  3 

57 
25 

53 
35 

53 
27 

57 

58 

58 
25 

43.8 
19.6 

SPICER 

MAX 

Mm 

21 
-IB 

26 
-15 

41 

7 

34 
12 

34 
21 

34 
8 

33 
12 

15 
-  9 

29 
-24 

29 
4 

34 
20 

30 
16 

26 
-11 

25 
-10 

27 
-12 

19 
-  4 

17 
-20 

31 
-  7 

22 

-  4 

34 

0 

22 
-15 

31 
-23 

34 
0 

39 
19 

37 
19 

40 

9 

45 
9 

43 
11 

30.4 
-  .1 

STERLING 

MAX 

Mm 

41 
17 

39 

21 

37 
13 

39 
17 

49 

22 

49 
25 

30 
11 

17 
-  3 

28 
0 

33 
3 

40 
14 

49 
28 

37 
24 

29 
11 

51 
20 

51 
20 

53 
24 

51 
26 

50 
27 

53 
27 

57 
26 

58 

30 

42.8 
18.4 

WALDEN 

MAX 

Mm 

15 
-  9 

15 
-IB 

26 
-15 

36 
12 

33 
14 

32 
1 

25 
10 

12 
-16 

5 

-25 

31 
-  3 

37 
17 

31 
12 

29 
-  1 

20 
-10 

15 
-22 

9 

-26 

15 
-21 

17 
-25 

27 
-26 

22 
-13 

16 
-20 

12 
-25 

30 
-15 

34 
20 

35 
17 

38 

12 

42 
8 

40 
10 

25.0 
-  5.6 

Sco  Reference  Notes  Following  St*Uon  Ind«: 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

FEBRUARY  1973 


Day  ol  Month 


10     II     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0 

ALAMOSA    HSO  AP 
BLANC  A 

CENTER  *  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MDNTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


51  49 
29  27 


35  16 
13-2 


26 

23 

22 

33 

38 

33 

40 

31 

32 

27 

36 

40 

33 

30 

27 

-1* 

-17 

-2* 

-13 

-  7 

-  2 

19 

18 

4 

-  6 

0 

10 

7 

-  3 

-10 

27 

25 

25 

40 

41 

38 

41 

30 

2» 

33 

37 

38 

34 

30 

29 

-1 1 

-20 

-18 

-  3 

0 

10 

14 

13 

8 

10 

2 

-  1 

0 

-  3 

-10 

26 

22 

22 

29 

30 

37 

36 

35 

31 

22 

34 

38 

30 

25 

30 

.  7 

-20 

-21 

-12 

-  5 

-  4 

5 

13 

9 

-13 

-  9 

5 

-  1 

-11 

-10 

35 

29 

28 

31 

39 

it 

39 

31 

32 

28 

30 

44 

33 

30 

27 

10 

-  6 

-  6 

1 

8 

10 

16 

21 

IB 

5 

12 

7 

5 

1 

33 

32 

27 

40 

38 

36 

41 

30 

34 

34 

36 

33 

34 

29 

34 

6 

1 

-  5 

10 

8 

16 

24 

16 

10 

7 

10 

18 

7 

4 

0 

25 

2<> 

28 

39 

39 

30 

31 

33 

36 

32 

36 

36 

28 

33 

27 

-11 

-23 

-20 

0 

-  9 

3 

4 

0 

0 

-20 

3 

4 

-19 

-22 

-27 

29 

26 

25 

«>1 

41 

36 

37 

29 

30 

33 

36 

39 

35 

30 

29 

-13 

-20 

-23 

-  9 

-  1 

0 

13 

17 

13 

-  4 

5 

12 

2 

-  3 

-  3 

31 

24 

22 

30 

35 

32 

34 

30 

30 

23 

31 

37 

32 

27 

28 

11 

-  8 

-  8 

0 

6 

9 

22 

20 

17 

-  2 

4 

15 

1 

1 

-  2 

35 

2S 

25 

31 

39 

32 

39 

35 

32 

28 

32 

31 

31 

29 

27 

6 

-  9 

-  6 

-  6 

4 

3 

14 

13 

6 

0 

-  2 

-  1 

-  1 

1 

-  5 

25 

33 

35 

35 

26 

33 

31 

23 

36 

19 

26 

23 

20 

30 

18 

10 

0 

5 

15 

14 

5 

6 

3 

13 

1 

15 

-  1 

-  2 

-  6 

31  32 
•  7-9 


30  30 
-5-5 


25  27 
-17  -16 


35  30 
3  3 


29  34 
■  26  -18 


31  28 
.9.9 


27  24 
-  9  -12 


28     33  34 


30  28 
-3-3 


30  29 
-11  -10 


31 
-  3 


22     31  38 


36     40  31 


46 

23 


37  31 
6-4 


38  36 
16  13 


36  40 
6  7 


37  34 
17  3 


37  35 
15  ! 


37  32 
7  4 


27  30 
10  5 


40  42 
14  16 


46  42  42 

6  4  13 

40  40  46 
12 

41 
1 

44 
11 

43  39  45 
13  14  16 

41  38  48 
2  -11  0 

44  43  45 
8  7  15 

41  39  38 

12  9  15 

40  37  40 

8  11  11 

33  37  41 


S«a  Roloronco  Note!  Following  Station  Indax 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
FEBRUARY  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


a:  O 


2-d 

1/5 


O  ^ 

c  i 


0)  _ 

6  2 


-  E 
o  _ 

M 
0)  0) 

o 


Relative  humidity 
averages- 
percent  


Standard  of  Time 
MOUNTAIN 

05     11     17  23 


Number  of  days  with 
precipitation 


CN  O 


O  " 

—  .2! 

4-  I/) 

0)  o 
a-  Q_ 


VI 

L.  0 
0)    4)  — 

CD   >  <D 

2  8-2 

■<</>« 


ALAMOSA  WS0  AP 
COLORADO  SPRING  WS0  AP 
DENVER  WSF0  AP 
GRAND  JUNCTION  WS0  AP 
PUEBLO  WS0  AP 


5 
17 
6 
3 


4.0 
3.0 
0.9 
1.8 


9.4 
7.8 
6.6 
8.6 


26  +  + 
20 
21 
35 


36 
SW 
S 
NW 


17 
19+ 
11 
12 


88 
55 
62 
78 
72 


70 
36 
39 
67 
46 


61 


36  53 


45 
61 
35 


87 


65 
77 
62 


6 

01  8 
o|  8 
12 
8 


80 
57 
73 


4.9 
5.1 
5.1 
6.5 
5.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 

FEBRUARY  1973 


11 

Day  of  month 

HI 

Station 

a 

w 
Q 

(IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

1] 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PM 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

34 

36 

42 

45 

45 

46 

46 

34.5 

4 

5PM 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

32 

32 

33 

33 

34 

35 

4C 

43 

43 

45 

45 

34.3 

8 

5PM 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

33 

33 

34 

34 

34 

36 

4C 

4C 

41 

41 

34.4 

GRAND  JUNCTION  6  ESE     ■   UNDER  CALCAREOUS  CLAY  LOAM,   OVER  GRAVELLY  ALLUVIAL  SOIL,  COVER  CULTIVATED,  IRRIGATED 
TO  DEPTH  OF  2   INCHES.     DEGREE  OF  SLOPE ,  0. 


See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


FEBRUARY  1973 


Station 

Day  ot  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRGS  MSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

T 
T 

T 
T 

.3 
T 

T 

T 
T 

T 

2.0 

i 

FORDER  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.5 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

3 

T 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

pueblo  wso  ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.6 

T 

] 

.1 

T 

.1 

ROCKY  FORD  2  6SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

•  6 
T 

. : 

ROXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

.  5 

11 

11 

10 

10 

ID 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

T 

10 

10 

10 

9 

10 

1 

9 

9 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1 

.1 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

1.7 

.3 

2 

2 

T 

T 

T 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
9 

.5 

*      •  * 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

T 
12 

T 
11 

1 .0 

12 

1  .4 

12 

11 

10 

1.0 

12 

5.0 
16 

1.0 
15 

13 

T 

13 

12 

11 

n 

T 
10 

10 

10 

10 

9 

9 

T 

9 

T 

9 

6 

8 

7 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.2 
30 

28 

26 

28 

3 . 5 

30 

29 

2 .  C 
31 

T 

30 

29 

29 

T 

28 

1  . 2 

30 

T 

30 

T 

29 

29 

2B 

26 

28 

2  •  C 

29 

29 

29 

28 

28 

28 

2  •  C 

27 

26 

26 

25 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
45 

1.0 
45 

45 

■  5 

45 

6 . 0 

50 

1.0 
50 

.  5 

49 

2 . 0 

50 

49 

48 

2 .  C 
48 

48 

2.0 
49 

1.0 
49 

2.0 
50 

50 

49 

46 

2 . 0 

50 

49 

49 

49 

48 

2  .0 
49 

1.5 

50 

1  .  5 

51 

50 

49 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

B 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

8 

8 

7 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

t 

6 

6 

5 

5 

5 

s 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

4 

4 

3 

1.5 

4 

.5 
4 

4 

4 

T 

3 

T 

3 

1.0 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

1.0 

2.0 

2.0 

T 

13 

COLLBRAN  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

13 

13 

13 

12 

2.0 
12 

T 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

B 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

C0RTE2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

T 

12 

11 

11 

■  3 

11 

.  4 

10 

.  7 

11 

.9 

11 

T 

11 

11 

T 

10 

1.0 
11 

1.9 

12 

11 

1.0 

11 

10 

10 

10 

.2 

10 

10 

10 

10 

10 

T 

10 

T 

9 

9 

9 

8 

T 

8 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

35 

35 

35 

T 

35 

8.0 

43 

T 
41 

3.0 

42 

42 

T 

41 

T 

41 

5.0 
45 

8.0 

50 

4.0 
51 

2.0 
51 

.5 

50 

49 

48 

47 

47 

46 

46 

45 

44 

T 

43 

3.0 

45 

44 

43 

.5 

43 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

8 

a 

8 

7 

3.0 
9 

9 

1.0 

10 

1.0 
9 

9 

9 

1.0 
9 

T 

9 

T 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

T 

9 

9 

8 

8 

8 

2.0 
8 

1.0 
8 

8 

7 

7 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

17 

17 

17 

•  5 

17 

17 

1.5 

18 

T 
18 

18 

18 

T 

la 

2.5 
19 

T 

18 

18 

IB 

IB 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

17 

17 

17 

17 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

13 

13 

.5 

13 

.1 

14 

.5 

12 

T 

13 

12 

11 

.3 
1 1 

.  1 
1 1 

.7 

1 1 

T 
12 

T 

1 1 

T 
1 1 

11 

1 1 

1 1 

1 1 

11 

10 

10 

10 

T 
10 

10 

8 

8 

7 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.5 

3.0 

1.5 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1 

1.5 

1 

1.3 

7 

1.3 

1.3 

T 

1 

1.3 

.1 
6 

1.3 

.1 
6 

1.2 

6 

1.1 

9 

1.0 

T 

4 

l.C 

T 

3 
.8 

T 

3 
.7 

2 
.5 

T 

2 
.5 

2 

.4 

2 
.4 

2 
.3 

1 

1 

1 

1 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 
T 

T 

T 

T 

GRAND  LAKE  1  NW 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

IB 

17 

17 

•  2 

17 

2.0 

19 

19 

1 . 5 

20 

20 

19 

19 

4.0 

23 

1.5 

24 

.2 

23 

3.0 
25 

25 

24 

24 

23 

23 

23 

22 

22 

21 

1.0 
21 

.  1 

21 

20 

20 

- 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 

.5 

1.0 

MAYBELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

12 

12 

10 

e 

1.0 

9 

9 

9 

5 

9 

2.0 
11 

2.0 

13 

13 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

? 

8 

6 

i 

MEEKER  NO.  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

12 

12 

12 

10 

.5 

10 

.5 
1 

9 

9 

9 

9 

9 

1.0 
9 

9 

9 

9 

9 

9 

8 

6 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

9 

4 

4 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

13 

12 

9 

6 

8 

7 

7 

7 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
29 

28 

27 

26 

T 

25 

.5 

25 

1.5 

25 

2.0 
26 

T 
26 

25 

25 

2.0 
26 

2.5 
27 

26 

l.C 

27 

2b 

26 

26 

2.0 

26 

26 

26 

25 

25 

24 

1.0 

24 

23 

22 

T 

21 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
15 

14 

14 

14 

13 

4.0 
16 

4.0 
.9 

3.0 

20 

1.0 
19 

T 

19 

2.0 
19 

7.0 

25 

24 

23 

23 

22 

22 

21 

21 

20 

20 

19 

18 

16 

14 

12 

10 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

Continued  


Day  of  month 


Oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

14 

14 

13 

13 

13 

2.0 
15 

13 

13 

13 

13 

.3 
13 

T 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

a 

1 

a 

a 

T 

e 

4 

SlLVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

34 

34 

34 

34 

3.0 
37 

3.0 

40 

T 

38 

T 

36 

36 

2.0 
38 

6.0 

44 

T 

42 

42 

42 

40 

40 

40 

40 

40 

T 
40 

38 

38 

lb 

36 

36 

34 

34 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■  a 

25 

25 

24 

1.5 

23 

2.7 

26 

25 

1.8 

27 

26 

26 

2.2 

27 

7.0 
30 

2.7 
31 

.6 

30 

3.6 

33 

32 

32 

31 

31 

1.8 

31 

30 

30 

30 

30 

28 

1.2 

27 

24 

24 

^3 

•      »  • 

KANSAS  ORAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

5 

5 

4 

4 

3 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

3 

2 

2 

T 

2 

T 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

T 

1 

.5 

2 

1 

T 
T 

T 
T 

.5 

•       •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

.6 

.  J 

T 
T 

T 

T 

T 

1.4 

BYERS  5  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

7 

7 

6 

6 

s 

T 

5 

5 

s 

5 

s 

5 

5 

■ 

s 

3 

9 

3 

t 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

CHESSMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

DENVER  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

x 

1 

T 

T 
T 

.4 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.2 
T 

.2 

\ 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

2.0 

PORT  COLLINS 

SNOWFAL  L 
SN  ON  GND 

1.6 

2 

1 

PORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  DN  GND 

1.0 

27 

T 

27 

27 

T 

27 

2.5 

29 

29 

.5 

29 

.5 

29 

29 

29 

1.0 
29 

T 

29 

2.0 
30 

T 

30 

1.0 

31 

31 

31 

31 

T 
31 

30 

30 

30 

30 

30 

.5 

30 

T 

30 

30 

30 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

7 

7 

7 

6 

i 

5 

5 

T 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

PARKER  7  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

6 

5 

5 

9 

T 

j 

5 

; 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

3 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.8 

2 

2 

1 

1 

I 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

.5 

T 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1.0 

2 

2 

l 

2.0 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

10 

T 

10 

T 

10 

T 

10 

T 

10 

9 

9 

T 

9 

5.0 

14 

1.0 
14 

14 

1.0 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

14 

12 

T 

12 

T 

12 

12 

12 

2.0 
12 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

8 

8 

6 

6 

6 

1.0 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

6 

6 

e 

~6 

6 

b 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

T 

1 

*       •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA    WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

2 

1.0 

1 

1 

1 

i 

.4 
1 

.7 

1 

1.5 

1 
.2 

.4 

1 

1 

T 

1 

.6 

i 

1 

1 

i 

,  1 

1 

1 

1 

1 

1 

% 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

10 

10 

10 

10 

10 

T 

10 

3.5 

12 

2.0 
14 

T 

14 

T 

14 

14 

T 

14 

T 
10 

8 

6 

6 

6 

6 

6 

e 

6 

6 

6 

3 

3 

4 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
FEBRUARY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

a. 
< 
> 
u 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

AKRON  4  E 

0109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

BA 

c 

AKRON  FAA  AP 

011* 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

10 

103 

13 

4663 

MID 

MID 

H 

ALAMOSA  WSO  AP 

R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

c 

HJ 

ALLENSPARK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

c 

AL  TFNRFRN 

0214 

02 

GARFIELD 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

AMES 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

54 

107 

55 

8701 

5P 

AMY 

0242 

01 

LINCOLN 

1 

38 

54 

103 

39 

5420 

6P 

ANT  ERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

c 

APEX  1  W 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

10400 

S 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

21 

106 

23 

10965 

S 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

11 

4020 

c 

AROYA  6  NE 

0343 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

11 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

BAILEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

BASALT 

0514 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

s 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

LARIMER 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

s 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

BLANCA 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

36 

28 

107 

13 

7630 

5P 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

11 

3647 

8A 

8A 

8A 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

01 

105 

16 

5400 

c 

D     U  L  U  C  r\ 

O848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5  P 

5  p 

H 

BRANDON 

0895 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

BRANSON 

0898 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

BRECKENRIDGE 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

19 

4850 

5P 

5P 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

BUENA  VISTA  5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

S 

BUFFALO   PARK   1  N 

1030 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

41 

9760 

s 

BURLINGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7A 

H 

BURLINGTON    1?  NNE 

D  J       w  i     <  J  '   J    '       it.  ''Mfc 

1126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

BUTLER  RANCH 

1157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

BYERS  5  NE 

1179 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

104 

15 

5200 

6P 

6P 

c 

H 

CABIN  CREEK 

1186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

LARIMER 

4 

40 

31 

105 

54 

10301 

S 

CAMPO  7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

5P 

CASCADE 

13e4 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

s 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

8A 

8A 

c 

CEDAREDGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

c 

H 

CENTER  4  SSW 

1458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8  A 

3  A 

CHEESMAN 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

CHERAW 

1539 

01 

OTERD 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

5647 

8A 

8A 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

21 

4250 

4P 

4P 

CIMARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

S 

CLIMAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

11 

11400 

8A 

8A 

COALDALE   1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

COALOALE  2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

COLLBRAN  2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

COLORADO  SPRGS  WSO 

AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6145 

MID 

MID 

HJ 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

S 

CONIFER  3  NE 

R 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

hp 

c 

H 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNN I  SON 

2 

38 

52 

106 

58 

8855 

5P 

5P 

c 

H 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TP!  1  PR 
1  CLICK 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

: 

CUCHARAS  DAM 

'040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

44 

104 

36 

5995 

c 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

S 

DE ADMAN  HILL 

R 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

DEER  TRAIL 

R 

2162 

04 

ARAPAHDE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

DELHI 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

DEL  NORTE 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

OBSERVER 


USDA  CEN  GR  PLAINS  F D 
FED  AVIATION  AGENCY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

INACTIVE  10/19/72 
MRS.   MARTHA  W.  MADSfcN 
U  S  FOREST  SERVICE 
INACTIVE  7/1/72 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.   ETHEL  KESTER 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

AGENT/   D  6  RGW  RR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLATT 
NAT.  BUR,  OF  STANDARDS 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
LOREN  R  ENYEART 
THOMAS  W.  STAPLETON 
BUREAU  OF  SPORT  F  £  WLD 

LLOYD  R  SWEDHIN 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MUNICIPAL   POWER  PLANT 

INACTIVE  6/26/72 
MRS  AURORA  A  NAVARRO 
MRS.   SHIRLEY  DIEDRICH 
PUBLIC  SERVICE  CO 
MEDICINE  BOW  NAT  FORFST 
FRED  C.  TANNER 

WARDEN  PENITENTIARY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GEORGE  KOBALT 
MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 
SAN  LUIS  VALLEY  EXP  ST A 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
W.   H.  NEWBERRY 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 
R   L  BANTA 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD  F  KREUGER 
MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 
SUPT  COLO  NAT  MON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ADDALINE  L  J0HN50N 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
INACTIVE  10/1/71 
ARCHER  B  CRISP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
EVERITT  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

Willi 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OR9FRVFR 

VyDOLill  V  Lilt 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DF  1  T  A    3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

38 

46 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KDTA 

nF niv f r  wsn  A p 

R 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

f»  U  C  ll  V  fc  "  tvJw/J^, 

r 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

532C 

MIC 

MID 

c 

NATL   WEATHER  SERVICE 

nF  V  T  1  ^    HF  A  D 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

17 

105 

05 

84  8C 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON   1  E 

2281 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

5921 

5P 

5P 

c 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

nnHFRTY  RANCH 

2312 

0 1 

LAS  ANIMAS 

37 

23 

103 

53 

513C 

5  p 

MRS  M  A  CROWDER 

nni  nR f <; 

U  J  L  U  i\  l  j 

2326 

02 

MONTE  ZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

695C 

8  A 

VtO,  HODGES 

Dl  IR  ANTiH 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

655C 

6  P 

6P 

c 

H 

JOHN  Wi  ERTEL 

E  ADS 

2446 

01 

KIOWA 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5  P 

c 

JOHN  Et  JACOBS 

CAn   C     c  A  A  AD 

7  4  54 
4  *t  y  h 

07 

EAGLE 

2 

39 

39 
3  ? 

106 

5  5 

A497 

m  t  n 
n  1  u 

m  i  n 

II  1  u 

J 

H 

FED   AVIATION  AGENCY 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7  7  5  fl 
f  &  J  u 

6  A 

CARL  R  GUY 

CACT    IITF  PACC 

7  511 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

EC  KL  E  Y 

7  5  45 

£     3  3 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUST AVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

Fill  CDTT 

2667 

01 

EL  PASO 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS  LEOLA  E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

3  i 

7525 

4  P 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

19 

6997 

5  p 

5  p 

c 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLFR   2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

TERRY  GAINES 

FIATTHP    MTN   ^  SF 

r  L  H  1   llJr     (I'll  3 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

933C 

s 

ME-nifTNE    BOW   NAT  FQRFST 
ncu  1  ^  i^t    Dun    iimi     ruitCv  1 

FIFMING     1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

■t  4  j  y 

6  P 

JOHN   G  MnRISflN 

FDRDER  8  S 

2997 

01 

L  INCOLN 

I 

38 

33 

103 

4 1 

4739 

6P 

6P 

e 

H 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7p 

7P 

c 

H 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  5TA 

FORT   LUPTDN   1  N 

3027 

04 

WELD 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

5P 

5P 

LEON  MODDY 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

4321 

8A 

8A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

38 

42 

104 

43 

557C 

7A 

c 

RONALD  G,  MUSGRAVE 

FOWLER   1  SE 

3079 

01 

OTERO 

I 

38 

07 

104 

02 

432E 

7A 

EDWARD  Rt  FELLHAUER 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

856C 

HP 

1  IP 

H 

RONALO  R  TUCKER 

F  RU I T  A 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

lOHN   F  RARCUS 

GARDNER 

3222 

0 1 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

1 1 

6955 

5P 

INACTIVE  7/73/71 

GATEWAY   1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5  p 

5P 

MRS   M   S  HUBBARD 

GENOA   1  W 

3258 

03 

LINCOLN 

39 

17 

103 

32 

5603 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS.   LINDA  L.  TERRY 

GLADE  PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

02 

GARF  I  E  LD 

2 

39 

34 

107 

20 

5623 

5  p 

5  P 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

c 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRAND   JUNCTTnN   6  FSF 

3469 

02 

MESA 

2 

39 

03 

10  8 

27 

47 1 C 

8  A 

8  A 

8  A 

- 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

3496 

Ci  7 

GRAND 

2 

40 

1  iS 
1 0 

i  n  5 

h  rt 
J  u 

0  O  O  (J 

7  r 

5  D 
3  r 

u 

us  nat  park  service 

GRAND   1 AKE    6  ^SW 

35C0 

GRAND 

2 

40 

1  1 

105 

5  2 

□  OQQ 
O4OO 

5  D 

J  r 

5  P 

5  P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

4 1 

8667 

5  P 

5  p 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

c 

WILLIAM  R,  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40 

c  3 

104 

4 1 

4  h.  U  R 

[ 

GT   WFST   SUGAR  CO 

GRPEI  FY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

4  2 

4653 

4  p 

4P 

UNIV  lJF  NQ  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

f 

NORMAN    B  VnilNflFR 
iiurviiMii    u  a     1  uuiiuur\ 

GREENLAND   9  NF 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

104 

4  5 

6900 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

l".  R  F  F  TJ    MflllNTATW    n  A  M 

IRQ? 

n  7 

SUMMIT 

c 

39 

?  3 

1  Cl  A 

0  n 

7741"! 

1  D 

5  r 

3  r 

II    5    Q 11  p    RUCI  AMATTflN 

fi4 

WELD 

A 
t 

4fl 

3  i 

5  A 
£  H 

R  D 

3  r 

4  D 

3  r 

u 

INACTIVF  12/19/72 

GIIFFFV    10    ^  F 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

4 1 

7  ! 

l  0  5 

C  3 

R  7  n  n 
0  4  v  w 

4D 

MRS  CLARA  G  NASH 

C 1 1 M  N  T  ^  n  1 1 

3662 

0  7 

GUNNISON 

2 

38 

J  <- 

/  0  0  H 

7  r 

CITY  UF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS   ETHAL  M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

KIQWA 

1 

38 

27 

103 

10 

4535 

6P 

INACTIVE  12/19/72 

•  ItMWI    1   Y  L        Li-'    t.  7  f  it- 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRQ 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL   0  WRIGHT 

HOLLY 

4076 

01 

PRDWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W  R   DA V  1  S 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

P     D     r  ^ttliAyttH 

HDT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

rnin  r.  amf  f  p  km  hfp 

lulu    uui  ic    0    run    u  c  r 

HOYT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

1  AMP  ^     F       M  1  1  S  T,  k  A  \J  C 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS  BARBARA  L  MATTIX 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF   IQAHO  SPRINGS 

I  DAL  I A  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZIQN 

IGNACIO  1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CQNSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS   5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

1C2 

56 

3814 

8A 

8A 

8A 

: 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATION  INDEX 


COLORADO 
FEBRUARY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ODbtnVLn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

n  n  A  D  n      nC       L.I  A  T  r~  Q       C  f\  M  M 

BUAKD   Or    WATER  COMM 

JULESBURG 

4413 

04 

SE  DGW  I  C  K 

4 

41 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

M  1  1  M  T  r  T  n  A  1        D  l.l  D      Dl  AMT 

MUNICIPAL    r WK  rLANI 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS,   KATHRYN  M.  INNES5 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE  R 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

S 

NAIL    WcATncK  OcKViLt 

KIM  15  NNE 

453G 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

c 

DDQCnx     1       Dl  ATT 

KUStRT   L   r  LAT 1 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

i    *  n  Turn 

LARIMER 

4 

40 

55 

1C6 

09 

9490 

s 

m  c  n  t  r  r  m  k.     QPiii    mat    c  n  o  c  c  ▼ 
MfcDIClNfc    pDW    NA  1  rUKcoT 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

c 

US   50IL   CUN  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  Ai  LAFFERTY 

KREMML ING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL   ft.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

c 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS  MILDRED  MENDENHALL 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

s 

pnin    core    utd    >. incize 
LULU    jrbb    W  1  K 

LAKE WOOD 

4762 

04 

ICCCEDCnKI 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

q  n  a  d  n    nc    u  a  t  c  u  rnMM 

LAMAR 

4770 

01 

n  n  n  I.I  c  n  c 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

IIP 

clnfcL  MUNTGUntRY 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3891 

5P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

ui  ii*  □  c  a  iin 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

I  NACT I VE  6/1/71 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

18 

10158 

IIP 

hp 

J.   LEROY  WINGENBACK 

LEADVILLE   10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

11000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  7  WSw 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

29 

103 

01 

4390 

6A 

p  T  i  n  rn  t     i    T  iii  n  r  t  n  n  u 

GILBERT  LINQS1RUM 

LIMON  WSMD 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

1 1 

103 

42 

5557 

MID 

Ml  D 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  GAME   C  FISH  DEP 

LONGMDNT  i.  ESE 

5116 

04 

n  ni  ii  nco 
BUUL  U  E  K 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

^  T     |  ip  "  T     C  1  l  C  A  □     ^  n 

GT   WEiT   SUGAR  CU 

1    "111  ^  u  n  M  T      A  Kill 

LONGMDNT   0  NW 

5121 

04 

d  n  i  1 1  n  c  a 
B  D  U  L  V  t  K 

4 

40 

15 

105 

09 

5145 

c 

1  riUM       ■        M  P  I  Prui 

JUHN   L  NEL5UN 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

i    a  n  T  m  r~  n 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.   WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

Li  A  k  1  A  C  C  A 

M  A  N  A  5  5  A 

5322 

05 

c  n  m  c  i  n  c 
CON fc  J  US 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

PI    PTI  IC       M           P  T  1    1    P*l     A  Kin 

CLETUS   M,  GILLELAND 

MANCQS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7018 

5P 

MRS.   EDGAR  A.   NQL AND 

MANITOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6606 

c 

MANITOU  SPRGS  HYDRO  PL 

U  A  D  If  T  kit       D  A  M  /*  1  1 

MARVINfc  RANCH 

5414 

02 

D  T  n      □  1     A  M  f  n 

RIO   BLANC  U 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

i  ri  li  m     ii     i  "i  n  i  r* 

JUHN   W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS .   CHARLENE   E.  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K,   JAMES  COOK 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA   LAKEj  RESURT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5  P 

D .   J .  BALDWIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

3b 

30 

106 

20 

11330 

s 

GEORGE  R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MDNTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE   VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

uriMTD  nc  c    Mn  i 
nUNTKUbr    NU  2 

5722 

02 

UOMTDnCC 

MUNTK05E 

2 

36 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON   1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

1 1 

8890 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

5878 

04 

q ni  1 1  n  c  d 

4 

39 

59 

lOj 

30 

8240 

8A 

8A 

TUnM 1 C      L          31  ATT 

THDMAS    C i    PLA 1 T 

M  C  Li     a  t  vMCD 

Nfc  W    K A  YMt K 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K . D , THOMPSON 

m  n  d  t  U  r\  a  i  c 
NUKTHDAL  t 

5970 

02 

r\  r-i  i  none 

D0LURE5 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5P 

5P 

H 

MRS   I   F  SHUTT 

NUKTH  LAKfc 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

NUK  WUUU 

6012 

02 

Cam      M  T  f  1  1  C  1 

i  A  N  MIGUEL 

2 

38 

08 

108 

17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5190 

c 

MERRILL  V  HANSEN 

QRDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

8A 

TWIN  LAKES  R  £  C  CO 

□  T 1 5    11  Nfc 

6192 

03 

WASHI NGTQN 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

KENNETH  GLFNN 

QURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

C 

H 

DONALD  N,  DOUGHERTY 

PAGOSA  springs 

6  2  5  8 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  0  EDMONDS 

D  A  1   T  ^  A  l"*F 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4780 

7A 

7A 

TOWN  OF  PALISADE 

6271 

02 

U  T  M  C  n  A  I  c 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

DAI    MCO      1  Al/C 

r  A  L  n  t  K    L  AK  fc 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE  f.  HANSON 

P ADL  I 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

LEE  W  SCHNIEDER 

O  A  f~l  VI  T  A 

P  AUN 1  A 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

35 

5693 

7P 

7P 

MELVIN  A.  BENCICH 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROS  E 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER   7  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

31 

104 

39 

6170 

5P 

5P 

c 

H 

LOUIS  D  RUGGLES 

rAKbrlALL    IU  bbt 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

01 

FR  F  MONT 

1 

38 

27 

1C5 

04 

5410 

8A 

IN AC  live    \l  \CI  I  A 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.   WAYNE  MUSTAIN 

PL AC  ERV I LLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6860 

c 

DON  W  CLEVER 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

INACTIVE  2/1/71 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8A 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

W  *— '  ill.  A 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

AJ  \*JA—l  A  L    V    1—1  X  1 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

8  A 

PUEBLO  ARMY  OEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38 

11 

104 

39 

491C 

7A 

7A 

7A 

CF  C  I  STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H,  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGE  L  Y 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  UF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39 

32 

107 

48 

540C 

5P 

MID 

c 

MRS  M AX  I NE  C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

S 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  E SE 

7167 

01 

OTERD 

1 

38 

02 

103 

42 

4178 

5P 

5P 

H 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

36 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTQN  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

36 

51 

104 

59 

905C 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

MR  W  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

: 

H 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

hp 

IIP 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7965 

c 

CARDL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

ALVIN  L  WINTZ 

S ARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

106 

26 

8465 

6P 

BERNARD   (N)  IRBY 

SEDALIA  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  BLANFORD 

SEDGWICK  5  S  R 

7515 

04 

SEDGWICK 

it 

40 

5 1 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  D  MUNSON 

SE I  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

52 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

LINCOLN 

3 

39 

33 

103 

21 

5160 

c 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

14 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

C4 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

106 

24 

9300 

s 

DALE  SPENCER 

SILVERTQN 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

5P 

c 

H 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

106 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4405 

6P 

HERBERT  E  HOMSHER>  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

458C 

5  P 

5  P 

5P 

c 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

1150C 

7P 

FRANK  A,  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

677C 

ss 

SS 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

BA 

a  a 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STON I NGTQN 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

11 

3801 

6P 

MRS  ARM  I L  DA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

22 

9685 

8A 

a  a 

8A 

c 

U.S.  BUREAU  OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE   1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMM I  TV  I LLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

1 1 35C 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

3  \ 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY   10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5  p 

JOHN  M.  HJZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

5P 

UNCOMP AHGRE  V  W  U  A 

TELLURIDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6p 

c 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERCIO  4  Nw 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

105 

03 

6040 

c 

JUANITA  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  F AA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

15 

104 

20 

5746 

MI  D 

M I D 

c 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CD 

TROY  1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  RESERV-CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

I 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

501  n 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VALLECITQ  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE  RIVER   IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

6722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  DONOHOE 

WALSENBURG  P3WER  PLANT 

8761 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6221 

5P 

5P 

C 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM  C.  DAVIS 

WESTCLIFFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANKIN 

WETMURE  9  S 

6990 

01 

CUSTER 

1 

36 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD  R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

e 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38 

55 

107 

31 

5960 

c 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR  1  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40 

29 

104 

54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39 

54 

105 

46 

9058 

8A 

DENVER  BD  OF  WATER  C 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37 

29 

106 

47 

10642 

8A 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK   PASS  4  W 

9183 

02 

MINERAL 

2 

37 

29 

106 

52 

9425 

5 

NOAA,   NATL  WEATHER  5ERV 
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STATION 


O 
z 

x 
w 

Q 
S5 


COUNTY 


w 

Q 
D 
H 

H 


W 
Q 

H 

3 
o 


O 

H 

> 
W 
-J 

u 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


u  g 

°-  - 

in  - 


OBSERVER 


WOODLAND  PARK  8  NNW 

WRAY 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 
YUMA 


9210 
9243 
9265 
9275 
9295 


TELLER 

YUMA 

ROUTT 

MONTEZUMA 

YUMA 


39  06 

40  04 
40  09 
37  31 
40  07 


105  05 
102  14 

106  54 
108  45 
102  44 


7760 
3560 
7892 
6860 
4125 


U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  ZION 
FLOYD  M, MONTGOMERY 
ARTHUR  WILSON 
GEORGE  0.  VAUGHN 


*  DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4 -PLATTE     5-RIO  GRANDE 
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REFERENCE  NOTES 
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tdditional  information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C. 
18801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

>IMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  Inches  and  wind 
aovement  tn  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65* P.      In  "Supplemental  Data"  table 
iirections  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

)BSERVATI0N  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in. local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
>n  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
)ffices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and 
Wind  table.     Max  and  Min  values  in   the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 
inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  11:00  a.m.,  m.s.t. 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,   and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 
af  this  bulletin. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures "  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soi 1  Temperature"  table . 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table . 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
and  STORM  DATA,   all  of  which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,    Washington,   D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,   of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at   the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20£  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Cente 
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U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N.C.  28801 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
JOHN  MARTIN  DAM 

LOWEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
WOLF  CREEK  PASS   1  E 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
GUNNISON 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
DOHERTY  RANCH 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WOLF  CREEK  PASS   1  E 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
MESA  LAKES  RESORT 


78       DATE  13 
-  19       DATE  16+ 
6.08 
.20 

1.77     DATE  31 
112.0 

73       DATE  22 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

I  I 

01  3 

2  3 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

oi 
JO 
Ot 

B 

Lowest 

c 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Toial 

Depart  uro 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

1    .10  or  More  1 

1.00  or  More  j 

u 

"J 

| 

•J 

*    e-  a*    r,  T 

Arkansas  drainage 

BASIN  01 

BRANSON 

1.58 

.96 

B JEN A  VISTA 

44  . 1M 

18.9 

31  .5M 

-  1.6 

52 

1 

8 

10 

1032 

o 

.50 

9 

16.5 

6 

1 

0 

L  ANU  Pi  till 

51.5 

30.9 

41.2 

-  1.7 

67 

19  + 

23 

22 

729 

Q 

o 

2  0 

q 

1*21 

.39 

.31 

f 

7.7 

\ 

29 

6 

c 

0 

mi  nn  Ann    coorc    ucn  >D 
LuLuRAUU    brKlib    W5U  A" 

45.4 

27.5 

36.5 

•  3 

63 

17 

20 

16 

877 

o 

2 

30 

Q 

1.16 

.  55 

•  32 

8 

15.6 

2 

1  0  + 

S 

c 

0 

DELHI 

54  ( 4 

27. 1 

40 . 8 

76 

17 

13 

6 

747 

0 

1 

28 

0 

2  •  30 

.55 

30 

34  •  C 

12 

30 

7 

2 

0 

E  A  DS 

53 .  * 

26.6 

41.1 

75 

12 

19 

8 

734 

Q 

o 

?  £> 

o 

2.35 

1.64 

.60 

30 

7 

2 

0 

F  OR  D  E  R   8  S 

52  •  3 

26.3 

39.3 

70 

1 8 

13 

791 

o 

?  6 

1.29 

.61 

30 

9,5 

0 

5 

1 

0 

HOLLY 

5*. 5 

30  *  3 

42.4 

74 

13 

22 

22  + 

69 1 

o 

1 9 

3.36 

1.18 

24 

■  9 

\ 

G 

1 

1 

iRUKI    MARTIN  nfiM 

55. OM 

30.9 

43 .  0M 

78 

13 

21 

19 

670 

o 

20 

2.66 

.  73 

30 

1 3 

30 

7 

2 

0 

KIT  CARSON 

52.4 

27.7 

40 . 1 

72 

12 

1  9 

' 

766 

0 

0 

2* 

0 

3.70 

.83 

30 

8.0 

6 

30 

9 

3 

0 

IA       IIIMTA     'AA  AD 
LA        .    '           ■  '  A  A  Ar 

54.2 

31.8 

43.0 

77 

12 

24 

4 

671 

o 

1 6 

g 

3.45 

1.34 

13 

20.1 

6 

31 

6 

2 

2 

LAMAR 

54.7 

31.6 

43.2 

1.6 

77 

12 

23 

17 

672 

Q 

1 5 

4.67 

3.88 

1.42 

30 

18.7 

11 

30 

9 

2 

2 

1    AC  AkITUAC 

L  Ab    AN  i  PI  Ao 

56.3 

29.5 

42  .9 

.  2 

76 

12 

22 

6  + 

679 

0 

P  I 

3.06 

2.38 

.  8  1 

30 

13.5 

1 3 

30 

9 

2 

0 

LcAuV 1  LLC 

LIMON  HSMO 

44.2 

24.2 

34.2 

64 

12 

1 1 

16 

945 

0 

3 

31 

0 

1 .25 

.43 

13 

9.6 

3 

1 5 

5 

0 

0 

MflDTU     1  A  If"  C 
riUR  In  LAKE 

43.2 

17.4 

30.3 

52 

17  + 

5 

31 

1069 

0 

^  } 

J? 

3.08 

1.32 

.48 

29 

8 

30+ 

B 

0 

0 

D  A  1   U  C  D     1    A  v  C 

rALftn  LAKE 

44 .  7M 

22. 1M 

33. 4M 

60 

18 

13 

4 

973 

0 

3  i 

*: 

2.43 

1.05 

25 

22.0 

5 

2 

1 

rUfcoLUnSUAr                          /  /  ts 

54.7 

30 . 6 

42.7 

2  ■  6 

73 

12 

19 

6 

685 

0 

Q 

1 9 

1  •  34 

•  62 

.43 

13 

6 . 2 

1 

30 

5 

C 

0 

d  icD    n   f\  ecu 

52. 1M 

25  .6M 

38. 9M 

70 

13 

1 1 

17 

803 

29 

•  56 

.23 

30 

1 

2 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  ESE 

56.9 

28.9 

42.9 

1.4 

75 

12 

17 

4 

677 

0 

0 

19 

0 

2.01 

1.29 

.90 

30 

9.0 

7 

30 

6 

1 

0 

RUXTON  PARK 

30.4 

10.2 

20.3 

45 

17 

-  5 

7 

1382 

0 

2 1 

31 

2.38 

.  30 

24  + 

35.0 

16 

31  + 

12 

0 

0 

RYE 

50.5 

23.3 

36.9 

66 

23 

7 

31 

863 

0 

? 

30 

3.63 

.92 

19 

9 

2 

0 

CAi    fnA      1  u 

3  A  L  I  U  A   3  n 

43.7 

20.5 

32.1 

53 

20  + 

7 

10 

1015 

0 

1 

3  1 

2 
0 

.95 

.22 

29 

16.5 

6 

10  + 

4 

0 

0 

QDn  TWTC  TCl  n    "7    UQU  // 
3  r  R  1  v\\jr  I  t  L  U    1    Win  // 

52.4 

29 . 3 

40.9 

72 

18 

20 

16  + 

741 

0 

1 

?.  3 

0 

4.68 

1.14 

24 

32.5 

15 

3 1 

9 

1 

1 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

37.  2M 

2.9M 

20.  1M 

46 

21  + 

-15 

5 

1388 

0 

5 

31 

8 

1.28 

.26 

19 

21.0 

30 

21  + 

7 

0 

0 

TAfflWV    in  cc 

53.4 

26.9 

40.2 

72 

12 

17 

4 

763 

0 

0 

27 

0 

.86 

.33 

27 

4.4 

2 

30 

2 

0 

0 

1  K  I  Pi  1  UAU 

50.9 

28.5 

39.7 

68 

17 

18 

31 

778 

2 

24 

o 

2.28 

.55 

30 

14 

30 

7 

1 

0 

TDTklTHAn     CAA  AD 

IKIr-lUAU    rAA  Ar 

50.9 

27.6 

39.3 

71 

18  + 

18 

6 

790 

0 

1 

26 

0 

2  . 49 

.82 

23 

21.6 

G 

31 

5 

2 

0 

34.2 

5 . 7 

20.0 

44 

28 

-12 

12 

1389 

0 

13 

p 

1 .10 

.  27 

29  + 

5 

0 

0 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

35.9 

15.7 

25.8 

45 

16 

8 

15  + 

1206 

0 

1  0 

3  1 

0 

.61 

.  24 

27 

3 

27  + 

3 

0 

0 

WALSENBURG  POWER   PL  A NT 

50.4 

27.2 

38.8 

64 

17  + 

10 

31 

805 

0 

*; 

27 

2.15 

.50 

30 

24.5 

7 

1 

0 

WALSH 

53.7 

31.9 

42.8 

70 

18 

24 

16 

684 

0 

1 7 

** 

2  . 74 

.45 

30  + 

15.0 

6 

30 

12 

c 

0 

WESTCLIFFE 

42. OM 

15  •  8M 

28 .  9M 

55 

17 

-  2 

31 

1111 

0 

1  . 09 

.32 

9 

21 .0 

S 

9 

5 

c 

0 

WETMORE   9  S 

43.2 

20.8 

32.0 

54 

17  + 

9 

31  + 

1018 

0 

3 

31 

0 

2  . 77 

.67 

19 

41.0 

9 

30 

8 

1 

0 

DIVISION 

36.4 

-  .8 

2.21 

1.26 

17.7 

r  n  i  no Ann  noATwArc 

BASIN  02 

Al  TCKlQf  DM 
AL 1      <    -  • 

48.4 

25.5 

37.0 

59 

20 

15 

6  + 

863 

0 

3  0 

0 

1  .67 

.  54 

21 

9.5 

7 

5 

4 

1 

0 

42 .  2M 

16. 9M 

29. 6M 

53 

20  + 

2 

1 6 

1093 

0 

^} 

1.64 

.34 

13 

26.7 

26 

14  + 

7 

0 

0 

BCD  T  uni  ID    DA?  C 

27.8 

3.2 

15.5 

41 

21 

-  4 

4 

1526 

0 

2  4 

3 1 

3.23 

.49 

19 

49.5 

63 

25 

10 

c 

0 

BOND 

49. 1 

16.0 

33.6 

59 

21 

8 

7 

967 

0 

0 

3 1 

0 

.43 

.33 

28 

5 

2 

0 

0 

BROWNS   PARK  REFUGE 

46  •  5M 

20 .  3M 

33. 4M 

5  8 

20 

1 1 

25 

972 

0 

0 

31 

0 

.39 

.  16 

21 

3.5 

2 

0 

0 

49.2 

26.7 

38.0 

-  .7 

60 

25  + 

19 

25 

829 

0 

29 

1? 

1  .09 

.  14 

.34 

13 

11.2 

1 

14+ 

5 

0 

0 

r  T  MAR  R nN 

46.5 

17.4 

32.0 

59 

20 

10 

26  + 

1020 

0 

\  \ 

.21 

.10 

5 

3.0 

0 

1 

0 

0 

30.2 

4.5 

17.4 

40 

21  + 

-  6 

31  + 

1472 

0 

3 1 

J. 

2.52 

.  34 

3 

35.9 

48 

15 

10 

0 

0 

rnrMFTfiDA  roPFk 

^ULnC  1  U"V     L  ™  t  C  r* 

41.2 

14.5 

27.9 

48 

21  + 

5 

16+ 

1145 

0 

1 

.67 

.  15 

10 

8.0 

13 

3 

0 

0 

CQLLBRAN  2  SW 

49.6 

18.1 

33.9 

-  2.2 

56 

19 

6 

15 

957 

0 

0 

31 

0 

1  .16 

-  .14 

.42 

13 

6 

1 

4 

0 

0 

r* nil  nuAnn  nat  mdn 

48.5 

29.8 

39.2 

57 

20  + 

23 

16 

792 

0 

• 

23 

9 

.63 

.  17 

30  + 

1 . 0 

3 

0 

0 

CORT  E  2 

47.4 

26.7 

37.1 

-  1.4 

58 

17 

16 

6 

859 

0 

0 

2  8 

0 

2.76 

..67 

.69 

27 

9 

2 

0 

CRAIG 

40.7 

18  .7 

29.7 

53 

17 

5 

16  + 

1086 

0 

3 1 

0 

.91 

.  37 

18 

12.1 

8 

3 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

36.9 

6.0 

21.5 

-  1.1 

42 

18  + 

-  6 

16 

1344 

0 

3 1 

10 

2  .09 

.27 

.35 

13 

31.0 

46 

14  + 

9 

0 

0 

DELTA   3  NW 

D I  L  LON   1  E 

37.7 

9.7 

23.7 

.9 

47 

20  + 

-  6 

4 

1273 

0 

6 

31 

4 

.53 

_  1.55 

.  13 

28 

8 . 0 

6 

10+ 

2 

0 

0 

DINOSAUR  NATL   MONUME NT 

41.5 

21.1 

31.3 

54 

20 

a 

8 

1036 

0 

1 

30 

0 

1.09 

.52 

29 

9.7 

16 

9  + 

3 

1 

0 

DURANGO 

48. 7M 

21 .4M 

35 .  1M 

-  1.6 

59 

20 

9 

16+ 

920 

0 

0 

3  1 

0 

3.44 

1 .95 

.80 

29 

9 

2 

0 

CAfl  C     CAA  AD 

47.2 

19.4 

33.3 

62 

20 

6 

4 

975 

0 

0 

31 

0 

.41 

.21 

2 

3.1 

5 

4+ 

1 

0 

0 

FORT  LEWIS 

39.6 

17.8 

28.7 

-  3.0 

48 

17 

4 

6 

1118 

0 

1 

31 

0 

2  .44 

.89 

.53 

29 

10 

1 

0 

F  R  A  S  E  R 

36  •  5 

3 . 1 

19.8 

-  1.9 

46 

20 

-19 

4 

1391 

0 

5 

31 

15 

1.05 

-  .62 

.  1  5 

13 

5 

o 

o 

FRU I TA 

53.7 

28.0 

40.9 

-  .4 

64 

20 

19 

25 

741 

0 

0 

23 

0 

.41 

-  .34 

.14 

21 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

53.7 

28 .  7M 

41. 2M 

61 

20  + 

19 

25 

732 

0 

0 

0 

1.42 

.40 

13 

.5 

0 

6 

0 

0 

49.6 

23.1 

36.4 

-  1.5 

61 

20 

14 

15 

879 

0 

0 

30 

0 

1.18 

-  .35 

.19 

6 

2.0 

ft 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //R 

51.5 

32.6 

42.1 

.6 

63 

17 

26 

25 

705 

0 

0 

16 

0 

.65 

-      .  10 

.17 

2 

1.3 

1 

3 

0 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

52.4 

31.8 

42.1 

64 

21 

24 

25 

700 

0 

0 

16 

0 

D  .95 

.23 

13 

2.7 

T 

6 

* 

0 

0 

CO  AAJp)     1   AVE      1  ■ 

38 . 5 

4.3 

21.4 

49 

20 

-16 

25 

1343 

0 

2 

31 

11 

1.56 

.82 

14 

22.5 

28 

14 

4 

1 

0 

GRAND   LAKE   6  SSW 

37.0 

6.4 

21.7 

46 

20 

-11 

7  + 

1336 

0 

8 

31 

6 

.43 

.09 

14 

7.0 

20 

15  + 

0 

0 

0 

P.  BAND    UAI  1  FV 

53.3 

28.7 

41.0 

64 

20 

22 

25  + 

737 

0 

Q 

27 

1.13 

.38 

5 

4.0 

4 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

40.5 

10.4 

25.5 

5  1 

17 

-  7 

8 

1218 

0 

3 

31 

4 

1.25 

.39 

26 

14.9 

18 

16+ 

5 

0 

0 

GUNN ISDN 

41.7 

16.3 

29.0 

2.8 

52 

20 

7 

4 

1108 

0 

0 

31 

0 

.20 

-  .61 

.08 

13 

2.6 

5 

1 

0 

0 

0 

HAYOEN 

37.2 

11.3 

24.3 

-  1 

10  + 

1257 

0 

5 

31 

3 

.39 

-  .91 

.15 

5 

7.5 

11 

1 

1 

0 

0 

HOT  SULPHUR   SPRS   2  SW 

38.4 

8.6 

23.5 

50 

17 

-  6 

8  + 

1278 

0 

7 

31 

3 

.63 

.27 

28 

10.5 

14 

1 

3 

0 

o  1 

IGNACIO   1  N 

46.0 

22.0 

34.0 

-  2.4 

57 

21 

10 

10+ 

952 

0 

0 

31 

0 

2.44 

1.25 

.47 

30 

10 

10 

7 

0 

0 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

35.4 

4.6 

20.0 

48 

11 

-  7 

7 

1386 

0 

9 

31 

12 

2.75 

.56 

13 

53.0 

58 

15 

9 

1 

0 

KREMML I NG 

38. 2M 

10. 9M 

24. 6M 

51 

19 

-  6 

4 

1241 

0 

3 

31 

3 

.48 

.14 

29 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  CITY 

41.4 

4.7 

23.1 

51 

20  + 

-  9 

4 

1295 

0 

0 

31 

11 

.86 

.28 

13 

18.5 

5 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

Snow,  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

0 

s 

0 

g 

1.00  or  More 

si 

0  ► 

si 

S  > 

hs 

LITTLE  HILLS 

44.4 

18.0 

31.2 

56 

20 

6 

7  + 

1038 

0 

0 

30 

0 

0 

1.23 

.44 

5 

14.0 

10 

5 

g 

0 

0 

MARV I NE  RANCH 

40.9 

6.2 

23.6 

51 

20  + 

-15 

23 

1278 

0 

1 

31 

9 

2.29 

.70 

5 

43.3 

° 

1 

0 

MAYBELL 

43.4 

16.6 

30.0 

55 

20 

5 

7+ 

1075 

0 

0 

31 

0 

.81 

.51 

18 

6 

15  + 

2 

] 

0 

MEEKER   ND.  2 

45.6 

20.2 

32  .9 

57 

20 

8 

7 

988 

0 

0 

2V 

0 

1 . 17 

.32 

5 

15.3 

5 

14  + 

5 

0 

0 

MEREDITH 

40. 3M 

12. 2M 

26. 3M 

49 

21  + 

1 

15 

1192 

0 

31 

.53 

.08 

29  + 

11.7 

22 

8  + 

0 

0 

0 

MESA   LAKES  RESORT 

31.9 

9.5 

20.7 

39 

20  + 

-  9 

23 

1365 

0 

1  7 

31 

5 

3.84 

.58 

30 

107.5 

73 

22 

12 

1 

0 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

43.9 

24.6 

34.3 

-  4.3 

54 

17 

17 

15 

943 

0 

0 

30 

0 

2.76 

1  .00 

.68 

9 

43.9 

23 

13 

2 

0 

MONTROSE   NO  2 

50. 1 

28.0 

39.1 

.0 

62 

21  + 

19 

25 

795 

0 

0 

2  8 

0 

•  42 

-  .23 

.  15 

13 

2 

0 

0 

NORTHDAL  E 

42  .9 

21.5 

32.2 

-  2.1 

50 

2 

11 

31  + 

1009 

0 

0 

31 

0 

1.51 

.43 

.26 

21 

7 

C 

0 

NORWOOD 

43.5 

1  8 .  3M 

30 .  9M 

51 

25  + 

10 

10+ 

1050 

0 

0 

31 

0 

1.47 

.  16 

.42 

8 

14.5 

6 

0 

0 

OURAY 

42.2 

22.0 

32.1 

54 

20+ 

14 

25  + 

1014 

0 

0 

31 

0 

2  .69 

.  60 

3 

32 . 2 

25 

14  + 

8 

1 

0 

PAGOSA  springs 

44.1 

17.8 

31.0 

52 

20+ 

2 

10 

1046 

0 

0 

3 1 

0 

2.38 

.75 

9 

24.0 

11 

9 

8 

2 

0 

palisade 

P  AON  I  A 

51.6 

26.1 

38.9 

64 

20 

18 

26  + 

804 

0 

0 

28 

0 

1.29 

.45 

13 

3.5 

T 

13 

7 

C 

0 

PARADOX 

51.4 

27.2 

39.3 

60 

19 

20 

26+ 

789 

0 

0 

27 

0 

1.06 

.33 

5 

5.4 

0 

3 

0 

0 

P  ITK  I N 

36.  S 

7.8 

22.3 

48 

20 

-  7 

16 

1315 

0 

6 

31 

10 

1.45 

.04 

.55 

13 

31 

14  + 

5 

1 

0 

RANGEL Y 

45.1 

17.5 

31.3 

59 

28  + 

-  3 

4 

1037 

0 

1 

30 

1 

.65 

.32 

2 

17 

2 

3 

0 

0 

RICO 

40.0 

9.9 

25.0 

48 

25  + 

-  5 

15 

1233 

0 

2 

31 

4 

3.67 

1.18 

.43 

21 

35.5 

55 

29 

15 

0 

0 

RIFLE 

50.9 

25.8 

38  .4 

.  1 

63 

20  + 

18 

31 

820 

0 

0 

30 

0 

.95 

.04 

.41 

21 

3.7 

2 

5  + 

4 

0 

0 

SlLVERTON 

37.8 

7.8 

22.8 

-  1.0 

46 

1 

-  7 

16+ 

1300 

0 

4 

31 

11 

2.79 

.71 

.73 

2  1 

28.0 

69 

28 

8 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

40.6 

14.3 

27.5 

.0 

50 

20+ 

-  2 

4 

1155 

0 

0 

31 

2 

1.70 

.  .57 

.33 

5 

22.0 

24 

6+ 

8 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

36.7 

-  1.0 

17.9 

45 

20 

-19 

16 

1453 

0 

7 

31 

18 

1.15 

.30 

29 

20.0 

23 

31  + 

5 

0 

0 

TELLURIDE 

42.0 

13.9 

28.0 

.3 

50 

1 

2 

15 

1140 

0 

0 

31 

0 

1.98 

-  .32 

.54 

13 

43.0 

6 

1 

0 

URAVAN 

53.8 

31.0 

42  .4 

61 

18 

24 

26+ 

694 

0 

0 

0 

1.33 

.29 

29 

6 

0 

0 

VALLEC I  TO   DAM                    / / 

40.5 

15.7 

28.1 

49 

17 

1 

10 

1137 

0 

2 

31 

0 

4.62 

1.16 

9 

54.8 

32 

29+ 

10 

3 

1 

YAMPA 

39,4 

10.9 

25.2 

52 

17 

-13 

11 

1228 

0 

* 

31 

2 

1.05 

.31 

1 

16.5 

17 

14+ 

5 

0 

0 

YELLOW  JACKET  2  W 

42.4 

21.8 

32.1 

59 

26 

10 

6 

1014 

0 

0 

31 

0 

1.80 

.46 

9 

25 

14+ 

5 

0 

0 

DI VI S ION 

30.2 

-  2.4 

1 .48 

.02 

19.1 

*       *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   4   E  // 

46.0 

27.8 

36.9 

68 

13 

17 

15 

863 

0 

3 

30 

0 

2.42 

.75 

14 

15.1 

5 

29 

6 

2 

0 

AKRON   FAA  AP 

45.3 

27.1 

36.2 

61 

12 

21 

15  + 

884 

0 

3 

3  1 

0 

2.25 

.86 

13 

9.9 

4 

31 

5 

2 

0 

BONNY  LAKE 

51.0 

29 . 6 

40.3 

70 

13 

22 

16+ 

760 

0 

0 

23 

0 

4, 12 

1 .02 

14 

10 

3 

1 

BUR  L I NGTON 

CHEYENNE  WELLS 

49.9 

29.2 

39.6 

.6 

72 

12 

23 

20+ 

780 

0 

0 

25 

0 

3.10 

2  .  34 

.48 

28  + 

4.0 

3 

30 

10 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

48.0 

26. 3M 

37. 2M 

68 

12 

20 

20+ 

862 

0 

1 

30 

0 

3.52 

1.50 

22 

9.0 

4 

31 

7 

2 

1 

HD  L  Y  OK  E 

52.9 

29.3 

41.1 

4.5 

70 

12 

21 

20 

733 

0 

0 

25 

0 

3.17 

2.18 

.62 

28 

8.0 

2 

3 

7 

3 

0 

STRATTON  3  NE 

49.4 

30 . 3 

39.9 

70 

12 

23 

20  + 

773 

0 

0 

24 

0 

3.43 

.85 

28 

18.0 

2 

31  + 

9 

2 

0 

WRA  Y 

54.5 

30.5 

42.5 

4.4 

70 

13 

21 

8 

690 

0 

0 

18 

0 

2.40 

1.49 

.51 

28 

2.0 

1 

31  + 

7 

2 

0 

YUMA 

DIVISION 

39.2 

1  .  8 

3.05 

2.11 

9.4 

*       *  * 

Platte  drainage 

BASIN  04 

Ai    i   C  Kl  C  D  A  O  t/ 

39.3 

16.8 

28. 1 

50 

19 

1 

4 

1138 

0 

5 

31 

0 

1  .68 

1.10 

30 

8 

3  + 

4 

1 

1 

fMJTCDfl  QCCCDWDTD 

AINTcKU  KtbfcKVUln 

34.9 

3.1 

19.0 

44 

17 

-18 

6 

1419 

0 

11 

31 

12 

.72 

.15 

9+ 

12.0 

8 

11  + 

3 

0 

0 

BAILEY 

44.7 

16.2 

30.5 

59 

20  + 

-  4 

4 

1063 

0 

2 

30 

1 

1.28 

.49 

19 

5 

3 

4 

0 

0 

BOULDER 

50.4 

27.4 

38.9 

.4 

63 

18  + 

20 

16 

801 

0 

0 

27 

0 

1.74 

-  .01 

.63 

19 

14.7 

2 

28 

5 

1 

0 

BRIGGSDAI.E 

48.9 

24.8 

36.9 

62 

12 

19 

15  + 

363 

0 

1 

30 

0 

1.42 

.58 

19 

9.0 

5 

1 

0 

BYERS  5  NE 

47.4 

24.7 

36. 1 

-  1,4 

63 

12 

10 

16 

892 

0 

0 

31 

0 

1 ,77 

.90 

.43 

19 

3 

1 

5 

0 

o 

CABIN  CREEK 

32.5 

12.3 

22.4 

45 

20 

3 

31 

1312 

0 

17 

31 

0 

1.39 

.45 

19 

26.0 

7 

24 

6 

0 

0 

L  *0  ' Lb  KULK 

48.5 

21.6 

35. 1 

65 

18 

5 

4 

920 

0 

0 

29 

0 

1.05 

.36 

19 

17.5 

6 

25  + 

3 

0 

0 

C  HE  E  SMAN 

47.5 

17.1 

32.3 

-  2.8 

57 

16 

3 

4 

1006 

0 

1 

31 

0 

1.32 

.37 

.37 

19 

19.5 

2 

25 

5 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

48.2 

25.5 

36.9 

67 

18 

10 

4 

867 

0 

0 

27 

0 

2.79 

.75 

18 

19.5 

6 

3 

7 

2 

0 

DENVER   WSO   AP  //R 

50.4 

29 . 3 

39.9 

3 . 5 

67 

17 

19 

771 

0 

0 

28 

0 

1.76 

.55 

•  57 

18 

1 5  •  1 

19  + 

1 

Q 

DENVER   WSO/SC  R 

47.9 

30.1 

39.0 

-  .2 

64 

17  + 

24 

4 

801 

0 

1 

26 

0 

1.40 

.33 

^27 

18 

9!o 

6 

0 

0 

ELBERT 

43.4 

19.3 

31.4 

58 

17 

-  1 

4 

1037 

0 

2 

31 

1 

1.75 

.33 

13 

15.1 

5 

28 

7 

0 

0 

fc  b  T  b  i    r  AH  K 

42.0 

19.9 

31.0 

.4 

53 

11 

4 

4 

1048 

0 

4 

29 

0 

.37 

-  .68 

.  14 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

EVERGREEN 

44.4 

17.4 

30.9 

60 

17 

-  1 

3 

1047 

0 

2 

3  1 

1 

D 

2.01 

.56 

18 

22.5 

7 

31  + 

4 

2 

0 

FORT   COLL  I NS 

48.6 

26.9 

37.8 

1  .6 

60 

12 

19 

3 j 

644 

0 

1 

28 

0 

.  79 

m     ,  1^ 

.34 

13 

1 

29  + 

3 

o 

o 

FORT   LUPTON   1  N 

50.4 

24.1 

37.3 

66 

17 

14 

16 

853 

0 

0 

31 

0 

1.47 

.77 

.56 

19 

5 

1 

0 

FORT  MORGAN 

48.9 

26.8 

37.9 

1.3 

64 

22  + 

19 

4 

833 

0 

2 

31 

0 

1.32 

.61 

.96 

14 

2.5 

0 

3 

1 

0 

GRANT 

40. 8M 

14. 9M 

27. 9M 

53 

17 

4 

23  + 

1145 

0 

31 

0 

1.06 

.28 

19 

22.0 

18 

30 

5 

0 

0 

GREELEY  UNC 

50.1 

28.1 

39.1 

3.1 

60 

12 

21 

16 

792 

0 

1 

30 

0 

1.27 

.55 

.38 

28 

3.3 

5 

0 

0 

I  DAHQ   SPR I NGS 

42. 4M 

16.  8M 

29. 6M 

-  2.7 

58 

17 

3 

4 

1096 

0 

31 

0 

1.20 

.25 

.90 

19 

4 

19 

3 

1 

0 

JONES  PASS  2  E 

32.8 

5.9 

19.4 

45 

21 

-  7 

14 

1404 

0 

16 

31 

6 

1.11 

.22 

19 

21.0 

39 

19+ 

5 

0 

0 

JUlESBURG 

52.1 

29.7 

40.9 

3.4 

68 

12 

21 

8 

738 

0 

0 

21 

0 

2.76 

1.76 

.85 

13 

1.0 

8 

2 

0 

K  A  S  S  L  E  R 

50.1 

27.8 

39.0 

-  1.0 

67 

17 

15 

4 

801 

0 

0 

26 

0 

2.23 

.61 

.90 

19 

21.0 

3 

26 

5 

2 

0 

KAUFFMAN  <♦   SSE  R 

47.7 

22.9 

35.3 

63 

12 

15 

23  + 

911 

0 

1 

31 

0 

.92 

.47 

14 

5.0 

2 

0 

0 

LAKE   GEORGE   8  SW 

35.3 

7.6 

21.5 

48 

17 

-15 

6 

1343 

0 

13 

31 

7 

.85 

.15 

24 

13.8 

5 

10  + 

3 

0 

0 

LAKE WOOD 

48.4 

27.3 

37.9 

-  1.6 

63 

18 

19 

16 

834 

0 

0 

29 

0 

2.67 

1.47 

.67 

19 

21.3 

5 

19+ 

7 

2 

0 

LONGMONT  2  ESE 

50.3 

26.5 

38.4 

1.5 

64 

18  + 

19 

15 

816 

0 

0 

29 

0 

1.09 

.32 

.42 

14 

2.0 

1 

15+ 

4 

0 

0 

NE DE RL AND  2  NNE 

40. 1M 

16. 2M 

28. 2M 

51 

12 

-  4 

4 

1134 

0 

31 

Mf j    P  ft  Y  MF  B 

11  CM     K  M  T  H  C  H 

49.1 

25.7 

37.4 

64 

12 

17 

4 

849 

0 

1 

31 

0 

1.40 

.46 

14 

8.7 

2 

14+ 

3 

0 

0 

PARKER  7  E 

47.5 

21.3 

34.4 

63 

17 

8 

4 

937 

0 

1 

30 

0 

1.03 

.32 

.38 

19 

14.0 

3 

4  + 

4 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  5E 

39. 8M 

13. 5M 

26. 7M 

55 

17 

-12 

4 

1180 

0 

3 

31 

2 

D 

1.71 

.56 

14 

22.8 

12 

14 

5 

1 

0 

SEOGNICK   5   S  R 

50.1 

29.0 

39.6 

65 

12 

21 

4 

780 

0 

0 

27 

0 

3.09 

.95 

14 

6.0 

10 

31 

7 

2 

0 

See  Relerence  Nolea  Following  Station  Index 
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Continued 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


COLORADO 
MARCH 


Temperature 


<2 


No.  of  Days 


Precipitation 


Si 


No.  ol  Days 


SPICER 
STERLING 
WALDEN 
WATERDALE 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  HSO  AP 
BLANCA 

CENTER   4  SSW 
DFL  NORTE 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE  / 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 
DIVISION 


36. 9M 
49.0 
33.8 
46.9 


*3  .4 
42.4 
42.4 
44.3 
42.2 

39.0 
45. 4M 
44.5 
44.9 
30.7 


8.5M 
28.6 

8.1 
26.4 


19.7 
20.2 
16.7 
18.6 
19.4 

-  2.5 

19.  1M 
20.0 
17.4 
7.0 


22. 7M 
38.6 
21.0 
36.7 

32.9 


31.6 
31.3 
29.6 
31.5 
30.8 

18.3 
32. 3M 
32.3 
31.2 
18.9 

28.8 


1304 
805 
4  1356 
15  870 


1028 
1037 
1093 
1034 
1054 

1442 
1005 
1008 
1042 
1422 


.48 
2.95 

.54 
1.10 

1  .49 


1.42 
.95 
.36 

.57 

2.60 
.41 
.59 
.49 

6.08 

1.50 


.01 


1.66 
.10 


.12 
1.27 
.19 
.53 


.81 
.50 
.15 
.30 
.27 

1.00 
.11 
.23 
.20 
.84 


8.3 
3.6 


29.2 
7.5 


13.5 

23.0 
3.5 
5.5 

112.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 

 MARCH  1973 


Day  of  Month 


To 

,  1 
1  | 

1 

1 

1 

** 

1 

y 

I  I 

\i 

13  | 

14 

15 

lb 

1  ' 

1  H 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

AMY 

1.00 

T 

.25 

T 

7 

.  . : 

•  10 

.05 

.A< 

.  10  . 

BRANDON 

.18 

T 

•  18 

.38 

■  28 

■  5A 

.02 

.46 

•  15 

•  16 

•  18  . 

BRANSON 

BUENA  uISTA 

1.58 

.03 

.  10 

.05 

•  50 

.01 

.12 

.02 

.06 

.17 

.40 

.10 

BUTLER  ranch 

1.67 

.05 

.33 

.04 

.13 

.35 

.10 

.31 

.36  ! 

CAMPQ  7  S 

A. 78 

.02 

.01 

.05 

T 

•  16 

.37 

1 .03 

.  16 

.  1 1 

.31 

.13 

.84 

1 .57 

CANON  CITY 

T 

.04 

.  15 

.01 

•  31 

•  23 

T 

•  01 

•  13 

.  14 

.13 

.06 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

L 1 16 

T 

.05 

.06 

•  32 

■  11 

•  24 

T 

.0 

.  15 

.06 

DELHI 

2.30 

T 

.22 

T 

T 

.  10 

.42 

!l6 

.35 

.55 

.50  . 

OOHERTY  RANCH 

4.61 

.30 

.  12 

.  10 

.30 

1.70 

.05 

.20 

.27 

1.77  . 

E  ADS 

2.35 

.05 

T 

.03 

.20 

T 

T 

T 

.22 

.20 

T 

•  52 

.  13 

.60 

.20  . 

FORDER   8  S 

T 

T 

T 

T 

T 

.  18 

T 

T 

•  05 

•  2* 

.  10 

.  1 1 

.61 

FOUNTAIN  2  NW 

1  !o6 

.10 

•  36 

•  10 

.  18 

.03 

.22 

T 

FONLER   1  SE 

.92 

T 

T 

T 

T 

.03 

.03 

.01 

.01 

T 

.27 

.05 

.35 

.15  . 

GUFFEY  10  SE 

1.51 

T 

• 

• 

• 

* 

.96 

.20 

.35 

HOLLY 

3.36 

.03 

T  .0* 

.  18 

•  05 

•  30 

1.16 

•  15 

•  37 

.29 

•  39 

•  38  . 

JOHN  MARTIN  DAM 

•  1 1 

* 

•  33 

.66 

.19 

.31 

.33 

.73 

KARVAL 

2.02 

•  33 

.50 

.42 

KIT  C  ARSON 

3.70 

T 

T 

.63 

.20 

.  10 

.63 

.12 

.42 

.43 

^27 

.83 

.07  . 

LA  JUNTA  F A A  AP 

3.45 

.07 

T 

T 

1.34 

T 

.  13 

•  12 

.06 

.02 

T 

.44 

.07 

.13 

1.07 

T 

LAMAR 

A. 67 

.17 

T 

T 

.12 

.02 

.20 

1 .30 

.39 

T 

•  41 

•  AO 

.28 

1.42 

T  . 

LAS  ANIMAS 

.26 

T 

.24 

.27 

.03 

T 

•  22 

•  23 

T 

•  26 

.56 

.  15 

.81 

.03  . 

LEADVI L  L  E 

LIMON  MSMO 

1.25 

T 

.01 

.01 

T 

T 

T 

.43 

.13 

.01 
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.  18 

.  16 

.08 

.29 

7 

.08 

•  20 

1.75 

.13 

.01 

.05 

.33 

.05 

.03 

.25 

T 

.21 

.20 

.26 

•  04 

•  19 

.03 

.37 

T 

.03 

.02 

.01 

T 

.02 

T 

T 

.  14 

7 

.04 

T 

.09 

.02 

7 

2.01 

.44 

D  .05 

.56 

.39 

.50 

.02 

.02 

.02 

.01 

.03 

.01 

.07 

.34 

T 

.17 

.15 

.02 

K47 

.  u 

.02 

.20 

.20 

.06 

.02 

.56 

.05 

.20 

.01 

.09 

1.32 

T 

.96 

.  10 

.26 

.59 

7 

.08 

.01 

.42 

T 

.02 

.03 

T 

.02 

7 

.01 

7 

7 

1 .06 

7 

.25 

.11 

.04 

.05 

7 

T 

.<:e 

7 

T 

.10 

T 

7 

7 

.16 

.07 

.  12 

.01 

.25 

.  14 

.06 

.27 

.03 

T 

.38 

7 

.01 

2.43 

.73 

.03 

7 

7 

.13 

.  74 

T 

T 

.28 

T 

.39 

.13 

1.20 

.15 

T 

7 

7 

.90 

.10 

.05 

T 

7 

T 

1.11 

.07 

.10 

.02 

.02 

.04 

7 

7 

.14 

.21 

7 

.22 

■  12 

.03 

.05 

.05 

.04 

7 

2.76 

.58 

.02 

7 

7 

.85 

.02 

•  41 

.17 

.11 

.03 

.20 

.  19 

7 

.13 

.53 

.03 

.02 

7 

.03 

7 

.90 

.35 

T 

.26 

.11 

7 

7 

^92 

.05 

.05 

.47 

.31 

.04 

.85 

.  14 

.11 

.03 

.02 

.04 

.08 

01 

.08 

.02 

T 

T 

■  15 

.05 

.02 

.  04 

•  03 

•  02 

2.67 

.33 

.03 

7 

•  11 

.40 

.67 

.22 

.60 

.26 

.05 

1.09 

•  oe 

.06 

.42 

.05 

.03 

.22 

7 

.12 

•  12 

.01 

7 

.35 

.07 

7 

.02 

.02 

.67 

* 

• 

• 

* 

1.40 

.09 

.05 

.22 

.46 

.16 

.03 

.14 

T 

.21 

.03 

.01 

1.03 

.15 

7 

7 

•  38 

.25 

.25 

1.71 

.24 

7 

.06 

7 

.44 

.56 

.11 

.04 

T 

.210 

.05 

1.80 

.37 

.04 

7 

.04 

.43 

.50 

7 

.30 

.10 

.01 

.01 

3.09 

.35 

7 

T 

.95 

.54 

.30 

7 

.33 

.17 

.03 

•  62 

.48 

.02 

.09 

.  12 

.03 

.05 

■  02 

T 

•  12 

.03 

.42 

.  14 

.05 

•  22 

1.02 

.28 

.31 

.13 

.11 

.07 

2!95 

.11 

.05 

1.27 

.05 

.55 

.03 

.36 

.20 

.01 

.12 

.54 

,06 

.13 

.19 

.03 

.02 

.02 

T 

.09 

1.10 

7 

7 

■  03 

.53 

.03 

.15 

.01 

.25 

.10 

7 

1.23 

.16 

.58 

.17 

.30 

.02 

1.42 

.06 

.03 

T 

.06 

.13 

.06 

7 

.02 

.08 

.81 

7 

.01 

.14 

T 

.95 

.18 

T 

.07 

.02 

.04 

.04 

T 

.50 

.08 

.02 

.36 

T 

.01 

7 

.15 

.02 

.02 

.01 

.10 

7 

.05 

T 

7 

.05 

.05 

. ! 

.05 

.08 

.14 

.17 

.29 

.57 

T 

7 

7 

7 

7 

.27 

.06 

T 

T 

.15 

.09 

T 

7 

2.60 

.30 

. . : 

.10  7 

.30 

.35 

.20 

.39 

.41 

T 

.07 

.08 

•  11 

7 

.04 

7 

.01 

.10 

.59 

T 

7 

.04 

.23 

.02 

.04 

.03 

7 

.15 

.02 

.06 

.49 

.05 

7 

.04 

.02 

.13 

.20 

6.08 

.10 

7 

.60 

.21 

.07 

.05 

.v. 

.60 

.84 

.18 

.05 

.65 

.62 

.30 

.10 

.07 

.40 

.37 

.38 

PALISADE 

PA0NIA 

PARAOOlt 

P AR  5HAL  L    10  SSE 
P17KIN 

PLACERVILLE 

PYRAMID 

RANGElY 

RICO 

RIFLE 

SARCEN7S 
SHOSHONE 
SILVER70N 
S7EAM90A7  SPRINGS 
7AC0NA 

7AYLQR  PARK 
7ELLUR IDE 
URAVAN 

VAL LEC 1 70  OAH 
W1N7ER  PARK 


AKRON  4  E 
AKRON  F  A  A  AP 
BONNY  LAKE 
BURL INC70N 
CHEYENNE  HELLS 

FLAOLER  2  NM 
FLEMING  1  S 
GENOA  1  H 
HOLYOKE 
I0AL1A  2  NNW 

LEROY  7  WSH 
071S   11  NE 
S7RA770N  3  NE 
VONA 
HRAV 


YUMA 


ALLENSPARK 

AN7ER0  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BRIGGSDALE 

BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CAS7LE  ROCK 
CMEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  HSO  AP 

DENVER  WSO/SC 

E AS70NVI LLE   1  NNH 

ELBER7 

ES7ES  PARK 

EVERGREEN 
F0R7  COLLINS 
F0R7  LUP70N  1  N 
F0R7  MORGAN 
GE0RGE70HN 

GRAN7 

GREELEY  UNC 
HAH7H0RNE 
IOAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 
KASSLER 
KAUFFMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE   B  Sw 
LAKEMOOD 

LONGM0N7  2  ESE 
NEOERLAND  2  NNE 
NEW  RAYMER 
PARKER  7  E 
REO  FEA7HER  LAKES 

SEDALIA  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 

SOUAH  M0UN7AIN 
S7ERLING 


HAL  OE  N 
HA7ER0ALE 
HlNOSOR  1 


ALAMOSA  HSO  AP 
BLANCA 

CEN7ER  4  SSH 
DEL  NORTE 

GREA7  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
MAN AS  S  A 
M0N7E  VIS7A 
SACUACHE 

HOLE  CREEK  PASS  1  E 


DAILY  TEMPERATURES 


MARCH  1973 


Station 

Day  o(  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

10  1 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 
< 

•         *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
M1N 

BUENA  VISTA 

MAX 

MIN 

22 

19 

24 

10 

18 

10 

!4 

22 

23 

8 

44 
15 

15 

45 
28 

23 

15 

18 

19 

50 
21 

49 

22 

5^ 
21 

49 

30 

49 
23 

39 
15 

20 

19 

50 
16 

50 
22 

24 

37 
17 

38 
13 

L\ 
It 

44*1 
16.9 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

36 

36 

31 

27 

28 

27 

28 

31 

30 

27 

57 
31 

39 

35 

40 

28 

25 

32 

67 
36 

67 
38 

28 

33 

23 

53 
34 

28 

33 

53 
26 

56 
34 

31 

42 
24 

35 
26 

38 

30 

5 1 1 5 
30.9 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

32 

29 

29 

25 

25 

24 

26 

26 

33 
30 

28 

57 
25 

31 

33 

27 

22 

4  6 

20 

63 
26 

57 
31 

46 
31 

50 
32 

58 

30 

27 

43 
31 

29 

4 1 
28 

50 
24 

4 1 
29 

28 

32 
25 

32 
26 

43 
25 

45.4 
27.3 

DELHI 

MAX 
MIN 

30 

25 

29 

24 

26 

13 

53 
15 

29 

48 

32 

28 

67 
28 

72 
32 

58 

32 

32 

50 
26 

14 

76 
18 

72 
26 

62 
34 

bZ 
27 

64 

40 

35 

56 
29 

26 

28 

50 
22 

45 
31 

31 

38 

26 

32 
26 

50 
24 

27!l 

EADS 

MAX 
MIN 

31 

24 

30 

25 

28 

24 

24 

19 

32 

32 

20 

29 

35 

30 

27 

23 

22 

31 

36 

30 

25 

30 

35 

31 

27 

30 

35 

33 

28 

30 

30 

28.6 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

25 

21 

32 

13 

29 

18 

19 

30 

32 

34 

17 

20 

30 

32 

26 

19 

19 

28 

35 

21 

33 

26 

26 

32 

31 

19 

32 

31 

27 

28 

2^ 

26.3 

HOLLY 

MAX 
MIN 

33 

25 

27 

28 

33 

28 

23 

32 

35 

35 

49 
26 

32 

39 

42 

30 

25 

22 

30 

33 

22 

23 

22 

24 

35 

35 

37 

36 

39 

29 

29 

3  7 
31 

30.3 

JOHN  MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

33 

26 

29 

30 

28 

26 

25 

30 

35 

32 

34 

25 

33 

42 

32 

28 

30 

68 

25 

21 

24 

36 

29 

38 

36 

34 

31 

36 

35 

31 

32 

31 

30.9 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

29 

22 

31 

22 

29 

21 

19 

25 

32 

35 

65 

22 

22 

34 

39 

30 

25 

24 

21 

63 
29 

55 
34 

5  7 
21 

30 

28 

57 
33 

33 

39 
31 

30 

34 

33 

35 
22 

33 
29 

28 

52.4 
27.7 

LA  JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

32 

57 
28 

42 
33 

44 
24 

60 
31 

56 
25 

57 
25 

51 
36 

33 

57 
32 

27 

36 

60 
37 

34 

33 

54 
29 

68 
28 

72 
35 

53 
35 

62 
33 

39 

63 

30 

57 
35 

47 
34 

34 

57 

30 

35 

4  1 
32 

33 
31 

34 
32 

4  3 
29 

54.2 
31.8 

LAMAR 

MAX 
MIN 

34 

2( 

33 

28 

31 

30 

26 

33 

36 

33 

68 
28 

29 

39 

33 

30 

26 

23 

67 
34 

35 

2* 

34 

31 

35 

33 

35 

35 

35 

35 

38 
31 

32 

31 

54.7 
31.6 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

26 

63 
22 

32 

24 

33 

22 

23 

34 

31 

33 

23 

24 

37 

31 

33 

27 

23 

32 

37 

25 

32 

29 

37 

25 

35 

28 

33 

33 

31 

30 

1* 

29!s 

LEAQVILLE 

MAX 
MIN 

LIMON  WSMO 

MAX 
MIN 

29 

26 

26 

17 

27 

23 

20 

25 

30 

28 

22 

23 

26 

25 

13 

11 

22 

55 
30 

27 

22 

28 

23 

29 

28 

26 

21 

29 

23 

29 

22 

26 

37 
24 

24!2 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

22 

2C 

22 

21 

19 

22 

e 

21 

23 

12 

52 
10 

22 

19 

20 

10 

15 

20 

50 
30 

25 

5  0 
13 

23 

20 

17 

15 

9 

9 

21 

18 

28 
13 

30 
15 

42 
5 

43.2 
17. <, 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

5C 
27 

26 

22 

13 

18 

19 

18 

20 

24 

24 

22 

28 

59 
28 

2B 

14 

28 

60 
30 

5  8 

25 

<*  5 
23 

46 
24 

22 

50 
21 

20 

16 

21 

23 

30 
18 

32 
20 

28 
19 

22*!l 

PUEBLO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

30 

27 

49 
35 

49 

22 

27 

19 

54 
24 

34 

35 

30 

69 
21 

27 

53 
32 

36 

50 
32 

24 

25 

7 1 
33 

54 
40 

36 

37 

28 

53 

35 

38 

32 

59 
25 

36 

33 

36 
32 

39 

32 

5 1 

32 

54.7 
30.6 

pueblo  6  ssu 

MAX 
MIN 

5  9 

32 

2? 

20 

22 

47 
22 

22 

23 

25 

31 

29 

24 

29 

30 

28 

17 

55 
11 

67 
23 

67 

30 

30 

53 
33 

23 

61 
23 

33 

20 

28 

28 

45 
27 

33 
27 

23 

52.1 
25.6 

ROCKY  FORD  2  ESE 

MAX 
MIN 

23 

22 

34 

17 

27 

20 

19 

35 

35 

27 

69 
19 

34 

34 

37 

32 

23 

IB 

31 

39 

26 

39 

28 

30 

33 

36 

22 

33 

34 

30 

30 

27 

28.9 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

3E 
12 

14 

16 

-  u 

13 

-  2 

-  5 

10 

2  8 
16 

6 

4 

22 

20 

18 

0 

4 

10 

25 

4 

B 

22 

15 

7 

12 

14 

2 

16 

13 

12 

12 

-23 

lo'.t 

RYE 

MAX 

MIN 

26 

24 

27 

12 

22 

14 

16 

28 

31 

24 

19 

30 

34 

32 

50 
19 

62 
15 

23 

30 

29 

30 

31 

63 
23 

25 

39 

22 

4 1 
17 

52 
18 

52 
26 

32 
27 

20 

21 

7 

23!' 

SAL  I  DA  3  H 

MAX 
MIN 

IE 

25 

22 

15 

39 

20 

17 

17 

14 

24 

7 

21 

30 

27 

27 

15 

16 

32 

32 

21 

19 

27 

42 
24 

12 

20 

19 

20 

27 

38 
16 

21 

15 

13 

2o!s 

SPRINGFIELD  7  HSW 

MAX 
MIN 

33 

3C 

33 

2C 

2? 

23 

26 

33 

32 

32 

24 

31 

38 

34 

22 

20 

25 

37 

32 

25 

30 

26 

33 

30 

30 

30 

33 

32 

29 

26 

26 

29.3 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

MAX 
MIN 

4! 
13 

t 

-15 

-21 

-  ( 

5 

15 

-  3 

6 

13 

-  3 

2 

3 

6 

12 

5 

-  9 

-  3 

3 

7 

12 

2 

2.9 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

31 

2< 

33 

17 

21 

22 

2] 

29 

32 

31 

67 
22 

28 

67 
33 

19 

29 

20 

67 

22 

70 
30 

59 
35 

5  7 
2B 

33 

25 

28 

21 

32 

20 

32 

31 

37 
27 

28 

28 

53.4 
26.9 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

59 
30 

60 
31 

5  5 
28 

2< 

50 
37 

52 
20 

52 
22 

46 
28 

42 
32 

5C 
29 

2« 

65 
37 

62 
35 

52 
33 

45 
25 

55 
21 

68 
28 

36 

60 
32 

59 

32 

57 
40 

53 
34 

31 

38 

25 

39 
19 

4  7 
19 

46 
32 

36 
32 

32 
24 

30 
23 

40 
18 

50.9 
26.5 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 

MIN 

62 
28 

3C 

25 

5  5 
29 

53 
18 

19 

31 

2E 

26 

2C 

36 

38 

28 

28 

58 

20 

25 

34 

34 

30 

34 

59 
32 

29 

27 

24 

22 

42 
31 

39 
28 

25 

25 

19 

2°!* 

THIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

1! 

4J 

g 

S 

-  ' 

2" 
12 

27 
•  6 

3  ] 
-  4 

1 

-  1 

6 

12 

-12 

35 
17 

15 

3 1 
-  6 

34 
4 

2 

10 

12 

*5 

22 

29 
9 

.  5 

11 

7 

-  2 

8 

12 

4 

6 

6 

TWO  BUTT6S 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

2' 

23 

IE 

H 

29 

e 

2  9 
12 

14 

11 

11 

I' 

18 

21 

1! 

12 

41 

41 

8 

43 
10 

16 

19 

21 

25 

14 

34 

13 

15 

16 

1  1 

20 

14 

15 

11 

13 

16 

is!' 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

6C 
27 

6C 
31 

55 
28 

2( 

21 

24 

1( 

3] 

it 

31 

22 

38 

36 

31 

25 

19 

24 

33 

32 

32 

34 

32 

28 

25 

22 

20 

30 

28 

23 

23 

10 

50.4 
27.2 

WALSH 

MAX 
MIN 

63 
35 

6C 
2S 

48 

32 

21 

3( 

2E 

51 
26 

il 

3- 

36 

2E 

3C 

41 

40 

50 
25 

24 

25 

40 

34 

25 

33 

63 
30 

42 

33 

33 

35 

3j 

36 

32 

31 

36 
3  1 

31.9 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

46 
22 

51 
IS 

40 
22 

36 
15 

36 
20 

36 
5 

4: 
10 

40 
20 

31 
22 

4C 
2 

6 

51 
20 

3S 
25 

38 

22 

4  1 
15 

46 
5 

55 
20 

52 
27 

26 

35 
15 

33 

17 

15 

-  2 

42.0 
15.8 

WETMORE  t  S 

MAX 

MIN 

51     54  50 
20     24  25 

37 
9 

39 

21 

40 
14 

40 
16 

37 
25 

37 
26 

45 
16 

53 
16 

51 

30 

47 

20 

40 

20 

41 

20 

50 
14 

54 
26 

50 
28 

47 

27 

48 

26 

41 
23 

44 
22 

46 

23 

35 
21 

48 

17 

40 
18 

39 
26 

32 
24 

28 
16 

30 
20 

44 
9 

43.2 
20.6 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

So*  f'..!..r»n  »  Nolo*  Following  SUUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES  COLORADO 

Conlinued  MARCH  1973 


Day  ot  Month 

f 
01 

Station 

 1 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

10  1 

.9  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

*          *  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 

50 

46 

45 

42 

39 

43 

45 

47 

50 

47 

46 

54 

43 

45 

45 

51 

56 

54 

54 

59 

54 

44 

45 

43 

50 

54 

55 

49 

47 

45 

46 

48.4 

M1N 

3  | 

25 

15 

28 

15 

23 

I  7 

27 

2 1 

2  1 

28 

30 

30 

23 

16 

24 

37 

25 

24 

29 

28 

26 

30 

20 

21 

26 

29 

27 

29 

22 

25.5 

ASPEN 

MAX 

45 

45 

39 

42 

36 

32 

39 

40 

41 

41 

47 

50 

38 

32 

37 

44 

53 

46 

45 

53 

47 

43 

37 

37 

42 

46 

40 

47 

39 

41 

42.2 

MIN 

17 

23 

17 

17 

15 

8 

1 4 

21 

25 

1 1 

20 

22 

19 

8 

2 

15 

27 

25 

16 

25 

9 

17 

17 

10 

12 

18 

15 

18 

15 

16.9 

BERTHOUD  PASS 

MAX 

34 

30 

33 

21 

29 

20 

20 

21 

21 

30 

28 

38 

36 

33 

16 

22 

28 

38 

32 

30 

41 

32 

26 

25 

20 

28 

32 

26 

22 

22 

26 

27.8 

MIN 

13 

j 

g 

_  4 

_  2 

1 

_  i 

0 

3 

6 

2 

7 

6 

6 

-  2 

0 

1 

6 

6 

6 

6 

3 

1 

0 

-  1 

2 

2 

6 

3 

3 

0 

3.2 

BOND 

MAX 

50 

50 

46 

47 

40 

38 

43 

47 

47 

44 

51 

54 

54 

47 

39 

50 

56 

58 

53 

58 

59 

56 

50 

45 

48 

52 

52 

50 

46 

44 

45 

49. 1 

MIN 

28 

20 

9 

2  3 

10 

B 

14 

19 

23 

15 

18 

26 

22 

12 

9 

15 

30 

26 

2  0 

29 

27 

16 

19 

17 

9 

19 

14 

18 

18 

14 

16.0 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

49 

46 

44 

42 

40 

41 

47 

46 

48 

47 

45 

47 

39 

44 

50 

54 

51 

48 

58 

55 

43 

42 

39 

50 

52 

54 

40 

41 

42 

48 

46.  J 

MIN 

19 

26 

2 1 

16 

19 

15 

1 5 

15 

18 

16 

25 

27 

17 

14 

23 

26 

20 

20 

26 

28 

18 

26 

11 

14 

18 

23 

24 

17 

21 

20.3 

CEDAREDGE 

MAX 

52 

53 

42 

48 

43 

41 

45 

49 

44 

48 

51 

53 

41 

38 

45 

52 

59 

51 

49 

60 

55 

43 

50 

50 

60 

54 

52 

47 

50 

47 

50 

49.2 

MIN 

33 

28 

23 

27 

21 

25 

28 

27 

26 

26 

33 

26 

27 

21 

22 

32 

29 

29 

29 

30 

26 

21 

23 

19 

24 

32 

32 

25 

30 

23 

26.7 

CIMARRON 

MAX 

44 

42 

38 

35 

35 

36 

40 

45 

45 

42 

50 

50 

50 

52 

52 

54 

54 

56 

56 

59 

58 

51 

51 

44 

42 

52 

47 

40 

36 

42 

42 

46.5 

MIN 

\2 

15 

20 

26 

26 

27 

20 

18 

18 

29 

10 

12 

12 

1 B 

18 

16 

16 

12 

1 2 

13 

20 

19 

19 

12 

12 

10 

20 

24 

24 

14 

14 

17.4 

CLIMAX 

MAX 

34 

34 

38 

32 

38 

27 

20 

26 

27 

28 

27 

38 

35 

32 

15 

20 

28 

40 

34 

36 

40 

28 

23 

30 

28 

24 

35 

30 

34 

24 

n 

30.2 

MIN 

15 

10 

1 

6 

-  1 

_  i 

1 

5 

6 

2 

11 

16 

5 

-  5 

0 

4 

14 

10 

8 

12 

2 

1 

-  6 

_  4 

5 

5 

6 

5 

0 

-  6 

4.5 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

44 

45 

42 

42 

39 

37 

33 

40 

43 

42 

40 

42 

47 

30 

36 

38 

43 

44 

48 

45 

46 

36 

40 

40 

38 

43 

45 

43 

40 

41 

42 

41.2 

MIN 

19 

1 1 

15 

6 

12 

5 

9 

14 

14 

13 

1 1 

14 

25 

22 

15 

5 

10 

18 

16 

13 

25 

13 

6 

16 

10 

12 

22 

20 

22 

18 

13 

14.5 

COLLBRAN  2  SW 

MAX 

51 

46 

47 

48 

49 

42 

49 

50 

53 

54 

55 

55 

55 

55 

44 

48 

50 

54 

56 

40 

44 

46 

46 

50 

46 

50 

49 

53 

47 

50 

31 

49,6 

MIN 

31 

14 

15 

1 3 

12 

1 1 

1 1 

15 

12 

16 

13 

1 2 

22 

22 

6 

20 

25 

27 

26 

22 

26 

19 

10 

9 

12 

15 

20 

25 

29 

25 

26 

16.1 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

50 

45 

44 

43 

43 

41 

47 

44 

44 

49 

49 

53 

48 

40 

48 

51 

57 

51 

55 

57 

52 

41 

51 

45 

50 

54 

56 

49 

50 

47 

5  1 

46.5 

MIN 

35 

34 

27 

27 

28 

25 

26 

30 

31 

28 

30 

34 

28 

27 

27 

23 

35 

36 

31 

36 

30 

27 

32 

27 

24 

27 

34 

34 

29 

29 

29 

29.8 

CORTEZ 

MAX 

45 

52 

50 

45 

44 

43 

44 

42 

43 

48 

45 

51 

45 

40 

45 

52 

58 

54 

52 

56 

53 

40 

46 

45 

49 

54 

51 

43 

4  1 

45 

47 

47.4 

MIN 

31 

2B 

32 

24 

26 

16 

29 

24 

31 

25 

33 

35 

26 

27 

18 

18 

26 

34 

25 

29 

27 

26 

25 

26 

19 

22 

31 

31 

29 

26 

24 

26.7 

CRAIG 

MAX 

43 

38 

35 

37 

38 

37 

36 

35 

40 

41 

47 

45 

34 

30 

37 

40 

53 

42 

40 

52 

42 

42 

39 

35 

36 

48 

44 

48 

42 

40 

44 

40.7 

MIN 

30 

24 

17 

13 

22 

9 

5 

6 

17 

9 

20 

28 

26 

24 

17 

5 

22 

31 

19 

23 

25 

22 

14 

20 

12 

1  5 

17 

1 8 

28 

24 

16 

18.7 

CRESTEO  BUTTE 

MAX 

41 

39 

39 

35 

34 

30 

31 

37 

39 

35 

40 

42 

39 

30 

27 

36 

40 

42 

41 

41 

41 

33 

40 

34 

39 

40 

37 

35 

40 

35 

31 

36.9 

Mm 

17 

7 

7 

_  5 

1 5 

-  1 

_  2 

.  3 

18 

g 

6 

10 

19 

1 1 

-  2 

-  6 

0 

4 

4 

5 

20 

9 

.  4 

1 1 

0 

2 

12 

8 

16 

3 

-  1 

6.0 

DELTA  3  NW 

MAX 

MIN 

DILLON  1  E 

MAX 

42 

41 

37 

36 

31 

30 

34 

32 

37 

34 

45 

45 

42 

23 

30 

36 

47 

47 

41 

47 

44 

34 

37 

32 

36 

43 

42 

37 

33 

36 

35 

37.7 

MIN 

21 

6 

19 

.  6 

17 

9 

7 

3 

8 

16 

3 

8 

22 

12 

0 

-  2 

6 

13 

16 

6 

23 

18 

0 

15 

6 

3 

10 

14 

16 

6 

3 

9.7 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

MAX 

4C 

35 

35 

33 

34 

33 

34 

32 

35 

36 

42 

49 

41 

36 

39 

44 

48 

45 

45 

54 

51 

41 

41 

38 

43 

50 

50 

49 

45 

41 

46 

41.5 

MIN 

18 

24 

14 

10 

15 

17 

1 1 

8 

15 

9 

13 

30 

28 

25 

19 

19 

22 

33 

26 

26 

31 

29 

22 

26 

18 

21 

26 

30 

24 

21 

24 

21.1 

DURANGO 

MAX 

50 

54 

52 

47 

42 

44 

47 

44 

43 

46 

45 

52 

43 

48 

49 

55 

56 

53 

54 

59 

43 

38 

53 

55 

49 

48 

40 

49 

54 

48.7 

MIN 

20 

20 

23 

18 

2 1 

1 1 

25 

31 

14 

9 

18 

30 

28 

22 

17 

9 

17 

30 

20 

23 

30 

23 

1 2 

17 

32 

30 

26 

23 

20 

21.4 

EAGLE  FAA  AP 

MAX 

51 

48 

43 

39 

40 

36 

49 

45 

50 

46 

51 

55 

35 

34 

45 

51 

57 

52 

54 

62 

42 

44 

49 

42 

50 

55 

47 

49 

46 

48 

47 

47.2 

MIN 

25 

2C 

16 

6 

23 

14 

14 

1 1 

2  l 

24 

17 

16 

28 

25 

14 

11 

16 

31 

24 

20 

27 

22 

15 

22 

18 

17 

19 

24 

25 

20 

16 

19*4 

PORT  LEWIS 

MAX 

40 

45 

42 

36 

34 

36 

37 

34 

37 

41 

37 

43 

39 

36 

43 

45 

48 

42 

44 

44 

43 

32 

37 

41 

40 

41 

37 

39 

36 

40 

37 

39.6 

MIN 

17 

24 

1 8 

19 

4 

20 

2 1 

22 

1 0 

10 

29 

23 

1  7 

16 

11 

18 

24 

17 

22 

23 

10 

19 

1 3 

12 

27 

27 

20 

16 

1  2 

17,8 

FRASER 

MAX 

40 

39 

36 

38 

33 

29 

33 

33 

39 

35 

42 

42 

40 

25 

30 

38 

44 

41 

41 

46 

42 

34 

34 

32 

37 

38 

37 

31 

35 

35 

34 

36.3 

MIN 

13 

_  g 

3 

-19 

1 3 

- 10 

- 1 3 

3 

1 1 

_  2 

o 

12 

14 

11 

0 

-  3 

1  4 

_  ^ 

1 5 

_  9 

g 

1  8 

1 1 

2 

o 

3.1 

FRUITA 

MAX 

54 

52 

51 

46 

46 

47 

53 

49 

50 

54 

55 

61 

48 

47 

52 

56 

63 

54 

60 

64 

56 

47 

54 

50 

55 

59 

61 

53 

55 

53 

57 

53.7 

MIN 

3  3 

2  e 

26 

3 1 

27 

27 

33 

30 

24 

33 

33 

3 1 

22 

22 

26 

36 

2  8 

25 

35 

31 

21 

2  6 

34 

2  8.0 

GATEWAY  1  SW 

MAX 

59 

51 

50 

52 

46 

50 

53 

46 

50 

53 

52 

60 

50 

43 

55 

58 

61 

57 

60 

61 

54 

48 

56 

51 

1 6 

60 

60 

53 

54 

53 

52 

53.7 

MIN 

34 

32 

27 

25 

30 

25 

25 

30 

28 

23 

27 

34 

30 

25 

23 

24 

30 

42 

29 

30 

32 

3 1 

2i 

3 1 

25 

38 

33 

32 

25 

28.7 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 

54 

51 

45 

48 

42 

41 

49 

52 

51 

51 

54 

56 

35 

37 

46 

52 

60 

55 

54 

61 

45 

43 

54 

42 

52 

54 

56 

46 

51 

48 

50 

49.6 

MIN 

27 

25 

25 

15 

26 

22 

21 

21 

20 

26 

2  1 

25 

29 

25 

14 

17 

17 

36 

31 

23 

3 1 

26 

19 

19 

16 

16 

25 

24 

28 

26 

18 

23. 1 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

MAX 

51 

49 

48 

46 

41 

45 

51 

48 

48 

50 

54 

59 

47 

45 

51 

54 

63 

55 

57 

62 

47 

47 

53 

49 

53 

57 

58 

50 

54 

50 

53 

51.5 

MIN 

37 

35 

32 

30 

32 

31 

32 

35 

34 

3^ 

34 

35 

33 

32 

27 

28 

35 

40 

32 

35 

37 

31 

28 

31 

26 

30 

34 

38 

34 

34 

30 

32.6 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

5G 

53 

50 

49 

49 

42 

44 

51 

49 

49 

51 

54 

60 

60 

44 

51 

55 

63 

56 

59 

64 

43 

46 

54 

49 

53 

57 

58 

53 

54 

54 

52.4 

MIN 

35 

34 

29 

30 

32 

28 

29 

33 

34 

26 

32 

37 

32 

32 

25 

29 

34 

39 

33 

36 

37 

33 

27 

28 

24 

31 

36 

36 

33 

33 

28 

31.8 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 

40 

40 

35 

42 

33 

29 

36 

36 

42 

35 

42 

46 

43 

35 

29 

35 

47 

45 

40 

49 

48 

33 

40 

35 

35 

36 

41 

38 

38 

36 

33 

38.5 

MIN 

4 

1 

19 

.  9 

14 

-15 

-  5 

-  6 

18 

12 

3 

8 

0 

_  2 

-  4 

0 

1 

17 

10 

3 

-12 

1 1 

-  6 

8 

- 1 6 

20 

6 

1 7 

15 

1 5 

1 

4  •  3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

36 

37 

36 

31 

32 

28 

32 

36 

40 

34 

38 

44 

42 

39 

27 

32 

44 

44 

38 

46 

44 

31 

37 

31 

33 

39 

42 

40 

42 

35 

35 

37.0 

MIN 

20 

5 

21 

-11 

13 

-  2 

-11 

-  7 

] 

12 

6 

1 

14 

18 

2 

-  2 

2 

7 

16 

3 

14 

13 

_  7 

8 

9 

2 

6 

1  8 

20 

5 

5 

6.4 

GRAND  VALLEY 

MAX 

56 

55 

46 

51 

43 

46 

52 

5  2 

48 

55 

53 

60 

54 

42 

50 

54 

62 

58 

58 

64 

55 

49 

53 

49 

53 

56 

58 

53 

58 

51 

52 

53.3 

MIN 

30 

3] 

24 

22 

28 

25 

28 

26 

31 

27 

27 

33 

3 1 

30 

25 

23 

26 

36 

32 

27 

36 

27 

27 

3 1 

34 

32 

3 1 

28.7 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

43 

45 

42 

34 

36 

37 

30 

32 

40 

42 

43 

43 

40 

31 

34 

39 

51 

50 

45 

44 

44 

41 

36 

39 

41 

46 

46 

36 

40 

41 

39 

40.5 

MIN 

22 

15 

22 

.  5 

13 

5 

-  2 

.  7 

10 

13 

5 

2 

17 

20 

17 

-  2 

7 

15 

17 

5 

24 

2  2 

6 

8 

8 

7 

1  3 

18 

16 

8 

2 

10,4 

Gunnison 

MAX 

46 

40 

41 

36 

36 

36 

37 

40 

41 

40 

42 

49 

40 

35 

39 

41 

43 

49 

46 

52 

37 

38 

43 

38 

44 

46 

45 

45 

43 

42 

42 

41.7 

MIN 

15 

11 

19 

7 

13 

1 1 

12 

16 

25 

19 

12 

16 

26 

21 

14 

9 

9 

25 

18 

13 

29 

18 

10 

15 

9 

13 

23 

18 

24 

18 

14 

16.3 

HAYDEN 

MAX 

39 

38 

40 

34 

31 

31 

37 

33 

34 

37 

41 

43 

29 

30 

31 

34 

44 

42 

36 

42 

39 

37 

34 

40 

34 

43 

42 

39 

40 

35 

43 

37.2 

MIN 

23 

16 

14 

2 

14 

2 

.  1 

0 

6 

.  i 

9 

18 

16 

16 

9 

2 

11 

23 

14 

13 

19 

17 

1 3 

9 

2 

1 3 

20 

16 

12 

11.3 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 

43 

40 

36 

23 

30 

31 

29 

29 

38 

38 

43 

42 

34 

32 

31 

39 

50 

48 

45 

43 

42 

38 

41 

35 

i0 

45 

42 

43 

38 

42 

37 

38.4 

MIN 

20 

7 

7 

-  6 

5 

3 

_  3 

-  6 

7 

10 

4 

5 

18 

1  b 

12 

6 

6 

1 1 

1 5 

9 

2 1 

13 

5 

5 

9 

1 9 

1  2 

9 

4 

8 . 6 

IGNACIO  1  N 

MAX 

52 

46 

49 

48 

48 

40 

44 

46 

40 

39 

42 

45 

56 

36 

43 

48 

54 

52 

50 

49 

57 

34 

36 

41 

50 

50 

54 

42 

44 

44 

47 

46.0 

MIN 

2B 

2C 

20 

15 

23 

10 

17 

29 

30 

10 

13 

2 1 

27 

22 

15 

15 

18 

27 

27 

3 1 

19 

18 

21 

27 

25 

21 

22,o 

INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 

MAX 

41 

40 

36 

36 

29 

25 

36 

43 

33 

32 

48 

41 

32 

21 

30 

35 

40 

39 

43 

47 

33 

32 

34 

24 

34 

40 

40 

35 

33 

33 

29 

35.4 

MIN 

16 

15 

18 

-  4 

10 

-  5 

-  7 

4 

14 

11 

-  3 

18 

12 

10 

-  6 

-  5 

0 

12 

3 

6 

3 

7 

-  4 

5 

-  5 

-  2 

7 

2 

12 

-  1 

-  3 

4.6 

KREMMLING 

MAX 

40 

39 

35 

35 

35 

31 

27 

29 

35 

44 

44 

33 

34 

35 

33 

33 

37 

51 

45 

33 

39 

42 

37 

44 

33 

47 

47 

42 

43 

45 

38.2 

MIN 

20 

12 

4 

-  6 

6 

-  4 

3 

-  4 

2 

3 

5 

20 

21 

4 

7 

4 

17 

24 

12 

26 

18 

8 

10 

18 

12 

14 

23 

19 

14 

10 

10.9 

LAKE  CITY 

MAX 

45 

45 

46 

42 

37 

37 

37 

43 

37 

40 

45 

44 

38 

34 

36 

47 

51 

46 

45 

51 

44 

39 

37 

34 

41 

46 

40 

42 

34 

37 

39 

41.4 

MIN 

13 

4 

6 

-  9 

-  1 

6 

-  3 

4 

11 

-  2 

-  2 

14 

18 

8 

-  2 

-  6 

-  2 

14 

5 

6 

18 

-  1 

2 

6 

5 

2 

-  2 

-  3 

14 

16 

6 

4.7 

S*e  R8)lt*r«QC«  Nol«i  Following  SUUon  Ind«x 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORAOD 


Station 

Day  of  Month 

age  ! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

,3 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

48 

27 

42 
25 

38 

11 

46 
6 

40 
21 

39 
10 

44 
6 

40 
15 

40 
21 

42 
13 

45 
16 

51 
22 

40 
27 

33 
23 

42 
9 

48 
9 

54 
16 

-8 
34 

52 
21 

56 
19 

41 
26 

43 
24 

44 

12 

38 
22 

45 
13 

51 
13 

49 
14 

47 
19 

42 
26 

41 

22 

46 
17 

44.4 
18.0 

MARV I NE  RANCH 

MAX 
MIN 

45 
29 

42 
20 

35 
0 

38 
-  5 

35 
20 

34 
5 

43 
7 

41 

3 

40 

5 

44 
-  1 

50 
8 

35 
3 

30 
19 

37 

6 

49 
-  3 

51 
4 

44 
26 

44 
10 

50 
6 

51 
7 

43 
9 

36 
7 

34 
-15 

36 
-  5 

39 
-  9 

41 
-  3 

44 
10 

40 
6 

41 

15 

35 
15 

39 

-  1 

40.9 
6.2 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

46 
25 

40 
20 

39 

12 

40 
5 

39 
12 

40 
7 

40 
5 

41 
12 

42 
19 

43 
10 

47 
15 

52 
26 

42 
24 

33 
24 

41 

8 

44 
9 

53 
19 

45 
26 

42 
9 

55 
14 

42 
27 

43 
29 

41 
14 

38 
25 

44 
12 

50 
9 

50 
17 

49 
17 

39 
25 

41 
20 

44 

18 

43.4 
16.6 

MEEKER  NO.  2 

MAX 
MIN 

49 

30 

45 
28 

40 

12 

47 
10 

40 
22 

39 
13 

42 
8 

45 
16 

40 
16 

44 
15 

48 

19 

54 
24 

45 
28 

36 
24 

42 
12 

45 
10 

54 
19 

48 

34 

50 
27 

57 
21 

6  0 
28 

42 
26 

43 
13 

39 
23 

46 
13 

50 
17 

52 
19 

47 
21 

47 

33 

43 
24 

46 
18 

45.6 
20.2 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

43 

24 

40 
12 

39 

6 

30 
16 

39 
7 

36 
6 

39 
15 

49 

11 

49 
22 

28 
19 

33 
1 

39 

2 

48 
17 

49 
12 

49 
23 

36 
14 

38 
3 

42 
5 

41 
16 

42 
16 

38 
15 

40 
7 

40.3 
12.2 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

38 
21 

32 
23 

3! 
6 

31 
5 

27 
14 

26 
4 

30 
8 

31 
11 

29 
10 

34 
4 

29 
5 

34 
19 

28 
13 

21 
14 

29 
-  5 

37 
-  6 

37 
17 

31 
24 

39 
9 

39 
22 

34 
13 

26 
14 

31 
-  9 

26 
11 

34 
-  7 

36 

0 

35 
10 

29 

10 

34 
9 

31 
11 

35 
15 

31.9 
9.3 

MESA   VERDE    NAT  PARK 

MAX 
MIN 

46 
28 

49 

30 

4B 

27 

41 
26 

40 
23 

42 
18 

38 
26 

36 
21 

38 
29 

43 
22 

40 
25 

46 
30 

33 
24 

41 
20 

44 
17 

92 

23 

54 
29 

47 
33 

51 
25 

52 
29 

47 
23 

33 

20 

41 
20 

43 
24 

48 
18 

51 
23 

46 
29 

41 
29 

41 
25 

43 
24 

45 
23 

43.9 
24,6 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

56 
34 

54 
31 

53 
29 

47 
26 

47 
28 

43 
23 

44 
25 

50 
30 

49 

32 

44 
32 

50 
27 

55 
28 

57 

30 

42 
29 

39 
26 

47 
23 

55 
24 

62 

30 

54 
32 

55 
30 

62 
33 

44 
29 

46 
21 

53 
26 

45 
19 

49 

24 

56 
30 

50 
34 

50 
29 

50 
27 

45 
27 

50.1 
28.0 

NORTHOAUE 

MAX 
MIN 

44 
22 

50 
24 

43 

21 

45 
22 

45 
19 

44 
IT 

39 

37 

45 
25 

40 
19 

40 
19 

42 
22 

37 
22 

35 
25 

39 

29 

48 
11 

46 
17 

45 
26 

47 
16 

39 
26 

45 
24 

41 
21 

40 
24 

49 
29 

44 
23 

48 

13 

44 

2  0 

39 
29 

42 
22 

42 
32 

44 
11 

42.9 
21.5 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

50 
25 

45 
25 

44 
25 

43 
13 

35 
21 

39 

10 

44 
16 

39 
13 

43 
15 

44 
10 

40 
20 

46 
22 

39 
24 

38 
18 

43 
15 

50 
13 

50 
20 

44 
25 

51 
19 

44 

39 
18 

45 

13 

40 
13 

48 
13 

51 
19 

43 
26 

43 
26 

41 
12 

41 
19 

42 
23 

45 

L9 

43.5 
18.3 

UURAY 

MAX 
MIN 

45 
2? 

44 
25 

40 
24 

46 
14 

35 
18 

39 
16 

44 
17 

38 
21 

38 
25 

38 

24 

45 
18 

46 

32 

39 
25 

35 
19 

37 
14 

47 
17 

54 
25 

47 
32 

45 
27 

54 
26 

24 

40 

20 

36 
17 

36 
22 

40 
14 

47 

21 

42 
29 

45 
24 

41 
22 

36 

24 

38 
17 

42.2 
22.0 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

47 
29 

50 
15 

44 
13 

44 
13 

34 
21 

41 

20 

44 
19 

45 
26 

41 
27 

36 

2 

45 
12 

49 
18 

42 
25 

42 
21 

45 
7 

48 
7 

52 
11 

49 

24 

48 

20 

52 
15 

47 
23 

33 
21 

41 
14 

45 

22 

46 
10 

48 
13 

46 
26 

40 
28 

39 

25 

40 
13 

45 
9 

44.1 
17.8 

PALISADE 

MAX 

MIN 

PAONIA 

MAX 
MIN 

54 
34 

53 
26 

46 
29 

49 
26 

43 
27 

46 
26 

52 
22 

51 
22 

46 
29 

50 
29 

54 
24 

62 
26 

50 
32 

49 

30 

47 

20 

54 
22 

61 
21 

56 
2  6 

58 

31 

64 

24 

58 

34 

45 
29 

43 
25 

40 

22 

53 
IB 

57 
18 

51 
29 

51 
33 

63 
25 

42 
28 

32 
23 

51.6 
26.1 

PARADOX 

MAX 
MIN 

58 
29 

47 
29 

52 
31 

51 
23 

44 
29 

46 

25 

48 
30 

45 
32 

43 
30 

51 
24 

52 
22 

56 
30 

55 
30 

49 
21 

50 
21 

55 
20 

58 

20 

56 
36 

60 
25 

58 
25 

45 
23 

43 
28 

53 
22 

-a 

38 

55 
25 

58 

20 

57 
34 

50 
31 

47 
31 

49 
35 

55 
21 

51.4 
27.2 

PITKIN 

MAX 
MIN 

40 
13 

40 
10 

36 
18 

34 
.  5 

30 
10 

30 
0 

36 
_  3 

37 
17 

35 
18 

36 

0 

41 
-  3 

45 
12 

30 
18 

28 
15 

32 
5 

36 
-  7 

41 
1 

44 
13 

40 
9 

48 
9 

40 
13 

35 
13 

34 
-  1 

28 

3 

36 
0 

42 
0 

41 
15 

40 
17 

35 
16 

37 
18 

35 
-  3 

36.8 
7.8 

RANGELY 

MAX 
MIN 

42 
16 

44 
15 

3  8 

2 

31 
-  3 

39 
14 

37 
11 

36 
1 1 

36 
18 

40 
14 

40 
15 

44 
14 

49 
24 

42 
30 

39 
28 

43 
17 

47 
13 

48 

12 

44 

31 

48 

26 

54 
18 

50 
33 

50 
29 

48 
21 

49 
20 

46 
17 

59 
17 

55 
17 

59 
16 

45 
16 

44 
16 

51 
16 

45.1 
17.5 

RICO 

MAX 
MIN 

47 
14 

45 
9 

47 

10 

34 
4 

33 
17 

37 
-  4 

39 

14 

40 

12 

37 
23 

40 
3 

41 
7 

40 
20 

30 
20 

33 
13 

40 
•  5 

48 

0 

43 
9 

39 
16 

45 
5 

47 
9 

35 
18 

32 
15 

43 
0 

35 
10 

48 

1 

47 
5 

39 

22 

38 

22 

36 
18 

41 

2 

40 
3 

40.0 
9.9 

RIFLE 

MAX 
MIN 

53 
31 

48 

30 

48 
23 

45 
19 

43 
31 

45 
28 

49 

27 

51 
25 

48 

23 

52 
27 

55 
21 

59 
29 

39 
32 

43 
30 

48 
23 

53 
19 

63 
20 

55 
37 

56 
30 

63 
25 

43 
30 

48 
28 

53 
24 

49 
28 

53 
19 

57 
19 

56 
29 

49 
23 

55 
29 

49 
25 

51 
18 

50.9 
25.8 

S I L VERTON 

MAX 
MIN 

46 
15 

41 
10 

41 
10 

35 
-  3 

30 
16 

33 
-  7 

33 
5 

38 

15 

32 
19 

38 

0 

40 
-  5 

40 
20 

32 
20 

34 
15 

37 
-  2 

37 
-  7 

44 
-  2 

40 
17 

44 
10 

43 
5 

3' 
19 

32 
13 

35 
0 

42 
0 

42 
5 

43 
4 

36 
15 

38 
18 

36 
18 

35 
-  2 

35 

0 

37.8 
7.8 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

47 
29 

42 
23 

37 

22 

37 
-  2 

34 
17 

36 
18 

40 
0 

40 
8 

40 
6 

38 
16 

45 
17 

50 
15 

33 
20 

33 
21 

34 
7 

41 
2 

48 
4 

47 
30 

43 
29 

50 
10 

40 
29 

41 
18 

38 
7 

38 

12 

37 
5 

45 
4 

4  3 
10 

45 
15 

42 
25 

36 
23 

40 

U 

40.6 
14.3 

Taylor  park 

MAX 
MIN 

40 
7 

40 
-  4 

36 
7 

38 
-17 

31 
16 

26 
-12 

34 

.  g 

32 
-  7 

34 
17 

39 

0 

40 
-15 

41 
-  9 

32 
18 

29 

16 

35 
-12 

40 
-19 

43 
-13 

42 
4 

38 
-  5 

45 
-10 

42 
22 

32 
13 

31 
8 

33 
-  3 

40 
-  9 

39 
-15 

38 

2 

41 
6 

35 
13 

35 
-  7 

36 
-16 

36.7 
-  1.0 

telluride 

MAX 
MIN 

50 
25 

49 
15 

43 
15 

40 
9 

37 
16 

39 
9 

37 
12 

41 
13 

33 
21 

43 
13 

49 
10 

41 
23 

35 

20 

34 
15 

43 
2 

48 

3 

48 
15 

43 
24 

49 
9 

49 
17 

40 
21 

39 
13 

42 
6 

36 
19 

45 
5 

49 
10 

38 
24 

41 
18 

40 
15 

40 
10 

41 
5 

42.0 
13.9 

URAVAN 

MAX 
MIN 

57 
33 

56 
31 

53 
34 

54 
27 

45 
30 

47 
30 

50 
32 

50 
34 

46 
32 

54 
30 

56 
28 

59 

33 

54 
32 

45 
32 

52 
24 

57 
23 

60 
28 

61 
42 

59 
31 

60 
29 

94 
39 

46 
32 

54 
26 

54 
32 

57 
24 

58 

24 

58 
39 

53 
37 

51 
32 

51 
35 

53 

27 

53.9 
31.0 

VALLECITQ  DAM 

MAX 
MIN 

44 
16 

46 
15 

42 
14 

40 
12 

33 
20 

37 
3 

42 
17 

38 
26 

34 
26 

39 
1 

42 
5 

44 
25 

32 
24 

37 
15 

40 

7 

49 
3 

49 
12 

45 
25 

45 

11 

48 
17 

31 
29 

34 
21 

40 
11 

41 
13 

43 
9 

46 
13 

36 
26 

41 
27 

39 

23 

40 
19 

44 

5 

40.5 
15.7 

YAMPA 

MAX 
MIN 

44 
23 

44 
12 

33 
18 

39 
7 

31 
16 

33 
2 

40 
0 

40 
5 

41 
11 

37 
10 

41 
-13 

48 
17 

38 
18 

28 
18 

31 
5 

40 
4 

52 
13 

44 
12 

41 
22 

-8 
19 

41 
10 

40 
5 

36 
6 

32 
13 

38 
5 

44 
4 

43 
14 

41 
19 

42 
20 

33 
18 

37 
6 

39.4 
10.9 

YELLOW  JACKET  2  w 
•          •  » 

MAX 
MIN 

45 
23 

45 
23 

42 
22 

40 
30 

45 
24 

38 
10 

40 
20 

38 

22 

40 
28 

36 
24 

40 
19 

44 
32 

47 
23 

37 
23 

37 
12 

47 
19 

49 

22 

43 

30 

47 

21 

48 
25 

43 

22 

35 
22 

40 
11 

39 

22 

40 
15 

59 
19 

49 
27 

41 
29 

43 
23 

37 
18 

40 
19 

42.4 
21.8 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   A  E 

MAX 
MIN 

48 

29 

55 
28 

52 
30 

34 
21 

39 
26 

43 
25 

48 
25 

47 
24 

48 
32 

37 
31 

52 
28 

58 
31 

68 
37 

51 
30 

32 
17 

36 

22 

46 
27 

60 
29 

55 
32 

41 
24 

53 
32 

58 
26 

53 
30 

50 
30 

36 
30 

35 
31 

52 
32 

40 
30 

32 
24 

35 
26 

32 
22 

46.0 
27.  B 

AKRON   PAA  AP 

MAX 
MIN 

48 
29 

51 
32 

35 
29 

38 

21 

44 
27 

48 

23 

46 
25 

48 
27 

40 
31 

50 
30 

50 
26 

61 
32 

51 
32 

33 
25 

37 
21 

49 
22 

58 
30 

54 

32 

43 
27 

53 
2! 

58 
2B 

52 
23 

49 
29 

37 
29 

36 
29 

52 
30 

50 
30 

31 
26 

32 
23 

32 
26 

43 

22 

45  .3 
27 . 1 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

59 
29 

60 
30 

61 
31 

37 
27 

40 
29 

55 
25 

53 
24 

63 
2  5 

51 
28 

42 
34 

51 
28 

62 
31 

70 
40 

56 
34 

38 
22 

90 
22 

51 
27 

64 
32 

54 

32 

50 
23 

55 
30 

57 
32 

57 
33 

58 

32 

38 
33 

38 
33 

52 
33 

47 
36 

40 
24 

38 
28 

33 
31 

51.0 
29.6 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

60 
32 

59 
29 

45 
30 

37 
25 

55 
25 

50 
23 

54 
25 

48 
29 

38 

32 

48 

33 

63 
28 

72 
27 

58 
38 

40 
31 

47 
27 

49 

23 

64 
23 

58 
29 

47 
34 

55 
23 

58 
2B 

57 
30 

56 
35 

45 
30 

37 

32 

51 
32 

45 
34 

41 
33 

33 
27 

34 
29 

4  2 
29 

49.9 
29.2 

Rlagler  2  nw 

MAX 

56 

30 

57 
25 

51 
30 

36 
23 

46 
26 

46 
24 

50 

47 

37 
30 

52 
33 

62 
23 

68 

22 

56 
29 

39 

27 

40 
21 

44 
21 

61 
25 

59 

30 

39 

32 

53 
20 

60 

52 
28 

56 
30 

-5 

26 

35 
29 

50 
29 

46 
28 

37 
28 

32 
24 

33 
26 

42 
24 

48.0 
26 . 3 

holyoke 

MAX 
MIN 

62 
31 

67 
27 

56 
32 

41 
23 

47 
30 

53 
27 

55 
26 

52 
26 

45 
34 

55 
34 

66 
28 

70 
30 

61 
37 

45 
32 

4  6 
24 

52 
25 

67 
22 

55 
28 

50 
32 

58 
21 

58 

30 

60 
33 

57 
32 

58 
33 

38 

32 

57 
33 

51 
28 

39 

31 

39 
27 

35 
29 

46 
32 

52.9 
29.3 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

58 
32 

60 
32 

50 
31 

36 

23 

49 

30 

49 
28 

52 
24 

49 
30 

41 
32 

51 
35 

63 
29 

70 
33 

62 
38 

40 
32 

45 

24 

49 

30 

63 
25 

54 
30 

47 
40 

59 
23 

59 
25 

59 
30 

54 
35 

45 
33 

33 
31 

51 
32 

44 
34 

38 

30 

34 
26 

33 
30 

42 

; 5 

49.4 
30.3 

WRAV 

MAX 
MIN 

60 
29 

64 
26 

63 
33 

49 
29 

62 
31 

52 
24 

56 
26 

56 
21 

49 
35 

52 
36 

65 
29 

69 
34 

70 
40 

44 
34 

48 

25 

52 
26 

64 
24 

63 
29 

53 
36 

57 
22 

5  6 

33 

58 
33 

58 
34 

56 
34 

48 

33 

53 
34 

53 
31 

44 
32 

38 
31 

39 

31 

4- 

3  2 

54.5 
30.3 

YUMA 

MAX 
MIN 

S*«  fUferent*  Not«t  Following  Station  lnd*x 

-  9  - 


DAILY  TEMPERATURES  COLORADO 

Continued  MARCH  1973 


Station 

Day  oi  Month 

0) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   j  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

Avei 

•          «  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

ALLENSPARK 

MAX 

45 
26 

40 
25 

33 
18 

30 
1 

33 
14 

35 
16 

35 
14 

35 

30 
10 

40 
12 

44 
25 

44 
24 

48 
25 

38 

22 

49 
25 

45 
23 

46 
29 

48 

20 

50 
20 

45 
18 

38 
13 

45 
17 

40 
13 

42 
16 

48 
IB 

45 
9 

35 
17 

28 

2 

21 
13 

29 
5 

35 
21 

39.3 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

40 
1 

36 
-  5 

35 

13 

26 
-  7 

32 
7 

30 
-18 

33 
-11 

30 

37 
16 

35 
-  8 

41 
-  8 

40 
-  4 

34 
18 

29 
19 

31 
-  9 

39 
-  6 

44 
6 

42 
1 

36 
12 

36 
9 

36 
24 

34 
11 

32 
-  6 

31 
1 

35 
9 

41 
-  5 

38 
6 

30 
12 

32 
12 

31 
3 

37 
-10 

34.9 

BAILEY 

MAX 

56 
18 

47 
18 

40 
21 

43 
-  4 

40 
13 

39 
3 

43 

10 

35 
13 

48 
19 

46 
20 

55 
13 

52 
30 

47 
29 

33 

25 

45 
5 

49 
9 

59 
29 

54 
16 

45 
23 

59 
11 

49 
40 

47 
23 

40 
12 

40 
15 

38 
15 

52 
9 

46 
17 

29 
21 

30 
11 

35 
10 

46 

7 

44.7 
16.2 

BQULOER 

MAX 

62 
30 

56 
33 

50 
29 

38 

21 

44 
27 

♦7 

31 

49 

22 

47 
23 

47 
22 

52 
27 

61 
26 

60 
30 

59 
34 

45 
33 

42 
21 

52 
20 

63 
23 

63 
36 

47 
32 

5* 
26 

54 

32 

54 
27 

51 
28 

45 

24 

48 

31 

56 
26 

54 

32 

38 
28 

36 
25 

37 
26 

50 

24 

50.4 
27,4 

BRIGGSOALE 

MAX 

60 
27 

58 
24 

50 
28 

42 
19 

45 
27 

44 

21 

50 
19 

49 

20 

45 
30 

52 
26 

60 
20 

62 
25 

55 
26 

39 
28 

39 
19 

45 
20 

57 

21 

55 
27 

46 
29 

55 
22 

51 
22 

55 
26 

51 
25 

42 
33 

46 
30 

56 
27 

52 
26 

36 
28 

32 
24 

38 

25 

50 
25 

48.9 

BYERS  5  NE 

MAX 

56 
26 

50 
26 

44 
28 

40 
14 

43 
30 

46 
25 

49 
20 

45 
20 

41 
31 

49 
30 

59 

21 

63 
29 

54 
28 

33 
27 

40 

12 

40 
10 

58 
24 

55 
28 

51 
30 

55 
24 

60 
31 

54 
25 

48 
23 

43 
29 

38 
28 

54 
21 

51 
31 

35 
27 

34 
24 

34 
22 

47 

1» 

47.4 
24  •  7 

CABIN  CREEK 

MAX 

41 
18 

40 
19 

32 
14 

32 
4 

26 
17 

26 
6 

34 
7 

26 

31 
15 

32 
8 

44 
7 

37 
19 

34 

20 

21 
14 

29 
7 

35 
16 

40 
22 

38 

20 

40 
10 

45 
14 

37 
26 

32 
15 

28 
8 

23 
4 

31 
9 

39 

10 

35 
15 

24 
9 

20 
6 

27 
9 

30 

3 

32.5 
12.3 

CASTLE  ROCK 

MAX 

52 
21 

53 
23 

52 
24 

38 

5 

41 

22 

43 
14 

45 
18 

48 
18 

37 
28 

41 
25 

54 
13 

58 
24 

58 
27 

41 
33 

48 

14 

51 
16 

60 
25 

65 
31 

54 

22 

58 
20 

51 
33 

48 
22 

50 
19 

40 
23 

42 
24 

45 
14 

52 
27 

54 
25 

36 
21 

43 
24 

44 
16 

48.5 
21.6 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

56 
15 

52 
17 

45 
21 

44 
3 

50 
19 

50 
7 

50 
12 

42 
18 

42 
19 

50 
19 

55 
10 

54 
22 

53 

20 

39 

30 

49 
12 

57 
7 

56 

20 

54 
18 

48 
23 

55 
17 

52 
27 

45 
24 

42 
12 

36 
19 

41 

20 

52 
10 

50 
20 

32 

20 

36 
18 

37 
17 

47 

12 

47.5 
17.  1 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

52 
26 

59 
27 

54 
28 

36 
10 

42 
20 

44 
19 

47 
25 

50 
26 

46 
32 

46 
30 

54 
25 

63 
37 

63 
32 

52 
33 

37 
11 

43 
18 

50 
28 

67 
33 

58 

31 

37 

20 

53 
35 

62 
24 

52 
22 

42 
26 

44 
28 

45 
21 

54 
27 

37 
28 

35 
23 

34 
25 

36 

21 

48.2 
25.5 

DENVER  WSO  AP 

MAX 
MIN 

61 
31 

55 
31 

37 
31 

40 
19 

43 
30 

47 
27 

51 
26 

49 
28 

51 
36 

54 
30 

65 
29 

66 
29 

54 
32 

44 
31 

46 
25 

52 
23 

67 
29 

59 

30 

38 
34 

57 
30 

66 
35 

55 
30 

51 
29 

47 
30 

43 

32 

58 
28 

42 
32 

35 
29 

38 
28 

37 
28 

55 
26 

50.4 
29,3 

OENVER  WSO/SC 

MAX 
MIN 

60 
35 

54 
32 

33 
29 

38 
24 

43 
29 

47 
29 

49 
29 

47 
30 

51 
33 

49 
32 

63 
32 

64 
37 

52 
36 

42 
30 

43 
27 

51 
27 

64 
32 

55 
31 

36 
30 

54 
31 

63 
33 

52 
32 

46 
30 

41 
29 

45 
29 

55 
30 

41 
30 

30 
26 

34 
26 

34 
26 

50 
28 

47.9 
30. 1 

ELBERT 

MAX 
MIN 

50 
20 

47 

22 

42 
12 

43 
-  1 

41 
23 

43 
11 

42 
14 

40 
14 

34 
26 

41 
24 

50 
13 

55 
23 

45 
25 

35 
23 

40 
11 

40 
9 

58 
20 

54 
24 

40 
25 

48 

22 

55 
28 

51 
20 

44 
19 

46 
23 

35 
23 

46 
17 

43 
26 

32 

22 

33 
19 

32 
22 

40 
20 

43.4 
19.3 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

48 

24 

47 
32 

46 
23 

36 
4 

37 
16 

37 
13 

40 
15 

39 
11 

43 
18 

44 
20 

53 
31 

51 
18 

49 
23 

31 
28 

39 
11 

46 
21 

52 
36 

52 
35 

37 
24 

48 

u 

48 

23 

40 
26 

41 
15 

34 
12 

41 

25 

49 
17 

48 
19 

30 
22 

25 
IB 

32 
9 

40 
12 

42.0 
19,9 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

55 
18 

48 
23 

36 
-  1 

38 
15 

45 
5 

45 
12 

42 
17 

40 
17 

42 

20 

45 
16 

55 
20 

54 
24 

47 

30 

40 
14 

43 
15 

50 
22 

60 
20 

50 
27 

42 
13 

48 
25 

53 
19 

49 
13 

44 
16 

39 
24 

43 
14 

49 
19 

34 
23 

30 
20 

31 
16 

35 
6 

45 
1* 

44.4 
17,4 

PORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

5? 
25 

55 
27 

46 
31 

37 
25 

42 
29 

43 
27 

48 
21 

47 
24 

49 
32 

53 
25 

58 
23 

60 
30 

49 
32 

41 
33 

43 
23 

50 
21 

57 
26 

55 
29 

41 
28 

51 
•24 

53 
33 

46 
26 

50 
23 

44 
29 

51 
35 

55 
28 

49 
25 

37 
29 

32 
25 

39 
27 

53 
1« 

*8.2 
26.  9 

PORT   LUPTQN   1  N 

MAX 
MIN 

5? 
26 

54 
26 

44 
29 

41 
22 

48 
28 

49 

22 

50 
18 

49 
19 

52 
27 

52 
30 

64 
24 

63 
23 

50 
25 

43 
22 

44 

20 

51 
14 

66 
20 

58 
25 

41 
32 

56 
26 

59 

30 

56 
28 

51 
17 

44 
20 

50 
27 

58 
21 

50 
24 

35 
29 

35 
27 

36 
26 

55 
20 

50.* 
24 .  1 

PORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

57 
25 

61 
27 

55 
22 

36 
19 

35 
20 

50 
23 

52 
2 1 

53 
22 

50 
30 

40 
31 

54 
26 

62 
29 

64 
29 

49 
29 

35 
24 

43 
22 

49 
25 

58 
28 

57 
31 

43 
25 

57 
32 

64 
30 

58 
29 

52 
32 

43 
30 

42 
29 

58 

32 

42 
30 

32 
26 

32 
27 

34 
26 

<t8.9 
26.8 

GRANT 

MAX 
MIN 

48 

20 

46 
17 

37 
18 

38 
10 

38 
15 

36 
4 

42 
10 

33 
15 

38 
19 

45 
10 

47 
15 

48 
14 

42 
22 

33 
21 

38 
8 

46 
15 

53 
16 

50 
18 

47 
18 

50 
20 

45 
27 

42 
17 

35 
4 

33 
15 

36 
8 

49 
20 

43 
15 

29 
16 

26 
12 

32 
8 

<»0.8 
14.9 

GREELEY  UNC 

MAX 
MIN 

58 
31 

55 
32 

52 
30 

37 
22 

46 

29 

49 
29 

49 
22 

45 
24 

46 
31 

52 
31 

58 
26 

60 
31 

59 

30 

39 
35 

44 

24 

50 
21 

59 
26 

58 
27 

54 
31 

53 
26 

58 
32 

53 
29 

51 
28 

45 
30 

49 

32 

55 
28 

54 

30 

41 
30 

32 
26 

3B 

27 

54 

22 

50.1 
28. 1 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

51 
24 

44 
19 

31 
21 

34 
3 

39 
14 

37 
9 

42 
10 

38 
12 

42 
14 

16 

53 

53 
19 

46 
21 

35 
26 

41 
14 

46 
20 

58 
24 

46 

20 

42 
23 

45 
1* 

50 
21 

46 
22 

42 
14 

34 
9 

39 

20 

46 
15 

32 
20 

33 
11 

40 
14 

42.4 
16.8 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

36 
19 

38 
13 

42 
11 

29 
-  2 

32 
9 

23 
9 

20 
9 

29 
0 

25 
3 

34 
7 

30 
7 

41 
10 

44 
19 

33 
-  7 

26 
-  2 

24 
1 

36 
1 

43 
13 

40 
10 

40 
7 

45 
16 

37 
2 

29 
0 

27 
4 

23 
2 

44 
5 

43 
5 

30 
3 

23 
6 

23 

2 

28 

0 

32.8 
5 . 9 

JULES8URG 

MAX 
MIN 

63 
28 

65 
29 

49 
32 

41 
25 

45 

30 

52 
27 

55 
23 

54 
21 

44 
33 

55 
34 

65 
26 

68 
34 

59 
34 

47 
31 

45 
26 

52 
28 

64 

23 

57 
31 

50 
30 

55 
22 

56 

33 

59 
34 

57 
33 

47 

32 

39 
33 

55 
33 

47 
34 

39 

32 

43 
29 

41 
29 

47 

32 

52.1 
29.7 

KASSLER 

MAX 
MIN 

61 

32 

54 

34 

42 
31 

36 
15 

42 
22 

47 
22 

50 
25 

46 
25 

53 
27 

50 
30 

t>6 
28 

62 
28 

59 
36 

43 
31 

49 
19 

55 
19 

67 
30 

58 
38 

50 
31 

53 
27 

61 
35 

58 
25 

48 

29 

42 
28 

43 
29 

56 
24 

45 
34 

35 
28 

36 
25 

35 
28 

50 
26 

50.1 
27.8 

KAUPPMAN  4  SSE 

MAX 
MIN 

60 
28 

58 
25 

51 
29 

39 

16 

43 

26 

45 
23 

48 
19 

49 
28 

42 
27 

52 
24 

61 
24 

63 
24 

58 
24 

34 
15 

35 

1  / 

43 
18 

55 
21 

53 
18 

43 
29 

52 
19 

59 
28 

53 
20 

46 
15 

41 

25 

42 
23 

54 
26 

52 
25 

35 
27 

30 
23 

36 

23 

48 

20 

47.7 
22.9 

LAKE  GEORGE  6  Sw 

MAX 
MIN 

32 
10 

29 
-  8 

35 
17 

29 
7 

34 
14 

32 
-15 

28 

34 

33 

22 

30 
8 

41 
.  4 

43 
-  2 

43 
14 

28 
19 

32 
1 

40 
-  6 

48 
4 

44 
4 

43 
18 

41 
9 

41 
27 

36 
14 

32 
-  2 

27 
13 

36 
11 

39 
4 

39 
11 

28 
1" 

28 

15 

31 
12 

37 
1 

35.3 
7 . 6 

LAKEWOOD 

MAX 
MIN 

55 
31 

59 
31 

52 
27 

41 
20 

42 
25 

40 
28 

45 
24 

48 

2  5 

47 

25 

49 
28 

50 
30 

62 
35 

62 
33 

51 
29 

41 
25 

45 
19 

51 
29 

63 
27 

55 
30 

42 
26 

49 
30 

59 
27 

50 
29 

48 
30 

46 
32 

45 

23 

53 
30 

39 
28 

33 
24 

37 
26 

41 
21 

48.4 
27,3 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

55 
26 

60 
29 

56 
30 

39 
28 

43 
26 

46 
26 

52 
21 

50 
23 

49 
28 

52 
30 

54 
22 

64 
27 

64 

30 

50 
33 

41 
19 

46 

20 

51 
25 

64 
27 

56 
32 

39 
27 

54 
31 

56 
27 

58 
24 

53 
26 

47 
33 

52 
22 

58 

27 

42 
29 

33 
26 

34 
27 

40 
21 

50.3 
26.5 

NEDERLANO  2  NNE 

MAX 
MIN 

43 
25 

47 
24 

44 
18 

27 
-  4 

31 
10 

36 
13 

33 
16 

40 

32 
9 

40 
12 

41 
22 

51 
19 

47 
25 

44 
22 

30 
7 

36 
18 

42 
26 

50 
20 

45 

22 

32 
9 

44 
14 

48 
22 

40.  1 
16,2 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

60 
29 

58 
25 

50 
26 

40 
17 

43 
27 

49 
21 

48 

22 

49 
2 1 

45 
31 

52 
30 

61 
24 

64 
25 

55 
27 

39 
27 

37 
22 

47 
22 

60 
24 

57 
27 

48 

31 

53 
23 

62 
31 

55 
27 

50 
26 

43 
30 

42 
30 

57 
28 

51 
26 

35 
26 

30 
22 

34 
25 

48 

22 

49.1 
25.7 

PARKER  7  E 

MAX 
MIN 

61 
22 

60 
25 

47 
24 

48 
8 

42 
23 

41 
13 

56 
19 

45 
15 

41 
29 

46 
27 

54 
16 

56 
21 

55 
28 

35 
25 

35 
10 

45 
12 

63 
26 

55 
32 

47 
26 

51 
20 

57 
33 

50 
15 

45 
18 

40 
23 

42 

23 

56 
17 

46 
27 

36 
23 

36 
20 

32 
21 

50 
18 

47.5 
21.3 

RED  PEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

46 
27 

46 
25 

40 
18 

34 
-12 

35 
16 

35 
5 

40 
8 

37 
4 

34 
10 

42 
12 

47 
15 

49 
18 

43 

20 

34 
18 

44 
10 

50 
15 

55 
20 

43 
6 

43 
16 

45 
10 

38 

22 

4  1 
10 

30 
18 

44 
20 

45 
12 

39 
18 

26 
18 

20 
15 

33 
12 

36 
0 

39.8 
13.5 

SEDGWICK  5  S 

MAX 
MIN 

59 
33 

62 
32 

54 
30 

39 

21 

42 
29 

48 

28 

50 
25 

so 

25 

43 
33 

53 
33 

62 
28 

65 
31 

58 
31 

45 
30 

45 
24 

49 

23 

62 
28 

57 
30 

50 
33 

59 
24 

55 
30 

56 
31 

54 
32 

47 
31 

36 
31 

52 
31 

49 
30 

36 
29 

37 
24 

35 
28 

45 
31 

50.  1 
29.0 

SPICER 

MAX 
MIN 

40 
15 

40 
14 

33 
15 

26 
-  5 

29 
5 

27 

7 

29 
5 

37 
-10 

39 
4 

31 
5 

40 
9 

44 
10 

40 
19 

27 
18 

29 

10 

39 
8 

46 

20 

43 
10 

47 
10 

36 
16 

34 
1 1 

36 
-  2 

30 
e> 

40 
5 

40 
0 

44 
7 

40 
12 

40 
15 

41 
14 

39 
3 

36.9 
8.  J 

STERLING 

MAX 
MIN 

56 
30 

28 

60 
30 

41 
24 

42 
30 

46 

25 

48 
25 

52 
21 

51 
29 

42 
32 

51 
26 

61 
28 

64 

30 

50 
33 

35 
25 

40 
25 

47 

23 

63 
30 

58 
35 

43 
24 

55 
35 

65 

29 

56 
30 

52 
33 

41 
33 

39 
30 

56 
34 

43 
29 

32 
26 

35 
27 

35 
29 

49.0 
28.6 

HALDEN 

MAX 
MIN 

36 
S 

40 
19 

31 
18 

23 
-10 

27 
5 

29 
4 

35 
5 

29 
-  5 

32 
0 

27 

0 

40 
10 

39 
7 

35 
13 

25 
18 

29 
0 

34 
-  5 

42 
15 

43 
19 

38 
15 

38 
5 

38 
15 

36 
18 

31 
3 

26 
.5 

29 
10 

38 
-  5 

37 
4 

36 
17 

35 
13 

34 
19 

35 
1 

33.6 
8.1 

WATERDALE 

MAX 
MIN 

53 
28 

56 
30 

52 
31 

36 

24 

39 
26 

41 
27 

47 
20 

47 
23 

47 
30 

48     52  58 
26     22  27 
See  Relerence  N 

59     51  40 
32     33  19 
stes  following  Slat] 

41  48 
20  25 
n  Index 

58 
29 

53 
31 

37 
26 

48 
29 

52 
28 

53 
25 

50 
2S 

44 
32 

50 
25 

53 
26 

41 
28 

32 
25 

30 
26 

38 
20 

46.9 
26.4 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MARCH 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  l  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


RIO  GRANDE  OR  A  I  NAG  E 
BASIN  05 

ALAMOSA   WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  SSH 
DEL  NORTE 

GREAT  SANO  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 


45  46 
1*  21 


45      44  42 


37 
-13 


39  39 
20  15 


36  36 
1<>  18 


36  37 

12  9 


42  38 
17  26 


41  38 
22  26 


38  39 

12  15 


38  36 
•12  -18 


37  40 
17  10 


39  39 
5  9 


47  51 
19  21 


49  52 
23  27 


44  49 
13  14 


46  52 
15  15 


45  48 
15  22 


44      43  42 


44      47  52 


45      44  51 


36  40 
22  17 


35  40 
15  17 


33  40 

14 


20 

41  45  45 
30     21  13 


45  42  45 
28     18  16 


44     40  45 


54  51 
19  26 


54  54 
24  25 


53  50 
17  15 


55  51 
17  24 


51  49 
15  21 


51  42 
-10  3 


55  51 
15  30 


15     18  2* 


50  54 
20  19 


50  54 
19  26 


49  51 
17  19 


50  54 
21  19 


49  55 

22  24 


45  46 
.1-5 


50  55 
17  22 


56 
19 


33 
21 


45 
16 


46  50 
17  15 


47  50 
19  19 


49  50 
15  16 


42  49 
17  16 


35  46 
■  6-3 


46  52 
21  18 


43  52 
17  17 


37 

35 

40 

46 

43.4 

14 

24 

18 

13 

19,7 

»] 

31 

39 

40 

42.4 

20 

16 

1  8 

20.2 

40 

37 

42 

46 

42.4 

16 

23 

1  B 

17 

16.7 

40 

32 

42 

49 

44.3 

17 

24 

17 

15 

16.6 

40 

34 

35 

44 

42.2 

22 

23 

15 

12 

19.4 

3' 

34 

39 

42 

39.0 

3 

7 

4 

-12 

-  2.5 

46 

36 

40 

45.4 

21 

26 

19 

U 

19.1 

42 

35 

41 

47 

44.3 

20 

23 

16 

19 

20.0 

49 

42 

43 

45 

44.9 

16 

24 

19 

21 

17.4 

27 

28 

27 

30 

30.7 

17 

15 

10 

0 

7.0 

S««  R«I«r«nc*  Not.*  Following  Station  lnd«x 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


MARCH  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

c 

o-„ 

CO 

0) 

ion  of 
1  mile 

of 

t  mile 

Sta 

ndard  of  Time 
MOUNTAIN 

o. 

CK 

.50-. 99 

CK 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Resull 
Direct 

Resull 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

o 

3 

■»* 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

Al    A  M  fl  C  A      l.lCn  AD 

ALA"UoA    WbU  Ar 

«• 

82 

58 

52 

79 

4 

7 

2 

1 

0 

0 

14 

m 

6.2 

COLORADO  SPRING  WSO  AP 

1 

5.5 

13.7 

39+  + 

35 

24 

66 

53 

45 

63 

8 

5 

5 

0 

0 

0 

18 

7.0 

DENVER  WSFO  AP 

10 

1.4 

9.3 

41 

NW 

13 

68 

44 

45 

65 

4 

9 

4 

1 

0 

0 

18 

59 

6.6 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

5 

1.5 

9.7 

32 

SW 

20 

73 

52 

42 

67 

6 

8 

3 

0 

0 

0 

17 

56 

6.6 

PUEBLO  WSO  AP 

2 

4.3 

11.1 

55 

NW 

13 

74 

53 

41 

64 

9 

1 

5 

0 

0 

0 

15 

66 

6.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

COLORADO 

 MARCH  1973 


■3 

4> 

Day  of  month 

0> 

o* 

Station 

ep 

1 

nj 
n 

Q 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

4) 
> 

1  IN) 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PM 

46 

46 

47 

43 

44 

49 

46 

46 

46 

46 

46 

51 

47 

42 

49 

51 

51 

48 

54 

52 

46 

46 

49 

49 

51 

5i 

54 

53 

52 

52 

54 

48.6 

4 

5PM 

♦  5 

♦5 

44 

42 

43 

43 

45 

45 

45 

45 

45 

48 

46 

42 

47 

48 

49 

47 

52 

50 

45 

45 

48 

48 

49 

52 

52 

51 

50 

50 

47.0 

8 

5PM 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

42 

43 

43 

43 

43 

45 

45 

42 

43 

45 

45 

46 

47 

47 

45 

44 

45 

4b 

46 

48 

48 

48 

47 

47 

47 

44.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


MARCH  1973 


Station 

Day 

Of  Month 

Total 
Avg. 

2 

4 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  • 

* 

COLORADO 

ORAINACE 

BASIN 

02 

MONTROSE 

NO  1 

EVAP 

.Of 

.14 

•  1] 

.Of 

.  H 

.1' 

.0" 

.11 

.1! 

.11 

.0" 

.0 

•  IC 

- 

HINC 

It 

21 

22 

31 

35 

23 

27 

24 

13 

20 

41 

ie 

36 

34 

26 

24 

3i 

<.c 

it 

3C 

6i 

41 

42 

4! 

4; 

2! 

3- 

*; 

2< 

2! 

2' 

981 

MAX 

6i 

62 

6i 

4! 

6C 

5' 

5- 

6' 

6i 

52 

5< 

5( 

51 

- 

MIN 

31 

3E 

31 

3! 

34 

3( 

3i 

3! 

31 

3f 

3< 

3( 

3i 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  color.™ 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.7 

1.0 

2 

3.1 
T 

1.1 
2 
.3 

2 
.3 

2.4 

.3 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

.6 

1 

T 

1.8 

T 

1 

2.2 

T 

2.4 
1 
.2 

1 

FOROER  8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

2.0 

1.9 

6.0 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3 

3 

13 

8 

PUEBLO  WSO  AC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.3 
T 

.2 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 
T 

3.7 
1 

ROCKY  FORD  2  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1.6 

7.0 
7 

.4 

3 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

2.0 
T 

7 

3.5 
9 

a 

8 

3.0 

10 

1.5 

10 

9 

8 

6 

4.0 

10 

1.5 

10 

2.0 
11 

10 

9 

8 

2.0 

7 

6 

T 

6 

5 

T 

9 

4.0 
9 

2.0 
10 

9 

3.0 
12 

1.5 

12 

2.0 
14 

3.0 
16 

16 

SPR I NGF I ELO  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.0 

12.0 
2 

.5 

4.0 

10.0 
12 

4.0 

15 

TRINIDAD   F A A  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

.3 
T 

T 

T 

2.0 

T 

6.7 

1.0 

7 

T 

6 

3 

T 

1 

1.0 

3.2 

2 

6.4 
6 

T 

8 

WESTC  L I FFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.S 

3.0 

2.0 

6.5 

9 

T 

T 

1.0 

T 

3.C 
I 

4.C 
i 

1 

•       •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALT6NBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

9 

9 

9 

3.0 

7 

.4 

6 

5 

.5 
9 

4 

3 

3 

2 

3.0 
4 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

.6 

2.0 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

23 

23 

2.5 

24 

23 

2.5 

25 

2.7 

26 

T 

24 

.5 

23 

1.4 

24 

22 

22 

22 

4.0 

24 

3.5 
26 

T 

24 

23 

23 

20 

1.0 
20 

17 

4.0 
21 

T 

ie 

T 

17 

T 

16 

16 

14 

2.0 
15 

13 

2.1 
16 

12 

6ERTH0UD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 
32 

T 
51 

6.0 

57 

2.0 

57 

1.0 

56 

4.0 

58 

1.0 

57 

56 

1.0 

57 

3.0 

58 

56 

55 

53 

6.0 

58 

3.0 
59 

T 
58 

57 

55 

5.0 

60 

58 

57 

5.0 

62 

60 

3.0 

62 

3.0 

63 

61 

61 

1.0 
61 

1.0 
61 

60 

1.0 
60 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4 

4 

2 

1 

CEOAREDGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

T 

T 

T 

4.5 

1 

T 

1 

T 

3.0 
T 

1.5 

.7 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

1.0 

1.0 

11 

2.0 

12 

2.0 

1.0 

1.0 

T 

T 

COLLBRAN  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

9 

9 

9 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2 

] 

1 

1 

3.0 
3 

- 

corte: 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

I 

1.1 

^ 

T 

6 

T 

b 

2.2 
6 

e 

6 

5 

.2 

! 

4 

4 

T 

3 

1.3 

3 

.3 

2 

T 

2 

1 

3.7 

1 

1 

i.a 
1 

T 

.8 

.7 

T 

T 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 

44 

2.0 
43 

42 

4.5 

45 

2.0 
45 

45 

44 

3.0 
48 

T 

46 

46 

44 

4.5 
48 

3.0 
48 

47 

46 

45 

T 

45 

.5 

44 

43 

3.5 
45 

2.5 
45 

T 

44 

44 

43 

43 

2.5 

45 

1.9 

46 

.5 

47 

46 

46 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6 

8 

T 

5 

2.0 
t 

1.0 

t 

T 

9 

9 

T 

■ 

1.0 

6 

5 

4 

T 

t 

T 

T 

3 

3 

2 

3 

1.0 

] 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
T 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

lb 

T 
16 

16 

.: 

16 

.5 

16 

.5 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

T 

12 

1.5 
11 

.4 

11 

1( 

10 

e 

T 

7 

6 

4 

T 

2 

T 

1 

i 

] 

T 

T 

T 

.5 

T 

5.8 

T 

T 

.T. 
T 

OURANGQ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

EAGLE   FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

1.1 
9 

T 

5 

T 

9 

.6 

4 

T 

4 

T 

4 

2 

T 

2 

.2 

: 

2 

1 

.4 

1 

1 

T 

1 

1 

i 

T 
T 

.1 

T 
T 

T 

.1 

.1 

.5 

T 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

GRAND  JUNCTION  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
wTR  EOUIV 

T 

T 

.1 

.7 

1 

.2 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.1 

.2 

T 

GRAND  LAKE   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

.5 
20 

20 

.5 

20 

2C 

4.C 

24 

24 

23 

23 

22 

T 

22 

2 1 

2C 

2.0 
22 

12.0 
28 

zi 

Zi 

24 

23 

.5 

23 

23 

T 

22 

T 

22 

T 

22 

22 

3.C 

2* 

23 

22 

21 

20 

19 

1 9 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

3.0 

6.0 

3.0 

3.0 

MAYBE  L  L 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1.0 

6 

6 

4 

3 

t 

4 

3 

7.0 
5 

4 

3 

2 

2 

MEEKER  NO.  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2.0 
■ 

2 

] 

5.0 

3 

3 

1.5 

1 

2.3 

j 

4.C 
5 

I 

.9 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFAL L 
SN  ON  GND 

NORTHDALt 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

18 

6.0 

23 

21 

4.5 

24 

.3 

23 

22 

.5 

22 

3.0 

24 

2: 

2i 

21 

6.5 

25 

.1 

2! 

ZI 

22 

21 

21 

2C 

H 

4.0 

21 

20 

T 

19 

.7 

20 

19 

19 

6.0 
24 

20 

.5 

21 

21 

20 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

a 

8 

7 

1 

2.0 

a 

T 

7 

6 

6 

5.0 

11 

9 

7 

i 

4.0 

10 

8 

T 

T 

1.0 
1 

2.0 
T 

2.0 
T 

2.0 
T 

2.0 
T 

4.0 
2 

T 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  Colorado 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

PARADOX 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.2 

T 

.5 

.2 

T 

S I LVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

34 

34 

32 

4.0 

36 

T 

36 

T 

36 

l.C 

31 

4.C 
41 

38 

36 

2.0 
38 

2.C 

4C 

T 

4C 

38 

38 

38 

T 
36 

36 

3! 

e.c 

4C 

T 

4C 

38 

38 

36 

34 

4.C 
38 

l.C 

39 

2.C 

4] 

T 

4C 

38 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

23 

l.S 
23 

1.9 

22 

21 

9.0 

24 

l.C 

24 

23 

22 

20 

19 

n 

13 

2.5 
15 

2.8 
18 

18 

15 

13 

12 

1C 

7 

4.3 

1 

6 

4 

4 

3.C 

3 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

l.C 

2.3 

2 

T 

2 

2 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

l.C 
1 

l.C 

.2 
1 

1.1 

1.5 

2 

.1 

4 

.S 

2 

.4 

4 

HOLVOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
2 

T 

1 

T 
T 

T 

l.C 

1 

T 
T 

2.0 

*     a  • 

Platte  drainage 
basin  0* 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.3 
1 

1.0 

T 

1.1 

T 

2.2 
1 

T 

T 

T 

3.1 
T 

T 

2.1 

2 

.q 

i 

.4 
T 

BVERS  s  ne 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

2 

1 

T 

T 

1 

1 

T 

T 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
I 

.5 

T 

4.C 

4.0 

6.C 

2 

l.C 

l.C 
T 

T 

DENVER  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.6 

A. 2 

2 

T 

2 
•  2 

T 

2 

2 

T 

T 
T 

.9 

.1 
T 

.1 
T 

T 

2.2 

.7 

■ 

T 

.8 

T 

.5 

2.3 
2 

T 

.4 

1.1 
1 

.1 

1 

.5 

T 

T 

EVERGREEN 

SNOWFALL 

>N    UN  GNU 

6.5 

.5 

4.5 

3.0 

4.5 

l.C 

1.0 

l.C 

.5 

7 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  gnc 

T 

.1 

T 

1.3 

.; 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.0 

1.5 

JONES  PASS  2  e 

SNOWFALL 
cm  hn  i*mt 

2.0 

32 

3! 

2.C 

.! 

.: 

l.C 

T 

T 

2.C 

34 

5.! 

T 

2.C 

1.5 

.5 

31 

l.C 

.! 

2.C 

T 

LAKE  GEORGE  S  SM 

SNOWFALL 

Chi   nu  rwr 
5rJ    UN  uNU 

2.5 

2.C 

.( 

.: 

.! 

l.C 

T 

T 

• 

l.C 

.5 

] 

] 

T 

] 

T 

2.C 

3.C 

3 

T 

T 

T 

T 

PARKER  7  E 

SNOWFALL 

SN  ON  gnc 

3.C 

T 

T 

T 

T 

4.C 

T 

4.0 

i 

T 

2.C 

T 

l.C 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.6 

T 

.: 

T 

T 

6.C 

7.< 

2.0 

1 

T 

1 

T 

2.! 

.! 

SEDGWICK  S  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
4 

2 

l 

T 

.5 

1.5 

10 

SP I C  ER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

11 

- 

3.0 
12 

4.0 

3.0 

3.0 

T 

4.0 

9 

a 

.8 

10 

- 

c  unuc  A  1  1 
SNU«r ALL 

SN  ON  GND 

1  •  c 

1 

1 

2 . 0 

2 

2.5 
4 

4 

1 

- 

• ! 

1 

. ! 

■  j 
T 

1.3 

•      *  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  F.OUIV 

T 

T 

1.5 

T 

1.0 
T 

T 
T 

T 

T 

1.7 
T 

2.2 

1 

T 

T 

3.8 

T 
T 

.6 

2.3 

11.4 

T 

6 
.5 

.6 

T 

4.1 

2 
.2 

T 
T 

GREAT  SANO  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

A 

T 

4 

2.0 

4 

4 

4 

4 

.5 

4 

3 

T 

2 

2 

1 

6.0 

1 

i 

3 

2 

1 

1.0 

1 

T 

T 

4.0 

T 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


COLORADO 
MARCH  1973 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

0109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

8A 

c 

011« 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

10 

103 

13 

4663 

MID 

MID 

H 

R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

C  HJ 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

C 

0214 

02 

GARFIELD 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

54 

107 

55 

8701 

5P 

0242 

01 

LINCOLN 

1 

38 

54 

103 

39 

5420 

6P 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

c 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

10400 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

21 

106 

23 

10965 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

11 

4020 

c 

0343 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

11 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

C  H 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

0514 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

0571 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

0629 

04 

LARIMER 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

0797 

02 

GUNNI SON 

2 

38 

23 

107 

13 

7630 

5P 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

11 

3647 

8A 

8A 

8A 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

01 

105 

16 

5400 

C 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

0895 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

0898 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

19 

4850 

5P 

5P 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

41 

9760 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7A 

H 

1126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

C 

1157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

1179 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

104 

15 

5200 

6P 

6P 

C  H 

1186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

1236 

04 

LARIMER 

4 

40 

31 

105 

54 

10301 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

1294 

01 

FREMDNT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

5P 

1384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

8A 

8A 

C 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

C  H 

1458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8A 

8A 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

C 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

5647 

8A 

8A 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

21 

4250 

4P 

4P 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

11 

11400 

8A 

8A 

1693 

01 

FREMDNT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

C 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

1C6 

46 

8000 

8A 

8A 

C  H 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6145 

MID 

MID 

HJ 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

R 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

C 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

IIP 

C  H 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8855 

5P 

5P 

C  H 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

C 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

R 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

R 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

STATION 


OBSERVER 


AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AP 

ALAMOSA  WSO  AP 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

AMES 

AMY 

ANTERO  RESERVOIR 
APEX   1  W 
ARAPAHO  RIDGE 

ARAPAHOE 
AROYA  6  NE 
ASPEN 
BAILEY 
BASALT 

BEAVER  RESERVOIR 
BENNETT  CREEK 
BE RTHOUD  PASS 
BLANCA 

BLUE  MESA  LAKE 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 

BONNY  LAKE 

BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BRECKENR I DGE 

BRIGGSDALE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

BUENA  VISTA 
BUENA  VISTA  5  NE 
BUFFALO  PARK   1  N 
BURLINGTON 
BURLINGTON  12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CAMERON  PASS 
CAMPQ  7  S 

CANON  CITY 

CASCADE 

CASTLE  ROCK 

CEDAREDGE 

CENTER  4  SSW 

CHEESMAN 

CHERAW 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
CIMARRON 

CLIFF  LAKES 
CLIMAX 

COALDALE   1  NW 
COALDALE   2  SW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  2  SW 
COLORADO  NAT  MQN 
COLORADO  SPRGS  WSO  AP 
COLUMBINE 
CONIFER  3  NE 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  NW 
CUCHARAS  DAM 
CUMBRES 
DEADMAN  HILL 
DEER  TRAIL 
DELHI 
DEL  NORTE 


USDA  CEN  GR  PLAINS  F D 
FED  AVIATION  AGENCY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
S  MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

INACTIVE  10/19/72 
MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
INACTIVE  7/1/72 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  ETHEL  KESTER 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

AGENT/   D  L  RGW  RR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLATT 
NAT,   BUR.   OF  STANDARDS 
MRS  ELSIE   E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
LOREN  R  ENYE ART 
THOMAS  W.  STAPLETDN 
BUREAU  OF  SPORT  F   E  WLO 

LLOYD  R  SWEDHIN 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
S  MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 

INACTIVE  6/26/72 
MRS  AURORA  A  NAVARRO 
MRS.   SHIRLEY  DIEDRICH 
PUBLIC  SERVICE  CO 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
FRED  C.  TANNER 

WARDEN  PENITENTIARY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GEORGE  KOBALT 
MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 
SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
W.   H.  NEWBERRY 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CLIMAX  MOLYBDENUM  CU 
R  L  8 ANT A 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD  F  KREUGER 
MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 
SUPT  COLO  NAT  MON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ADDALINE  L  JOHNSON 

MDNTEZUMA  VAL  IRRIG 
MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
INACTIVE  10/1/71 
ARCHER  B  CRISP 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
EVERITT  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DELTA  3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

38 

46 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KDTA 

DENVER  WSO  AP 

R 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#DENVER  WSD/SC 

R 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

MID 

MID 

C 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGLAS 

<* 

39 

17 

105 

05 

8480 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON  1  E 

2281 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

dinosaur  natl  monument 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

5921 

5P 

5P 

c 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS  MARGARET  T  CRQWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V.O.  HODGES 

DURANGG 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

c 

H 

JOHN  W.  ERTEL 

E  ADS 

2446 

01 

KIOWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5P 

c 

JOHN  E.  JACOBS 

EAGLE  FAA  AP 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MID 

MID 

C 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE   1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

2511 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUST AVE  SCHNEPP 

CIECTRA  LAKE 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

B  3  9  £ 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELL  ICOTT 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS  LEOLA  E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

19 

6997 

5P 

5P 

c 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP  MTN  3  SE 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

FLEMING  1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FORDER  8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38 

33 

103 

41 

4739 

6P 

6P 

c 

H 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

c 

H 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FORT  LUPTON   1  N 

3027 

04 

WELD 

40 

06 

104 

49 

488E 

5P 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

4321 

8A 

9A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7A 

c 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

FOWLER   1  SE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

4328 

7A 

EDWARD  R.  FELLHAUER 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

IIP 

UP 

H 

RUNALO  R  TUCKER 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

z 

39 

10 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

JOHN  F.  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANU 

1 

37 

46 

105 

11 

6955 

5P 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY   1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5P 

3P 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA  1  W 

3258 

03 

LINCOLN 

39 

17 

103 

32 

5603 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS.   LINDA  L.  TERRY 

GLADE   PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5  P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

02 

GARF  I  ELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

c 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

4710 

8A 

8A 

8A 

G 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE   1  NW 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

11 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

c 

U  3  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

3P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

41 

8667 

5P 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

c 

WILLIAM  R.  STEWART 

GRFAT    SAND   DUNES  NM 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

0  J.  C  V 

5  P 

5  P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

35^6 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

41 

4648 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

c 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

c 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GROVER   10  W 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

51 

104 

24 

5090 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY  10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HASWELL 

fl  7  f 

n  l 
w  1 

KIOWA 

i 

l 

Tt  O 
J  O 

5  7 

i  "J  3 

L  U 

4535 

A  D 

o  r 

INACTIVE  12/19/72 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

592J 

6P 

MRS   LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL   D  WRIGHT 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

339Q 

7A 

7A 

H. 

W  R  DAVIS 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

F   B  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  £  FISH  DEP 

HO  YT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES  F ■  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS  BARBARA  L  MATTIX 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY   ilF    IDAHO  SPRINGS 

I  DAL  I  A  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZIQN 

IGNACIO  1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

56 

3814 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION 
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DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

41 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

KARVAL 

4444 

01 

L  INCQLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

KAUFFMAN  4  SSE 

R 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

c 

KINGS  CANYQN  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

c 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

sp 

KREMML I NG 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

c 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

OTERD 

1 

38 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

LAKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

IIP 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3891 

5P 

5P 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

LE ADVI  LLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

18 

10158 

IIP 

hp 

LEAOVILLE   10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

1 100C 

LEROY  7  WSW 

4945 

02 

LOGAN 

3 

40 

29 

103 

01 

4390 

6A 

LIMON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

11 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

KID  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5145 

c 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

MANC  OS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

2 1 

108 

18 

70 1  £ 

sp 

MAN  I TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6606 

c 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

1 1330 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5  P 

5P 

MONTE   VISTA  RFFUGF 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

J 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5  P 

MDNTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

36 

29 

107 

53 

583C 

7A 

7A 

H 

MORRISON  1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

600C 

c 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

11 

8890 

c 

NEDERL AND  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

NORTHDALE 

5970 

02, 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5P 

5P 

H 

NORTH  LAKE 

5990 

0! 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

ftp 

6P 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

108 

17 

7017 

6P 

6P 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

J 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

8  A 

OTIS   11  NE 

6192 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

OURAY 

6202 

02 

DURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

774C 

5P 

5P 

c 

H 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4780 

7A 

7A 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

PAOLI 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

PAONI A 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

35 

5693 

7P 

7P 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

PARKER  7  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

31 

104 

39 

6170 

5P 

5P 

c 

H 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

54ld 

8A 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

PLATORO  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6860 

C 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

PUEBLO  WSO  AP 

R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8A 

c 

HJ 

OBSERVER 


BOARD  OF   WATER  COMM 
MUNICIPAL  PWR  PLANT 
MRS.   KATHRYN  M.  INNESS 
DENVER  WATER  COM 
MISS  THYRA  M  NELSON 
NATL   WEATHER  SERVICE 
ROBERT  L  P L ATT 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
US  SOIL  CON  SERVICE 
EDWIN  A  ■  LAFFERTY 

NEIL  W.  HASSLER 
JAMES  R  PICKENPAUGH 
FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  MILDRED  MENDENHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
COLO  SPGS  WTR  WORKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
ETHEL  MONTGOMERY 
LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 
INACTIVE  6/1/71 

J.   LEROY  WINGENBACK 
NATL   WEATHER  SERVICE 
GILBERT  LlNDSTROM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
COLO  GAME  6  FISH  DEP 
GT  WEST  SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 
S  NATL.  WEATHER  SERVICE 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
CLETUS  M.   GILL  ELAND 

MRS.   EDGAR  A.  NOL AND 
MAN  I TQU  SPPGS  HYDRO  PL 
JOHN  W  DOLE 

MRS.   CHARLENE   E.  SCOTT 
K.   JAMES  COOK 
BUREAU  OF  RECLAMAT IUN 
D.   J.  BALDWIN 
PARK  SUPERINTENDENT 
GEORGE  R.  MACKEEN 
WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 
COLO  WATER  CON  BOARD 
UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 
RAYMOND  P  BUCKLES 
JOHN  A  Z EMBER 
THOMAS  E.  PLATT 
K.D.THOMPSON 
MRS   I   F  SHUTT 
GLEN  C  COEN 
JOSEPH  L  HANNIGAN 

MERRILL  V  HANSEN 
TWIN  LAKES  R  U  CO 
KENNETH  GLENN 
DDNALD  N .  DOUGHERTY 
GLEN  D  EDMONDS 
TOWN  OF  PALISADE 

INACTIVE  1/1/71 
DUANE  C  HANSON 
LEE  W  SCHNIEDER 
MELVIN  A.  BENCICH 

CHALMER  M  GARBER 
LOUIS  D  RUGGLES 
U.S.  FOREST  SERVICE 
INACTIVE  1/12/73 
0,   WAYNE  MUSTAIN 
MRS  MARY  F  MC  CLUER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
DON  W  CLEVER 
INACTIVE  2/1/71 
NATL  WEATHER  SERVICE 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
MARCH  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

36 

11 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7A 

CF  t  I  STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGE  L  Y 

6832 

02 

sin  Blanco 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TDWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

0723 

04 

LARIMER 

4 

40 

l  n  5 
1U3 

8237 

R  D 

j  r 

S  D 

J  r 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

MID 

c 

MRS  MAX  I NE  C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

S 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  ESE 

7167 

01 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4178 

5P 

5P 

H 

COLO  EXP  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

MR  W  M  HASTY 

^  Af.ll  Af  HE 

7337 

05 

SAGUAfHF 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

CLARFNCE   R  IfKES 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

0 1 

CHAFFEE 

1 

o  0 

32 

1  uo 

03 

74  8  6 

IIP 

1  1  D 

1  i  r 

DWIGHT  N ,  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7965 

c 

CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

ALVIN  L  WINTZ 

S ARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

106 

26 

8465 

6P 

BERNARD   (N)  IRBY 

SE  DAL  I  A  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  B L ANFQRD 

SEDGWICK  5  S  R 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

51 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  D  MUNSQN 

S  E I  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

52 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

LINCOLN 

3 

39 

33 

103 

21 

5180 

c 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

14 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKF 

7648 

04 

BOUL  DF  R 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  C LB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

D  ( 

23 

106 

2  4 

9300 

5 

DALE  SPENCER 

S I L VERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

5P 

C 

H 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

106 

28 

8380 

5P 

3P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4405 

6P 

HERBERT  E  HQMSHERj  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

11500 

7P 

FRANK  A,  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

s5 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULfH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

S 

NATL   WEATHER  SERVICE 

STON I NGTQN 

TOO) 

0 1 

BACA 

1 

"X~J 

1  r 

1  U  d. 

1  1 

3801 

A  D 

or 

MRS  ARMILDA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

22 

9685 

8A 

8A 

8A 

c 

U.S.  BUREAU  OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE   1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMMITVI LLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

11350 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY  10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOrIN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

3P 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLURIDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERC 10  4  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

a.  H  -J      Mil  1  I  IMJ 

1 

37 

05 

105 

03 

8040 

c 

IDANITA   G  TDRRFS 

TRINIDAD 

8429 

0 1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

10 

104 

2  9 

6030 

5P 

5  P 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

15 

104 

20 

5746 

MID 

MID 

c 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

9P 

TWIN  LAKES  RESERV-CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

5, 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E  a  TURNER 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VALLECITQ  OAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE  RIVER  IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

cn    cni  riDAnn  pnwFR  rn 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FUR D 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  DONDHOE 

WALSENBURG  PQWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6221 

5P 

5P 

c 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

3A 

WILLIAM  Ct  DAVIS 

WESTC  L  I  FFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANKIN 

WETMQRE  9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD  R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

e 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38 

55 

107 

31 

5960 

C 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR  1  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40 

29 

104 

54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39 

54 

105 

46 

9058 

84 

DENVER  BD  OF  WATER  C 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37 

29 

106 

47 

10642 

8A 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PUSS  4  W 

9183 

02 

MINERAL 

2 

37 

29 

106 

52 

9425 

S 
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STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSFRVFR 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105 

05 

7760 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WR  AY 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102 

14 

3560 

5P 

9P 

HARLAN  A  ZI0N 

YAMPA 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106 

54 

7892 

6P 

6P 

FLOYD  M ■ MONTGOMERY 

YELLOW  JACKET  2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  31 

108 

45 

6860 

7P 

7P 

ARTHUR  WILSON 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102 

44 

4125 

6P 

6P 

GEORGE  0.  VAUGHN 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


288011Oo?1tonfnr^i?hPn^dlnB  n^  climate  of  thls  State  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building    Asheville    N  C 

Z8801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State! 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  „     .  „ 

movement  m  miles       Monthiy  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  Sally  temperatures  from  114       In  "Supplement     Data"  t^t 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  directions  anS  speeds  divided  by  the  number  or  observations 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 

Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 

table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for  the 

24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  hv  fo„fn„f„  (.,,     4       ...  „. 

¥Tnd-tableT    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  WinS  table  are  extremes  of  temperature  or  water  ^pan  as  recorded  dur.nf  '^hEvaP°ra"°n  «« 

Sil1!!^^  ^'success^' 'JSSSi^^JS^^^^}^S^  and'oV"  **  "^i 

in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  S£ irt^toS';,  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ofthi'fb^letfn.  M°nthly  ^  SeaSO"al  SnOW,aU  and  heatl°g  d6gree  dayS  for  the  12  raonths  endtn*  "lth  '"e  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 
  Alamosa  WSO 

Bonny  Dam 

Estes  Park 

Green  Mountain  Dam 

Montrose  No  1 

Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,  painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE : Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE..  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  colun  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,     rice  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  Nr tional  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 


U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N.C.  28801 
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U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
LAMAR 

LOWEST  TEMPERATURE 
TAYLOR  PARK 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HAWTHORNE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CENTER  4  SSW 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
AKRON  4  E  // 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
MESA  LAKES  RESORT 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
MESA  LAKES  RESORT 


86  DATE  28 
27       DATE  08 

6.20 
.17 

1.82  DATE  25 
99.5 

87  DATE  08 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


COLORADO 
APRIL  1973 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

fcl 
2  jj 
>  J 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

g 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

u 

5  s 

Total 

#       *  * 

Arkansas  drainage 

BASIN  01 

BRANSON 

buena  vista 

51.1 

21,9 

36.5 

-  4.8 

65 

27 

-  9 

8 

849 

.60 

- 

.56 

.38 

7 

4.0 

2 

0 

0 

L  ANUIN  til" 

57#0 

34.6 

4  5.8 

Z6 

+ 

1 2 

570 

2 

|  i 

Q 

,  2C 

.52 

7 

8.6 

J 

] 

0 

COLORADO   SPRCS   WSO  AP 

52  ■  1 

29.6 

40.9 

—  4.7 

74 

28 

1 5 

9  + 

715 

2 

1 6 

1.72 

,41 

•  66 

25 

11.2 

_ 
\ 

3  + 

5 

] 

0 

DELHI 

59.  2 

27,4 

43.3 

82 

29  + 

3 

1 3 

646 

0 

0 

19 

0 

1.02 

.  30 

11.0 

7 

3  + 

5 

c 

0 

E  ADS 

61,  8 

31*1 

46.5 

82 

28 

15 

10+ 

550 

0 

1 

J? 

1.04 

.35 

.45 

25 

3 

0 

0 

PURLtR    0  b 

59,7 

27.8 

43.8 

60 

28 

15 

10 

632 

0 

2 

24 

*J 

1.13 

.69 

25 

6.0 

6 

7 

2 

1 

0 

HOL  L  Y 

58  •  4M 

32. 4M 

45  •  4M 

82 

15 

17 

10 

578 

0 

1 

0 

.59 

.  37 

28 

3.0 

2 

0 

0 

inukl     MADTTM  HAM 

JJHr>    FIAKI  I  IN  UAH 

59.3 

33.2 

46.3 

85 

30  + 

18 

10  + 

554 

0 

1 3 

0 

.96 

.62 

25 

2 

7  + 

3 

] 

0 

KIT  CARSON 

62, 1 

29,6 

45  •  9 

8  1 

28 

13 

10 

565 

0 

1 

2  0 

0 

•  84 

.  33 

2  5 

4.0 

4 

7 

3 

0 

0 

L A   JUNTA   F A A   A P 

61.2 

34.  1 

47.7 

85 

28 

19 

8 

513 

0 

1 2 

0 

1  .07 

.59 

25 

4.3 

3 

1 

3 

1 

0 

LAMAR 

62.9 

33  •  2 

48.1 

-  4.7 

86 

28 

19 

10 

503 

0 

0 

l 

0 

1.38 

.08 

.49 

30 

4.0 

S 

2  + 

4 

0 

0 

LAS   AN  I  MAS 

63.5 

32.0 

47.8 

-  6.4 

84 

28 

18 

10 

510 

0 

0 

1  i 

0 

1  •  40 

.  20 

.  50 

25 

3.0 

3 

7 

5 

1 

0 

LEADVILLE 

37. 1 

10.0 

23.6 

-  8.6 

50 

29 

-15 

8 

1236 

0 

?  0 

1.61 

- 

.22 

.33 

15 

2B.5 

24 

16 

8 

0 

0 

L  I  HON  WSMD 

51.7 

2  5.6 

38.8 

75 

28 

9 

10  + 

780 

0 

3 

26 

0 

1.83 

.63 

30 

6.3 

2 

8 

4 

2 

0 

NORTH  LAKE 

46.4 

16.8 

31.6 

61 

29  + 

-  5 

9 

993 

0 

3 

30 

3 

2.41 

.  1 1 

.  64 

7 

14 

7 

7 

] 

o 

PALMER  LAKE 

50. OM 

24  ,4M 

37. 2M 

70 

29 

7 

8 

827 

0 

3 

24 

0 

5.76 

1.79 

3 

57.0 

8 

4 

2 

PUEBLOWSOAP                  /  /  r 

61,0 

33.0 

47.0 

-  3.7 

81 

29 

21 

8 

532 

0 

0 

1 1 

c 

1  . 64 

.46 

.  52 

30 

4.6 

2 

6 

5 

1 

0 

diicdi  n    A  CCu 
rUEDLLI    0     S  3  W 

57,7 

29.3 

43 . 5 

80 

29 

14 

8 

640 

0 

1 

20 

•  53 

.  17 

6 

2  .  3 

2 

8 

2 

0 

0 

ROCKY   FDRD  2  SE 

62,7 

31.4 

47. 1 

-  5.2 

83 

28 

18 

8  + 

531 

0 

0 

16 

0 

,  97 

- 

.48 

.44 

25 

2.2 

2 

7 

3 

0 

0 

RUXTQN  PARK 

36. 1 

13.6 

25.0 

52 

28 

-  6 

8 

1196 

0 

30 

4 

4.99 

1.61 

2 

64.0 

45 

3 

8 

3 

2 

RYE 

56.6 

23.6 

40.1 

80 

29 

0 

8 

741 

0 

; 
1 

2  i> 

1 

4.55 

1.30 

7 

8 

4 

2 

S  AL I  DA   3  W 

51.6 

23.4 

37.5 

67 

26 

-  8 

8 

818 

0 

2  °* 

1 

.48 

.45 

7 

8.9 

8 

8  + 

1 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW           / / 

58.7 

31.1 

44.9 

82 

28 

14 

9 

596 

0 

2 

1  fc 

0 

1.25 

.  57 

25 

3 . 3 

3 

7 

3 

2 

0 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

40. OM 

7  .  6M 

23. 8M 

52 

30 

-10 

9 

1229 

0 

2.12 

.69 

9 

26.0 

40 

11 

6 

1 

0 

t  a  i*  h  w  v    in  cc 
1  A L U N T    1  U  St 

61.0 

29 .  OM 

45. OM 

81 

26 

14 

8 

604 

0 

0 

20 

0 

1.59 

1.07 

25 

5.5 

4 

7 

3 

1 

1 

1  R  I IN  I V  A  V 

55.1 

29.3 

42.2 

74 

29 

11 

9 

675 

0 

2 

1.22 

.32 

26 

6 

7  + 

5 

C 

0 

TBIMTriAH    CAA  AO 
1  K  J  IN  i  U  A  U    r  A  A  fir 

55.7 

29.5 

42.6 

60 

28 

9 

8 

662 

0 

2 

18 

0 

1,00 

.28 

7 

7.0 

5 

9 

4 

0 

0 

Tut  ki     |    A  v  c  r  SC^EDwriTD 

40, 1 

10.8 

25.5 

54 

29 

-11 

1 0 

1178 

7 

30 

s 

•  46 

.22 

7 

10 

7 

1 

C 

0 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

43.4 

16.1 

29.8 

59 

30 

-  4 

7 

1049 

0 

2 

30 

2 

3.64 

1.22 

25 

12 

25 

7 

4 

1 

VJ  A  1  5CMBIIDT    onuPR    Di  aNT 

55.1 

29.2 

42.2 

74 

28 

3 

8 

680 

0 

2 

1  7 

0 

2,04 

.67 

25 

22.0 

6 

7 

5 

1 

0 

WALSH 

E  ^  '  ^  U 

33.4 

47.2 

82 

2  8 

17 

o  + 

526 

0 

1 3 

" 

•  34 

26 

2.5 

1 

3 

C 

0 

lucctci  rcct 

Hti  1  LLlrrt 

5  0  *  2  M 

18. 7M 

34  •  5 M 

!k7 

2  8 

6 

909 

0 

2  6 

.64 

•  1 9 

3 

17.0 

"l 

jj 

c 

0 

WETHORE   9  S 

50.0 

22.4 

36.2 

67 

29 

0 

6 

855 

0 

3 

26 

1 

2.70 

*  92 

41,0 

23 

2 

0 

DIVISION 

40.  1 

-  6.8 

1  .69 

.01 

13.7 

rni  no  Ann  no  a  twatc 

BASIN  02 

AL  TENB  E  R  N 

57.5 

29,0 

43.3 

73 

28 

10 

B 

648 

g 

2  2 

.94 

.29 

30 

4 

0 

0 

ASPEN 

<-6.2 

20.6 

33.4 

62 

28 

-  1 

8 

940 

0 

2  9 

1 

2.70 

1.14 

15 

24.6 

12 

15 

1 

BERTHOUD  PASS 

30.9 

7.4 

19.2 

45 

29 

-12 

8 

1371 

0 

L  5 

«S 

5.74 

•  87 

19 

74.  5 

86 

26 

13 

6 

0  J 

54.  1 

23.1 

38.6 

69 

28 

-  4 

8 

784 

0 

0 

27 

1 

1.15 

.40 

8 

3 

0 

0  i 

BROWNS   PARK  REFUGE 

54.2 

26 .  2M 

40 .  2M 

68 

27 

5 

8 

740 

0 

0 

22 

0 

1 .37 

.69 

1 8 

4.0 

3 

1 

0 

56.6 

30.4 

43.5 

-  4.6 

72 

28 

12 

8 

639 

0 

1  9 

0 

.43 

.69 

.25 

25 

2 

0 

0 

\m  L  n  A  K  K  U  N 

52.5 

18.6 

35.6 

65 

28  + 

-  9 

8 

876 

0 

0 

30 

4 

1.58 

.40 

19 

6.0 

6 

0 

0 

30.7 

4.7 

17.7 

45 

29 

-20 

8 

1412 

0 

1 6 

30 

^ 

3.45 

.50 

21 

42.2 

59 

26  + 

10 

1 

0 

rnrHCTDPA 

L  J  L      C  1  U  r  H      ^  "  L  "  r\ 

47.8 

18.8 

33.3 

64 

28 

-10 

8 

945 

0 

1 

90 

1 

.95 

.45 

8 

8.0 

6 

8 

4 

0 

0 

COLLBRAN  2  SW 

56. 5M 

21.  OM 

38 .  8M 

-  7.6 

72 

28 

-  1 

7 

792 

0 

0 

1 

.71 

- 

.85 

.23 

1 4 

2.0 

1 

7 

0 

0  1 

f  Hi  ODAnn     WAT  unKI 

LL'LUKflUU    IN  A  1  nU™ 

58.3 

33.7 

46.0 

73 

28 

15 

3 

564 

0 

0 

1  3 

0 

.  97 

•  38 

30 

o 

o 

CRA IG* 

57.4 

27 . 5 

42.5 

-  4.9 

71 

29 

17 

8 

669 

0 

0 

2  5 

0 

.95 

- 

.14 

.35 

3 

5 

0 

0 

49.5 

26.3 

37.9 

66 

27 

7 

805 

0 

2 

23 

0 

1.10 

.17 

19 

7.0 

1 

19 

5 

0 

0 

\,    c  3  1  C  U    DUI  1  C 

42.3 

14.0 

28.2 

-  5.2 

55 

26 

-11 

8 

1097 

0 

5 

30 

4 

1.85 

.12 

.64 

7 

21.0 

48 

7 

4 

2 

0 

DELTA   3  NW 

nil  1  nM    1  C 
Ul  HUN    1  t 

42.3 

14.6 

28.5 

-  4.2 

56 

28 

-  6 

16  + 

1090 

0 

5 

SO 

4 

1.57 

•  60 

.47 

15 

31.0 

6 

15 

4 

o 

o 

flThinCAIID     KIATI  UflMlluCMT 

UllNUdAUK    NAIL  nUlNUMc'^T 

53.7 

29.6 

41.7 

68 

27 

10 

8 

693 

0 

0 

20 

0 

.70 

.22 

18 

1.6 

T 

3  + 

3 

0 

0 

ni  id  a  hii*  n 

U  UK  A  >N  w  U 

59  •  OM 

24. 3M 

41 .  7M 

-  3.4 

73 

28 

13 

B 

694 

0 

0 

0 

1  .44 

.15 

.56 

30 

4 

1 

0 

Cin  E     CAA  AD 

c     .    .     r  A  A  Ar 

53,2 

23.8 

38.5 

67 

29  + 

-  8 

8 

787 

0 

1 

'  8 

1 

1.66 

.49 

25 

11.8 

2 

11+ 

7 

0 

0 

FORT  LEWIS 

48,5 

21.3 

34.9 

-  6.3 

63 

28  + 

4 

8 

895 

0 

1 

29 

0 

.84 

- 

.64 

.37 

30 

3 

0 

0 

F  R  A  S  E  R 

41.1 

11.3 

26.2 

-  6.3 

57 

28 

-16 

4 

1155 

0 

6 

30 

5 

2  •  30 

•  40 

.74 

30 

5 

2 

0 

F  R  U I T  A 

61.6 

31.6 

46.7 

-  4.9 

78 

28 

14 

3 

543 

0 

0 

1  8 

0 

.38 

.36 

.15 

25 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

63  •  0 

31  .OM 

47. OM 

78 

28 

18 

6 

532 

0 

0 

17 

0 

1,31 

.  56 

30 

1.5 

0 

4 

1 

0 

GLENwOOD  SPRINGS   1  N 

55.4 

23.8 

39.6 

-  8.0 

70 

29  + 

5 

9+ 

753 

0 

0 

30 

0 

2.27 

.37 

.71 

25 

2.3 

8 

1 

0 

GRAND   JUNCTION  WSO  A?  //R 

60 .  1 

36 . 1 

48 . 1 

-  4.2 

76 

28 

19 

9 

499 

0 

0 

6 

0 

•  86 

.11 

.29 

18 

J 

18  + 

5 

o 

GRAND   JUNCTION  6  ESE 

59,1 

36.1 

47.6 

77 

29 

16 

8 

514 

0 

0 

5 

0 

1  .06 

.60 

19 

1.0 

1 

8 

4 

1 

0 

T.  BAND    I  A  K  F     1  NU 

4  1 ,  7M 

8 ,  2M 

2  5  •  OM 

55 

28 

-19 

9+ 

1194 

0 

4 

28 

8 

2  .66 

.92 

19 

33.5 

23 

7 

6 

1 

0 

GRAND   LAKE   6  SSW 

41,4 

14.3 

27.9 

53 

30  + 

-12 

8 

1108 

o 

4 

3  Q 

4 

1.64 

.67 

19 

26.0 

20 

20  + 

4 

1 

0 

r.fiAKin  v a i  i  F v 

60.2 

31.9 

46.1 

75 

28 

16 

8 

561 

0 

0 

10 

0 

1.17 

.63 

15 

2.5 

1 

0 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

47.9 

18.3 

33.1 

62 

28 

•  a 

8 

948 

0 

2 

30 

2 

l.Tfl 

.35 

25  + 

17.0 

10 

7  + 

6 

0 

0 

GIINN  I  SON 

48,8 

19.0 

33.9 

-  5.8 

64 

28 

-14 

6 

924 

0 

1 

28 

1 

.64 

.16 

.33 

5.8 

4 

7 

2 

0 

0 

HAVDEN 

48.5 

21.8 

35.2 

65 

27 

-  3 

8 

889 

0 

1 

25 

2 

1.12 

.38 

.30 

25 

7.7 

5 

20 

4 

c 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

41.7 

15.8 

28.8 

56 

13 

-  3 

9 

1082 

0 

4 

30 

2 

1.63 

.25 

20 

20.0 

7 

0 

0 

IGNACIO   1  N 

56.0 

24.7 

40.4 

-  4.9 

70 

29+ 

12 

1 

734 

0 

0 

?a 

0 

.78 

.29 

.38 

19 

1 

19  + 

2 

c 

0 

INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 

37.4 

7.'6 

22.5 

49 

29  + 

-18 

8 

1266 

0 

8 

30 

10 

3.70 

.82 

19 

65.0 

70 

19 

1 1 

2 

0 

KREMML 1 NG 

49.2 

20.6 

34.9 

69 

28  + 

-13 

8 

895 

0 

1 

28 

2 

1.34 

.45 

19 

5 

c 

0 

LAKE  CITY 

48.2 

18.3 

33.3 

62 

28 

-  9 

8 

945 

0 

1 

30 

1 

.84 

.42 

7 

16.5 

2 

2 

c 

0 

See  Role 

renct 

>  Not 

es  Fc 

How 

ng  St; 
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In 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  § 

a  | 

>  3 

<  A 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

>< 

Q 
e 

1 

a 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

■A 

si 

si 

Li 

LITTLE  HILLS 

52.9 

23,1 

38.0 

67 

28 

-  1 

6 

804 

0 

0 

26 

i 

1  .70 

.62 

30 

11.0 

6 

19 

5 

1 

0 

MARVINE  RANCH 

46. 4M 

11. OM 

28.  7M 

66 

26 

-16 

3 

1080 

0 

1 

30 

5 

HAYBELL 

52.8 

23 .  2M 

38. OM 

68 

28 

1 

7 

807 

0 

0 

0 

1.28 

.70 

30 

3.0 

1 

7 

3 

1 

0 

MEEKER  NO.  2 

52.2 

26.1 

39.2 

67 

2B 

4 

8 

769 

0 

0 

23 

0 

1.41 

.32 

25 

7.5 

2 

19 

S 

0 

0 

MEREDITH 

45. OM 

17 .  9M 

31 .5M 

997 

0 

1 

1  .98 

.42 

16 

28.7 

16 

11  + 

6 

0 

0 

MESA   LAKES  RESORT 

3B .  * 

11.6 

25.0 

53 

30 

-12 

6 

1193 

0 

7 

3D 

6 

4  . 03 

1.54 

19 

99.5 

87 

8 

8 

3 

1 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

55.  L 

28.2 

41.7 

-  6.4 

70 

28 

12 

8 

692 

0 

0 

2  1 

0 

1 .28 

-  .04 

.40 

3 

17.5 

18 

3 

5 

C 

0 

MONTROSE  NO  2 

56 . 9 

31.7 

44.3 

-  4.5 

72 

29 

9 

8 

614 

0 

0 

i  b 

0 

.  53 

-  .45 

.26 

8 

2 

0 

0 

NORTHOALE 

53.0 

26.6 

39.  6 

-  4.0 

69 

28 

13 

5  + 

749 

0 

0 

2  8 

0 

.81 

.  .29 

.48 

19 

3.0 

3 

0 

0 

NORWOOD 

53.  3M 

23 .  1M 

3B.2M 

69 

28 

13 

9  + 

802 

0 

0 

2G 

0 

1.14 

-  .31 

.48 

19 

16.0 

8 

19 

3 

0 

0 

OURAY 

48.2 

25.0 

36.6 

62 

28 

3 

8 

844 

0 

1 

25 

0 

2  .49 

.58 

7 

24.0 

27 

7 

8 

2 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

53.9 

20.6 

37.3 

66 

28 

6 

9 

624 

0 

0 

30 

0 

1  .04 

.53 

30 

4.4 

T 

30+ 

2 

1 

0 

PAONIA 

57. 1 

29.7 

43.4 

73 

28 

11 

8 

642 

0 

0 

19 

0 

1.32 

.39 

19 

4.5 

6 

0 

0 

PARADOX 

60.3 

29.6 

45.0 

78 

28 

19 

9  + 

597 

0 

0 

18 

0 

.60 

.27 

18 

.  1 

0 

4 

0 

0 

PITKIN 

42.4 

11.6 

27.0 

55 

30 

-18 

8 

1 132 

0 

4 

30 

? 

1.10 

-  .31 

.40 

7 

17.0 

28 

7 

6 

0 

0 

RANGELY 

58.7 

27.5 

43.1 

78 

12 

10 

14 

647 

0 

0 

21 

0 

.73 

.19 

30  + 

5 

0 

0 

RICO 

45.2 

14.5 

29.9 

59 

27 

-  4 

8 

1047 

0 

1 

30 

3 

1  .72 

-  .51 

.53 

30 

20.5 

48 

2 

4 

1 

0 

RIFLE 

57.7 

28.9 

43.3 

-  5.0 

74 

28 

10 

8 

645 

0 

0 

20 

0 

.59 

-  .42 

.26 

25 

.7 

1 

7 

2 

0 

0 

SILVERTON 

42.0 

12.9 

27.5 

-  5.7 

55 

27 

-  2 

1 

1122 

0 

2 

30 

6 

.75 

-  1.01 

.38 

18 

2.0 

36 

5  + 

3 

" 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

46.4 

21.6 

34.0 

-  5.1 

60 

28  + 

-  2 

8 

922 

0 

1 

27 

1 

2.89 

.  54 

.73 

20 

21.2 

7 

20 

6 

2 

0 

TAYLOR  PARK 

41.0 

6.9 

24.0 

51 

27 

-27 

8 

1227 

o 

6 

30 

10 

1.20 

.55 

7 

14.0 

23 

7 

5 

1 

0 

TELLURIDE 

47.2 

16.6 

31.9 

-  5.6 

61 

27 

1 

B 

985 

0 

1 

29 

0 

2.34 

-  .22 

.80 

19 

41.0 

5 

1 

0 

URAVAN 

65.0 

32.4 

48.7 

BO 

29 

19 

6 

484 

0 

0 

16 

0 

.50 

.  15 

18 

T 

0 

3 

0 

0 

VALLECITO   DAM  // 

49,3 

19.7 

34.5 

65 

28 

6 

5  + 

908 

0 

0 

30 

0 

1.61 

.56 

18 

15.7 

25 

6 

5 

1 

0 

YAMPA 

44.6 

18.4 

31.5 

60 

28 

-  9 

8 

999 

0 

1 

29 

3 

1.36 

.32 

19 

18.0 

5 

20  + 

6 

0 

0 

YELLOW  JACKET  2  W 

50.5 

26.2 

38.4 

65 

29 

10 

8 

792 

0 

0 

23 

0 

.63 

.35 

30 

4.0 

12 

1 

3 

0 

0 

DIVISION 

36.  1 

-  6.7 

1.49 

.03 

16.8 

*       *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4   E  // 

53.2 

29.6 

41.4 

75 

29 

5 

9 

699 

0 

3 

19 

0 

3.15 

1 .82 

25 

16.2 

8 

8 

5 

2 

1 

AKRON   FAA  AP 

52.9 

30.2 

41.6 

75 

28 

9 

9 

697 

0 

3 

18 

0 

2.49 

1.16 

24 

12.3 

6 

a 

3 

2 

1 

BONNY  LAKE 

57.3 

29.4 

43.4 

82 

29 

10 

10 

639 

0 

3 

22 

0 

3.29 

1  .29 

25 

6 

3 

1 

B JRL I NGTON 

59,9 

32.7 

46.3 

-  3.4 

80 

28 

14 

8 

551 

0 

2 

15 

0 

1,71 

.07 

.80 

24 

4 

1 

0 

CHEYENNE  WELLS 

60.5 

30.1 

45.3 

-  4.9 

81 

28 

13 

10 

585 

0 

2 

22 

0 

.65 

.  .80 

.20 

7 

3.0 

2 

7 

4 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

57,  3 

27.4 

42,4 

78 

28 

10 

10  + 

672 

0 

2 

25 

0 

1.71 

.  58 

26 

3 . 5 

3 

a 

6 

1 

o 

HOLYOKE 

61.9 

31.4 

46.7 

-  1.5 

81 

28* 

7 

10 

543 

0 

0 

18 

0 

3.30 

1.39 

1.00 

25 

10.5 

6 

7 

5 

2 

1 

STRATTON  3  NE 

58.6 

32.4 

45.5 

80 

28 

9 

10 

577 

0 

2 

1  9 

0 

1.67 

.57 

24 

8.0 

6 

9 

5 

2 

0 

WRAY 

63.6 

32.0 

4.7.8 

-  1.7 

82 

28 

7 

10 

509 

0 

0 

18 

0 

2 . 30 

.21 

.88 

25 

7.0 

4 

7 

5 

1 

0 

YUMA 

DIVISION 

44.5 

-  4.0 

2.27 

.58 

8.6 

*       *  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

43.2 

20.4 

31.8 

57 

28 

1 

4 

967 

0 

4 

2  8 

0 

2.87 

1.05 

25 

12 

7 

6 

3 

1 

ANTERO  RE5ERV0IR 

42.1 

12.* 

27.3 

57 

27 

-24 

8 

1125 

0 

5 

30 

4 

.82 

.46 

25 

14.0 

9 

25 

3 

0 

0 

BAI LEY 

50.  1 

19.7 

34 . 9 

64 

29 

-11 

6 

897 

0 

2 

28 

2 

2.85 

.  70 

19 

8 

19 

8 

2 

0 

BOUL  DER 

55.9 

30.3 

43. 1 

-  5.6 

74 

26 

8 

9 

652 

0 

1 

20 

0 

4.42 

1.67 

1.03 

7 

29.6 

1 1 

7 

8 

3 

1 

BRIGGSDALE 

57.2 

27.5 

42.4 

75 

14 

14 

9 

673 

0 

2 

23 

0 

2.50 

.65 

24 

12.5 

6 

3 

0 

BYERS  5  NE 

56.5 

26.8 

41.7 

-  5.5 

75 

28 

B 

9 

694 

0 

1 

25 

0 

1 .62 

.24 

.85 

25 

6 

7 

3 

1 

0 

CABIN  CREEK 

3B.0 

16.6 

27.3 

50 

28 

-11 

6 

1124 

0 

6 

29 

2 

2.31 

.58 

15 

49.5 

16 

4  + 

8 

1 

0 

CASTLE  ROCK 

56.3 

26.0 

41.2 

78 

19 

4 

9 

709 

0 

0 

25 

0 

1.75 

.40 

19 

25.5 

7 

19  + 

7 

0 

0 

CHESSMAN 

53.0 

19.6 

36.3 

-  7.2 

69 

28 

0 

8 

855 

0 

0 

30 

1 

4.34 

2.37 

1.20 

25 

38.0 

7 

7 

7 

3 

1 

CHERRY  CREEK  DAM 

53.6 

27.7 

40.7 

78 

29 

5 

9 

723 

0 

2 

19 

0 

3  .61 

.74 

7 

27.0 

7 

6 

9 

3 

0 

DENVER   WSO  AP  //R 

55.0 

31.4 

43.2 

-  3,2 

78 

2B 

5 

8 

646 

0 

1 

13 

0 

3.73 

1.62 

.  90 

7 

24.6 

9 

8 

7 

3 

o 

DENVER   WSO/SC  R 

53.5 

32.3 

42.9 

-  5.7 

77 

28 

16 

9 

654 

0 

3 

18 

0 

2.83 

.98 

.69 

24 

16.3 

B 

7 

9 

1 

0 

ELBERT 

51.1 

21.8 

36.5 

71 

28 

8 

13  + 

849 

0 

3 

27 

0 

3.84 

.89 

25 

12 

25 

9 

2 

0 

ESTES  PARK 

47.8 

23.3 

35.6 

-  4.0 

62 

28 

-  9 

8 

876 

0 

2 

23 

2 

2.30 

.27 

.88 

25 

5 

1 

0 

EVERGREEN 

48. 2 

19.7 

34.0 

69 

28 

-  4 

19 

927 

0 

1 

28 

3 

4.67 

1.22 

2 

44.5 

15 

2 

7 

5 

1 

FORT  COLLINS 

FORT   LUPTON   1  N 

57.1 

26.5 

41.8 

76 

14 

6 

8 

688 

0 

2 

27 

0 

2.21 

.50 

1.11 

25 

12 

7 

4 

2 

1 

FORT  MORGAN 

55.4 

29.9 

42.7 

-  5.2 

77 

29 

11 

10 

665 

0 

3 

IB 

0 

2.32 

.81 

1.36 

25 

13.5 

3 

2 

1 

GRANT 

46.5 

16.9 

31.7 

60 

28 

-10 

8 

988 

0 

3 

3v 

2 

1.91 

.34 

19 

37.0 

28 

4 

7 

0 

0 

GREELEY  UNC 

58.2 

31.1 

44.7 

-  2.4 

76 

28 

16 

9+ 

606 

0 

2 

17 

0 

2.66 

1.21 

.94 

25 

15.3 

5 

7 

8 

I 

0 

IDAHO  SPRINGS 

JONES   PASS   2  E 

34.5 

10.8 

22.7 

47 

"10 

1262 

0 

11 

30 

5 

2.05 

.58 

2  5 

47 

s 

L5 

JULESBURG 

60.9 

32  .4 

46.7 

-  2.7 

79 

28  + 

13 

10 

545 

0 

0 

1  b 

0 

2.25 

.51 

!s5 

25 

4 

1 

0 

KASSLER 

55.1 

29.4 

42.3 

-  7.3 

77 

28 

6 

9 

673 

0 

1 

19 

0 

4.23 

1.48 

.93 

25 

45.0 

6 

7 

10 

3 

0 

KAUFFMAN  4   SSE  R 

55.6 

26.3 

41.0 

75 

28 

12 

10+ 

713 

0 

2 

2  5 

0 

1.42 

.65 

30 

6.5 

* 

1 

0 

LAKE   GEORGE   6  SW 

43.7 

13.2 

28.5 

59 

29+ 

-14 

4 

1089 

0 

5 

30 

; 

2.24 

.63 

12 

37.5 

20 

12 

7 

1 

0 

LAKEWODD 

51.8 

27.2 

39.5 

-  9.6 

72 

29 

4 

9 

756 

0 

2 

22 

0 

3.64 

1.36 

.92 

3 

27.7 

9 

9 

9 

2 

0 

LONGMONT  2  ESE 

54.5 

29.0 

41.6 

-  5.2 

76 

29 

11 

9  + 

692 

0 

3 

20 

0 

4.76 

3.13 

1  .66 

7 

19.0 

9 

7 

7 

3 

2 

NEDERLAND  2  NNE 

44. 4M 

32. 4M 

60 

29 

970 

0 

3 

?_ 

1 

V  4.98 

10 

9 

NEW  RAYMER 

57.4 

27.3 

42.4 

76 

1* 

7 

9 

673 

0 

2 

25 

0 

1.38 

.61 

25 

9.2 

5 

9  + 

4 

1 

0 

PARKER  7  E 

54.6 

25.0 

39.8 

71 

28 

3 

8 

748 

0 

1 

26 

0 

1.19 

-  .64 

.34 

26 

12.0 

4 

8  + 

b 

0 

0 

RED   FEATHER   LAKES   2  SE 

43.5 

18.0 

30.8 

58 

28 

-10 

7 

1021 

0 

1 

30 

1 

3.46 

1.10 

25 

47.4 

13 

19 

7 

3 

1 

SEDGWICK  5  S  R 

57.9 

31.0 

44.5 

78 

28 

12 

10+ 

608 

0 

3 

"0 

5 

2.50 

1.06 

26 

21.5 

9 

7 

6 

1 

1 

SPICER 

41.4 

16.7 

29.1 

54 

29+ 

-14 

8 

1071 

0 

6 

?3 

4 

2  .14 

.62 

.54 

19 

44.0 

20 

21  + 

7 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      l^TD0  m> 


Temperature 


Precipitation 


No.  of  Days 


STERLING 

WALDEN 

WATEROALE 

DIVISION 

*       *  * 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  C 

ALAMOSA  WSO  AP 
BLANC A 

CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

HERMIT   7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS   I  E 
DIVISION 


55.7 
M.6 
52.0 


30.5 
17.3 
28.* 


43.1 
29.5 
40.2 


51.8 

20.9 

36.4 

50.3 

22.9 

36.9 

52.7 

22.4 

37.6 

54.0 

22.8 

38.4 

51.4 

21.3 

36.4 

44.0 

4.4 

24.2 

53.2 

21.0 

37.1 

54.0 

23.3 

38.7 

53.4 

20.8 

37.1 

35.3 

12.8 

24.1 

34.7 

-10.2 
-  5.1 


648 
1057 
738 


854 
836 
814 
789 
853 

1217 
826 
781 
829 

1222 


2.12 
1.62 
3.38 


.41 
.28 
.17 
.82 
1.12 

1.20 
.18 
.27 
.40 

2.29 

.71 


.62 
1.30 
.83 


19.0 
16.3 


3.0 
48.0 
14.9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


AMY 

BRANDON 
BRANSON 
BUE  N  ft  VISTA 
BUTLER  RANCH 

CANPO  T  S 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRGS  WSO  Ap 
DELHI 

OOHERTY  RANCH 
EADS 

FORDER  B  S 
FOUNTAIN  2  NW 
FOWLER   1  SE 
GUFFEY  10  SE 

HOLLY 

JOHN  HARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEADV I LLE 
LIMON  HSMO 
NORTH  LAKE 

OROHAY 

palmer  lake 

pueblo  mso  ap  / 
Pueblo  army  depot 
pueblo  -  ssw 

rocky  ford  2  se 
ruxton  park 

RYE 

SALIDA  3  - 
SPRINOFIELO 

SPRINGFIELD  1  MSM  / 
ST0N1NGT0N 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 
TACONY   10  SE 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AP 
TROY  1  SE 

THIN  LAKES  RESERVOIR 

TWO  BJTTES 

VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WALSH 

WBSTCLIFFE 

WBTMORE  9  S 


ALTENRERN 

AMES 

ASPEN 

BERTHOUO  PASS 
BLUE  MESA  LAKE 

BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENR I DGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 
CEOAREDGE 

CIMARRON 
CLIMAX 

COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  2  SW 
COLORADO  NAT  HON 

CORTE I 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  NW 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOLORES 

OURANGO 

EAGLE  FAA  AP 

ELECTRA  LAKE  //R 

FORT  LEWIS 
ERASER 
FRUITA 

GATEWAY  1  SW 
GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

GRAND  JUNCTION  WSO  Ap  //R 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE   1  NW 

GRAND  LAKE  6  SSw 

GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  OAH 

GUNNISON 

HAMILTON 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE   PASS  5  Sw 
KREMML I NG 
LAKE  CITY 
LITTLE  HILLS 

MANCOS 

HARVINE  RANCH 
MAYBE  LL 
MEEKER  NO.  2 
MEREDITH 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  VEROE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 

NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 


1.07 
1.36 
1.72 
1.02 
1.46 

l.OA 
1.13 
1.3» 
1.00 


.5' 
.96 
1.60 


3. OA 

2.0* 


10  I  11  I  12     13     14     IS     16  17 


.0*     .22  .OA 


.86 
1.06 
2.66 
1.6* 


4.03 
1.2B 
.55 


1.1* 
2.*' 
1.0* 


.12 
.10 


.01  T 
T  T 
.21  .3D 


.07  .20 
T 

T 

.05 

.0* 

•  IS  .*0 
.01  .02 


.02 

T        T  .11 
.03 

.0* 


.01 
.03 

.20     .11  T 

.19  .12 

.48 


.0*     T  .02 


.26  .01 
T 

.08 


.0*  .11 

T         .07  T 


.07     .26  .02 


.11 
.42 

.20 


.01  T 
.07 


.27 

.35  T 

.02     .14  T 

.69 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     26     29  30 


.24     .09  .10 


.02 
.05 
.01 


.24 
.08 


.20 
.16  .48 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


Station 

Tot, 

l'  | 

2  ] 

3 

4  |  5 

6 

7  1 

e  I 

9 

10  1 

"  1 

12 

13 

14 

15 

16 

 L 

17  1 

18 

19  1 

20 

 L 

21 

22 

 L 

23 

 L 

24 

25 

26 

 L 

27 

26 

29  | 

 L 

30 

31 

PAONIA 

1.32 

T 

.0* 

.24 

T 

.15 

T 

.1) 

.39 

.10 

.23 

T 

T 

PARADOX 

.SO 

.  13 

■  07 

.27 

.05 

.13 

.19 

.09 

.15 

.10 

PITKIN 

1.10 

.40 

T 

T 

.10 

.20 

.10 

T 

T  J 

PLACERVI LLE 

2. AO 

.46 

.32 

T 

t 

T 

.33 

.72 

■  43 

T 

.12 

PVRAM 1 D 

3.78 

.03 

.02 

.25 

.  18 

.09 

.10 

.38 

.07 

.83 

.26 

.11 

.05 

1.18 

.10 

.03 

.18 

RANGELV 

.73 

T 

.06 

.05 

.19 

.  14 

T 

.11 

.19 

1.72 

.  12 

•  06 

.05 

.20 

.48 

.07 

.09 

.09 

.93 

RIFLE 

.59 

T 

.02 

.0* 

.06 

.0* 

.10 

.02 

.03 

■  01 

.01 

.26 

T 

SARCENTS 

.61 

T 

T 

.  14 

T 

T 

T 

.47 

T 

T 

SHOSHONE 

3.07 

.03 

.19 

T 

.55 

.37 

.28 

.06 

.2* 

.12 

.06 

.97 

T 

SILVERTON 

.75 

T 

T 

.05 

T 

T 

T 

.3" 

.06 

T 

T 

.12 

.69 

.14 

STEAMBOAT  SPRINGS 

2.89 

.01 

.02 

.03 

.02 

.01 

.35 

.:i 

.44 

.73 

•  17 

.07 

.03 

.30 

TACOMA 

.68 

■  13 

T 

T 

.03 

.28 

.  12 

T 

.12 

TAYLOR  PARK 

1.20 

T 

.55 

T 

T 

T 

.15 

T 

.10 

.13 

T 

T 

.20 

.05 

TELLURIDE 

2.3* 

.05 

.03 

. :  2 

T 

.37 

•  01 

.14 

.03 

.27 

.42 

.80 

T 

.07 

.03 

.06 

UR  A VAN 

.50 

■  14 

.15 

.10 

.08 

.13 

VALLECITO  DAM 

1.61 

■  02 

•  19 

.06 

.04 

.  56 

.18 

.02 

.32 

.44 

WINTER  PARK 

II 

3.1* 

T 

•  06 

.07 

.10 

T 

.06 

T 

.*) 

.08 

.88 

.46 

•  12 

.10 

.42 

T 

Y  AMP  A 

1.36 

.20 

.05 

T 

T 

.22 

T 

.32 

.12 

.12 

.01 

.30 

YELLOW  JACKET  2  W 

.63 

T 

•  01 

T 

T 

.13 

.13 

.01 

T 

T 

.39 

KANSAS  DRAINAGE 

8AS  I N 

03 

AKRON  A  E 

II 

3.13 

T 

.  a  i 

T 

.37 

.09 

.04 

T 

T 

T 

.15 

1.82 

.97 

.10 

AKRON  F  A  A  AP 

2.*9 

•  01 

.  D4 

T 

.  14 

.08 

T 

T 

T 

X 

T 

T 

1.16 

.93 

.04 

T 

.07 

BONNY  LAKE 

3.29 

T 

T 

.07 

.05 

.37 

T 

T 

.02 

.12 

.15 

T 

.'7 

1.29 

.65 

T 

BURLINGTON 

1.71 

.  19 

.01 

.19 

.08 

.09 

.60 

.3* 

.05 

CHEYENNE  WELLS 

.63 

T 

.20 

T 

T 

T 

T 

T 

.11 

.18 

.11 

.09 

FLAGLER  2  NW 

1.71 

.06 

T 

.11 

.20 

.03 

.13 

■  11 

.*7 

.58 

T 

FLEMING  1  S 

2.69 

lol 

GENOA   1  W 

1.66 

Io9 

.05 

.01 

'.15 

!07 

T 

T 

T 

.06 

.32 

!6* 

loi 

!«! 

HOLYOKE 

3.30 

T 

T 

.94 

.04 

.01 

.43 

.09 

1.00 

.30 

.49 

I  DAL  I A  2  NNW 

3.*3 

.37 

.89 

1.92 

.67 

LEROY  7  MSM 

3.57 

T 

•  16 

.61 

.20 

.14 

.08 

.19 

.01 

.30 

.91 

.61 

.36 

OTIS   11  NE 

2.05 

.30 

■  11 

.07 

T 

T 

.  10 

T 

.56 

.91 

STRATTON  3  NE 

1.87 

T 

T 

.29 

.06 

.06 

T 

.97 

.53 

.25 

.15 

VON* 

1.60 

T 

.  10 

.3* 

•  0* 

T 

.08 

.34 

.70 

WRAY 

2.30 

T 

T 

.44 

.09 

T 

T 

.27 

.36 

.06 

.88 

.20 

T 

YUMA 

PLATTE  ORAINAGE 

RASIN 

0* 

ALLENSPARK 

2.87 

T 

•  03 

.01 

.66 

.40 

.50 

T 

T 

1.05 

.10 

.10 

ANTER3  RESERVOIR 

.82 

.07 

.10 

.01 

T 

.11 

.09 

T 

.48 

BAILEY 

2.85 

.25 

.23 

.45 

.03 

.02 

.03 

.20 

.70 

■  11 

.67 

.12 

T 

BOULDER 

*.*2 

.31 

.07 

1.03 

.08 

.10 

.*0 

T 

.03 

.60 

.06 

.99 

.39 

.2* 

BR  I GGSOALE 

2.50 

T 

.09 

.93 

.21 

.02 

.22 

T 

.65 

.93 

T 

.25 

BYERS  5  NE 

1.62 

.03 

.07 

.46 

.06 

.58 

.11 

T 

.69 

T 

.04 

CABIN  CREEK 

2.31 

T 

.38 

.1* 

.40 

T 

.10 

T 

T 

T 

.28 

.22 

.21 

T 

CASTLE  ROCK 

1.75 

.35 

.15 

.37 

.03 

.13 

.15 

.14 

.40 

.06 

.10 

CHEESMAN 

».3« 

.37 

.37 

.43 

.04 

.07 

.63 

.06 

•  96 

.01 

1.20 

.05 

CHERRY  CREEK  DAM 

3.61 

.10 

.69 

T 

.45 

.74 

.07 

.02 

T 

.31 

.25 

.20 

.60 

.16 

DENVER  WSO  AP 

lit 

3.73 

.04 

•  41 

.17 

.09 

.90 

.0* 

T 

t 

.  1* 

.09 

.01 

T 

.49 

.51 

.05 

T 

T 

.79 

OENVER  WSO/SC 

R 

2.83 

.05 

•  26 

.15 

.08 

.33 

.10 

.1* 

.06 

.12 

.69 

.39 

.07 

.17 

EASTONVILLE   1  NNW 

3.08 

T 

.51 

.30 

T 

.3* 

•  17 

.61 

.15 

1 

.19 

.46 

T 

ELBERT 

3.8* 

•  26 

. 

.35 

.13 

•  02 

T 

.76 

.01 

01 

*27 

^. 

.89 

•  03 

.30 

•  03 

ESTES  PARK 

2.30 

.09 

.09 

.42 

.33 

.01 

.24 

!l3 

.88 

.08 

T 

.03 

EVERGREEN 

*.67 

1.22 

T 

.99 

.05 

.03 

.22 

.31 

•  74 

.37 

T 

•  94 

FORT  COLLINS 

.05 

FORT  LUPTON  1  N 

2.21 

.07 

•  23 

.'0 

.03 

.01 

06 

•  0] 

1.11 

•  04 

•  10 

FORT  MORGAN 

2.32 

.52 

.37 

.02 

1.36 

.42 

GEORGETOWN 

1 .70 

.23 

•  11 

.27 

•  11 

T 

.01 

.09 

T 

T 

.19 

.32 

T 

GRANT 

1.91 

.26 

■  21 

.16 

.23 

.05 

T 

T 

.07 

.10 

.OB 

.34 

T 

.31 

.06 

GREELEY  UNC 

2.66 

.17 

.79 

•  10 

T 

T 

.25 

.16 

.13 

.94 

.02 

.10 

HAWTHORNE 

6.20 

.87 

.03 

l.*6 

.03 

.*7 

1.22 

.3" 

.77 

.  33 

.63 

IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

2.83 

.12 

.11 

.02 

.37 

.06 

.08 

.03 

.11 

.30 

.10 

T 

.42 

.18 

.04 

.07 

.58 

.26 

JULESBURG 

2.25 

■  03 

T 

.07 

.33 

.02 

.03 

.23 

•  29 

.85 

•  05 

.  35 

KASSLER 

4.23 

.39 

,36 

.64 

•  09 

.17 

.10 

.40 

.02 

•  67 

.93 

■  34 

.  1  2 

KAUFFMAN  A  SSE 

R 

l.*2 

.08 

.12 

•  15 

.42 

T 

.6! 

LAKE  GEORGE  B  SW 

2.2* 

.22 

.13 

.02 

.30 

.08 

.02 

.63 

.37 

LAKEWOOD 

3.6* 

.30 

.92 

.47 

.15 

.11 

.16 

!o2 

.40 

.75 

.33 

.01 

LONGMONT  2  ESE 

4.76 

.07 

.33 

1.66 

.80 

.19 

.03 

•  23 

1.23 

•  20 

.02 

NEDERLANO  2  NNE 

V4  .98 

*  • 

• 

* 

1 .60 

.36 

.03 

.71 

.8* 

.28 

■  03 

NEW  RAYMER 

1.36 

T 

.02 

.20 

.06 

■  02 

.03 

.21 

.01 

.61 

.03 

.19 

PARKER  7  E 

1.19 

T 

.25 

.  15 

T 

T 

.20 

T 

.34 

.29 

RED  FEATHER  LAKES 

2 

SE 

3.46 

.10 

T 

.48 

.08 

.52 

.09 

.50 

.0* 

.06 

1.10 

.05 

.12 

.36 

SEDAL I A  4  SSE 

3.92 

.05 

1.03 

.25 

.*3 

•  13 

.14 

.10 

.28 

.54 

T 

.6* 

.33 

T 

SEDGWICK  9  S 

R 

2.50 

T 

.45 

.25 

•  02 

.01 

T 

.28 

.02 

.1* 

1.06 

.27 

SPICER 

2.14 

T 

.02 

.19 

T 

.25 

T 

.15 

•  54 

•  20 

T 

T 

.30 

.08 

.03 

.37 

.0] 

SOUAW  MOUNTAIN 

5.62 

.57 

.eg 

•  31 

.42 

.67 

•  21 

.  15 

.25 

.17 

.  57 

x 

T 

•  03 

.81 

.  38 

.*3 

STERLING 

2.12 

.44 

.13 

•  15 

•  02 

•  09 

* 

.33 

.75 

*1C 

WALDEN 

1.62 

.0* 

.11 

T 

.25 

.14 

.*B 

.23 

T 

.15 

WATERDALE 

3.36 

.06 

.  )7 

.75 

.10 

.19 

.03 

.23 

1.61 

.29 

.09 

WINDSOR   1  SE 

2.83 

.15 

.*4 

.20 

1.99 

.22 

.01 

RIO  GRANDE  ORAINAGE 

BASIN 

05 

ALAMOSA  WSO  AP 

R 

.41 

.02 

T 

.34 

T 

.01 

.01 

T 

T 

T 

.03 

8LANCA 

.26 

.01 

.05 

.09 

T 

.03 

.14 

CENTER  A  SSW 

.17 

.07 

T 

.06 

.0* 

T 

DEL  NORTE 

.82 

.37 

.23 

.10 

T 

.03 

T 

.01 

T 

T 

.06 

GREAT  SANO  DUNES 

NM 

1.12 

.35 

.16 

T 

.01 

.19 

T 

.23 

T 

.18 

T 

T 

HERMIT  7  ESE 

II 

1.20 

.10 

.20 

.50 

.40 

MANASSA 

.18 

.05 

.01 

.11 

.01 

T 

MONTE  VISTA 

.27 

T 

.15 

.06 

.06 

T 

T 

SAGUACHE 

.40 

.05 

.33 

T 

WOLF  CREEK  PASS  L 

E 

2.29 

.21 

.36 

.27 

.05 

.27 

.70 

•  36 

.07 

•  lollowmg  Station  Ind»>i 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

• 

Ol 
1 

1  |  2 

3 

4  1 

s 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          •  » 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

41 
15 

39 
22 

38 
18 

40 
10 

52 
16 

55 

27 

37 
22 

32 
-  9 

40 
13 

49 
20 

50 
23 

53 

20 

58 

22 

57 
28 

57 
29 

52 
16 

59 

31 

56 

31 

45 
25 

45 
22 

45 
18 

54 

23 

63 
23 

61 
30 

56 
31 

56 
24 

65 
21 

62 
26 

61 
29 

52 
30 

51.1 
21.9 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

53 
31 

54 
32 

41 
31 

42 
27 

49 

31 

66 
42 

66 
28 

29 
15 

32 
12 

33 
19 

49 
33 

56 
38 

63 
39 

70 
44 

73 
40 

47 
31 

61 

40 

72 
45 

67 
37 

50 
37 

56 

34 

59 
32 

67 
36 

70 
43 

66 
40 

49 
34 

49 
33 

66 
43 

76 
45 

76 
46 

57.0 
34.6 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

46 
25 

39 
26 

33 
26 

40 

23 

56 
22 

58 

34 

40 
16 

28 
15 

30 
15 

45 
16 

52 
31 

52 
35 

64 

33 

69 
39 

45 
31 

57 

23 

66 

36 

65 
36 

42 
33 

54 
28 

50 
27 

60 
27 

64 
34 

61 
42 

43 
34 

41 
33 

60 
29 

74 
38 

72 
41 

59 

34 

52.1 
29.6 

DELHI 

MAX 
MIN 

50 
20 

40 
20 

36 
28 

42 
26 

50 
28 

59 
29 

46 

20 

35 
13 

40 
14 

47 
12 

56 
27 

63 
33 

70 
3 

75 
44 

68 

34 

64 
25 

73 
34 

7* 
34 

57 
17 

65 
28 

65 
30 

68 
26 

74 
29 

69 
36 

48 
36 

38 
38 

63 

27 

82 
38 

82 
35 

72 
35 

59.2 
27.4 

EADS 

MAX 
MIN 

54 

22 

46 
28 

44 
30 

49 
29 

60 
28 

71 
28 

60 
23 

33 

15 

32 
20 

53 
15 

62 
32 

59 
33 

74 
32 

79 
47 

68 

33 

62 
26 

72 
30 

77 
43 

66 
32 

66 

30 

64 

33 

66 
31 

73 
32 

68 
45 

50 
35 

49 
32 

66 
29 

82 
35 

78 
40 

70 
46 

61.8 
31.1 

FORDER  S  S 

MAX 
MIN 

53 
25 

48 

?e 

41 
29 

46 
22 

61 
16 

70 
25 

56 
21 

32 
16 

32 
16 

50 
1  5 

59 
28 

55 
32 

70 
28 

75 
34 

65 
35 

60 
26 

69 

27 

73 
28 

53 
31 

6? 

26 

69 
29 

65 
23 

70 
29 

65 

25 

49 
38 

48 
33 

63 
27 

60 
32 

77 
38 

74 
46 

59.7 
27.8 

HOLLY 

MAX 
MIN 

46 
2B 

54 
28 

49 
34 

44 
31 

51 
27 

56 
24 

71 
30 

34 
24 

29 
20 

36 

n 

52 
21 

67 

30 

63 
31 

69 
29 

82 

29 

43 

32 

64 

35 

75 

42 

61 
40 

56 
34 

58 
40 

62 
34 

70 
32 

73 
50 

63 
44 

46 

37 

49 
26 

69 
41 

79 
50 

56.4 
32.4 

JOHN  MART  I N  DAM 

MAX 
MIN 

42 
24 

49 

24 

45 
32 

42 
31 

49 
27 

57 
26 

71 
29 

31 
18 

33 
21 

35 
18 

51 
29 

63 
36 

64 
33 

77 
44 

61 
37 

46 
29 

65 
36 

75 
36 

79 
39 

53 
34 

69 
34 

62 
35 

67 
33 

73 
45 

68 

44 

46 
35 

49 

32 

66 
40 

85 
44 

85 
47 

59.J 
33.2 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

57 
28 

48 
29 

42 
29 

48 
28 

63 
22 

70 
25 

60 
21 

33 
16 

31 
16 

54 
13 

59 
27 

S7 
30 

71 
29 

78 
46 

72 
33 

62 
23 

73 
26 

77 
34 

69 
39 

64 
27 

72 
36 

66 
26 

72 
29 

68 
42 

51 
33 

48 
33 

67 
26 

81 
32 

77 
40 

72 
46 

62.1 
29.6 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MAX 

MIN 

45 
24 

45 
31 

42 
34 

50 
31 

56 

26 

71 
31 

51 

22 

34 
19 

37 
20 

52 
22 

63 
32 

65 
43 

75 
36 

80 

50 

55 
32 

64 
28 

74 

40 

78 

41 

53 
38 

67 
34 

63 
33 

67 
33 

75 
36 

69 
45 

51 
38 

51 
37 

68 
33 

65 
40 

82 
46 

66 
48 

61.2 
34.1 

LAMAR 

MAX 

MIN 

51 
25 

47 
27 

44 
32 

51 
31 

58 
29 

72 
26 

49 

24 

36 
22 

38 
21 

53 
19 

66 

31 

63 
35 

78 
32 

82 
48 

63 
35 

66 
29 

78 
34 

80 

40 

58 
39 

70 
32 

65 
33 

69 
38 

75 
33 

68 
»5 

52 
37 

49 
34 

70 
30 

66 

42 

79 
45 

70 
47 

62.9 
33.2 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

4B 

22 

47 
27 

44 
32 

49 
31 

58 
25 

70 
27 

65 
24 

35 
19 

35 
21 

53 
18 

63 
31 

64 
35 

74 
34 

79 
51 

71 
32 

64 
27 

75 
30 

77 

32 

74 
37 

68 
34 

68 

32 

70 
34 

73 
35 

74 
41 

56 
43 

48 
36 

67 
29 

84 
36 

80 
40 

73 
46 

63.5 
32.0 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

34 

5 

26 
4 

26 
0 

28 
-  8 

44 
_  5 

40 
10 

23 
1 

16 
-15 

22 
_  3 

35 
9 

44 
19 

41 
14 

46 
12 

47 
19 

30 
0 

37 
•  3 

49 
21 

44 
22 

23 
13 

30 
9 

35 
10 

37 
10 

49 
1 1 

43 
1  7 

37 

22 

38 
1  3 

46 
13 

49 

22 

50 
26 

45 

22 

37.1 
10.0 

LIMON  WSMD 

MAX 
MIN 

44 
19 

39 

25 

34 
26 

42 
22 

57 

22 

61 
32 

32 
15 

24 
13 

23 
9 

43 
9 

52 
27 

47 

30 

66 
28 

72 
33 

40 
24 

57 

24 

67 

30 

68 

32 

37 
30 

56 
23 

53 
2  3 

58 
23 

67 
27 

62 
35 

41 
29 

43 
26 

62 
30 

75 
35 

71 
36 

58 
32 

51.7 
25.8 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

41 
5 

29 
IB 

31 
16 

34 
9 

46 
0 

51 
16 

43 
6 

28 

0 

38 
-  5 

47 
5 

46 
17 

50 
25 

55 
24 

57 
25 

43 
25 

46 
13 

54 
26 

52 
26 

34 
22 

39. 
18 

46 
1  2 

54 
17 

56 
23 

55 
30 

46 
30 

35 
22 

59 
19 

61 
27 

61 
22 

50 
12 

46.4 
16.8 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

47 
19 

35 
20 

29 
18 

59 
21 

59 
IT 

21 
9 

32 
7 

43 
12 

31 
2' 

54 
26 

60 

32 

66 
26 

34 
17 

55 
31 

64 
35 

56 
27 

37 
25 

48 
22 

47 
23 

59 
28 

63 
35 

59 
30 

42 
25 

40 
23 

59 

33 

70 
34 

62 
34 

50.0 
24.4 

PUEBLO  USO  AP 

MAX 
MIN 

54 
29 

47 
36 

46 
29 

51 
28 

65 

23 

73 
28 

49 

23 

35 
21 

38 
22 

53 
22 

61 
32 

62 
40 

75 
34 

79 
35 

50 
35 

64 
27 

74 
35 

74 
3' 

52 
36 

62 
33 

61 
35 

69 
32 

73 
35 

70 
44 

49 
4  1 

50 
39 

68 
33 

80 
38 

81 

42 

65 

4  1 

61.0 
33.0 

PUEBLO  6  SSH 

MAX 
MIN 

47 
25 

58 
30 

47 
27 

47 
25 

49 
23 

62 
30 

68 
27 

29 
14 

33 
17 

33 
19 

49 
22 

58 
27 

62 
35 

71 
33 

76 
38 

47 
31 

62 

30 

71 
39 

71 
29 

43 
26 

63 
2  6 

60 
27 

66 

32 

71 
33 

69 
39 

46 
34 

49 
30 

65 
33 

80 
39 

78 
37 

57.7 
29.3 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 
MIN 

47 
18 

47 
30 

42 
32 

50 
30 

58 
24 

70 
26 

67 
24 

36 
18 

38 

20 

52 
19 

62 
28 

65 
41 

75 
31 

80 
43 

73 
38 

63 

22 

74 

30 

76 
40 

63 
36 

66 
33 

62 
27 

67 

31 

73 
31 

67 

4  1 

54 
4  1 

50 
36 

67 
29 

83 
37 

60 
39 

75 
48 

62.7 
31.4 

RUXTDN  PARK 

MAX 
MIN 

29 

2 

22 
16 

20 
12 

24 
7 

38 

0 

42 
12 

38 
5 

14 
-  6 

14 
-  2 

29 
6 

34 
12 

36 
20 

46 
14 

47 
20 

42 
20 

38 

0 

47 

20 

42 
22 

36 

20 

33 
16 

32 
7 

40 
17 

44 
18 

40 
20 

36 
24 

30 
17 

40 
10 

52 
26 

50 
29 

48 
30 

36.1 
13.6 

RYE 

MAX 
MIN 

47 
14 

51 
25 

35 
23 

41 
5 

52 
9 

62 
25 

63 
16 

36 
0 

26 
7 

45 
6 

53 
23 

56 
28 

60 
26 

72 
31 

72 
29 

55 
1  6 

65 

33 

62 
35 

49 
3 1 

53 
24 

76 
2  i 

60 
21 

63 
27 

60 

32 

51 
29 

42 
26 

6  2 
34 

74 
30 

60 

40 

74 
4 1 

56.6 
23.6 

SAL  I  DA  3  „ 

MAX 
MIN 

45 
20 

37 
23 

38 
IB 

41 
15 

56 
14 

56 
28 

36 
8 

35 
-  8 

41 

e 

44 

10 

52 
25 

54 
26 

60 
25 

63 
37 

47 
29 

52 
16 

60 
35 

54 
33 

39 

28 

45 
25 

51 

2  2 

57 
28 

64 
23 

61 

56 
32 

53 
25 

64 

22 

67 
35 

66 
36 

55 
36 

51.6 
23.4 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 
MIN 

48 

22 

38 
25 

36 
28 

40 
24 

52 
19 

61 
27 

53 
24 

30 

15 

30 
14 

55 
16 

57 
33 

60 
36 

71 
34 

77 
49 

66 

36 

60 
26 

72 
35 

74 
37 

60 
26 

65 
30 

60 
2  8 

65 
33 

70 
36 

63 
42 

53 

45 

32 

64 
29 

82 
37 

78 
42 

75 

56.7 
31.1 

SUCARLOAF  RSVR  1  ESE 

MAX 
MIN 

37 
4 

35 
6 

29 
-  7 

31 
-  5 

46 
11 

43 
-10 

26 
10 

36 
21 

42 
19 

42 
9 

49 
_  9 

39 
7 

46 

20 

46 
_  4 

24 

-  6 

41 
9 

49 
17 

45 
24 

40 
1 5 

40 
1 1 

52 
1 8 

40.0 
7.6 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

54 
26 

46 
30 

40 
26 

47 
22 

62 
20 

66 
26 

62 
21 

36 
14 

33 
16 

50 
IT 

61 
30 

56 

37 

71 
3 1 

78 
3^ 

74 
34 

61 
27 

71 
28 

72 
29 

62 
29 

63 
29 

60 
2  8 

66 
28 

70 
34 

67 

4  1 

50 
39 

47 
33 

64 
29 

81 
38 

80 

76 
44 

61.0 
29.0 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

44 
15 

37 
26 

34 
25 

39 
2 1 

53 
13 

55 
2  4 

51 
17 

29 
12 

26 
1 1 

49 
17 

47 
26 

53 
35 

66 
34 

70 
43 

68 

32 

58 
28 

69 
32 

68 

40 

49 
38 

56 
3  3 

57 
2  8 

63 
28 

66 
33 

60 
3  4 

56 
4 1 

43 
30 

67 

34 

73 
39 

74 
41 

73 
45 

55.1 
29.3 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 
MIN 

45 
19 

36 
25 

34 
25 

39 
2 1 

49 
17 

60 
30 

39 

12 

28 
9 

29 
16 

51 
18 

51 
30 

56 
35 

67 
35 

72 
43 

52 
31 

58 
25 

71 
34 

69 

41 

52 
34 

60 
2g 

60 

32 

65 
29 

68 
33 

63 
36 

55 
34 

44 
32 

67 
31 

60 

4  1 

78 
43 

71 

35.7 
29.5 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

34 
5 

29 
14 

27 
7 

29 
-  5 

45 
-  2 

45 
16 

34 
9 

16 

0 

28 
4 

41 
-11 

40 
21 

42 
7 

49 
13 

50 
12 

42 
21 

37 
■  1 

48 
25 

43 
14 

29 
4 

32 
10 

37 
12 

42 
9 

50 
13 

46 
19 

41 
2 1 

41 
9 

50 
20 

33 

3 

54 
29 

49 
23 

40.  1 
10.6 

TWO  BUTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

34 

12 

34 
11 

28 
6 

39 

12 

40 
1 1 

44 

13 

41 
-  4 

43 

0 

31 
6 

38 

14 

39 

21 

41 
18 

44 
16 

52 

20 

46 

17 

45 
20 

46 
19 

50 
2  4 

45 
14 

38 
13 

39 
15 

42 

20 

51 
28 

45 
23 

46 
2 1 

44 
16 

5  0 
24 

53 

23 

54 
25 

59 

43.4 
16.1 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

47 
17 

38 
28 

34 
25 

41 
13 

54 
27 

60 
34 

51 
17 

27 
3 

25 
11 

50 
14 

50 
33 

57 
33 

67 
32 

69 
38 

66 

32 

58 
23 

68 
41 

65 

40 

49 

34 

55 

31 

56 
33 

63 
26 

67 
29 

66 
34 

52 
35 

41 
29 

62 
30 

74 
36 

72 
52 

69 
45 

55.1 
29.2 

WALSH 

MAX 
MIN 

48 
24 

41 
25 

39 
32 

44 
31 

56 
26 

65 
31 

60 
24 

36 
17 

32 
17 

56 

20 

60 
37 

61 
35 

67 
32 

77 
50 

70 
41 

60 
27 

72 
34 

77 
37 

72 
39 

65 

34 

6  7 
33 

65 
36 

72 
35 

65 

42 

58 
44 

46 
33 

66 
28 

62 
37 

79 
44 

75 
55 

60.9 
33.4 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

44 

10 

40 
21 

32 
13 

35 

49 
2 

54 

13 

48 
10 

30 
-  6 

34 
_  4 

46 

10 

48 

20 

59 
22 

61 
34 

52 
24 

52 
1 5 

59 

27 

57 
3  3 

40 

25 

47 
23 

45 

15 

57 
17 

62 
19 

59 

48 

3 1 

44 
2  5 

63 

9  n 

67 
29 

65 
37 

54 
34 

50.2 
18.7 

WETMORE  9  S 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

47 
14 

3? 
23 

35 
19 

41 
4 

53 
11 

53 
26 

45 

11 

30 

0 

31 
3 

44 
7 

50 
22 

49 
20 

58 
25 

57 
26 

55 
26 

50 
17 

61 
28 

58 
31 

49 
27 

48 
27 

46 

20 

55 

30 

66 
36 

60 
26 

43 

32 

36 
25 

56 

2? 

60 
38 

67 
40 

60 
37 

50.0 
22.4 

S«*  P»lofonc»  NolM  Following  Suilon  Ind»x 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  ,  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

»| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  * 

C010RA00  DRAINAGE 
BASIN 

02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

50 
22 

51 
17 

44 
38 

47 

22 

59 

2  1 

62 
24 

60 
26 

44 
10 

48 
17 

57 
27 

56 

63 
23 

66 

64 

56 

58 

2  5 

60 

50 
36 

40 

46 

59 

62 

66 
27 

64 

59 
3  8 

58 

68 

73 

69 

65 
39 

57.5 
29.0 

ASPEN 

MAX 
MIN 

43 
13 

42 
21 

38 
16 

38 
14 

50 
1 1 

51 

20 

39 
19 

28 
-  1 

34 
1 1 

43 
2 1 

47 
29 

50 
23 

50 

56 

41 

41 

45 

52 
3  J 

34 

40 
^5 

43 

51 

58 

53 
2  8 

45 

50 

60 

62 

61 
36 

41 
25 

46.2 
20.6 

BERTHCUO  PASS 

MAX 
MIN 

2* 

29 
7 

25 
S 

20 

37 
1 

37 

36 
1 

3 
-12 

11 

14 

29 
1 1 

35 
10 

37 
1 2 

42 
1 5 

44 
1 6 

27 

32 

42 

4D 

14 

20 

24 

29 

40 

39 

33 

32 

42 

45 

44 
21 

30.9 
7.4 

BOND 

MAX 
MIN 

50 
19 

48 
27 

40 
24 

47 
7 

54 
14 

59 
20 

57 
18 

36 

-  4 

36 

47 
21 

55 
29 

57 
21 

61 
24 

64 
2  5 

60 
3 1 

53 
12 

49 
27 

59 

45 

42 
2 1 

46 
2  8 

54 
27 

64 

60 

59 

53 

65 

69 
2  8 

68 

65 
40 

54.  1 
23.1 

BROWNS   PARK  REFUSE 

MAX 
MIN 

50 
IB 

45 
22 

44 
28 

48 
18 

58 
14 

60 
27 

52 

10 

41 
5 

48 

10 

54 
33 

58 

61 
19 

61 
23 

60 
3 1 

53 
34 

60 
16 

56 
40 

47 
30 

37 
27 

42 
29 

46 

3 1 

56 

30 

64 
30 

61 
38 

59 

58 
29 

66 

23 

66 

4  1 

65 

47 
33 

54.2 
26.2 

CEOAREOGE 

MAX 
MIN 

49 
27 

54 
30 

47 
31 

47 
19 

55 
20 

62 
26 

55 
27 

38 
12 

48 
23 

59 
29 

56 
36 

61 
30 

64 
35 

64 
40 

52 
32 

57 
26 

59 
35 

46 

44 

48 

25 

52 
25 

58 
27 

67 
36 

64 
3  8 

56 
3  8 

59 
29 

68 

30 

72 
41 

70 

63 

42 

56.6 
30.4 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

40 
12 

40 
1 5 

42 
0 

48 

50 
20 

56 
15 

51 
0 

46 
-  9 

46 

56 

20 

52 

58 

30 

60 
22 

60 
19 

52 
1 6 

52 
28 

59 

22 

49 

38 

42 
15 

46 

55 

20 

62 
20 

59 

27 

52 

54 
20 

65 

65 
2  ! 

60 

60 
29 

52.5 
18.6 

CLIMAX 

MAX 
MIN 

25 
-  1 

26 

1 

28 
1 

18 

20 

34 

37 
4 

12 
-20 

9 

15 
-  2 

28 

33 

35 

10 

41 
1 5 

41 
10 

29 

32 

42 

36 

14 

28 

32 

31 

42 
12 

40 
1 4 

33 

31 

41 
1 5 

45 

42 
18 

30.7 
4.7 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

40 
12 

43 
25 

40 
14 

36 
8 

39 

10 

50 
15 

51 
25 

35 
-10 

25 

35 
12 

47 

49 
28 

51 
2  3 

58 
2  5 

56 

37 
13 

48 

58 

54 

33 

13 

41 

44 
18 

50 
17 

58 

55 
1 5 

52 
1 8 

61 

64 

32 

62 

63 

27 

47.8 
18.8 

COLLBRAN  2  SW 

MAX 
MIN 

48 

IT 

50 
16 

53 
15 

55 
14 

56 

1C 

58 
1 2 

50 
-  1 

40 
4 

48 
1 5 

53 
26 

57 

60 
23 

61 

62 

55 

59 
19 

56 

48 

65 

54 

57 

63 

72 

70 

62 
30 

56.5 
21.0 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 
MIN 

50 

53 
3 1 

54 

57 

59 

32 

68 

59 
24 

42 
15 

50 

56 

59 

62 

67 

63 

54 

59 

61 

54 

40 

45 

29 

51 

5B 

65 

63 

61 

60 

69 

73 

69 
45 

67 
37 

58.3 
33.7 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

48 
25 

47 
30 

45 

22 

45 
23 

53 
21 

59 

25 

56 
24 

39 
17 

50 
18 

59 
26 

59 
29 

63 
29 

66 
34 

63 
35 

60 
29 

60 
30 

60 
27 

54 
32 

54 
25 

54 

2  0 

45 
24 

56 
24 

64 
28 

64 
32 

61 
36 

62 
31 

68 

29 

70 
27 

71 
37 

66 
37 

57.4 
27.5 

CRAIC 

MAX 
MIN 

45 

44 
25 

39 

38 

53 
17 

58 
24 

3B 
17 

32 
7 

40 

47 
2  8 

49 

57 

62 

62 

43 

54 
2  3 

56 

46 
29 

32 

J7 

42 

53 
2  8 

61 

56 

49 

51 

66 

65 

63 
36 

47 
35 

49,5 
26.3 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

35 

38 

1 1 

31 

32 

41 

44 

40 
13 

22 
-11 

29 

41 
13 

45 
25 

46 

47 

51 

46 

45 

48 

44 
25 

32 

34 
13 

39 
14 

42 
14 

52 

47 

42 

44 

53 

55 

53 

51 
31 

42.3 
14.0 

DELTA  3  NW 

MAX 
MIN 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

37 

34 

28 

31 

45 

47 

44 
11 

21 
-  6 

24 

37 

41 

45 

48 

53 

47 

38 

51 

48 

39 

30 

36 
1 5 

41 
2 1 

52 

50 

43 

42 
2 1 

52 

56 
2  2 

55 

54 
23 

42.3 
14.6 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

47 

44 

42 

45 

56 
22 

61 
29 

55 
20 

40 
10 

46 
1 7 

54 

54 

59 
29 

63 

60 

52 
32 

58 

26 

56 
37 

46 

37 

44 
27 

46 

53 

33 

61 

61 

55 

56 

68 
3 1 

67 

65 

57 

34 

53.7 
29.6 

DURANCO 

MAX 
MIN 

50 

49 
2  8 

49 

50 

56 
IE 

64 

20 

53 
28 

47 
13 

56 
1 9 

64 
23 

62 

64 
27 

65 

64 
20 

56 

64 
22 

53 

46 

66 
20 

61 
27 

65 

65 

73 
26 

70 

60 
30 

59.0 
24.3 

EAGLE   PAA  AP 

MAX 
MIN 

52 

48 

41 

46 

56 

60 

37 
16 

32 
-  8 

39 

50 

55 
29 

59 

64 

64 

46 

55 
17 

60 

58 

36 

27 

43 

49 

56 
2  8 

63 

58 

53 

57 

65 

67 
2  8 

67 

58 

39 

53.2 
23.8 

PORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

43 

43 
25 

40 
13 

38 

1 4 

44 

13 

49 
1 6 

42 
21 

34 
4 

42 

50 
1 1 

50 

52 
24 

57 

55 

45 

47 
20 

45 
27 

46 

30 

40 
10 

40 
15 

52 
l9 

5B 
26 

55 
28 

52 
32 

57 

27 

63 
27 

63 
34 

62 

61 
28 

48.5 
21.3 

FRASER 

MAX 
MIN 

39 

32 
1 1 

30 

32 

42 

42 

39 
7 

22 
-  4 

26 

36 
1 3 

41 

42 
1 5 

45 
12 

50 
1 4 

47 
1 8 

40 
-  2 

49 
15 

48 

20 

37 
1 8 

31 
18 

35 
1  8 

36 
1  7 

47 

44 

42 
20 

42 
21 

51 

1 2 

57 

17 

55 

53 
19 

41.1 
11.3 

FRUITA 

MAX 

MIN 

56 
24 

57 
34 

53 

32 

54 
2  2 

61 
19 

68 
24 

48 

32 

46 
14 

56 
23 

61 

31 

64 
32 

67 
27 

73 
34 

70 
48 

56 
39 

64 
3 1 

65 
37 

56 
39 

50 
33 

51 
32 

56 
30 

63 
29 

70 
31 

69 
34 

67 
36 

65 
3 1 

72 
32 

78 
34 

75 

62 
46 

61.8 
31.6 

GATEWAY  1  SW 

MAX 
MIN 

52 
2  E 

53 
22 

54 
29 

55 

2 1 

64 
2C 

70 
28 

60 

48 
18 

59 
2C 

63 
33 

65 

66 

30 

72 
38 

70 
37 

60 
35 

66 
29 

63 
37 

50 
37 

50 
2  9 

94 
27 

60 
30 

65 

30 

71 
32 

67 
35 

66 
jb 

67 
32 

75 
37 

78 
33 

75 
39 

70 
41 

63.0 
31.0 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 
MIN 

5! 

55 
1  E 

4? 

50 

n 

57 

1  £ 

62 
17 

39 

23 

39 
5 

45 

51 
15 

57 

60 
27 

67 

27 

65 
26 

46 
29 

57 
27 

61 
20 

51 
32 

40 
2  6 

43 
2  5 

50 
25 

58 
28 

66 
27 

60 
27 

55 

32 

58 
30 

66 

27 

70 
27 

70 

61 

31 

55.4 
23.8 

GRAND  JUNCTION  WSO 

AP 

MAX 
MIN 

54 

5E 

51 

53 

61 

66 

47 
26 

45 
19 

53 

60 
35 

62 

65 
36 

71 

69 
50 

54 
35 

63 
34 

64 
46 

54 
34 

46 
34 

48 
3* 

56 
33 

61 
36 

68 

40 

66 
43 

65 
4  1 

63 
36 

72 
39 

76 
46 

73 

60 

42 

60.1 
36.1 

GRAND   JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

54 

54 

33 

51 

50 
21 

51 
2" 

59 
36 

65 

35 

40 
16 

44 

23 

53 
33 

61 
34 

63 
38 

65 

75 

69 
33 

53 
34 

62 
44 

63 

48 

32 

46 

3  3 

48 
34 

51 
34 

61 
4  1 

68 
41 

65 
40 

65 
34 

62 
38 

71 
49 

77 

73 
46 

59.1 
36.1 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 
MIN 

36 

3! 

2' 

33 

39 
- 19 

4« 

42 
0 

38 
-10 

30 
- 1 9 

35 
16 

43 

42 

49 

50 
1 5 

45 
6 

52 

47 
18 

50 
14 

41 
18 

30 
13 

34 
1 8 

40 
13 

48 

10 

47 
20 

41 
28 

41 
1  9 

51 
1 2 

55 
21 

41.7 
8.2 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

39 
^  5 

}■ 

25 

33 

39 

45 
12 

42 
13 

20 
-12 

27 

36 

20 

41 

42 
12 

48 
1 3 

52 
1 7 

51 
10 

39 

2 

47 
28 

49 
26 

39 

2 1 

27 
16 

34 
18 

39 
21 

48 
12 

46 
24 

40 
29 

43 
20 

51 
1 4 

52 
20 

53 

53 

27 

41.4 
14.3 

GRAND  VALLEY 

MAX 
MIN 

56 

2  i 

58 
34 

50 
3 1 

53 
22 

62 

24 

65 
25 

56 
29 

*. 

16 

53 
20 

60 
35 

63 
38 

65 

30 

70 
35 

67 
38 

58 
31 

60 
30 

63 
34 

54 
38 

42 
31 

46 
30 

56 
34 

62 
31 

69 

31 

66 
41 

61 
41 

62 
36 

71 
31 

75 
33 

71 
4  1 

67 
41 

60.2 
31.9 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

45 
e 

4; 

36 

31 

41 

51 

49 
12 

27 
-  8 

3C 

43 
16 

47 

49 
15 

56 
2 1 

58 

20 

55 
28 

47 
1 1 

58 
29 

53 
24 

36 
2 1 

37 
21 

38 
19 

46 
23 

56 
2 1 

57 
27 

49 

31 

47 
24 

58 

2 1 

62 
26 

61 
30 

61 
31 

47.9 
16.3 

GUNNISON 

MAX 

MIN 

45 
14 

42 
21 

39 

13 

41 

51 
1 1 

53 
15 

37 
16 

26 
-14 

37 

48 

13 

47 
26 

54 
27 

58 

21 

59 

22 

38 
27 

50 
16 

57 
19 

52 
30 

35 
21 

42 
19 

44 
20 

50 
18 

59 
17 

55 
22 

50 
33 

53 
17 

61 
18 

64 
23 

63 
36 

54 
27 

48.8 
19.0 

HAYOEN 

MAX 
MIN 

44 
14 

41 

38 

3E 

47 

57 

42 

12 

29 
-  3 

35 

43 
1 8 

49 

55 
16 

57 
17 

61 
19 

44 
23 

49 
18 

50 
36 

48 
30 

40 
21 

37 
21 

42 
22 

51 
22 

58 
26 

54 
35 

50 
3 1 

51 
26 

65 
27 

63 
44 

63 

53 
37 

46.5 
21.8 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 
MIN 

42 
IT 

41 

36 

2? 

3! 

50 

36 

12 

24 
12 

29 

39 
19 

47 

22 

50 
17 

56 

20 

47 
2  1 

42 
27 

3" 
7 

42 
26 

37 
23 

23 
10 

35 

12 

39 
20 

46 

20 

47 
18 

50 
19 

46 
30 

48 

22 

49 
17 

55 

1  1 

46 
19 

43 

22 

41.7 
15.8 

IGNACIO  1  N 

MAX 

MIN 

50 
1! 

4! 

47 
1 6 

4! 

4( 

54 

61 
27 

44 
16 

45 

53 

60 

60 
28 

62 
28 

65 
27 

65 
28 

49 
22 

56 
23 

62 
35 

46 
26 

40 
18 

49 
28 

50 
22 

62 
26 

67 
26 

62 
30 

62 
27 

65 
25 

70 
30 

70 
32 

67 
33 

56.0 
24.7 

INDEPENDENCE  PASS  9 

SW 

MAX 

MIN 

39 
-  1 

31 
-  2 

26 
-  1 

27 
-11 

39 
-  4 

40 
10 

34 
3 

16 
-18 

20 
0 

30 
11 

39 
16 

40 
10 

46 
11 

47 
23 

34 
19 

38 
-  5 

46 
11 

42 
9 

25 
10 

32 
•  3 

34 

0 

41 
3 

47 
8 

45 
13 

36 
23 

38 
9 

46 
9 

49 
23 

49 
24 

45 
29 

37.4 
7.6 

KREMML ING 

MAX 
MIN 

43 
17 

35 
23 

40 
22 

41 
7 

51 
7 

55 
11 

47 
20 

28 
-13 

35 
-  4 

41 
21 

48 

23 

50 
18 

59 

27 

62 
21 

45 

30 

49 
14 

60 
47 

5» 

22 

38 

23 

37 
22 

34 
28 

46 

20 

58 

20 

53 
29 

49 
27 

58 
29 

69 
19 

69 
26 

65 
3D 

50 

33 

49.2 
20.6 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

44 
12 

37 
15 

35 

17 

36 
12 

47 
6 

49 
14 

45 
13 

il 
-  9 

38 

3 

45 
20 

47 
27 

51 
17 

55 
28 

53 
27 

45 
28 

49 

20 

59 
25 

47 
30 

37 

21 

41 
7 

42 
15 

54 

n 

59 
16 

54 
27 

50 
27 

54 
11 

61 
18 

62 
26 

60 
31 

58 

30 

48.2 
18.3 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-  8  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 


Station 

Day  of  Month 

-age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

,1. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

»i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LITTLE  HILLS 

MAX 
M1N 

50 
16 

47 

12 

48 
IB 

51 
17 

56 

12 

60 
20 

51 
20 

37 
-  1 

43 
9 

52 
27 

54 
31 

56 

20 

62 
23 

58 
23 

48 

30 

54 

20 

56 
32 

49 
28 

34 

23 

41 

2  1 

44 
26 

53 

27 

61 
23 

56 
30 

51 
34 

54 
25 

65 
21 

67 
34 

66 
38 

61 
33 

52.9 
23.1 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

45 
_  I 

42 
3 

39 
-16 

34 

12 

49 

2 

50 
3 

44 
9 

29 
•  5 

34 
-  3 

45 
18 

46 
13 

49 
9 

56 
9 

43 
27 

46 
2 

47 

1 2 

44 

25 

44 
19 

37 
2 1 

44 
23 

49 
17 

55 
5 

51 
21 

53 
27 

48 

22 

66 
15 

58 
.  7 

55 
25 

46 

13 

46.4 
11.0 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

49 

^2 

39 
15 

40 
23 

40 
6 

55 
12 

60 
9 

48 

1 

38 

5 

45 
9 

50 
27 

53 
28 

59 

2 1 

66 
24 

62 
22 

48 

20 

57 

58 

47 
30 

43 
31 

44 
34 

45 
3  3 

57 
3 1 

63 
24 

57 
36 

53 
34 

54 
26 

67 
22 

68 
39 

65 
4  1 

55 
34 

52.6 
23.2 

MEEKER  NO,  2 

MAX 
MIN 

49 
17 

47 
2 1 

41 

22 

43 
13 

55 
15 

60 
23 

52 
18 

36 
4 

42 
11 

44 
28 

54 
32 

57 
25 

62 
28 

60 
37 

49 

32 

55 

20 

55 
40 

47 
31 

36 
23 

41 
25 

46 
2  8 

55 
28 

61 
27 

60 
34 

51 
35 

54 
27 

65 
2  8 

67 
37 

64 

39 

56 
36 

52.2 
26.1 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

41 
1 1 

36 
17 

36 

7 

43 
6 

44 
12 

44 
.  7 

39 

20 

42 
26 

45 
IB 

54 
22 

51 
10 

52 
21 

49 
30 

33 
17 

31 
17 

51 
18 

,8 

24 

46 
33 

48 
2 1 

54 
IB 

57 
34 

45.0 
17.9 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

31 
-  i 

35 
14 

30 
-11 

35 
-  i 

40 

o 

40 
5 

37 
10 

26 
-12 

32 
0 

38 
6 

42 
18 

43 
6 

42 
18 

40 
29 

36 
16 

39 

40 
25 

32 
24 

27 
13 

26 
I  l 

33 
11 

43 
3 

45 
16 

44 
17 

40 
25 

40 
1 1 

48 

11 

49 
25 

45 
30 

53 
27 

36. 4 

11.6 

MESA  VEROE  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

43 
22 

46 
27 

44 
25 

44 

22 

52 
21 

56 

30 

55 
20 

43 
12 

48 

22 

58 

30 

56 

32 

59 
32 

63 
38 

61 
36 

48 
26 

58 
27 

60 
30 

52 
31 

37 
19 

47 
1  8 

42 
17 

59 
25 

65 
34 

6? 
5  8 

62 
33 

65 

32 

69 

3  3 

70 
42 

68 
39 

61 
33 

55.1 
28.2 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

50 
27 

49 

3 1 

53 
23 

47 
19 

48 

22 

57 
28 

63 

34 

38 
9 

39 
22 

50 
28 

59 
35 

54 
30 

63 
36 

69 

42 

68 
36 

50 
26 

59 
36 

62 
42 

54 
30 

44 
27 

5n 
29 

52 
29 

61 
37 

68 

40 

65 

40 

61 

32 

60 
33 

71 
39 

72 
45 

70 
44 

56.9 
31.7 

NORTHOALE 

MAX 
MIN 

42 
1* 

44 

22 

41 

32 

47 
13 

.  50 
13 

55 
40 

47 
32 

38 

20 

55 
20 

58 
28 

56 

32 

57 
26 

62 
32 

65 

32 

51 
27 

50 
26 

58 

20 

46 
31 

34 
26 

41 

2  2 

43 
23 

55 

22 

62 
21 

54 

32 

58 

32 

58 
29 

66 
26 

69 
32 

66 
36 

59 

32 

53.0 
26.6 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

46 
21 

46 

37 
13 

64 
13 

57 

20 

52 
16 

37 
18 

47 
13 

55 

22 

53 
26 

58 
24 

62 

59 

53 

22 

56 
22 

50 
29 

36 
20 

42 
15 

45 
16 

53 
21 

61 
27 

57 
29 

55 
30 

55 
25 

65 
25 

69 
35 

63 
43 

60 
30 

53.3 
23.1 

OURAY 

MAX 

MIN 

43 
19 

43 

22 

36 
18 

38 

13 

47 
16 

48 
25 

46 
18 

32 
3 

42 
14 

48 

27 

46 

32 

52 
25 

57 
32 

54 
38 

42 
25 

49 

23 

55 
30 

47 

3 1 

39 
2 1 

43 
1  4 

39 
1  9 

50 
23 

56 
29 

53 
31 

46 

32 

51 
33 

61 
29 

62 
36 

60 
37 

59 
36 

48.2 
23.0 

PAGOSA  SPRINCS 

MAX 
MIN 

45 
12 

42 
26 

43 
17 

44 

1 1 

50 
8 

56 
16 

59 

25 

39 
7 

48 
6 

54 
17 

58 
23 

58 
25 

61 
25 

60 
21 

55 
24 

52 
20 

58 
19 

55 
30 

36 
2  2 

45 

12 

47 

23 

55 
18 

61 

22 

6  0 
24 

61 
27 

61 
28 

65 

2  i 

66 
23 

63 
32 

61 
31 

53.9 
20.6 

PAONIA 

MAX 
MIN 

54 
23 

55 

33 

50 
31 

50 
25 

59 

15 

60 
15 

50 
29 

36 
11 

47 
24 

57 
33 

57 
37 

60 
34 

60 
36 

65 
28 

55 
31 

60 
26 

63 
27 

53 
36 

43 
29 

47 

29 

55 

3  2 

55 
27 

67 
28 

66 
32 

56 
38 

61 
28 

70 
34 

73 
4 1 

71 
33 

58 

43 

57.1 
29.7 

Paradox 

MAX 

MIN 

50 
23 

52 
39 

49 
37 

58 
19 

62 
20 

65 
25 

52 
29 

46 
27 

50 
19 

64 
25 

58 
28 

66 
26 

70 
33 

64 
4  1 

56 
36 

62 
2  6 

65 
35 

54 

34 

46 
30 

53 

2  2 

50 
24 

63 
2 1 

70 
26 

60 
34 

65 
37 

64 

32 

76 
2  6 

78 
36 

75 
37 

65 
40 

60.3 
29.6 

PITKIN 

MAX 
MIN 

40 
17 

30 
20 

31 
5 

34 
_  5 

44 
_  2 

45 
9 

43 
8 

22 
-18 

33 
-  3 

40 
1 0 

44 
23 

44 
17 

51 
14 

50 
18 

40 
1 8 

41 

o 

50 
14 

42 
14 

32 
13 

34 
I  3 

3B 

i  0 

43 
10 

50 
13 

49 
1  8 

46 
17 

48 
13 

45 
12 

52 
1 4 

54 
20 

55 

32 

42.4 
11.6 

RANG6LY 

MAX 
MIN 

48 
25 

48 
33 

44 
29 

49 
20 

59 

22 

65 

2 1 

61 

19 

43 
12 

46 
19 

58 
35 

57 
30 

78 
27 

69 
15 

67 
10 

57 
35 

62 
27 

60 
33 

51 

32 

40 
29 

46 
£7 

51 

2  6 

60 
35 

66 
33 

64 

4  o 

59 
30 

74 
28 

72 
2  8 

72 
26 

69 

40 

63 
36 

58.7 
27,5 

RICO 

MAX 
MIN 

41 
6 

43 
1 1 

35 

2 

42 
.  2 

45 
0 

47 
12 

37 
20 

30 

40 
9 

49 
13 

45 
28 

51 
17 

51 
22 

45 
19 

42 
15 

44 
12 

47 
15 

36 
25 

36 
17 

37 
1 

40 
B 

52 
9 

53 
17 

45 

19 

48 
27 

54 
18 

59 
17 

56 

23 

53 
29 

50 
29 

45.2 
14.5 

RIFLE 

MAX 
MIN 

51 
25 

54 
25 

50 
32 

50 
IB 

60 
16 

63 
2 1 

43 
23 

42 
10 

46 
15 

57 
30 

60 
37 

64 
26 

69 
29 

65 
38 

53 
33 

59 

22 

63 
35 

51 
33 

41 
31 

4* 

3  i 

54 

3  i 

60 
29 

69 
26 

64 
38 

60 
38 

60 
31 

69 
29 

74 
35 

70 
38 

61 
40 

57.7 
28.9 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

3B 
.  2 

33 
15 

30 
10 

32 
0 

33 
_  i 

43 
5 

38 
-  1 

33 
0 

37 
10 

42 
20 

41 
23 

47 
9 

48 

20 

42 
20 

45 
22 

40 
9 

45 
15 

40 

21 

42 
16 

38 

q 

40 
3 

49 
1 5 

50 
2o 

44 

;  8 

45 
15 

46 
19 

55 
17 

52 
20 

47 
26 

42 
24 

42.0 
12.9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

45 
17 

39 
27 

37 
19 

37 
7 

47 
7 

53 
18 

33 
18 

27 
-  2 

33 
4 

42 
20 

49 

20 

52 
16 

56 

20 

60 
20 

42 
31 

49 
13 

50 
3 1 

52 
31 

35 
24 

38 
2  5 

41 
26 

48 
23 

it 
16 

51 

3  3 

44 
32 

46 
28 

58 

21 

60 
33 

59 
36 

54 

32 

46.4 
21.6 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

38 
-  7 

32 
19 

2B 
-  4 

34 
-19 

42 
- 14 

47 
-  2 

42 
10 

25 
-27 

32 
0 

38 
-  6 

40 
20 

44 
14 

47 
7 

47 
7 

42 
19 

39 
-15 

46 
9 

40 
20 

32 
18 

32 

1  9 

36 
_  1 

44 
10 

48 
7 

46 
1  4 

42 
28 

45 
9 

51 
7 

50 
14 

50 
29 

48 

26 

41.0 
6.9 

TELLURIDE 

MAX 
MIN 

39 
t 

42 
10 

35 
5 

38 
3 

50 
5 

49 
15 

38 

14 

33 
1 

42 
8 

49 

22 

49 
26 

53 
13 

50 
24 

51 
24 

43 
16 

48 

12 

50 
22 

54 
21 

32 
16 

43 
4 

4  6 
8 

53 
10 

56 
20 

2  4 

50 
29 

53 
20 

61 
i  a 

59 
26 

59 
39 

46 
29 

47.2 
16.6 

URAVAN 

MAX 
MIN 

61 
30 

55 
35 

56 

31 

53 
25 

64 

25 

66 
29 

68 
30 

47 
19 

58 

22 

59 
31 

61 
40 

68 
32 

70 
38 

67 
33 

70 
34 

72 
30 

72 
34 

60 
38 

48 

32 

52 
29 

65 
26 

66 
28 

71 
32 

69 
38 

67 
39 

78 
36 

76 
34 

76 
38 

60 
42 

74 
41 

65.0 
32.4 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

42 
10 

43 
24 

40 
12 

40 
6 

47 
6 

55 
14 

39 
26 

38 

7 

49 
6 

52 
17 

53 
26 

S3 
24 

5B 
26 

55 
23 

39 
25 

49 
15 

55 
21 

37 
30 

36 
19 

41 
8 

42 
20 

53 
17 

59 
22 

55 
25 

58 
27 

58 
24 

63 
23 

65 

27 

61 
30 

41 
29 

49.3 
19.7 

YAMPA 

MAX 
MIN 

42 

e 

36 
13 

34 
13 

36 
1 

40 
8 

50 
32 

44 
14 

33 
-  9 

33 
_  8 

40 
19 

44 
14 

49 
13 

54 
24 

55 
3 1 

45 
28 

43 
-  6 

50 
30 

50 
23 

30 
20 

35 
19 

37 

20 

45 
19 

55 
25 

48 

30 

41 
30 

42 
22 

59 
23 

60 
33 

56 
32 

53 

31 

44.6 
18.4 

YELLOW  JACKET  2  W 
•          •  • 

MAX 
MIN 

42 

2 1 

41 

37 

39 

46 

52 
2  6 

47 
22 

33 
10 

42 
17 

49 
2  5 

50 
29 

50 
29 

57 
33 

55 
34 

45 

50 

54 
27 

42 
30 

41 

5  6 

41 
2  5 

54 
27 

59 

34 

57 
3  ^ 

64 

63 

30 

63 
33 

60 

65 
4 1 

60 
30 

50.9 
26.2 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   *  E 

MAX 
MIN 

41 
26 

48 
29 

45 
28 

41 
26 

47 
27 

61 
34 

64 

20 

24 
16 

28 
5 

30 
7 

41 
20 

51 
31 

59 
35 

67 
38 

74 
29 

38 
26 

60 
36 

69 

37 

72 
43 

50 
27 

56 
26 

55 

33 

60 
33 

70 
3  8 

63 
32 

36 
31 

44 
32 

64 
43 

75 
40 

61 
41 

53.2 
29.6 

AKRON   F  A A  AP 

MAX 
MIN 

48 
24 

43 
29 

39 
26 

45 

25 

61 
29 

62 
32 

32 
19 

29 
14 

27 
9 

42 
12 

53 
27 

59 
32 

67 
38 

72 
37 

38 
28 

59 
27 

68 
39 

72 
40 

47 
35 

55 
2  8 

53 
30 

57 
34 

69 
37 

62 
41 

41 
3 1 

44 
30 

63 
34 

75 
43 

60 
40 

46 
33 

52.9 
30.2 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

41 
26 

52 
29 

52 
31 

42 
29 

51 
25 

65 
27 

70 
24 

27 
19 

31 
14 

31 

10 

50 
15 

60 
32 

65 
32 

68 

32 

76 

32 

38 

2  3 

62 
25 

73 

34 

76 
43 

59 
27 

65 
28 

60 
29 

64 
33 

72 
37 

66 
39 

40 
32 

51 
31 

66 

37 

82 
43 

63 
45 

57.3 
29.4 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

50 
29 

47 

45 
29 

49 
29 

63 

67 
25 

61 
IB 

31 
14 

30 
15 

49 
27 

58 
30 

58 
37 

67 
49 

77 
34 

73 

60 

71 

76 
40 

71 
38 

63 

58 
31 

59 
39 

71 

66 

49 

47 

30 

65 

60 

75 
38 

62 
35 

59.9 
32.7 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

50 
26 

54 

41 
32 

48 
29 

60 
27 

68 
2  8 

59 

23 

30 
IB 

30 
1 5 

52 

58 
28 

57 

68 
33 

78 

68 

33 

60 

70 

77 
37 

70 
32 

66 

3  0 

72 
30 

63 

72 
30 

66 

52 

47 

65 
2  ^ 

61 

71 
39 

61 
43 

60.5 
30.1 

flagler  2  nw 

MAX 
MIN 

42 
26 

43 

37 
27 

45 

61 

65 

56 
17 

29 
15 

29 

47 

53 
27 

56 

67 

75 

68 

60 

69 

27 

73 

54 

60 

56 

61 

70 
27 

65 

62 

44 

65 

76 

69 

60 
40 

57.3 
27.4 

HOLYOKE 

MAX 
MIN 

55 
25 

50 
30 

46 
32 

53 
28 

69 
28 

67 
33 

60 
23 

33 
16 

34 
13 

44 
7 

60 
29 

67 
31 

73 
34 

81 

42 

74 
31 

66 

24 

76 
32 

77 
41 

70 
41 

63 
34 

58 
30 

62 
30 

73 
33 

69 
47 

51 

32 

50 
32 

68 

34 

81 
41 

66 
43 

62 
41 

61.9 
31.4 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

5C 

45 
2  8 

37 

48 

62 
2  8 

67 

53 

22 

27 
17 

31 

48 

56 

58 

68 

77 

68 

61 
2  5 

73 

76 

62 

62 

57 

63 

71 

62 

52 

47 

66 

80 

72 

60 
43 

58,6 
32.4 

WRAV 

MAX 

MIN 

53 
2B 

52 
29 

48 
34 

52 
28 

68 

26 

69 

32 

64 
24 

34 
20 

33 
13 

44 
7 

58 
29 

66 
31 

71 
39 

80 
51 

76 
33 

66 

22 

73 
35 

76 

42 

76 
41 

63 
32 

66 
29 

65 
34 

73 
30 

71 

49 

60 
23 

52 
32 

67 

31 

82 
45 

80 
45 

65 
45 

63.6 

32.0 

YUMA 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

S*«  RsUrtmc*  Nol*>  Following  Sution  tnoV 
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Station 

Day  oi  Month 

0 
01 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

7j9 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

»| 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

»         ■*  » 

PLATTE  DRA I NAGE 
BASIN  04 

ALLENSPARK 

MAX 
MIN 

50 

3B 
1 9 

31 

38 

47 

49 
3  5 

42 
8 

22 
10 

28 

38 

41 
1 1 

49 

54 
25 

54 
29 

45 

44 
1 5 

54 
32 

45 
24 

42 
19 

32 
2 1 

41 
23 

42 

54 
33 

46 
29 

35 
29 

35 
1 9 

54 
23 

57 

49 
32 

41 
29 

43.2 
20.4 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

35 

30 

27 

2» 

42 

46 
9 

39 

10 

21 
-24 

31 

41 

39 
14 

40 
9 

44 
9 

50 
2  8 

44 
2i 

42 
3 

49 
26 

48 
20 

37 
2 1 

37 
19 

39 
9 

46 
1 2 

51 
1 2 

50 
19 

49 
26 

42 

57 
14 

55 
2  3 

54 
32 

49 
25 

42.1 
12.4 

BAILEY 

MAX 
MIN 

45 

35 
22 

31 

41 

55 

56 

46 

12 

31 
-11 

37 

47 
7 

50 

51 

60 

61 
30 

55 

50 

60 
39 

57 
27 

46 
28 

44 
28 

44 
1 5 

52 
1 8 

60 
27 

53 
2  5 

42 

43 

63 
19 

62 

64 

27 

60 
29 

50.1 
19.7 

BOULDER 

MAX 
MIN 

52 

47 

42 

46 

63 

63 

62 
18 

33 
9 

32 
g 

4? 

51 
29 

59 

65 

67 
38 

68 

59 

66 
38 

63 
39 

58 
32 

5? 

52 
32 

59 
2  9 

64 
36 

64 

45 

47 
3 1 

66 
30 

74 
47 

66 
39 

49 
39 

55.9 
30.3 

BRIGGSUALE 

MAX 
MIN 

52 
25 

47 
24 

44 

47 

64 

6  5 

53 
20 

32 
16 

30 

47 

56 
26 

62 

69 
26 

75 
30 

70 

60 

69 

28 

69 

34 

58 

53 
29 

53 
39 

58 
2  8 

69 
28 

69 
39 

44 

50 

67 
27 

74 

60 
38 

50 
38 

57.2 
27.5 

BYERS  5  NE 

MAX 
MIN 

52 

48 

38 

46 

61 

62 

55 
19 

33 
11 

31 
9 

45 

53 
25 

55 
29 

69 

73 
32 

70 

61 

69 

69 
3  3 

59 

29 

55 
25 

56 

59 

67 
27 

63 

44 

46 

65 
30 

75 

62 
36 

55 
40 

56.5 
26.8 

CABIN  CREEK 

MAX 
MIN 

33 

24 
14 

21 

27 

44 

42 

35 
2 

14 
-11 

21 

34 

41 

43 

45 

49 

45 
17 

36 

46 
27 

43 
26 

36 

29 

36 

39 

48 

45 

36 

35 

47 

50 

49 

33 

46 
26 

38.0 
16.6 

CASTLE  RDCK 

MAX 
MIN 

46 
IB 

49 
27 

41 

35 
1 7 

56 
j  5 

62 
2  5 

66 
18 

38 
12 

34 

62 

63 

25 

51 

60 
3 1 

72 
4  5 

70 
23 

46 
16 

60 

66 

31 

78 
27 

48 
2  6 

56 

43 

57 
2  5 

59 
3 1 

66 

52 
30 

47 
27 

56 

26 

69 

70 
36 

53 
37 

56.3 
26.0 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

46 

43 

33 

42 

58 

57 

54 
15 

35 
0 

36 

48 

53 

53 
25 

60 

63 

60 

52 

60 

60 

50 

45 

48 

56 

60 

58 

44 

48 

66 

69 

65 

65 
32 

53.0 
19.6 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

52 

53 

38 

39 

46 

52 

64 

22 

28 
9 

40 

30 

50 
26 

52 

57 

67 

26 

36 

59 

66 
3  4 

63 
29 

-3 

52 

54 
2  8 

60 

65 

61 

40 

50 

66 

78 
36 

62 
41 

53.6 
27.7 

DENVER  WSO  AP 

MAX 
MIN 

56 
26 

41 

41 
2  9 

50 
29 

64 

66 
3  5 

35 

21 

34 
5 

27 
1 3 

48 

55 
31 

59 
39 

70 
37 

74 
39 

44 
30 

63 
26 

70 
37 

65 

39 

45 
34 

56 
33 

55 
2  9 

63 

68 
35 

62 

45 
35 

50 
34 

66 
35 

78 
45 

50 
42 

49 

34 

55.0 
31.4 

DENVER  WSO/SC 

MAX 
MIN 

50 

37 

39 

49 
29 

64 

64 

32 
18 

31 
17 

29 

52 

55 
37 

60 

69 

74 

43 

61 

74 

62 
39 

41 

53 
37 

51 

59 

67 
39 

59 

40 

47 

69 
3  5 

77 

51 
36 

46 
31 

53.5 
32.3 

ELBERT 

MAX 
MIN 

43 
11 

34 
25 

30 
20 

37 
17 

53 
10 

55 
22 

47 
13 

27 
8 

25 
8 

45 
9 

46 
16 

45 
28 

60 
8 

65 
31 

50 
22 

54 
16 

63 
26 

69 

27 

50 
29 

50 
17 

51 
1  8 

55 
28 

63 
28 

58 
32 

41 

30 

57 

26 

60 

24 

71 
42 

64 
36 

64 
26 

51.1 
21.8 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

42 

39 

32 

40 

54 

54 

53 
13 

27 
-  9 

33 

43 

46 

51 

58 

59 

59 

45 
1 5 

55 
38 

52 
23 

42 

35 

43 

49 

57 

55 

41 

39 

60 

62 

58 
35 

50 
35 

47.8 
23.3 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

43 

24 

3B 

33 

43 

59 

55 
1 7 

22 
1 

34 
-  2 

36 
7 

50 

49 
27 

52 

58 

64 

36 

53 

62 
27 

55 
27 

38 

46 

47 

55 
24 

64 

52 

41 

43 

62 

69 

45 
35 

42 
26 

48.2 
19.7 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 
MIN 

55 

20 

46 

41 

49 

66 

66 
28 

48 
19 

31 
6 

30 

47 

56 

23 

61 

69 

76 

64 

62 

70 

66 

56 
2  8 

56 

55 

62 

69 

62 

47 

51 

69 

72 

60 

50 
40 

57.1 
26.5 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

49 
26 

54 
30 

45 
32 

44 

25 

50 
23 

67 
29 

66 

22 

26 
16 

28 
12 

30 
11 

46 

2  1 

60 
29 

63 
33 

69 

38 

75 
27 

36 
26 

64 
32 

73 
41 

72 
36 

40 
28 

56 

30 

58 
34 

60 
35 

71 
41 

64 
34 

37 
33 

49 

31 

68 
4  1 

77 
42 

62 
39 

55.4 
29,9 

GRANT 

MAX 
MIN 

41 
12 

30 
19 

26 
16 

39 
_  (j 

52 
9 

52 
25 

44 
B 

28 
-10 

33 

44 

50 
17 

53 

55 

56 

48 

47 

56 

29 

51 
25 

41 

40 
17 

44 

48 

57 

50 

44 

42 

57 

60 

59 

49 

24 

46.5 
16.9 

GREELEY  UNC 

MAX 
MIN 

54 
26 

51 

42 

49 

64 
26 

66 

56 
22 

32 
16 

31 
1 6 

44 
1 8 

59 

61 

69 

75 

74 

61 
27 

68 

66 

4  1 

59 

53 
3 1 

55 
3 1 

62 
32 

67 

65 

45 

50 
33 

67 
32 

76 
42 

71 

54 

40 

58.2 
31.1 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

27 
1 2 

33 

23 
g 

24 

32 

39 

39 

2 

9 

-10 

13 

26 

33 

39 

43 

44 

46 

32 

34 

44 
17 

42 

18 

29 

32 
14 

36 
1 8 

45 
1 8 

44 

33 

38 

45 

47 

47 

20 

34.5 
10.8 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

54 
26 

52 

47 

54 

70 
29 

69 
3  5 

52 
24 

34 
20 

34 

44 

64 

64 

73 

79 

67 

67 
18 

76 

75 

66 

57 

56 
29 

62 

30 

74 

67 
34 

46 

54 
32 

66 

79 

66 

56 

42 

60.9 
32.4 

KASSLER 

MAX 
MIN 

54 
27 

45 

38 
27 

44 

62 
2  9 

64 
35 

52 
16 

33 
9 

31 

48 

54 

60 

70 

72 

53 

61 
24 

69 

61 

47 

56 

54 
29 

61 
28 

66 
39 

60 
39 

46 

48 
29 

69 

77 
4 1 

52 

46 
40 

55.1 
29.4 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 
MIN 

52 
24 

45 

41 

44 

62 

01 

50 
19 

30 
16 

28 

47 

1 2 

55 

61 
2  9 

67 

74 
3 1 

63 
28 

60 
1 8 

68 
28 

69 

64 
20 

49 
28 

49 
28 

55 
28 

67 
26 

62 
39 

49 

32 

47 
31 

66 
31 

75 
34 

59 

49 
34 

55.6 
26.3 

LAKE  GEORGE  8  SH 

MAX 
MIN 

38 
_  3 

30 

26 
13 

30 

- 1 4 

33 

45 

I  3 

42 
10 

25 
-10 

32 

40 

41 

39 

49 

52 

48 

40 

53 

51 

41 

37 

40 

45 
1 7 

55 

55 

48 

45 

55 

59 

59 
27 

58 

25 

43.7 
13.2 

LAKEWOOD 

MAX 
MIN 

50 
28 

50 
29 

36 
27 

37 

45 
25 

59 
36 

59 
20 

26 

"7 

32 

36 

48 

50 

56 

65 

70 

46 
2  5 

58 

65 

59 

43 

20 

50 
29 

54 
3  1 

56 

63 

58 

40 
30 

59 
3 1 

65 

72 

45 
38 

51.6 
27.2 

LONGMOST  2  ESE 

MAX 
MIN 

54 
24 

55 
33 

44 
26 

43 
2  3 

50 

65 

66 

23 

30 
11 

32 

30 

46 

57 

60 

70 

74 

37 
2  3 

61 

70 
37 

64 

4' 

54 

53 
29 

62 

66 

61 

42 

49 

67 
40 

76 

51 
40 

54.5 
29.0 

NEDERLAND  2  NNE 

MAX 
MIN 

26 

36 

43 

44 
1 7 

50 

55 

56 

31 

44 
29 

54 
23 

49 
2 1 

29 

20 

33 
23 

42 
21 

44 
29 

56 
26 

45 
26 

35 
20 

42 
16 

55 
29 

60 

47 
30 

44.4 
20.4 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

52 
25 

45 
27 

42 
19 

48 

65 

63 

58 

22 

32 
17 

30 

47 

56 

62 

70 

76 

64 

62 
23 

71 
3 1 

69 

64 
29 

54 
27 

54 
30 

57 
27 

69 
2  8 

64 
30 

49 

49 
3 1 

68 
28 

75 
39 

58 

49 
39 

57.4 
27.3 

PARKER  7  E 

MAX 
MIN 

52 
21 

44 
27 

35 

43 
1 9 

60 

61 
2  9 

56 
14 

33 

3 

27 

45 

51 

53 

67 

70 

66 

23 

57 
1  9 

67 
3 1 

65 
30 

56 
26 

51 
22 

50 
21 

56 
23 

64 
31 

60 
32 

45 

32 

50 
26 

66 
27 

71 
40 

65 

48 

37 

54.6 
25.0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

38 

18 

32 

34 
g 

38 

10 

52 
22 

53 
95 

42 
-10 

38 

33 

40 

48 
g 

47 

40 

53 

44 

45 
20 

54 

44 

33 

34 
19 

43 

46 
23 

53 

46 
2  7 

37 
28 

44 
2  1 

57 

56 

30 

43 

36 
28 

43.5 
18.0 

SEDGWICK  5  S 

MAX 
MIN 

52 
26 

48 
31 

48 
31 

51 
27 

67 

54 

2  2 

25 
21 

31 
17 

29 

41 

58 
29 

64 

70 

77 

72 

64 
25 

72 
34 

75 

70 
4  0 

56 
2  9 

53 
3 1 

60 
30 

72 
35 

65 
42 

43 
30 

50 
31 

65 
30 

76 
43 

63 

60 
41 

57.9 
31.0 

SPICER 

MAX 
MIN 

35 
12 

32 
_  2 

27 
14 

27 

41 

44 
27 

39 
7 

27 
-14 

28 

34 

44 
1  8 

45 
1 1 

47 

52 

49 

20 

42 

47 
30 

46 

34 
1 9 

30 
18 

35 
18 

41 
18 

51 
24 

49 
29 

43 
30 

42 
20 

50 
IB 

54 
36 

54 

50 
25 

41.4 
16.7 

STERLING 

MAX 

MIN 

51 
26 

52 
32 

48 
29 

46 

26 

50 
25 

64 

32 

65 

23 

25 
20 

32 
12 

30 
10 

40 
23 

58 

30 

63 

32 

70 
35 

78 
30 

40 
25 

64 

33 

71 
37 

74 
42 

48 

33 

5  6 
29 

55 

30 

60 
31 

72 
42 

66 

33 

36 
32 

47 
32 

67 
42 

79 

44 

63 

42 

55.7 
30.5 

WALOEN 

MAX 
MIN 

37 
6 

34 
17 

30 
13 

26 

5 

40 
-  2 

47 
28 

38 
8 

22 
-  7 

27 
-11 

39 

21 

37 
16 

45 
B 

48 
23 

54 
21 

44 
20 

42 
18 

48 
37 

50 
26 

32 
20 

29 
16 

35 
14 

46 

21 

49 
24 

52 
27 

41 
29 

43 
18 

53 
i.' 

54 
31 

54 
32 

50 
27 

41.6 
17.3 

WATERDALE 

MAX 
MIN 

50 

23 

51 
31 

42 
26 

42 
24 

50 
25 

62 
40 

64 

22 

JO 
5 

31 
6 

28 

12 

44 
26 

54 

30 

57 

31 

65 
35 

69 
26 

37 

22 

60 
35 

65 
36 

62 

32 

46 
30 

51 
33 

49 
27 

57 
33 

64 
41 

56 

32 

40 
32 

48 
29 

64 
29 

73 
39 

49 
39 

52.0 
26.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  lnd«x 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
APRJj.  _ 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  l  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0 

ALAMOSA    WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANAS  S  A 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 


MAX 
M1N 


MAX 
M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


36 

23 


33  27 
*  13 


40     51  56 


52  56 
13  21 


54  57 
12  24 


49  54 
16  21 


36     48  46 


55  57 
13  20 


27     30  39 


49  40  44 
32-4  14 


50  52 
18  28 


51  54 
26  31 


50  54 
19  27 


52  53 
19  27 


53 
26 


62  45 
27  26 


62  43 
26  18 


63  45 
25  26 


59  47 
25  27 


47  42 
10  12 


62  53 
26  25 


62  54 
27  26 


61  41 
21  24 


40  40 
18  14 


52  60 
16  20 


45  50 
13  18 


46  50 
21  20 


40  43 
-14  -  2 


57  59 
17  18 


56  60 
22  25 


57  62 
18  20 


64  66 
21  26 


54  60 
26  26 


61 
24 


63 


52 

10 


54  51  61 
33     25  26 


55  59  61 
32     24  24 


60 
26 


67  64 
27  37 


66  64 
36  38 


66  65 
28  28 


Sco  Roforonc*  Notts  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA  COLORADO 

APRIL  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

Resultant 
Speed 

• 

a 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
MOUNTAIN 

CK 

o 

o 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Avero 

Fasfe: 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

q 
o 

o 

CK 

o 
«■> 

1.00- 

Total 

ALAMOSA  WSO  AP 

78 

36 

34 

65 

5 

4 

1 

0 

0 

0 

10 

5.5 

COLORADO  SPRING  WSO  AP 

1 

4.8 

12.7 

37  +  + 

36 

03 

64 

40 

36 

59 

8 

4 

4 

1 

0 

0 

17 

6.0 

DENVER  WSFO  AP 

35 

1.6 

11.2 

28 

NE 

19  + 

65 

41 

38 

61 

5 

6 

4 

3 

0 

0 

ie 

52 

6.5 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

5 

0.9 

10.8 

38 

NE 

02 

57 

40 

31 

50 

4 

2 

5 

0 

0 

0 

n 

64 

6.1 

PUEBLO  WSO  AP 

2 

3.4 

11.0 

46 

N 

07 

80 

42 

37 

65 

5 

4 

4 

1 

0 

0 

14 

76 

5.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

COLORADO 

  APR  1 1  1973 


a 

Day  of  month 

• 

Station 

"3. 

0) 
I— J 

1  IN) 

Tim 

l 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PM 

.  91 

92 

93 

5* 

57 

59 

46 

51 

54 

54 

58 

62 

62 

60 

55 

96 

96 

90 

48 

52 

57 

62 

65 

,62 

65 

67 

68 

66 

65 

60 

57.6 

5P> 

«s 

91 

51 

52 

54 

56 

57 

58 

52 

52 

54 

58 

59 

58 

54 

55 

55 

91 

47 

50 

54 

58 

61 

60 

62 

64 

65 

64 

64 

59 

56.  1 

e 

5PK 

♦  7 

48 

48 

48 

49 

52 

49 

46 

48 

49 

52 

55 

55 

55 

53 

53 

94 

52 

47 

48 

49 

53 

56 

56 

57 

58 

60 

60 

60 

58 

52.5 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  «l?r*oo 


Station 

Day 

Of  Month 

3  6S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o  o  > 

H  < 

*     *  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

no 

18 

100 

205 

98 

49 

82 

167 

173 

68 

49 
66 
42 

.17 
11 
70 
30 

.14 

22 
73 
43 

.25 

188 
52 
35 

.45 

203 
73 
43 

.15 
117 
52 
35 

.29 

90 
69 
40 

.37 
63 
70 
44 

.40 
139 
71 

40 

.27 
148 
55 
40 

.38 
165 
65 
38 

.24 
17 
72 
42 

.23 
23 
70 
45 

.27 
67 
71 
49 

.17 
36 
70 
45 

.05 
89 
60 
41 

.06 
19 
60 
39 

.22 
99 
78 
42 

.34 
3 
79 
47 

.32 
45 
BO 
48 

2665 

PUEBLO  WSO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

65 
39 

55 
72 
38 

* 

445 
73 
40 

.58 

113 
54 
36 

.20 
66 
70 
35 

.30 

75 
77 
40 

* 

131 
70 
38 

.52 
186 
5  ] 
38 

.30 

87 
71 
36 

.22 
60 
73 
39 

.35 
68 
73 
40 

* 

70 
7  V 
42 

* 

100 
74 
44 

.46 

152 
46 
36 

.10 
36 
56 
36 

.22 
66 
76 

40 

.37 

66 
77 
43 

.35 

125 
81 
46 

- 

PUEBLO  6  SSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

37 
32 

.03 

61 
36 

.23 
35 
69 
37 

.17 

76 
69 
33 

.22 
59 
69 

37 

.17 
127 
73 
39 

.11 

114 

35 

.23 
78 
71 
33 

.33 

113 
75 
37 

.21 

136 

35 

.20 
215 

32 

.20 
81 

32 

.20 
56 
7  ] 
33 

.21 

60 
7] 
32 

.24 

64 

35 

.10 

103 
73 
37 

.02 
109 

35 

.10 
92 

35 

.25 
75 

73 
37 

.28 
75 
7" 
41 

.29 
104 
78 
42 

- 

35.5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.0* 
57 
37 
32 

.01 
77 
40 
32 

.02 
195 
48 
34 

.10 
150 
55 
34 

.10 
48 
64 
34 

.15 
78 
68 

35 

156 

171 

.10 
147 
32 
32 

.06 
46 
52 
32 

.11 
61 
70 
39 

.19 
65 
70 
43 

.21 
109 
71 
40 

.33 
256 
74 
49 

.18 
181 
64 
44 

.21 
116 
63 
36 

.29 
95 
75 
38 

.45 
168 
70 
40 

.12 
137 
61 
39 

.37 
194 
64 
36 

.26 
1 16 
71 
38 

.26 

102 
68 
41 

.15 

94 
70 

42 

.21 

117 
63 
45 

.02 
102 
59 
45 

.07 
186 
48 
36 

.14 
67 
72 
35 

.27 
78 
78 
42 

.26 

85 
72 
46 

.39 

152 
72 
50 

5.43B 
3606 
62.5 
36.9 

»       •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 
HIND 

MIN 

- 

38 
45 

.13 
90 
55 
36 

.20 
105 
57 
36 

.  14 
S3 
54 
32 

.23 
58 
52 
32 

.  16 

57 
64 
36 

.19 
81 
69 

37 

.06 
78 
41 
29 

.08 
46 
50 
30 

.20 
54 
30 
33 

.08 

42 
58 

37 

.15 
90 
70 
38 

.2? 
61 
72 
38 

.20 
148 
69 
39 

.29 
174 
64 
36 

.13 
60 
56 
34 

.27 
107 
68 
40 

.15 

122 
57 
41 

.05 
65 

4  4 

33 

.25 
80 
50 
33 

.02 
42 
5  3 
35 

.16 
34 
65 
37 

.21 
51 
71 
38 

.18 

35 
75 
41 

.19 
44 

68 
44 

.22 
55 
75 
37 

.20 

36 
75 
38 

.10 
66 
79 

41 

.47 
69 
71 
43 

.29 

105 
71 
43 

5.45B 
2232B 
62.0 
37.1 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.09 
31 
5B 
36 

.OS 
38 
54 

37 

.11 
30 
57 
36 

.12 
36 
59 
33 

.14 

30 
65 
37 

.16 

35 
70 
37 

.12 

83 
67 
32 

.01 
54 
46 

32 

.08 

29 
58 
32 

.11 
20 
64 
38 

.14 
43 
60 
40 

.11 
28 
74 
38 

.26 
33 

73 

40 

.30 

94 
70 
42 

.17 
46 

62 
41 

.12 
26 
64 
38 

.21 
45 
63 
40 

.11 
61 
56 
43 

.09 

95 
52 
35 

.12 
40 
57 
35 

.09 

30 
60 
38 

.15 

40 
72 
38 

.20 
25 
74 
39 

.17 
42 
73 
43 

.12 
34 
71 
42 

.17 
30 
73 
39 

.20 
25 
75 
38 

.29 

45 
78 
39 

.33 
76 
74 
45 

.21 
87 
70 
43 

4.58 
1351 
65.0 
36.2 

VALLECITO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

16 

9 

13 

22 

25 

21 

32 

30 

22 

12 

28 
52 
40 

.03 
21 
38 
37 

.08 

17 
61 
37 

.12 
30 
39 
38 

.09 
25 
55 
38 

.08 
19 
55 
34 

.12 
29 
65 
36 

.09 
8 

61 
39 

.06 

37 
52 
35 

.08 
32 
58 
33 

.09 
28 
53 

37 

.09 
24 
68 

35 

.15 

1  3 
72 
3  8 

.13 
25 
67 
39 

.14 
23 
74 
39 

.16 

26 
73 
39 

.19 
32 
76 
36 

.20 
39 
71 
39 

.21 
37 
75 
41 

.07 
7 
66 
40 

702 

*      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  OS 

AKRON  4  E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

143 

144 

242 

251 

163 

.19 

141 

259 

260 

260 

124 

101 

133 

.15 
132 
70 
41 

.22 
143 
70 
44 

.37 
280 
70 
32 

.05 

126 
41 
32 

.23 

125 
63 
37 

.40 
144 
68 
39 

.23 

167 
66 
43 

.10 
22V 
50 
32 

.22 

104 
63 
36 

.23 
133 
60 
38 

.27 
113 
61 
39 

.27 

102 
69 
42 

.47 
181 
66 
33 

.09 

190 
41 
32 

.14 
95 
64 
36 

.26 

127 
Tl 

42 

.27 
133 
73 
44 

.20 
149 
68 
43 

4934 

BONNY  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

90 
37 
32 

.15 

20 
57 
35 

.17 
140 
54 
34 

.08 

200 
42 
32 

.10 
150 
52 
32 

.19 
100 
65 
35 

* 

l'O 

* 

200 

* 

130 

* 

70 

* 

80 

.42 

70 
66 
35 

.25 
130 
65 
37 

.27 

260 
68 
37 

.42 

270 
72 
36 

.36 

90 
40 
32 

.15 

135 
63 
32 

.19 

200 
70 
35 

.62 
315 
70 
43 

.21 

260 
62 
32 

.30 
90 
63 
32 

.25 
60 
65 
37 

.15 
80 
66 

35 

.29 

140 
71 
34 

* 

60 
71 
41 

* 

110 
43 
32 

.29 
90 
33 
32 

.22 
90 
70 
35 

.23 
60 
76 
45 

.07 

90 
72 
45 

5.57B 
3950 
61.3 
35.5 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


APRIL  1973 


Station 

Day  oi  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRCS  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.6 

4.5 

1 

1.6 
3 

.2 
T 

1.7 
T 

.3 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.4 

T 

.7 

FORDER   8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

.5 

T 

T 

T 

5.5 
6 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HOLl* 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

JOHN  MARTIN  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2 

1 

T 

T 

PUEBLO  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

4.2 
T 

.1 
2 

.4 

.1 
T 

.2 

T 

T 

ROCKY  FORD  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 
T 

T 

2.0 
2 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

21.5 
37 

10.5 
45 

.5 

40 

37 

35 

8.0 

42 

.5 

42 

2.0 
42 

40 

T 

38 

3.0 
32 

26 

28 

2.0 

30 

28 

26 

25 

3.0 
26 

25 

25 

24 

24 

24 

12.0 
36 

1.0 
34 

33 

26 

24 

T 

22 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.3 

3.0 

3 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

1.0 
2 

T 

3 

2 

2 

1 

4.0 

.3 

4 

.7 
J 

2 

T 

1.0 
1 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1 

4.0 
2 

5.0 
3 

1 

4.0 
4 

1.0 

2 

T 

1.0 

T 
T 

2.0 

T 

•       *  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.4 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 

4 

T 

2 

T 

2 

T 

T 

6.0 
6 

5 

T 

4 

T 
T 

.4 

T 

T 

T 

T 

13.2 
12 

4 

2 

T 
T 

3.0 

3 

T 

T 
T 

* 

2.0 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
60 

2.0 
61 

4.0 

64 

T 

62 

60 

60 

7.0 
64 

2.0 
64 

2.0 
64 

1.0 

65 

4.0 
69 

T 
66 

T 

64 

63 

8.0 

70 

1.5 
69 

67 

.5 

65 

11.5 
72 

5.0 
73 

2.0 

73 

5.0 

77 

T 

74 

T 
71 

7.0 
78 

11.0 
86 

T 

76 

74 

T 

71 

69 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CEDAREOGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

4.0 

6 

T 
T 

1.0 
1 

1.0 
1 

COLLBRAN  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
1 

CORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

CRAIG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.7 

.5 

T 

1.0 

.2 

2.9 
1 

.9 

.8 

T 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

43 

.9 

45 

45 

44 

43 

42 

7.0 
48 

46 

T 

44 

T 

43 

2.0 
41 

40 

38 

36 

5.0 
39 

36 

33 

.5 

33 

1.0 
33 

3.0 
33 

T 

32 

30 

27 

24 

1.0 

22 

1.0 
20 

16 

12 

8 

6 

DILLON  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

2.0 
T 

T 

3.0 
3 

2 

1.0 

2 

T 

1 

2.0 
T 

T 

8.0 
( 

1.0 
4 

T 

6.0 

1.0 

1.0 
T 

1.0 
T 

T 

3.0 
T 

1.0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

T 

.6 

DURANGO 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

2 

T 

2.0 

.7 

2 

1.4 

.4 

1.2 
1 

T 

T 
T 

.1 

3.0 

1 

T 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 
T 

T 

T 

GRAND  LAKE   1  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

.5 

19 

19 

19 

18 

5.0 

23 

22 

T 

20 

3.0 

21 

3.0 
15 

12 

12 

.5 

10 

12.0 
22 

4.0 

22 

2.0 

21 

T 
19 

16 

.5 

14 

3.C 
15 

15 

14 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

.5 

2 

7.0 

3.0 

1.0 

5.0 

MAYB6LL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

MEEKER  NO.  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1 

1.5 
2 

1.0 
1 

1.0 

2.0 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

NORTHOALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

20 

19 

19 

17 

16 

11.0 
27 

2.0 

25 

21 

19 

18 

1.0 

17 

13 

9 

1.0 

1C 

a 

4 

4 

9.0 

12 

6 

9 

3 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

.4 

T 

1.0 

T 

3.0 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
APRIL  1973 


Day  ol  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

paradox 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

S I L VSRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

38 

T 

38 

38 

38 

38 

36 

T 

34 

34 

34 

30 

30 

T 

28 

24 

24 

T 

22 

T 

20 

20 

2.0 

22 

20 

T 

20 

T 
18 

14 

10 

8 

4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.5 

2.8 

5.0 
S 

8.0 

7 

2.7 
4 

2 

2.2 

*       •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

T 
T 

.5 

1 

T 

T 

5.0 
3 

1.0 
6 

T 

s 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

5.4 

1 

.4 
9 

T 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

8.0 
8 

.5 

6 

s 

2 

2.0 

•       •  • 

Platte  drainage 

BASIN  04 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

1.2 
T 

11.2 
11 

1.7 
8 

2.2 
9 

4 

T 

4.3 
3 

T 
T 

2.7 
1 

.9 

2.6 

8YERS  5  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

4 

3 

T 

1 

T 

1 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

4 

6.0 
9 

3 

7.0 
7 

1.0 
3 

4.0 
3 

4.0 

T 
T 

1.0 

5.0 
3 

4.0 

1 

T 

DENVER  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.4 

4.9 
1 

3.4 
5 
.5 

T 

T 

.7 

10.1 
3 
.6 

.8 

9 

1.3 

T 

8 

1.1 

5 
.8 

2 
.6 

T 

1.3 
T 

T 

.6 
T 

.1 

.4 
T 

2.1 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

15.0 
15 

T 

10.0 

2.0 

.5 

2.U 

5.0 

5.0 

1.0 

T 

4.0 
4 

fort  morgan 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12.0 

1.5 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

34 

3.9 
37 

2.0 
39 

.5 

39 

37 

36 

8.0 

43 

1.0 

44 

1.5 

45 

,5 

45 

2.5 

47 

45 

42 

40 

5.0 

44 

1.5 
44 

41 

T 

38 

5.0 

40 

3.0 
43 

1.0 
44 

2.0 

45 

42 

38 

6.5 

41 

3.0 
42 

39 

36 

34 

32 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

5.0 
8 

4.0 
12 

10 

10 

T 

9 

5.0 

14 

1.0 
13 

12 

12 

10.0 

20 

17 

15 

13 

2.0 
13 

13 

12 

5.0 

15 

14 

13 

10 

8 

9 

5.0 

7 

.5 

3 

Parker  7  e 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.0 
2 

T 

4.0 
4 

T 

4 

2 

T 

T 
T 

4.0 
3 

T 
T 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

2.0 

3 

T 

2 

1 

10. 0 
10 

2.0 

12 

7 

4 

3 

1 

10.0 
10 

6 

2 

1.0 
3 

10. 0 
13 

12 

6 

2 

T 

1.5 

2 

10. 0 

10 

4 

2 

.4 

2 

T 
T 

.5 

1 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

3.0 
9 

6 

.5 

6 

4 

12.0 
4 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

T 

10 

10 

10 

10 

10 

8.0 

16 

14 

14 

T 
14 

12 

10 

9 

8 

5.0 
8 

6 

T 

6 

3.0 
6 

18.0 

20 

6.0 

20 

20 

18 

17 

- 

2.0 
16 

2.0 
14 

- 

6 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1-0 

1.5 

2 

T 

3.0 
T 

4.0 
3 

7.0 
10 

8 

- 

- 

- 

2.5 

2 

•       •  ■ 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMUSA  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

.7 

1 

T 

5.5 

2 

T 

.3 

T 

T 

.4 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 

T 

T 

Saguache 

SNOWFALL 
SN  PN  GND 

Sob  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 


STATION  INDEX 


COLORADO 
APRIL  1973 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

0109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

8A 

c 

USDA  CEN  GR  PLAINS  FD  S 

Oil* 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

10 

103 

13 

4663 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

c 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

0183 

04 

BOULDER 

it 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

c 

H  LESTER  COATS 

0214 

02 

GARFIELD 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

54 

107 

55 

8701 

5P 

WEST  COLO  POWER  CO 

0242 

01 

L INCOLN 

1 

36 

54 

103 

39 

5420 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

c 

80ARD  OF  WATER  COMM 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

10400 

S 

NATL  WEATHFR  SERVICE 

0298 

04 

GRAND 

it 

40 

21 

106 

23 

10965 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

1 1 

4020 

c 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

0343 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

INACTIVE  10/19/72 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1 1 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

MRS.   MARTHA  W,  MADSEN 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

0514 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

INACTIVE  7/1/72 

0571 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

0629 

04 

LARIMER 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

MRS,   ETHEL  KESTER 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

38 

28 

107 

13 

7630 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6  P 

6P 

H 

AGENT*   D  L  RGW  RR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1 1 

3748 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

0843 

04 

BOULDER 

it 

40 

01 

105 

16 

5400 

c 

THOMAS  L  PLATT 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

NAT.   BUR.  OF  STANDARDS 

0995 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

0898 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

LOREN  R  ENYEART 

09<t5 

04 

WELD 

It 

40 

38 

104 

19 

4850 

5P 

5P 

THOMAS  W.  STAPLETON 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUREAU  OF  SPORT  F  C  WLP 

1071 

0 1 

CHAFFEE 

1 

38 

5 1 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

LLOYO   R  SWFDHIN 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1080 

04 

JACKSON 

it 

40 

59 

106 

41 

9760 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5  p 

7A 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

1126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

INACTIVE  6/26/72 

1157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

MRS  AURORA  A  NAVARRO 

1 179 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

104 

15 

5200 

6P 

6P 

c 

H 

MRS.   SHIRLEY  DIEDRICH 

1186 

04 

CLEAR  CREEK 

it 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

1236 

04 

LARIMER 

It 

40 

31 

105 

54 

10301 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

1268 

01 

BACA 

I 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

FRED  C.  TANNER 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7  A 

5  p 

WARDFN  PFNITFNTIARY 

1384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1401 

04 

DOUGLAS 

it 

39 

22 

104 

52 

6200 

8  A 

8A 

c 

GEORGE  KOBALT 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5  P 

5  p 

c 

H 

MRS  CAROL'YNN  M  ANDERSON 

1458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8A 

8A 

SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

SIMON  B  SCHULTZ 

1547 

04 

ARAPAHOE 

it 

39 

39 

104 

51 

5647 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

2 1 

4250 

4P 

4P 

CARL  A  LOVELL 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5  p 

5P 

W.  H.  NEWBERRY 

lot*. 

07 
v  c 

RIO  BLANCO 

2 

39 

cn 

1  (17 

c 

NATL    UFATHFR  SFRVIfE 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

2  2 

106 

1  1 

8  A 

CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 

1693 

0 1 

FREMONT 

\ 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

R  L  BANTA 

1698 

0 1 

FREMONT 

38 

2 1 

105 

47 

6900 

5  P 

5P 

INACTIVE  4/6/65 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

HAROLD  F  KREUGER 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

MRS.  VIVIAN  A.  KELLEY 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6145 

MID 

MID 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

MRS  addaline  l  johnsdn 

1886 

02 

MONTE  7  LIMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

MGNTF71IMA    VAI  TkRTft 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

HP 

HP 

c 

H 

MRS   ni  TVF    IFAN  SMITH 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8855 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  MARY  A  YELENICK 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

6 

INACTIVE  10/1/71 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

ARCHER  B  CRISP 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

EVERITT  L  DAVIS 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 

STATION 


AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AP 

ALAMOSA  WSO  AP 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

AMES 

AMY 

ANTERO  RESERVOIR 
APEX   1  W 
ARAPAHO  RIDGE 

ARAPAHOE 
AROYA  6  NE 
ASPEN 
BAILEY 
BASALT 

BEAVER  RESERVOIR 
BENNETT  CREEK 
BERTHOUD  PASS 
BLANCA 

BLUE  MESA  LAKE 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 

BONNY  LAKE 

BOULDER  2 

BOULDER 

BRANDON 

BRANSON 

BRECKENR I DGE 

BRIGGSDALE 

BROWNS  PARK  REFUGE 

8UENA  VISTA 
BUENA  VISTA  5  NE 
BUFFALO  PARK   1  N 
BURLINGTON 
BURLINGTON  12  NME 
BUTLER  RANCH 
BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CAMERON  PASS 
CAMPO  7  S 

CANON  CITY 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
C  E  DARE  DGE 
CENTER  4  SSW 
CHEESMAN 
CHERAW 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 
CIMARRON 

CLIFF  LAKES 
CLIMAX 

COALDALE   1  NW 
COALDALE  2  SW 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  2  SW 
COLORADO  NAT  MON 
COLORADO  SPRGS  WSO 
COLUMBINE 
CONIFER  3  NE 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
CRIPPLE  CREEK  9  NW 
CUCHARAS  DAM 
C'JMBRES 
DEADMAN  HILL 
DEER  TRAIL 
DELHI 
DEL  NORTE 


AP 
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DELTA  3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

36 

46 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KDTA 

DENVER  WSO  AP 

K 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

^DENVER  WSO/SC 

k 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

MID 

MID 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

17 

1C5 

05 

8480 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON  1  E 

2281 

02 

SUMM I T 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  CI")MM 

DINOSAUR  NATL  MQNUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

5921 

3P 

5P 

C  H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS  MARGARET  T  CRQWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

6530 

6P 

6P 

C  H 

JOHN  W.  ERTEL 

E  ADS 

2^46 

01 

KIOWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5P 

c 

JOHN  E.  JACOBS 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MIC 

Ml  D 

C  H 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE    1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

2511 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

1C2 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELL  ICOTT 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

36 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS  LEOLA  E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

19 

6997 

5P 

5P 

C  H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP  MTN  3  SE 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

FLEMING  1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FORDER  8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

36 

33 

103 

41 

4739 

6P 

6P 

C  H 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

500  1 

7P 

7P 

7P 

C  H 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

04 

WELD 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

5P 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

4321 

8A 

8A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7A 

c 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

FOWLER   1  SE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

4326 

7A 

EDWARD  R.  FELLHAUER 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

IIP 

HP 

H 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

5  p 

7A 

JOHN  F ■  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

11 

6955 

3P 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY  1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5P 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA  1  W 

3258 

03 

LINCOLN 

39 

17 

103 

32 

5603 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS.   LINDA  L.  TERRY 

GLADE  PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

36 

04 

1C2 

19 

3484 

C 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MI  D 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

4710 

8A 

8  A 

8A 

G 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE   1  NW 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5p 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

1 1 

105 

52 

8288 

5p 

3  P 

SP 

J 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

41 

8667 

5  p 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

C 

WILLIAM  R i  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

41 

4648 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

c 

NORMAN  B.  VQUNGER 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

5 

MRS.  NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

2  0 

7740 

2  r 

3  p 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GROVER  10  W 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

104 

2  4 

5  D 

5  P 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY  10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

820Q 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JURDAN 

HASWELL 

3828 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

103 

10 

4535 

6P 

INACTIVE  12/19/72 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL  D  WRIGHT 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W  R  DAVIS 

HOL YOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

F  B  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

C 

CDLO  GAME  £  FISH  DEP 

HOYT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES  F.  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS  BARBARA  L  MATT  I X 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  UF  IDAHO  SPRINGS 

I  DAL  I  A  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZION 

IGNACIO  1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CQNSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

56 

3814 

8A 

8A 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

41 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

L  INCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.  KATHRYN  M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE  R 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

1C3 

19 

5150 

C 

ROBERT  L  PLATT 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMML ING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

c 

JAMES  R  P I CKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS  MILDRED  MENDENHALL 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

S 

COLD  SPGS  WTR  WORKS 

LAKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

UP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  ANIMAS 

4B34 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3891 

5P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VET  A 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

LEADVI LLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

18 

10158 

IIP 

UP 

J.   LEROY  WINGENBACK 

LEAOVILLE  10  wNw 

4886 

01 

LAKE 

39 

17 

106 

28 

1 1000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  7  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

29 

103 

01 

439C 

6A 

GILBERT  LINDSTROM 

LIMON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

11 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  GAME  £  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5145 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.  WtATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

1 1400 

s 

NATL  WEATHER  SERV  OFF 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5  P 

4P 

CLETUS  M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7018 

5P 

MRS.   EDGAR  A.   NOL AND 

MAN  I TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6606 

c 

MANITUU  SPRGS  HYDRO  PL 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

JOHN  W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.  CHARLENE  E.  SCQTT 

MEEKER  NU.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K.   JAMES  COOK 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

D.   J.  BALDWIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

ioe 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

11330 

s 

GEORGE  R.   MAC  KE  EN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5  p 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

SP 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON  1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

11 

8890 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

NEDERL AND  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS  E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

5 1 

4783 

5P 

5  P 

c 

K.D.THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

0 1 

6693 

5P 

5  p 

H 

MRS  I  F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

0 1 

LAS  ANIMAS 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

10  8 

17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUNN 

602  3 

04 

WELD 

4 

40 

47 

MERRILL  V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

\ 

38 

1  3 

103 

45 

4310 

8  A 

TWIN  LAKES  R  C  C  CO 

OTIS  U  NE 

6192 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

1 6 

102 

50 

L  l  fin 

7A 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

c 

H 

DONALD  N.  DOUGHERTY 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  0  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4780 

7A 

7A 

INACTIVE  3/6/73 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE  C  HANSON 

PAOLI 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

LEE  W  SCHNIEOER 

P  AON  I  A 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

35 

5693 

7P 

7P 

MELVIN  a.  bencich 

P ARAODX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  7  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

31 

104 

39 

6170 

5P 

5P 

c 

H 

LOUIS   D  RUGGLES 

PARSHALL   10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.   WAYNE  MUSTAIN 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6860 

c 

DON  W  CLEVER 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

INACTIVE  2/1/71 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES] 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8A 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38 

11 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7A 

CF  £  I  STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

6811 

02 

D  ni  ITT 
KUU  1  1 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

S 

(NAIL    WtArntK    j  b  K  V  1  l  t 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

MID 

c 

MRS  MAX  I NE  C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

S 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

01 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4170 

5P 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

D  VC 
Kit 

7315 

01 

D  1  1  r  ft  i  n 
r  U  t  D  t  □ 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

MR     LJ    M    MA  C  TV 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

IIP 

IIP 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7990 

c 

MISS  CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

ALVIN  L  WINTZ 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

106 

26 

8465 

6P 

BERNARD   (N)  IRBY 

SE  DAL  I A  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  BLANFORD 

SEDGWICK  5  S  R 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

51 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  D  MUNSON 

SE I  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

52 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

LINCOLN 

3 

39 

33 

103 

21 

5180 

c 

WESLEY  DAVIS 

j  HU 5  HUN C 

7618 

02 

2 

39 

34 

107 

14 

5933 

6P 

diiqi  tp   c  c  D  \j  t  p  c  rn 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CL8 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

106 

24 

9300 

s 

DALE  SPENCER 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

5P 

c 

H 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

106 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4405 

6P 

HERBERT  E  HOMSHER/  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

iP 

c 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

11500 

7P 

FRANK  A,  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

7950 

04 

1  nr  am 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

8A 

SA 

PT    WCCT    CUP.  AP  Pfl 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STONINGTQN 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

11 

3801 

6P 

MRS  ARM  I L  DA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

22 

9685 

8A 

8A 

8A 

c 

U.S.   BUREAU  OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE   1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMM I  TV  I  LLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

11350 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY  10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

39 

UNCOMP  4HGRE  V  W  U  A 

tci  i  i  id  t  nc 

1 E L LUK 1 Ut 

8204 

02 

CAM     M  T  P  1  1  C 1 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WILLIAM   H  MAHUNtY 

TERCIO  4  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

105 

03 

8040 

c 

J  UAN I T A  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

CITY  OF  TRINIOAD 

TRINIDAD  FAA  AP 

8434 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

15 

104 

20 

5746 

MID 

MID 

c 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5  p 

'  P 

5P 

TWIN  LAKES  RESERV-C ANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VAIIPfTTn  HAM 

8582 

02 

1  A    P  1  A  T  A 

L  A      r  U  H  1  M 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

HTML     DfWCD     TOOTP  PiTCT 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  DONOHOE 

WALSENBUR6  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6221 

5P 

5P 

c 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

SA 

WILLIAM  C.  DAVIS 

WESTCLIFFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANKIN 

WETMORE  9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALO  R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

c 

U  T  1  1   f  AM     C     l/DC  T  nCD 
rtlLUIA™     P     IV  K  fc  1  L/C  K 

WIGGINS  7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

5P 

?P 

INACTIVE  1/1/72 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38 

55 

107 

31 

5960 

c 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR  \  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40 

29 

104 

54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39 

54 

105 

46 

9058 

8A 

DENVER  BD  OF  WATER  C 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37 

29 

106 

47 

10642 

8A 

8A 

COLO  DE PT  OF  HIGHWAY 
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STATION 
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COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 
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OBSERVER 
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SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9183 

02 

MINERAL 

2 

37  29 

106  52 

9425 

s 

NO A A »   NATL  WEATHER  SERV 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105  05 

7760 

c 

U  S  FUREST  SERVICE 

WR  AY 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102  14 

3560 

5P 

5P 

HARLAN  A  ZIQN 

YAMPA 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106  54 

7892 

6P 

6P 

FLOYD  M, MONTGOMERY 

YELLOW  JACKET  2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  31 

108  45 

6860 

7P 

7P 

ARTHUR  WILSON 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102  44 

4125 

6P 

6P 

GEORGE  0.  VAUGHN 

NEW  STATIONS 

LOVE  LAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39  40 

105  50 

11400 

s 

NATL  WEATHER  SERV  OFF 

*   DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4-PLATTE     5-RIO  GRANDE 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE ,    N.C.  6/1/73-1305 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


28801i°OT1tinfnJB5e-1?hPJesS™}ng         cllBate  ot  thif  state  -»  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville    N  C 
■J8801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State  ' 

DIMENSIONAL  OMITS:     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,  precipitation  and  evanoration  i„  ,n.h»=  ,„h  ■ 
movement  In  mlles^     monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  Sally  temperatures  from  65  F      In  '    pp    I      a    D      ^  a 
directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  anS  speeds  divided  by  the  number  of  observations 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shnn  hv  <„.„„,„         ,  ...  ^ 

*ind  *»"e.     Max  and  Mm  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  tn  pan  as  recorded  during  ^furr"^:0" 

UrtJ^nSe1^.  W1"d  18  t<>tal  Wlnd  BOVement  ln  ""ileS  OV"  -P°"»°n  P«  as  determrn:drbraPcaonn?fnu:us°^emome"r  reader  locateVe-B 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  SST^ZlwSS^U^ai.^T^  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  ,,hi 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  onowiaii     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  ln  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL^JABLES^     Mo„thly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  ln  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  la,ter  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  ln  time  of  observation  column  ln  Station  Index  means  variable. 

tt    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  ln  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  ln  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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GATEWAY   1  SW 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

r. b a m n    iiiwct  inw  ucn   ad    /  / ■ 

75.5 

47.4 

61.5 

-  .7 

86 

18 

36 

27 

139 

0 

0 

0 

3 

1.45 

.85 

.41 

1 

T 

0 

4 

0  0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

73.9 

60.2 

87 

19 

31 

27 

178 

0 

0 

1 

0 

2.30 

.96 

6 

.0 

0 

6 

2  0 

GRAND   LAKE   1  NW 

55.6 

24!9 

40.3 

69 

18 

4 

5 

759 

o 

0 

?9 

0 

3.77 

1.57 

6 

22.0 

14 

1 

6 

2  1 

GRAND   LAKE   6  SSW 

56.4 

28.  2 

42.3 

69 

16 

13 

4 

697 

0 

0 

2  5 

0 

2.74 

1.17 

6 

10.5 

6 

6 

7 

1  1 

GRAND  VALLEY 

75.0 

39.7 

57.4 

67 

18 

29 

3 

235 

0 

0 

5 

0 

1.-9 

.50 

22 

.0 

0 

4 

1  0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

62.6 

30.4 

46.5 

74 

19 

21 

3 

565 

0 

23 

0 

2.29 

.53 

1 

8.5 

T 

1 

7 

2  0 

GUNNISON 

64.4 

29.5 

47.0 

-  1.3 

77 

18 

17 

3 

553 

0 

0 

0 

.90 

.14 

.60 

26 

.5 

0 

2 

1  0 

HAYDEN 

66. 2M 

34.7M 

50. 5M 

80 

16 

26 

28 

444 

0 

0 

1  2 

3 

1.41 

-  .06 

.34 

26 

T 

0 

ft 

o  o 

HOT  SULPHUR   SPRS   2  SW 

60.1 

25.5 

42.8 

73 

i  ft 

1  o 

12 

20  + 

662 

0 

0 

2  7 

0 

2  .46 

.70 

30  + 

.0 

0 

6 

Z  3 

IGNACID   1  N 

69.7 

34.4 

52.1 

-  1.3 

62 

20 

27 

3  + 

393 

0 

0 

9 

0 

1.83 

.83 

.72 

1 

1 

1 

5 

1  0 

INDEPENDENCE   PASS   5  SW 

49.7 

23.4 

36.6 

60 

31 

7 

3 

875 

0 

0 

31 

0 

2.70 

.60 

26 

41.0 

53 

1 

10 

1  0 

KREMMLING 

65. 9M 

29. 6M 

47. 8M 

18 

26  + 

528 

0 

0 

24 

3 

1.95 

.53 

6+ 

5 

2  0 

LAKE  CITY 

62.7 

29.5 

46.1 

74 

19 

19 

28  + 

577 

0 

0 

23 

0 

1.48 

1.00 

26 

1.9 

3 

1  1 

1 

See  Relc 

renc 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitalion 

Average 
Maximum 

s  % 
<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

H 
,§ 
^2 

5  „ 
l| 

Qu. 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

t- 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

o 

0 

E 

g 

o 

2 
o 

1.00  or  More 

*  • 

5  > 

t  i 

_  k 

LITTLE  HILLS 

67.9 

30.3 

49.  1 

80 

1  8 

22 

28 

484 

0 

0 

?1 

0 

1.31 

.56 

26 

T 

0 

4 

1 

0 

MARV I NE  RANCH 

60.3 

M 

74 

19  + 

0 

0 

0 

1.91 

.45 

26 

7.0 

0 

6 

0 

0 

MAYBELL 

70.  2M 

30 .  6M 

50. 4M 

82 

18 

18 

26 

434 

0 

0 

0 

1.51 

.64 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

MEEKER  NO.  2 

6B.2 

34.1 

51.2 

80 

18 

24 

3 

420 

0 

0 

14 

0 

1.20 

.52 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

MEREDITH 

62. OM 

32. 4M 

47. 2M 

18 

3 

543 

0 

0 

0 

1.73 

.53 

7 

T 

0 

6 

1 

0 

MESA  LAKES  RESORT 

51.5 

26.2 

38.9 

64 

18 

10 

3 

802 

0 

0 

30 

e 

4.63 

1.18 

26 

46.5 

63 

2 

7 

3 

2 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

69.7 

42.0 

55.9 

-  1.1 

82 

19  + 

27 

2 

283 

0 

0 

3 

0 

1.74 

.69 

.42 

25  + 

.6 

0 

6 

0 

0 

MONTROSE   NO  2 

70.8 

41.8 

56.3 

-  1.6 

84 

20+ 

31 

3 

269 

0 

0 

3 

0 

1.61 

•  87 

.57 

26 

.0 

0 

4 

1 

0 

NORTHDALE 

68.0 

35.6 

51.8 

-  .2 

80 

18 

25 

2 

404 

0 

0 

0 

1.42 

.51 

.53 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

w  no  u n n rt 
IN  'J  K  W  U 1 J  U 

66.2 

31.7 

49.0 

79 

18 

22 

27 

489 

0 

0 

1.99 

.97 

1.17 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

OURAY 

62.5 

36.6 

49.6 

73 

19+ 

28 

2 

472 

0 

0 

7 

0 

2.66 

1.40 

26 

.0 

0 

5 

1 

1 

PAGCSA  SPRINGS 

66. 5M 

30. 5M 

48  .  5M 

23 

28 

507 

0 

0 

24 

0 

1  .06 

.28 

1 

4.0 

T 

1 

4 

0 

0 

PAONIA 

74.2 

39,1 

56.7 

83 

31  + 

29 

2  9  + 

250 

0 

0 

4 

0 

3.69 

1 .02 

26 

8 

3 

l 

PARADOX 

74.5 

40.6 

57.6 

88 

18 

29 

3 

227 

0 

0 

3 

0 

.60 

.45 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

56.5 

24.8 

40.7 

67 

18 

13 

3 

744 

0 

0 

29 

0 

1  .90 

.75 

.90 

26 

8.0 

T 

6  + 

5 

1 

0 

RANGELV 

74  .6 

36.7 

55  .7 

89 

18 

25 

5  + 

281 

0 

0 

5 

0 

1  .29 

.55 

26 

.0 

0 

3 

2 

0 

RICO 

60.7 

26.9 

43.8 

74 

18 

IB 

3 

649 

0 

0 

30 

0 

3.06 

1.45 

.68 

25 

2.0 

19 

1 

8 

2 

0 

RIFLE 

72. 1 

37.5 

54 . 8 

-  1.9 

85 

18 

24 

3 

307 

0 

0 

5 

0 

.71 

.08 

.  33 

25 

.  0 

0 

2 

0 

0 

SlLVERTON 

55.8 

27.1 

41.5 

.4 

69 

19 

15 

3 

723 

0 

0 

25 

0 

2.39 

1 .00 

1.20 

26 

1  .0 

1 

1 

6 

1 

1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

63.3 

30.1 

46.7 

-  1.8 

74 

19  + 

22 

28 

562 

0 

0 

22 

0 

1.96 

-  .10 

.47 

26 

2.5 

0 

6 

0 

0 

TAYLOR  PARK 

54 . 6 

26.2 

40.4 

67 

31  + 

B 

3 

756 

0 

0 

27 

0 

1  .  30 

.  50 

26 

8.0 

9 

2  + 

4 

1 

0 

TELLURIOE 

60.9 

29.2 

45.1 

-  .2 

73 

18 

18 

3 

611 

0 

0 

26 

0 

2.72 

1.00 

1.30 

26 

11.0 

5 

2 

1 

URAVAN 

79.  1 

42.9 

61.0 

91 

18 

31 

13 

145 

1 

0 

1 

s 

1.65 

.42 

26 

.  0 

0 

0 

VALLEC I  TO  DAM  // 

63. 1 

31.2 

47.2 

75 

19  + 

22 

2 

543 

0 

0 

19 

0 

2.11 

.63 

26 

5.3 

0 

5 

1 

0 

YAMPA 

62.5 

30.9 

46.7 

74 

31  + 

17 

15 

559 

0 

0 

20 

0 

1.56 

.55 

6 

3.0 

T 

5  + 

4 

1 

0 

YELLOW  JACKET  2  W 

66.4 

41.6 

54.0 

79 

18 

27 

2 

342 

0 

0 

5 

0 

1  .87 

.66 

26 

.8 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

49. 1 

-  2.6 

1.94 

.75 

6.3 

*       *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

OAS  I N  03 

AKRCN  4  E  // 

66.2 

40.8 

53.5 

83 

21  + 

31 

2 

350 

0 

0 

3 

0 

5.35 

4.00 

7 

.0 

0 

5 

1 

1 

AKRON   FAA  AP 

66.4 

41.7 

54.1 

82 

20  + 

31 

2  + 

332 

0 

0 

2 

0 

3.55 

2.40 

6 

1.5 

1 

1 

5 

1 

1 

BONNY  LAKE 

70.7 

4  2.9 

56.8 

87 

21  + 

32 

3  + 

271 

0 

0 

2 

0 

2.51 

.90 

7 

.0 

0 

6 

1 

0 

BURLINGTON 

71. OM 

44. 6M 

57. 8M 

-  1.2 

85 

20 

32 

2  + 

231 

0 

0 

2 

0 

2.80 

.27 

1.52 

6 

6 

2 

1 

TUCvCMMP    UF  1 1  ' 

70.0 

43.9 

57.0 

-  2.8 

83 

18 

31 

2 

252 

0 

2 

0 

2.60 

.  57 

.62 

1 

6.0 

T 

1 

8 

? 

0 

FLAGLER  2  NW 

70.0 

41. 5M 

55 .  8M 

83 

20 

30 

3+ 

275 

0 

0 

3 

0 

4.01 

2.23 

6 

.  0 

0 

2 

1 

HOlYOKE 

72. 2M 

42.3 

57  ,3M 

-  .8 

88 

20 

30 

2 

247 

0 

0 

2 

0 

2.22 

.  .97 

.47 

6 

.0 

0 

7 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

70.4 

57.5 

85 

20 

32 

2 

250 

0 

0 

1 

0 

3.45 

1.50 

7 

3.0 

0 

6 

2 

1 

WRAY 

75.3 

♦  3.9 

59.6 

.  3 

89 

21 

30 

3 

192 

0 

0 

3 

0 

1.58 

■  1.50 

.37 

27 

T 

T 

7 

5 

0 

0 

DIVISION 

56.6 

-  1.6 

3.14 

.36 

1 . 3 

*       *  * 
PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

56.5 

31.7 

44.  1 

70 

18 

16 

2 

643 

0 

0 

16 

0 

4.91 

2.35 

6 

56.0 

5 

3 

2 

ANTERO  reservoir 

58.1 

28.3 

43.2 

70 

31  + 

16 

7  + 

664 

0 

0 

22 

0 

1 .40 

.  66 

6 

6.0 

4 

6 

4 

1 

0 

BAILEY 

63.7 

29.8 

46.8 

77 

18 

15 

2 

558 

0 

0 

20 

0 

4  .75 

2  .32 

6 

10 

6 

6 

4 

1 

BOULDER 

69.  3 

42.4 

55.9 

-  1.5 

83 

19  + 

28 

2 

289 

0 

0 

3 

0 

4  .86 

1.52 

2-24 

6 

6.6 

4 

1 

5 

3 

3 

OK  I U  0  i  U A  L  t 

70.0 

37.3 

53.7 

86 

18 

28 

2 

344 

0 

0 

7 

0 

.50 

.28 

1 

3.0 

2 

0 

0 

BYERS  5  NE 

69.5 

39.3 

54.4 

-  2.2 

85 

20 

29 

3 

323 

o 

0 

4 

0 

5.80 

3.26 

3.91 

6 

4 

1 

6 

3 

1 

CABIN  CREEK 

50.5 

30.1 

40  •  3 

64 

31 

15 

2 

759 

0 

1 

?  1 

0 

4.02 

2.35 

6 

38.0 

22 

6 

7 

1 

1 

CASTLE  ROCK 

65.3 

35,6 

50.5 

81 

19 

21 

2 

445 

0 

0 

8 

0 

7.32 

2.98 

6 

3.5 

3 

1 

10 

4 

2 

CHEESMAN 

66.0 

31.0 

48.5 

-  3.6 

81 

18 

19 

2 

503 

0 

0 

20 

0 

5.36 

3.31 

2.43 

6 

9.0 

6 

6 

7 

3 

1 

^HtKK V    CKtfcK  Ufl" 

66.5 

39.1 

52.8 

82 

21  + 

28 

2 

374 

0 

0 

5 

0 

8.74 

4.00 

6 

6.5 

3 

1 

9 

5 

2 

DENVER   WSO  AP  //R 

68.3 

42.8 

55.6 

.6 

83 

20  + 

31 

2 

290 

o 

0 

2 

0 

5.06 

2 . 36 

3.27 

6 

1.0 

2 

1 

5 

2 

1 

DENVER  CITY  R 

68.  1M 

46. 3M 

57. 2M 

-  .5 

86 

19 

31 

1 

257 

o 

0 

2 

0 

5.10 

2.69 

1.73 

6 

2.6 

3 

1 

7 

4 

2 

ELBERT 

64 . 4 

34  .0 

49.2 

78 

18 

2  1 

1 

481 

0 

0 

9 

0 

4.76 

1.59 

6 

7 

3 

2 

ESTES  PARK 

61.3 

31.9 

46.6 

77 

18 

20 

26 

562 

0 

0 

1  6 

0 

4.96 

1 .58 

6 

6 

1 

8 

4 

2 

FORT  COLLINS 

68.8 

42.8 

55.8 

.4 

84 

18 

32 

3+ 

284 

0 

0 

3 

0 

1.63 

-  1.27 

.57 

6 

2.0 

4 

1 

0 

FORT   LUPTON   1  N 

70.4 

38.6 

54.5 

86 

20  + 

25 

6 

320 

0 

0 

6 

0 

4.27 

1.62 

2.02 

6 

5 

3 

1 

FDRT  MORGAN 

69.1 

43.6 

56.4 

-  1-3 

86 

21  + 

33 

3  + 

278 

0 

0 

0 

0 

2.21 

.37 

1.23 

6 

2.0 

o 

4 

2 

1 

GRANT 

59.5 

29.4 

44*5 

72 

19  + 

18 

3+ 

629 

0 

0 

21 

0 

3.36 

1-35 

7 

36.0 

14 

7 

7 

3 

1 

f.  Q  P  F  1  F  V  IINT 

72.1 

43.7 

57.9 

.9 

67 

18 

32 

1 

231 

0 

0 

1 

0 

1.92 

-  .57 

1.06 

1 

6^0 

4 

1 

2 

? 

1 

IDAHO  SPRINGS 

32  .  1M 

1 8 

2 1 

2 

o 

0 

0 

2.47 

2.25 

9.0 

7 

3 

1 

JONES  PASS  2  E 

46  !l 

25.3 

35.7 

58 

19 

13 

2 

900 

o 

2 

28 

0 

4  .  26 

1.07 

6 

38.5 

47 

7 

10 

3 

1 

JUlESBURG 

72.4 

44.0 

58.2 

-  1.1 

89 

18 

31 

3 

225 

0 

0 

2 

0 

2.51 

•  .43 

1.76 

6 

•  0 

0 

5 

1 

1 

KASSLER 

68.2 

42.4 

55.3 

-  2.9 

86 

16 

28 

2 

300 

0 

0 

2 

0 

7.96 

5.06 

3.32 

6 

T 

T 

1 

7 

S 

2 

70.1 

37.1 

53.6 

85 

18 

26 

13 

348 

o 

0 

8 

o 

.20 

.10 

31  + 

•  0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  GEORGE   8  SW 

58.8 

29.4 

44.  1 

70 

31 

15 

2 

639 

0 

0 

3  3 

0 

2.91 

.92 

22 

3.0 

1 

7+ 

(; 

2 

0 

LAKEWOOD 

65.2 

39.8 

52.5 

-  5.4 

82 

21  + 

27 

1 

382 

0 

0 

3 

0 

5.86 

3.06 

2.22 

7 

5.0 

5 

1 

7 

4 

2 

LONGMONT  2  ESE 

68.9 

41.7 

55.3 

-  1.0 

68 

19 

31 

2  + 

302 

0 

0 

3 

0 

4.02 

1 . 36 

1.21 

1 

4.0 

3 

1 

7 

3 

1 

NEOERLAND  2  NNE 

54.7 

30.1 

42.4 

71 

19 

17 

2 

694 

0 

1 

23 

0 

4.76 

1.50 

6 

31.5 

12 

30 

7 

3 

2 

NE  w  RAYMER 

71.2 

38.8 

55.0 

85 

20  + 

30 

3  + 

305 

0 

0 

4 

0 

.66 

.20 

b 

.3 

T 

1 

3 

0 

0 

PARKER   7  E 

67.5 

37.0 

52.3 

«1 

16 

25 

2 

388 

0 

0 

4 

0 

6.62 

4.24 

3.60 

6 

3.0 

1 

1 

5 

5 

1 

RED  FEATHER   LAKES   2  SE 

56.4 

30.9 

44.7 

74 

18 

15 

2 

626 

0 

0 

17 

0 

2.07 

.52 

1 

6.5 

4 

1 

7 

3 

0 

SEOGWICK   5   S  R 

70.7 

42.7 

56.7 

66 

20 

30 

2 

259 

0 

0 

2 

0 

3.05 

2.00 

7 

0 

1 

1 

SPICER 

56.5 

28.1 

42.3 

68 

31  + 

IB 

28  + 

699 

0 

0 

26 

0 

1.96 

.61 

.47 

6 

12.0 

T 

6+ 

8 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 


SUtlOD 

Temperature 

Precipitation 

■ 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

© 

° 

Lowest 

*S 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Data 

Snc 

w,  Slee 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

.  1 0  or  More 

a 

1 

8  < 

S  ► 

. i 

■.  k 

Total 

a  o 

K  o 
2  o 

• 

a 

.50  or  M. 

o 

2 

STERLING 

69.3 

43.0 

56.2 

-  1.2 

88 

2 1 

32 

3 

281 

0 

0 

1 

0 

2.18 

-  .42 

1.25 

7 

.0 

0 

5 

1 

l 

WALOEN 

58.8 

29.0 

43.9 

71 

16 

18 

28  + 

649 

0 

25 

0 

1.54 

.41 

1 

7.0 

T 

1 

5 

0 

0 

U  A  T  C  Q  H  A  1  p 

66.2 

41.0 

53.6 

-  1.4 

84 

19 

30 

2 

353 

o 

3 

o 

3.12 

.21 

1.36 

6 

2.0 

2 

1 

* 

3 

l 

01  VIS  ION 

50  •  4 

—  3.3 

3  .87 

10.1 

*      *  » 

RIG   GRANDE  DRAINAGE 

ALAMOSA  WSO  AP  R 

66.0 

34.4 

50.2 

-  .6 

79 

18 

24 

3+ 

449 

0 

0 

11 

0 

1.85 

1.12 

.71 

6 

12.2 

1 

2 

5 

1 

0 

BLANC A 

65.1 

33.5 

49.3 

78 

18 

24 

1 

460 

0 

0 

1<» 

0 

1.32 

.70 

6 

5.0 

0 

3 

1 

0 

CENTER  4  SSH 

66.5 

33.9 

50.2 

77 

18  + 

24 

451 

0 

0 

12 

i 

.56 

.26 

26 

2 

0 

0 

DEL  NORTE 

68.7 

34.6 

51.7 

.8 

85 

18 

24 

3 

406 

0 

0 

9 

0 

.41 

-  .46 

.20 

26 

.3 

T 

15 

1 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

65.4 

33.9 

49.7 

78 

18 

25 

2 

466 

0 

0 

9 

0 

.62 

.25 

6 

13.0 

3 

0 

0 

HERMIT  7   ESE  // 

60.2 

23.1 

41.7 

-  1.3 

75 

11  + 

11 

3+ 

718 

0 

0 

5  1 

0 

1.05 

-  .13 

.50 

21 

3 

1 

0 

MANASSA 

67.7 

31 .7M, 

49. 7M 

-  1.1 

80 

19  + 

18 

3 

476 

0 

0 

0 

1.16 

.35 

.46 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

MONTE  VISTA 

68.0 

35.4 

51.7 

80 

18 

24 

3 

407 

0 

0 

9 

0 

1.23 

.58 

13 

T 

0 

4 

1 

0 

SAGUACHE 

66.  1 

33.1 

49.6 

79 

18 

28 

27+ 

472 

0 

0 

17 

0 

.75 

-  .02 

.44 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

48.5 

26.7 

37.6 

62 

19  + 

15 

3+ 

843 

0 

2 

28 

0 

3.20 

1.16 

26 

29.0 

8 

2 

1 

DIVISION 

48.  1 

-  .3 

1.22 

.24 

7.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


BR AN  DON 

HANSON 

BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 

CAHPO  7  S 
CANON  CITY 

C0L0RA00  SPRC-S  WSO  AP 
DELHI 

OUHERTY  RANCH 

EADJ 

FOROER  B  S 
FOUNTAIN  2  NW 
FOWLER  1  SE 
GUFREV  10  SE 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

K ARVAL 

KIT  C  ARSON 

LA  JUNTA  FAA  A P 

LAMAR 

LAS   AN  I  MAS 
LEAOVlLLE 
LIMQN  WSMO 
NORTH  LAKE 

ORUMAY 

PALMER  LAKE 

PUEBLO  ->  AP 

PUEBLO  ARMY  OEPOT 

PUEBLO  6  SSW 


2  SE 


ROCKY  FORD 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  1  DA  3  W 
SPR INGF IELD 

SPRINGFIELD  1  WSw  / 
STQN I N&TON 
SUGARlOaF  RSVR   1  ESE 
TACONY    10  SE 
TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  A P 
TROY    1  SE 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WALSH 

WESTCLIFFE 

WE TWQB £   9  S 


.49 

.43 
1.50 
1.62 


1.62 

2.03 
8.03 
1.84 
2.79 
1.59 

1.87 


.77 
1.29 
.20 
.43 
.34 


2.87 
1.54 
1.35 
2.54 


2.51 
.61 
.20 


4.42 
.12 

1.30 
.82 


.07  ,26 
.05 
T  .02 


ALTENBERN 

AMES 

ASPEN 

BERTHDUD  pass 
BLUE  MESA  LAKE 

BOND 

BONMAH  RESERVOIR 
BRECKENRIDGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 
CEDAREDGE 

CIMARRON 
CLIMAX 

COCMETOPA  CREEK 
COLLBRAN  2  SW 
COLORADH  NAT  HON 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  NW 
OILLON   1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOLORES 

DURANGO 

EAGLE  FAA  AP 

ELECTRA  LAKE  / 

FORT  LEWIS 

FRASER 

FRUITA 

GATEWAY   1  $H 
GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

GR-ND  JUNCTION  WSO  AP  //R 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE    1  NW 

GRAND  LAKE  6  SSw 

GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GUNNISON 
HAMILTON 
HAY OEM 

HOT  SJLPHUR   SPRS  2  Sw 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE   PASS   5  Sw 
KREHHLING 
LAKE  C I  TV 
LITTLE  HILLS 

UNCOS 

MARVINE  RANCH 
HAYBELL 
MEEKER  NO.  2 
HEKEOI th 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  Vc»OE  NAT  PARK 
MONT RISE  NO  1 
MONTROSE  NO 
NORTHDUE 

NORWOOD 

Our  ay 

PAGOSa  SPRINGS 


1.24 
3.60 
3.00 
5.55 


1  .39 
2.25 
3.15 
.SB 


.56  .03 

T 

.02  .14 


.77  ,14 
.U 

.60  T 


1.05 
2.33 
1.73 


1 .45 
2.30 
3.77 


2.46 

1.63 
2.70 
1  .95 
1.49 
1.31 

3.04 


1.61 

*1  .99 

2.66 
.  .  -  * 


.70 
.03 

.02  .05 


.50  .13 
•  IB 


.06      .03  .06 


.27 
.26 
.24 


T        .03  T 


.20     .07  .06 


.23     .13  .12 


.11      .«2      .16  .01 


.15     .24  .07 


.22     T  .14 


.29  .02 
.01  .08 


.11      T  .02 


.09      .08  .10 


.14  .03 
.02  .06 


.14  ,06 

.34  .44 
1.10 


.65 

.45 
.64 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


paonia 
PARADOX 

PARSHALL    10  SSE 

PITKIN 

PLACERVILIE 

PYRAMID 

RANGELY 

RICO 

RIFLE 

SARCENTS 

SHOSHONE 
SUVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PARK 

TELLUR IDE 
URAVAN 

VALLEC ITO  DAM 
WINTER  PARK 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 


1.68 

2.33 
2.39 
1.96 
2.63 
1.30 

2.72 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


.56  T 

.36 


25  |  26  \ 

1.02 
.90 


.09 
.02  .04 


AKRON  4  E 
AKRON  p A A  AP 
BONNY  LAKE 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 

FLAGLER  2  Nw 
FLEMING  1  S 
GENOA    1  W 
HOLYOKE 
IOALIA  2  NNW 

LEROY  7  WSW 
OTIS   11  NE 
STRATTON  3  NE 
VONA 
WRAY 


2.37 
3.19 
3.45 


2.17 
1.50 
1.50 


.15     .12  .43 


YUMA 


ALLENSPARK 

ANTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BR IGGSDALE 

BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WSO  AP 
DENVER  CITY 
EASTONVILLE   1  NNW 
ELBERT 
ESTES  PARK 

EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 
KASSLER 
KAUFFMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE  8  Sw 
LAKEWOOO 

LONGMONT  2  ESE 
NEDERLAND  2  NNE 
NEW  RAYMER 
PARKER  7  E 
REO  FEATHER  LAKES 

SEDALIA  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 
STERLING 


WALDEN 
WATERDALE 
WINDSOR  1 


2.35 
2.98 
2.43 


.60 

.32 
2.22 

.48 
.80 
.13 
.80 


.04 

.04  .08  .80 
.04 

.23  T 


.22 


.  J  5 


.59 
.69 

1.07 


.52 
.10 


.38  .11 
.01  .11 


.01  T 

.07 


.30 
.15  .08 


.03 
.06 
.06 


1.83 
.92  .10 


.38  .06 

.14  .11 


ALAMOSA  WSD  AP 
B  L  ANC  A 

CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  N 

HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

NOLF  CREEK  PASS  I 


.17  .06 

.021  .04  .02  .01 
.02  T 


.11  .01  T 
.06     .01  T 


<«■  following  Sniion  Indei 
6  - 


STORM         OF         MAY       5,      7,  1973 


SUPPLEMENTARY   RAINFALL  DATA 
THE   FOLLOWING  DATA  HAS  BEEN  COLLECTED  THROUGH  THE   EFFORTS  OF   THE   NATIONAL  WEATHER  SERVICE 


AND 

THE  HELP 

OF 

THE  GENERAL  PUBLIC. 

MOST 

OF  THE  RAIN 

FELL 

DURING  A 

PERIOD  FROM   11  P.M. 

MAY 

5  TO  6  P 

.M. 

MAY   6.  ADDITIONAL 

DATA  IN 

INTENSITY 

FROM 

RECORDING 

GAGES  WILL  APPEAR  IN 

THE 

PUBLICATION 

-  HOURLY  PRECIPITATION  DATA. 

COUNTY 

TWN 

RGE 

SEC 

SEC 

1/4 

TOTAL 

TYPE 

ADAMS 

4S 

63W 

17 

C 

5. 

.9 

A 

ADAMS 

3S 

62W 

33 

SE 

1/4 

4, 

,7 

A 

ADAMS 

3S 

63W 

13 

C 

5. 

.2 

- 

ADAMS 

2S 

60W 

13 

NE 

1/4 

3, 

,0 

A 

ARAPAHOE 

5S 

62  W 

18 

NE 

1/4 

6. 

,4 

BOULDER 

IS 

70W 

4 

C 

2, 

.3 

DENVER 

5S 

68W 

2 

C 

3. 

.8 

DENVER 

3S 

70W 

28 

C 

3. 

.5 

ELBERT 

7S 

62W 

8 

C 

3, 

.  4 

A 

LINCOLN 

6S 

56W 

5 

SE 

1/4 

2. 

.3 

A 

WASHINGTON 

5S 

56W 

24 

NE 

1/4 

2, 

.5 

A 

WASHINGTON 

4S 

56W 

4 

C 

4. 

3 

A 

WASH INGTON 

4S 

5  6W 

1 

NE 

1/4 

4, 

.3 

A 

NOTES:      UNDER  SEC   1/4,    THE  NE   1/4  REFERS   TO  THE  CENTER  OF  THE  NORTHEAST 
QUARTER  SECTION.      THE  C   REFERS  TO  THE  CENTER  OF  THE  SECTION  AND 
THE  EC  REFERS  TO  THE   CENTER  OF  THE  EASTHALF  SECTION.  UNDER 
TYPE,    TYPE  A  REFERS   TO  FENCE  POST  RAIN  GAGES  THAT  ARE   4-  TO  5-1/2 
INCHES    IN  CAPACITY,   WHILE  B   REFERS  TO  BUCKETS.      UNDER  REMARKS , 
GOOD  REFERS   TO  ADEQUATE  GAGE   LOCATION  AND   REASONABLE   CARE    IN  OB- 
TAINING THE  MEASUREMENT,   WHILE   FAIR  REFERS   TO  EITHER  POOR  GAGE 
LOCATION  OR  POOR  GAGE  CATCH. 


-  7  - 


DAILY  TEMPERATURES 

  MAY 


Station 

Day  of  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7  I  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29  | 

30 

31 

Avei 

*         •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

b  -  5  .  ■                           u  i 

BRANSON 

MAX 
MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

SO 
32 

47 
IB 

62 
23 

67 
2B 

65 
28 

59 
31 

58 

26 

62 
28 

68 
35 

71 
41 

71 
38 

69 

40 

60 
40 

52 
31 

68 
28 

70 
36 

73 
33 

75 
37 

71 
46 

71 
40 

72 
43 

65 
38 

67 
29 

69 

33 

67 
34 

61 
36 

52 
28 

67 
30 

68 
28 

67 
38 

75 
28 

65.1 
33.1 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

62 
33 

46 

32 

52 
34 

66 

46 

78 
50 

72 
47 

50 
42 

68 
47 

75 
45 

74 
48 

83 
50 

62 
49 

63 
49 

56 
43 

62 
42 

78 
52 

78 
52 

80 
53 

85 
58 

79 
53 

83 
54 

81 
47 

61 
49 

77 
53 

66 
49 

78 
56 

67 
44 

63 

43 

68 

41 

62 
48 

so 

43 

68.6 
46.8 

COLORADO  SPRGS  HSO  AP 

MAX 
MIN 

3B 
31 

46 
30 

61 
31 

74 
39 

70 
46 

46 
37 

60 
40 

69 
38 

71 
46 

80 
43 

61 
41 

59 
47 

51 
44 

57 
41 

72 
36 

73 
49 

77 
49 

78 
48 

77 
52 

80 
48 

76 
50 

57 
45 

71 
47 

59 
45 

71 
47 

59 

40 

60 
38 

64 

40 

35 

41 

51 
39 

70 
39 

64.3 
42.2 

DELHI 

MAX 
MIN 

62 
31 

45 
31 

71 
29 

83 
45 

75 
43 

71 
43 

65 
40 

79 
49 

82 
41 

90 
44 

80 
44 

66 
44 

59 
44 

64 

39 

76 
39 

78 
48 

84 

45 

68 
43 

82- 
52 

87 

50 

82 
55 

69 
45 

74 
45 

82 
47 

82 
47 

74 
4B 

62 
45 

70 
45 

66 
39 

39 

44 

79 
32 

73.7 
43.1 

EADS 

MAX 
MIN 

50 
29 

55 
31 

68 
35 

82 
39 

80 
44 

72 
46 

78 
42 

75 
42 

82 
45 

80 
43 

75 
46 

67 
44 

62 
46 

66 
36 

78 
37 

76 
46 

76 
43 

87 
43 

84 
56 

89 

53 

85 

53 

76 
52 

82 
43 

78 
48 

83 
48 

73 
52 

57 

52 

70 
46 

67 
39 

68 
39 

79 
36 

74.3 
43.7 

FORDER   8  S 

MAX 
MIN 

47 
32 

51 
32 

63 
30 

60 
35 

73 
40 

64 

40 

66 

40 

72 
40 

74 
47 

80 
44 

76 
43 

63 
42 

57 
46 

61 
39 

74 
34 

78 
42 

83 
40 

81 
45 

61 
49 

85 
50 

S3 
58 

65 
46 

78 
43 

70 
48 

78 
49 

70 
49 

58 
40 

69 
36 

59 
44 

57 
38 

74 
32 

70.1 
41.8 

HOLLY 

MAX 
MIN 

74 
39 

47 
40 

58 

34 

74 
42 

87 

52 

77 

40 

79 
44 

79 
42 

60 
44 

81 

50 

84 
56 

69 

52 

67 

51 

66 
36 

79 
48 

79 
53 

75 
40 

88 

47 

es 

58 

68 
54 

91 
51 

88 
55 

68 
45 

82 
46 

86 
48 

86 
4B 

68 
37 

72 
44 

65 
52 

67 
48 

68 

40 

76.1 
46.3 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

65 
36 

48 
36 

54 
38 

68 
45 

85 
48 

75 
49 

59 
44 

70 
46 

76 
49 

78 
50 

85 

53 

68 

50 

63 
46 

55 
37 

64 
37 

78 
47 

78 
47 

67 
52 

85 

55 

85 

53 

90 
55 

85 

54 

66 
44 

81 
52 

73 
51 

85 
51 

75 
45 

60 
45 

72 
38 

68 
49 

56 
38 

72.2 
46.5 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

48 
32 

55 
34 

68 

32 

81 
36 

77 
42 

70 
44 

68 
41 

76 
42 

76 
46 

78 
45 

77 
45 

67 

40 

64 
44 

66 
39 

78 
33 

78 
34 

85 

40 

92 
42 

86 

52 

8B 

31 

85 
50 

66 
51 

82 
43 

76 
42 

83 
46 

78 
49 

55 
50 

73 
41 

67 
41 

64 
47 

79 
35 

73.7 
42.3 

LA  JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

49 
35 

53 
36 

71 
36 

84 
44 

77 
48 

54 
45 

70 
45 

79 
45 

82 
51 

90 
50 

68 
50 

62 
53 

55 
42 

66 
40 

79 
41 

81 
49 

87 
51 

87 
53 

86 
57 

91 
55 

86 
56 

69 

52 

83 
45 

7* 

52 

85 

52 

69 

46 

63 
41 

74 
50 

69 
41 

56 

45 

82 
38 

73.6 
46.6 

LAMAR 

MAX 
MIN 

51 
37 

58 
38 

74 
33 

87 
40 

79 
52 

65 
45 

71 
44 

61 
45 

80 
48 

83 

50 

70 
52 

65 

50 

58 
45 

68 

35 

80 
35 

79 
45 

87 
43 

89 
49 

86 

55 

91 
54 

89 
54 

68 
52 

84 
47 

7* 
51 

87 
46 

70 
50 

65 
42 

71 
46 

66 
38 

62 
46 

81 
38 

74.8 
45.4 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

65 
35 

55 
36 

70 
34 

84 
45 

78 
46 

69 
47 

70 
43 

78 
43 

80 
51 

87 

45 

87 
49 

67 
50 

61 
45 

65 
34 

79 
39 

81 
44 

B7 
45 

B9 

49 

88 
54 

92 
52 

86 
54 

76 
49 

81 

44 

75 
52 

84 
50 

76 
53 

65 
36 

72 
50 

69 
37 

63 
49 

82 
36 

76.2 
45.0 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

41 
20 

37 
16 

49 

12 

53 
22 

49 

20 

37 
25 

47 
20 

45 
19 

52 
33 

57 
31 

56 
29 

56 
26 

56 
29 

50 
29 

55 
23 

57 
28 

59 
25 

64 

30 

63 
34 

59 
32 

58 

31 

49 
31 

54 
27 

49 
30 

54 
30 

34 

22 

37 
19 

50 
18 

54 

27 

51 
30 

63 
21 

51.5 
25.5 

LIMON  HSMO 

MAX 
MIN 

34 
29 

48 
29 

62 
30 

75 
34 

69 

40 

46 

40 

61 
39 

66 

40 

69 
41 

72 
40 

57 
36 

39 
39 

55 
38 

59 
35 

72 
33 

75 
44 

77 
45 

80 

44 

77 
47 

80 
49 

75 
46 

58 
43 

74 
38 

63 
42 

75 
45 

61 
39 

56 
37 

66 

40 

58 

40 

35 
35 

72 
33 

64.8 
39.0 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

43 
5 

47 
9 

61 
20 

64 
29 

58 

35 

45 
29 

55 
26 

61 
28 

67 
32 

72 
33 

68 

36 

30 
39 

45 
35 

41 
31 

63 
25 

64 
34 

68 
3? 

73 
35 

72 
44 

67 
36 

63 

40 

56 
37 

66 
2B 

68 
33 

65 
31 

57 
34 

50 
28 

62 
23 

60 
24 

30 
34 

71 
29 

59.7 
30.3 

palmer  lake 

MAX 
MIN 

56 
24 

34 
19 

46 
24 

59 
30 

68 
37 

66 
35 

41 
3  l 

66 
35 

69 
39 

74 
32 

60 
33 

60 
39 

52 
32 

52 
32 

72 
43 

75 

42 

80 
46 

75 
42 

77 
44 

72 
38 

58 
36 

71 
37 

59 

40 

72 
39 

55 
33 

39 
35 

63 
35 

49 
33 

53 
32 

61.8 
35.1 

PUEBLO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

46 
34 

52 
34 

69 
35 

81 
39 

77 
46 

55 
43 

65 
46 

76 
45 

81 
51 

87 

47 

67 
51 

63 
54 

57 
50 

65 
47 

78 
39 

83 
49 

85 
47 

87 
51 

84 
57 

88 

54 

83 
58 

64 
53 

81 
44 

73 
34 

84 
48 

67 
44 

68 
44 

74 
50 

66 
43 

37 
41 

82 
36 

72.5 
46.3 

pueblo  6  ssw 

MAX 
MIN 

65 
31 

38 

32 

52 
30 

69 
28 

79 
42 

73 
42 

48 
38 

64 
39 

74 
41 

65 
42 

78 
41 

64 
45 

59 
47 

52 
42 

63 
37 

75 
38 

79 
47 

84 

53 

85 
53 

81 
51 

85 
53 

83 

49 

62 
39 

79 
43 

70 
46 

82 
45 

66 
40 

68 
37 

70 
36 

65 
39 

53 
35 

69,4 
41.3 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 
MIN 

55 
33 

53 
34 

69 
31 

82 
40 

76 
42 

75 
45 

69 

43 

77 
40 

60 
47 

90 
45 

89 
48 

63 
50 

59 
46 

65 
37 

78 
36 

80 
46 

86 
44 

86 

49 

63 

52 

69 
31 

85 
55 

81 
51 

82 
43 

82 

50 

64 
48 

82 
50 

62 
38 

73 
48 

70 
38 

63 
48 

80 
34 

75.7 
43.9 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

32 
IB 

32 
8 

46 

12 

54 
28 

50 
28 

44 
26 

45 
24 

52 
24 

55 
28 

60 
36 

56 
28 

42 
28 

40 
27 

40 
26 

53 
22 

35 
24 

59 
25 

63 
28 

62 
37 

67 
33 

64 
34 

60 
32 

60 
26 

53 
32 

62 
33 

55 
35 

47 
27 

50 
27 

46 
25 

43 
29 

59 

22 

51.8 
26.9 

RYE 

MAX 
MIN 

65 
31 

46 

25 

64 
26 

74 
33 

69 
38 

64 
34 

59 
30 

69 
34 

75 
37 

83 
39 

76 
40 

73 
41 

52 
40 

58 
37 

71 
30 

69 
39 

76 
38 

83 

44 

76 
44 

81 
41 

89 
41 

79 
43 

73 
39 

81 
36 

75 
37 

79 
49 

63 
32 

77 
28 

63 
29 

67 
38 

74 
30 

71.1 
36.2 

SAL  I  DA  3  M 

MAX 
MIN 

44 
28 

55 
25 

65 
28 

68 
28 

65 
35 

42 
32 

59 
28 

63 
30 

69 
38 

75 
45 

72 
40 

66 
41 

59 

40 

56 
36 

70 
32 

73 
34 

75 
38 

81 
38 

74 
43 

73 
37 

72 
44 

58 

40 

71 
32 

68 
39 

6» 

38 

58 
36 

55 
30 

69 
29 

67 
34 

57 
40 

78 
29 

65.4 
35.0 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 

MIN 

70 
32 

50 
32 

69 
33 

80 
45 

75 
46 

66 
35 

65 

40 

76 
42 

75 
48 

83 
47 

79 
50 

62 
46 

57 
42 

60 
36 

76 
38 

73 
48 

82 
46 

83 
50 

80 
50 

83 
SI 

80 
53 

72 
45 

77 
43 

77 
49 

62 
4B 

76 
50 

56 
34 

66 
43 

65 

40 

58 
45 

75 
39 

71.9 
43.5 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

MAX 
MIN 

47 
24 

42 
17 

39 
10 

52 
16 

54 
16 

44 
21 

49 
31 

53 
33 

59 
29 

60 
28 

60 
33 

57 
31 

51 
25 

57 
24 

59 

22 

62 
28 

67 
33 

65 

32 

60 
32 

58 
32 

46 
26 

57 
30 

54 
29 

53 
27 

36 
20 

41 

22 

52 
28 

55 

32 

S3 

20 

53.2 
25.9 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

55 

32 

52 
32 

66 
32 

82 
39 

79 
41 

63 
38 

66 
39 

75 
41 

76 
47 

85 

46 

80 
43 

61 
43 

57 
44 

62 

42 

76 
36 

78 
50 

85 

45 

83 
49 

80 

53 

90 
49 

86 

53 

78 
48 

79 
42 

76 
48 

62 
48 

76 
49 

60 
37 

70 
43 

68 
39 

59 
43 

75 
34 

72.9 
42  .7 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

61 
30 

49 
29 

70 
34 

77 
48 

75 
52 

67 

40 

62 
39 

72 
41 

78 
45 

84 
47 

83 
46 

57 
50 

55 
44 

53 
41 

72 
35 

75 
41 

78 
43 

63 

46 

80 
49 

80 
50 

79 
50 

73 
46 

76 
40 

73 
45 

76 
47 

75 
54 

68 
35 

66 
41 

68 
44 

63 
42 

76 
37 

71.2 
43.0 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 
MIN 

44 
32 

51 
30 

72 
30 

81 
48 

73 
49 

52 
39 

63 
39 

74 
42 

81 
45 

89 
48 

62 
47 

59 
49 

51 
42 

57 
41 

73 
39 

76 
44 

80 
49 

84 
49 

83 

50 

80 
31 

85 

50 

60 
48 

79 
44 

72 
48 

81 
50 

69 
37 

62 
16 

69 
40 

69 

40 

50 
38 

80 
38 

69,8 
43.0 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

40 
24 

37 
7 

51 
14 

55 
17 

56 
9 

44 
28 

44 
23 

57 
24 

55 
23 

60 
31 

52 
14 

46 
2 

60 
28 

59 
30 

54 
24 

58 

24 

59 
24 

63 
23 

63 
35 

57 
34 

57 
33 

46 
33 

53 
25 

52 
30 

55 
26 

41 
27 

41 
19 

53 

14 

55 
31 

53 
31 

64 

21 

52.9 
23.5 

TWO  BUTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

39 

11 

36 
17 

40 
24 

48 
23 

56 
25 

54 
21 

47 
31 

52 
32 

51 
31 

55 
33 

61 
39 

54 
21 

47 
28 

50 
29 

47 
26 

61 
33 

54 
29 

64 
36 

63 
37 

65 
39 

66 

41 

62 
31 

63 
29 

57 
33 

55 
33 

51 
34 

49 
32 

56 
36 

36 

33 

51 
21 

64 
36 

54.1 
29.9 

WALSEN8URG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

56 
29 

50 
26 

67 
30 

74 
38 

73 
49 

67 
37 

67 
35 

72 
40 

77 
43 

84 
49 

81 
43 

56 

47 

50 
42 

55 
39 

72 
36 

74 
47 

77 
46 

85 

47 

84 
52 

81 
49 

79 
54 

68 

46 

74 
46 

69 
43 

73 
42 

73 
48 

64 
39 

67 
34 

66 
37 

60 
41 

76 
41 

70.2 
41.8 

WALSH 

MAX 
MIN 

63 
34 

52 
37 

70 
33 

80 
48 

78 
51 

72 

46 

68 

45 

77 
42 

78 
45 

83 
47 

80 
54 

63 
51 

61 
44 

63 

37 

75 
40 

74 
46 

84 
47 

83 

50 

84 

50 

85 
56 

85 
55 

82 
43 

82 

52 

80 
53 

65 

56 

83 
48 

53 
46 

71 
48 

69 

42 

66 

51 

78 
43 

74.3 
46.5 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

47 
25 

47 
12 

61 
22 

65 
29 

65 
38 

52 
32 

50 
23 

64 
27 

69 

37 

74 
46 

67 
27 

69 
28 

76 
33 

73 
35 

69 
39 

70 
38 

57 

40 

66 
26 

69 

32 

68 
36 

59 
44 

56 
26 

67 
24 

63 
26 

53 
39 

77 
27 

63.6 
31.3 

WETMORE  9  S 

MAX 
MIN 

46 
26 

44 
19 

59 
25 

67 
34 

64 
36 

59 
32 

57 
29 

64 
34 

74 
36 

61 
38 

51 
37 

50 
38 

45 
37 

49 
34 

70 
29 

68 
39 

73 
42 

76 
42 

73 
43 

71 
44 

68 

4? 

62 
39 

69 

40 

60 
38 

71 
38 

62 
39 

57 
32 

60 
28 

58 
29 

48 
37 

69 
33 

61.5 
35.1 

So*  R«l«r»tic»  Nolan  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


MAY  1973 


Station 

Day  of  Month 

« 

1 

2 

3 

4 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13  1 

11 

15 

16 

17 

18 

19  j 

20 

21 

22 

23  | 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

« 

> 
< 

•          •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

02 

ALTENBERN 

MAX 

MIN 

50 
3* 

56 
30 

67 
27 

71 
36 

69 
38 

63 
35 

61 
38 

68 
33 

73 
39 

78 
37 

78 
44 

79 
40 

75 
38 

74 
36 

73 
35 

79 
37 

80 
40 

83 
-3 

79 
50 

79 
43 

73 
42 

67 
44 

76 
39 

72 
40 

6B 
41 

93 
39 

61 
29 

72 
31 

74 
39 

73 
41 

70.6 
38.0 

ASPEN 

MAX 
MIN 

43 
30 

49 
25 

62 

21 

65 
34 

63 

31 

53 
30 

49 

33 

59 
30 

63 
35 

69 
36 

69 
37 

70 
39 

67 
32 

66 
33 

67 
33 

69 
34 

70 
33 

75 
37 

72 
41 

67 
41 

68 
43 

54 
34 

66 
40 

64 
32 

61 
39 

53 
32 

50 
29 

61 
24 

66 
30 

63 
33 

73 
30 

62.8 
33.3 

8ERTH0UD  PASS 

MAX 
MIN 

37 
13 

30 
11 

30 
9 

42 

22 

49 

21 

46 
24 

30 
23 

35 

n 

41 
16 

43 

21 

48 
28 

49 
21 

48 

20 

46 

19 

41 
19 

47 
23 

50 
23 

52 
29 

53 
30 

51 
30 

50 
29 

50 
27 

43 
23 

45 
30 

43 
27 

45 
19 

30 
14 

32 
11 

43 
21 

43 
23 

44 
21 

43.1 
21.5 

BOND 

MAX 
MIN 

57 
31 

49 
30 

65 
23 

69 
27 

69 
28 

37 
33 

52 
30 

56 
28 

68 
29 

73 
31 

72 
35 

73 
30 

72 
34 

71 
34 

72 
29 

75 

30 

77 
34 

80 
34 

79 
45 

73 
41 

6« 
33 

70 
33 

70 
39 

66 
34 

63 
37 

54 
32 

56 
32 

66 
25 

70 
32 

67 
36 

79 
33 

67.5 
32.3 

BROWNS   PARK  REFUGE 

MAX 
MIN 

48 
35 

56 
33 

64 
29 

69 

31 

71 
30 

66 
47 

65 

30 

65 
23 

71 
28 

73 
27 

73 
37 

73 
30 

71 
27 

72 
37 

76 
26 

80 
30 

83 
39 

84 
-6 

79 
43 

76 
49 

71 
41 

73 
31 

75 

31 

66 
29 

71 
29 

72 
28 

73 
44 

BO 
33 

71.3 
33.4 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

49 
36 

56 

32 

67 
30 

71 
41 

68 
39 

57 
32 

62 
40 

68 
34 

71 
40 

76 
44 

77 
46 

78 
45 

76 
43 

73 
43 

73 
42 

78 
43 

79 
43 

82 
46 

81 

53 

76 
47 

77 
46 

65 

42 

75 
41 

76 
44 

63 
44 

55 
40 

61 
30 

68 

34 

76 
36 

72 
40 

81 
38 

70.7 
40.6 

CIMARRON 

MAX 

MIN 

56 
32 

59 
27 

65 

20 

68 
27 

62 
27 

51 
32 

56 
32 

70 
3  0 

70 
34 

73 
27 

75 
35 

77 
27 

72 
32 

67 
35 

68 

33 

72 
30 

73 
30 

76 
34 

78 
31 

70 
33 

70 
35 

50 
34 

67 
30 

72 
33 

70 
30 

60 
29 

60 
29 

62 
30 

60 
30 

65 

30 

70 
30 

66.7 
30.6 

Climax 

MAX 
MIN 

40 
1* 

39 

11 

32 
3 

44 
5 

46 
13 

46 
4 

36 
16 

39 
1 1 

41 
11 

45 
26 

46 

22 

50 
17 

47 
17 

48 
19 

43 
15 

43 
21 

47 
24 

47 
30 

53 
31 

51 
26 

50 
26 

48 
23 

41 
24 

43 
26 

47 
26 

45 
20 

30 
10 

30 
14 

40 
14 

45 
23 

43 
21 

43.9 
16.2 

COCHtTOPA  CREEK 

MAX 

MIN 

54 

31 

50 
25 

49 
17 

64 

25 

67 

22 

64 
30 

46 
28 

56 
22 

62 
34 

68 
35 

71 
32 

73 
28 

72 
32 

68 
37 

64 

30 

66 
28 

70 
30 

70 
31 

76 
38 

74 
35 

68 
35 

60 
23 

68 
27 

t» 
28 

63 
32 

43 
26 

90 
12 

65 

22 

69 

28 

68 

29 

70 
28 

63.7 
28.9 

COLLRRAN  2  SW 

MAX 
MIN 

30 

32 

34 

31 

76 
33 

76 
34 

79 
49 

78 
42 

78 
40 

78 
37 

78 
32 

73 
36 

63 
36 

60 
35 

60 
28 

64 
25 

73 
32 

70 
30 

80 

32 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

50 
32 

68 
28 

66 
38 

72 
32 

70 
52 

62 
30 

62 
38 

7  0 

78 

52 

60 
56 

79 
55 

80 
54 

78 
51 

75 
45 

75 
48 

82 
49 

82 
58 

85 
59 

82 
61 

81 
53 

76 
52 

74 
47 

76 
47 

80 
53 

73 
55 

58 
39 

65 

39 

72 
44 

78 
48 

76 
47 

82 
52 

73.9 
46.9 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

".6 
34 

56 
28 

48 

30 

70 
38 

70 
40 

51 
30 

61 

32 

68 
35 

73 
39 

77 
39 

76 
42 

78 
42 

70 
40 

70 
40 

69 
38 

75 
39 

78 
42 

81 
43 

82 
44 

75 

45 

72 
42 

70 
38 

73 
37 

76 
39 

77 
41 

65 
38 

61 

30 

70 
31 

75 
35 

75 
31? 

78 
3* 

70.6 
37.7 

CRAIG 

MAX 
MIN 

43 
32 

51 
29 

64 
29 

68 
34 

67 

34 

59 

42 

56 
37 

64 
33 

67 
32 

68 
36 

68 

32 

68 
31 

67 
29 

68 

32 

73 
30 

73 
35 

75 
36 

79 
36 

75 
47 

73 
45 

67 

44 

69 
38 

71 
39 

69 
40 

60 
34 

52 
32 

58 

28 

69 
28 

65 

34 

65 
39 

77 
38 

66.0 
33.1 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

40 
25 

38 

20 

56 
15 

56 
23 

57 
23 

53 
27 

46 
28 

53 
25 

58 
36 

63 
30 

64 
34 

62 
28 

62 
26 

60 
32 

58 
30 

63 
28 

65 
29 

69 
31 

69 
36 

64 

37 

61 
37 

49 
33 

59 
26 

59 
29 

55 

34 

43 
28 

44 
24 

56 
25 

61 
25 

60 
32 

68 
26 

57.1 
28.3 

DELTA  3  NH 

MAX 
MIN 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

48 
23 

39 
20 

55 
10 

56 
20 

56 
18 

48 
31 

45 
29 

51 
2 1 

37 
31 

62 

32 

63 
27 

62 
22 

61 
24 

58 
30 

60 
1  e 

62 
23 

63 
25 

68 

27 

69 
35 

58 

33 

57 
33 

58 
33 

56 
26 

56 
31 

56 
31 

54 
26 

43 
23 

95 

19 

58 
28 

59 

31 

67 

21 

56.8 
25.9 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

♦9 

33 

54 
31 

66 
31 

69 

42 

68 
38 

66 
32 

64 
37 

65 
36 

73 
38 

75 

41 

74 
42 

74 

40 

73 
38 

70 
37 

73 
39 

79 
41 

82 
47 

84 

48 

62 
51 

79 
47 

72 
47 

71 
40 

77 
44 

76 

44 

70 
46 

55 
35 

5" 

30 

66 

37 

73 
42 

74 
40 

80 

40 

70.6 
39.9 

DURANGO 

MAX 
MIN 

55 
33 

60 
25 

68 
27 

72 
30 

67 
30 

61 
27 

62 
3 1 

70 

75 
33 

79 
33 

63 
34 

78 
33 

69 
38 

70 
37 

78 
32 

77 
34 

82 
36 

85 
39 

76 

44 

74 
35 

64 
32 

74 

31 

77 
33 

71 
33 

60 
35 

60 
33 

73 
23 

79 
31 

77 
32 

82 
34 

72.0 
32.8 

eagle  paa  ap 

MAX 

52 
34 

55 
30 

67 

22 

70 
27 

68 

27 

49 
33 

58 

62 

70 

35 

77 
34 

76 
37 

77 
30 

71 
30 

69 

32 

75 
30 

76 
33 

77 
33 

81 
33 

79 
45 

71 
44 

67 
47 

63 
42 

73 
35 

67 
37 

65 
36 

50 
36 

58 
31 

69 
23 

72 
32 

68 
38 

6  1 
28 

66.3 
33.6 

PORT  LEWIS 

MAX 

43 
30 

52 
27 

61 
28 

65 
34 

43 
16 

53 

63 

68 
34 

71 
34 

73 
39 

70 
41 

61 
35 

56 
39 

62 
33 

69 
34 

70 
38 

70 
36 

74 
42 

69 

44 

65 
36 

60 
32 

69 
33 

4? 
35 

69 

32 

56 
37 

55 

33 

68 
26 

69 
32 

69 
36 

72 
37 

63.6 
33.9 

FRASER 

MAX 
MIN 

37 
24 

37 

21 

55 
8 

59 

10 

55 
16 

42 
23 

46 
32 

53 
20 

57 
23 

63 
31 

62 
30 

62 
20 

60 
22 

59 

27 

63 
22 

64 

22 

65 
24 

67 
25 

69 

33 

64 

31 

62 

34 

62 

30 

60 
23 

60 
29 

56 
29 

49 
30 

45 
26 

56 
18 

56 
26 

53 
30 

66 
21 

56.9 
24.6 

FRUITA 

MAX 

57 
38 

61 
36 

69 
32 

77 
38 

70 
37 

69 
34 

68 
40 

74 
36 

78 
46 

63 
40 

83 
45 

84 
43 

BO 
42 

78 
38 

79 
40 

85 
40 

86 
42 

88 
45 

84 
56 

65 
Jo 

77 
51 

73 
47 

81 
42 

80 

42 

71 
36 

63 
44 

69 
29 

73 
26 

80 
37 

76 
45 

84 
40 

76.4 
40.6 

GATEWAY   1  SW 

MAX 

GLENWDOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

GRAND    JUNCTION  WSO 

AP 

MAX 

55 
38 

60 
40 

70 
3-? 

77 
50 

70 
41 

51 
37 

67 

73 

78 
50 

83 
49 

63 

50 

85 
92 

81 
49 

78 
46 

78 
52 

62 
46 

85 

52 

68 
55 

83 
57 

85 
96 

76 
54 

72 
51 

61 
51 

62 
52 

72 
50 

61 
44 

68 

36 

73 
39 

81 
47 

76 
46 

66 
49 

75.5 
47.4 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

61 
37 

53 
38 

5=1 
39 

70 
47 

76 
49 

6  = 
36 

51 
39 

65 
44 

72 
,8 

76 
51 

61 
47 

80 
54 

62 

50 

79 
43 

76 
49 

77 
47 

82 
55 

85 

56 

87 
56 

83 
55 

85 

57 

77 
48 

73 
49 

81 
53 

81 
53 

70 
45 

61 
31 

67 
37 

74 
44 

78 
39 

79 

42 

73.9 
46.4 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 

45 
24 

40 
27 

42 
25 

50 
11 

57 

52 
31 

50 
26 

51 

23 

54 

27 

61 
26 

59 
25 

58 

21 

58 
23 

55 
24 

60 
21 

62 
22 

65 
23 

69 
26 

66 
32 

61 
27 

58 
34 

50 
29 

60 
24 

60 

32 

56 
33 

50 
28 

49 
24 

54 
18 

54 
25 

55 

30 

66 
23 

55.6 
24.9 

GRAND  LAKE  6  SSN 

MAX 

'40 
25 

38 

26 

53 
15 

56 
13 

56 
23 

52 
32 

52 
29 

52 
25 

5  6 
2  7 

59 
34 

60 
30 

63 

2* 

58 
26 

57 
27 

62 
25 

65 
25 

66 
29 

69 
29 

68 
36 

62 
32 

59 
39 

49 
33 

62 
28 

57 
35 

54 
36 

51 
32 

47 
27 

55 

24 

53 
29 

31 

32 

67 
27 

56.4 
28.2 

GRAND  VALLEY 

MAX 

53 
38 

59 
30 

72 
29 

75 
37 

74 
32 

66 
36 

61 
38 

71 
36 

7S 

43 

61 
36 

83 
47 

84 
4 : 

63 

36 

80 
41 

77 
35 

83 

40 

85 

41 

87 

45 

63 

54 

82 
49 

78 
49 

74 
44 

76 
44 

76 
40 

67 
44 

58 
40 

67 
30 

73 
32 

78 
38 

78 
46 

84 
39 

75.0 
39.7 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 

50 
24 

43 
25 

59 
21 

64 
25 

64 
28 

6C 
31 

52 
3 1 

61 
29 

62 
29 

68 

32 

69 

35 

6  7 

28 

65 
28 

63 
28 

66 
29 

67 
30 

69 
32 

72 
33 

74 
44 

67 
35 

67 
38 

63 
33 

64 
31 

65 
35 

60 
34 

59 

32 

47 
28 

59 

23 

61 
32 

62 
31 

71 
27 

62.6 
30.4 

GUNN I S  UN 

MAX 

50 
30 

48 
27 

64 

r 

65 
26 

63 
23 

»6 
3- 

57 
26 

63 

67 
32 

71 
26 

72 
34 

72 
27 

68 
34 

65 
37 

68 
3  = 

73 
28 

73 
29 

77 
31 

75 
39 

71 
38 

69 
3^ 

57 

36 

67 
26 

68 

2  8 

61 
33 

45 
33 

5  2 
26 

62 
22 

68 
27 

65 

31 

73 
26 

64.4 
29.3 

MAVDEN 

MAX 

45 
29 

52 
29 

65 
29 

69 
39 

68 
39 

61 
38 

57 
38 

63 

67 
33 

69 

31 

69 

31 

70 
32 

70 
29 

69 
37 

73 
31 

75 
35 

74 
35 

60 
38 

76 

40 

74 
42 

67 
45 

69 
36 

73 
37 

69 
3" 

60 
42 

51 
33 

37 
29 

63 
26 

65 

32 

66 
39 

66.2 
34.7 

HOT  SULPHUR  SPPS  2 

SW 

MAX 

40 
24 

38 
25 

-1 
23 

40 
21 

62 
12 

37 

30 

52 
3 1 

60 
24 

62 
21 

68 

34 

67 
30 

66 

22 

64 
24 

65 

22 

66 
14 

68 

24 

71 
29 

73 

23 

72 
35 

70 
12 

63 
36 

62 

30 

63 

22 

SO 

3  2 

56 
24 

48 
29 

51 
2- 

60 
IB 

66 
24 

58 

32 

70 
3  3 

60*1 
25.9 

IGNACIO    1  N 

MAX 

MIN 

47 
32 

52 
27 

60 
27 

69 
34 

71 
34 

98 

31 

52 
28 

65 
30 

69 
36 

74 
34 

78 
36 

79 
38 

76 
35 

67 

42 

64 
38 

69 

34 

77 
36 

79 
39 

81 
39 

82 
42 

7S 
37 

7J 
34 

65 

33 

73 
34 

76 
34 

69 

43 

56 

33 

75 

30 

74 
29 

76 
33 

75 
31 

69.7 
34.4 

INDEPENDENCE  PASS  1 

SH 

MAX 
MIN 

44 

21 

37 
15 

4  9 
7 

49 
24 

50 
19 

46 
23 

44 

20 

46 
20 

50 
24 

56 
30 

54 
26 

54 
27 

54 
25 

50 
26 

50 
20 

54 
24 

59 
27 

59 
29 

56 
31 

52 
30 

45 
27 

50 
23 

49 
24 

49 
23 

46 
25 

41 
23 

33 

12 

46 

11 

53 

21 

53 
30 

60 
30 

49.7 
23.4 

KREMMLING 

MAX 
MIN 

50 
32 

44 
18 

63 
25 

67 

22 

65 

32 

6' 
3*. 

61 

25 

68 

33 

73 
54 

70 
34 

7C 

22 

70 
38 

68 

41 

70 
24 

72 
19 

74 

27 

78 
30 

78 
32 

70 
27 

71 

29 

62 
38 

60 
30 

43 
29 

63 
18 

67 
28 

65 
32 

7" 
27 

65.9 
29.6 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

49 
31 

49 

22 

61 
29 

54 
29 

63 
30 

6  0 

29 

51 
27 

54 
29 

61 
19 

64 
30 

70 
31 

70 
39 

65 
26 

60 
27 

65 
26 

69 

29 

68 
35 

72 
33 

74 
36 

68 
41 

65 
37 

60 
32 

62 
30 

68 
36 

65 

42 

60 
26 

5: 

22 

66 
19 

67 
25 

64 

27 

70 
23 

62.7 
29.5 

So*  R*f*rtmca>  Nolo*  following  SUUon  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


MAY  1973 


Station 

Day  ot  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

46 
2« 

52 
26 

64 
23 

66 
25 

65 

26 

62 
31 

60 
31 

63 
30 

69 

24 

73 
27 

71 
36 

71 
27 

71 
25 

68 
25 

73 
26 

76 
29 

79 
35 

80 
35 

77 
36 

77 
37 

74 
43 

70 
39 

73 
35 

72 
39 

64 
34 

47 
31 

60 
24 

66 
22 

70 
28 

66 
31 

79 
27 

67.9 
30.3 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

42 

44 

57 

54 

54 

55 

46 

55 

56 

67 

66 

65 

64 

64 

66 

66 

68 

7* 

74 

69 

69 

60 

63 

64 

56 

45 

50 

58 

61 

62 

72 

60.3 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

45 
2B 

54 

23 

66 
23 

69 
34 

70 
29 

65 
33 

62 
31 

65 
30 

71 
28 

71 
30 

71 
26 

70 
28 

68 
25 

69 
29 

75 
26 

77 
31 

60 
32 

82 
32 

81 

42 

76 
43 

77 
40 

70 
35 

74 
31 

71 
32 

16 

66 

69 
35 

79 
29 

70.2 
30.6 

MEEKER  NO.  2 

MAX 

MIN 

45 
31 

52 
28 

64 
24 

68 

32 

67 
32 

63 
32 

59 
32 

65 
34 

70 
33 

74 

33 

72 
40 

71 
34 

69 
29 

69 
29 

73 
31 

76 
35 

78 
37 

80 
37 

78 
46 

77 
40 

74 
46 

70 
41 

73 
39 

73 
31 

63 
44 

48 
31 

60 
26 

66 
27 

70 
33 

69 

36 

79 
34 

66.2 
34.1 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

51 
28 

47 
26 

59 
18 

62 
30 

61 
40 

57 
41 

61 
36 

67 
36 

67 
36 

72 
27 

70 
35 

72 
28 

72 
33 

63 
40 

64 
36 

60 
35 

62 
38 

62 
30 

58 
36 

58 
33 

46 
29 

58 

20 

64 
30 

63 
33 

71 
32 

62.0 
32.4 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

3* 
21 

39 
19 

45 

10 

48 

30 

46 
31 

47 

22 

45 

2  i 

47 
20 

50 
27 

55 
30 

56 
28 

57 
28 

56 
27 

53 
27 

52 
27 

54 
27 

60 
29 

64 
30 

62 
30 

56 
30 

55 
32 

50 
31 

55 
30 

57 
32 

52 
34 

36 
26 

42 
21 

50 

20 

56 
22 

56 
28 

62 
22 

51.5 

26.2 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

46 
32 

57 
27 

68 
35 

71 
43 

69 
41 

44 
28 

59 
37 

67 
36 

73 
44 

78 
46 

80 
48 

76 
48 

67 
41 

62 
42 

66 
36 

75 
42 

76 
47 

82 
51 

82 
51 

75 
51 

72 
47 

67 
39 

74 
44 

77 
47 

75 
50 

62 
36 

60 
35 

70 
34 

76 
44 

75 
49 

77 
48 

69.7 

42.0 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

57 
37 

45 
32 

57 
31 

71 
35 

72 
44 

69 
37 

48 
36 

63 
35 

69 
38 

75 

45 

80 
47 

60 
46 

60 
47 

77 
42 

7* 
44 

74 
43 

79 
46 

80 

48 

84 
50 

64 
49 

79 
52 

75 
42 

65 

40 

75 
45 

79 
51 

68 

42 

56 
32 

61 
35 

70 
42 

76 
43 

72 
40 

70.8 
41. R 

NtJRTHDALE 

MAX 
MIN 

52 
32 

53 
25 

64 
26 

67 
35 

58 
34 

51 
30 

60 
32 

65 
32 

73 
36 

75 
35 

75 
39 

73 
39 

66 
39 

64 
38 

67 
37 

77 
37 

77 
37 

8  0 
39 

76 
37 

74 
50 

73 
44 

77 
37 

72 
32 

73 
33 

64 

40 

56 
3B 

57 
32 

67 
31 

68 
34 

74 
39 

76 
35 

66.0 
35.6 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

43 
30 

52 
27 

64 
26 

65 
36 

5  8 
25 

43 
25 

57 
29 

72 
30 

72 
29 

74 
32 

75 
35 

74 
23 

70 
27 

65 

31 

67 
29 

73 
32 

75 
36 

79 
38 

73 
31 

74 
46 

67 
40 

58 
34 

70 
33 

73 
33 

65 
39 

57 
29 

57 

22 

67 
24 

71 
32 

68 
49 

74 
30 

66.2 
31.7 

OURAY 

MAX 
MIN 

46 
32 

48 
28 

62 
29 

63 
37 

61 
36 

43 
30 

49 
33 

60 
32 

65 
37 

71 
40 

70 
40 

69 

40 

66 
39 

64 
38 

63 
37 

68 
38 

69 

40 

73 
43 

73 
43 

67 
43 

66 
44 

58 
37 

63 
36 

67 

40 

62 
40 

55 
32 

49 
33 

61 
31 

67 
36 

67 
36 

71 
36 

62.5 
36.6 

PACOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

48 
30 

54 
28 

64 
24 

67 
29 

59 
29 

49 
31 

59 
24 

66 
27 

70 
28 

74 
30 

73 
31 

71 
34 

65 
31 

58 
40 

61 
38 

71 
30 

70 
32 

77 
35 

78 
34 

76 
39 

69 
33 

60 
30 

69 
29 

68 
28 

68 

23 

71 
26 

73 
33 

75 
27 

66.5 
30.  5 

PAONIA 

MAX 
MIN 

73 
39 

66 
33 

70 
32 

73 
40 

71 
36 

54 
33 

61 
39 

69 
38 

75 
40 

80 
37 

83 
45 

60 
45 

77 
37 

80 
37 

76 
36 

79 

44 

79 
46 

83 
46 

82 
43 

63 

45 

73 
47 

69 

43 

73 
42 

78 
39 

69 
47 

67 
37 

70 
31 

69 
29 

75 
29 

74 
36 

83 

42 

74.2 
39.1 

PARADOX 

MAX 
MIN 

48 
37 

60 
30 

72 
29 

75 
37 

63 
39 

55 
38 

67 

34 

74 
32 

78 

41 

83 
3» 

83 

42 

61 

41 

78 
47 

76 
46 

76 
45 

83 
39 

65 
47 

86 
45 

79 
46 

84 
53 

75 
52 

72 
39 

75 
38 

83 
38 

71 
47 

63 
46 

66 
35 

75 
35 

82 
35 

77 
48 

83 
38 

74.5 
40.6 

PITKIN 

MAX 
MIN 

50 
26 

42 
15 

54 
13 

56 
22 

52 
21 

48 
23 

50 
27 

55 
23 

58 
33 

64 
27 

64 
29 

62 
25 

60 

30 

57 
27 

57 
26 

62 
24 

62 
25 

67 
27 

64 
31 

60 
33 

58 
31 

55 

28 

58 
22 

61 
24 

53 
25 

45 
23 

43 
22 

55 
17 

59 
22 

56 
27 

66 
22 

56.5 
24,8 

RANCELY 

MAX 
MIN 

53 
36 

57 
33 

71 
29 

74 
25 

72 
25 

69 
35 

67 
38 

69 
37 

76 
35 

86 
36 

81 
34 

75 
41 

73 
42 

74 
37 

78 
35 

62 
38 

86 
40 

89 
40 

86 

40 

80 
43 

77 
46 

74 
41 

79 
40 

78 
41 

63 
40 

55 
38 

65 
29 

72 
32 

76 
38 

75 
38 

60 
36 

74.6 
36.7 

RICO 

MAX 
MIN 

43 
26 

50 
19 

57 
18 

57 
24 

53 
24 

41 
29 

53 
24 

57 
23 

63 

27 

64 
26 

72 
29 

70 
28 

65 
28 

58 
28 

65 

30 

69 

27 

67 
27 

74 
31 

73 
30 

64 
35 

60 
30 

55 
29 

65 
27 

65 
27 

57 
28 

47 
31 

50 
26 

64 
23 

69 
25 

66 
28 

69 
26 

60.7 
26.9 

RIFLE 

MAX 
MIN 

52 
39 

59 
36 

68 

24 

75 
33 

75 
37 

51 
38 

61 
39 

69 
32 

75 
43 

79 
34 

78 

43 

80 
35 

76 
32 

76 
42 

73 
34 

80 
34 

83 
35 

85 
39 

80 
47 

82 

45 

76 
49 

67 
44 

77 
40 

71 
38 

67 
43 

50 
41 

64 
29 

73 
27 

77 
33 

74 
44 

63 
34 

72.1 
37.5 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

40 
22 

44 
21 

51 
15 

55 
20 

50 
36 

45 
20 

45 
20 

49 
24 

56 
24 

65 
27 

67 
29 

60 
28 

62 
30 

58 
31 

56 
34 

62 
27 

63 
26 

65 
27 

69 

33 

62 
34 

57 
33 

50 
35 

59 
26 

58 
28 

54 
30 

41 
24 

39 
26 

59 
27 

63 
28 

60 
30 

65 
25 

55.6 
27. 1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

48 
30 

46 
28 

60 
24 

66 
26 

67 
2? 

59 
38 

53 
33 

58 
26 

64 
29 

67 
29 

65 
26 

67 
25 

66 
26 

67 
30 

68 
27 

70 
27 

73 
29 

7* 
30 

74 
34 

66 
36 

60 
42 

65 
33 

68 
32 

64 
34 

59 
35 

50 
32 

55 
27 

61 
22 

63 
30 

65 
38 

73 
26 

63.3 
30.1 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

37 
20 

42 
15 

53 
S 

53 
18 

51 
19 

47 
28 

48 
25 

51 

25 

55 
31 

60 
27 

61 
31 

62 
26 

58 
28 

52 
30 

56 
28 

57 
25 

62 
25 

66 
27 

67 
34 

61 
35 

59 
32 

49 
33 

58 
27 

58 
28 

54 
34 

3" 
28 

40 
23 

56 
22 

58 
25 

57 
29 

67 
25 

54.6 
26.2 

TELLURIOE 

MAX 
MIN 

42 
2T 

49 

23 

59 
18 

60 
31 

57 
28 

40 
23 

50 
31 

63 
25 

65 

22 

70 
30 

71 
33 

66 
32 

66 
30 

59 
28 

65 
28 

66 
30 

66 
29 

73 
34 

71 
34 

66 

42 

62 
38 

54 
32 

64 
28 

68 
28 

57 
32 

47 
32 

46 
28 

62 
23 

67 
27 

64 

31 

70 
25 

60.9 
2'-2 

URAVAN 

MAX 
MIN 

61 
37 

61 
33 

72 
33 

75 
41 

77 
43 

63 
38 

68 
38 

75 
39 

82 
46 

85 
44 

86 
46 

8S 
47 

81 
31 

84 

46 

81 

44 

85 

43 

85 
47 

91 
48 

89 

50 

89 
55 

89 

52 

80 
44 

81 

42 

82 
44 

84 
48 

64 
45 

68 
45 

78 
37 

81 
41 

83 
43 

66 
41 

79.1 
42.9 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 
MIN 

43 
29 

51 
22 

61 
24 

63 
28 

52 
29 

50 
27 

60 
27 

63 
26 

69 

30 

72 
33 

73 
33 

51 
34 

62 
32 

58 
39 

60 
37 

70 
30 

72 
33 

75 
37 

75 
36 

69 
40 

64 
34 

55 
32 

65 

30 

68 

32 

63 
31 

56 
38 

56 
26 

66 
26 

69 
30 

73 
33 

73 
30 

63.1 
31.2 

YAMPA 

MAX 
MIN 

40 
26 

46 
25 

61 
24 

65 
32 

68 
32 

57 
32 

54 

32 

59 
31 

63 
30 

68 

33 

65 
31 

65 

30 

64 
24 

63 

24 

67 
17 

67 
29 

69 
36 

7* 
35 

70 
35 

70 
41 

66 
40 

63 
36 

64 
36 

65 
37 

60 
45 

50 
23 

50 
28 

59 

23 

61 
28 

70 
34 

74 
30 

62.5 
30.9 

YELLOW  JACKET   2  w 
*           *  * 

MAX 
MIN 

45 
31 

51 
27 

62 
32 

67 

40 

48 
38 

48 
28 

56 
35 

63 
37 

71 
43 

74 
42 

75 
46 

72 
45 

69 
48 

62 
49 

65 
36 

72 
42 

75 
44 

79 
55 

76 
59 

74 
59 

70 
48 

63 
34 

72 
44 

75 
47 

69 
45 

60 
39 

58 

32 

68 

34 

73 
41 

71 
44 

74 
46 

66.4 
41.6 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  4  E 

MAX 
MIN 

47 

32 

35 
31 

51 

32 

64 

36 

76 
41 

7:_ 
46 

48 
40 

64 
43 

70 
41 

71 
37 

66 
37 

60 
35 

61 
36 

60 
35 

62 
35 

75 

44 

71 
47 

81 

47 

83 

47 

79 
50 

83 
50 

79 
48 

66 

42 

82 
43 

69 
44 

79 
47 

62 
38 

46 
38 

64 

42 

63 
42 

64 
38 

66.2 
40.  8 

AKRON    FAA  AP 

MAX 
MIN 

35 
31 

51 
31 

64 
34 

76 
41 

68 

41 

50 
45 

62 
39 

70 
43 

71 
42 

65 
38 

60 
37 

60 
39 

60 
37 

60 
34 

77 
41 

71 
44 

79 
49 

ei 

46 

78 
50 

82 
50 

76 
51 

65 
48 

61 
45 

66 

42 

77 
44 

60 

42 

48 
41 

63 
42 

61 

42 

63 
43 

78 
38 

66.4 
41,7 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

52 
37 

40 
32 

57 
32 

68 
33 

83 
42 

72 
46 

60 
44 

68 
43 

77 
43 

74 
42 

70 
43 

66 
37 

72 
38 

65 
37 

65 
36 

80 
40 

72 
47 

86 
47 

87 
53 

83 
56 

87 
54 

84 

52 

65 

45 

85 
46 

74 
45 

62 
53 

67 
37 

57 

42 

65 
45 

67 

43 

62 
40 

70.7 
42.9 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

48 
32 

48 
32 

66 
38 

81 
46 

76 
48 

69 
42 

65 
46 

74 
48 

75 
43 

73 
43 

69 
42 

63 
39 

61 
37 

63 
41 

74 
45 

73 
44 

83 
48 

84 

52 

81 

55 

65 

52 

81 

51 

73 
47 

61 
46 

76 

47 

81 

53 

77 
46 

60 
45 

62 

42 

62 

44 

59 

44 

71.0 
44.6 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

46 
32 

52 
31 

66 
36 

80 
42 

72 
44 

63 
45 

65 

74 

74 
47 

76 
41 

68 
42 

63 
41 

62 
37 

63 
39 

75 
35 

74 
48 

82 
45 

83 
49 

82 
54 

81 

51 

80 
55 

63 
50 

60 
45 

72 
47 

61 
49 

74 
54 

58 
46 

64 
46 

62 
40 

58 
46 

77 

40 

70.0 

FLAGLER   2  NW 

MAX 
MIN 

46 
30 

49 
31 

65 

30 

80 
35 

75 
43 

7. 
41 

65 

42 

72 
41 

74 
43 

73 
43 

65 
39 

60 
43 

65 
39 

65 
35 

7* 
39 

74 
42 

61 

43 

82 

45 

62 
48 

83 
52 

79 
48 

68 
43 

78 
44 

75 
41 

79 
48 

73 
47 

53 

65 

43 

62 
40 

61 
43 

76 
42 

70.0 
41.5 

HOLYOKE 

MAX 
MIN 

48 
34 

57 
30 

71 
32 

80 
38 

74 
42 

67 
47 

69 
4  2 

78 
43 

79 
43 

69 
39 

66 
40 

67 
39 

66 
33 

65 
35 

79 
37 

74 
43 

84 
46 

87 
47 

64 

50 

68 
54 

61 
54 

70 
46 

64 
46 

61 
44 

81 
45 

66 
47 

54 
37 

63 
45 

66 

45 

69 
46 

<• : 

72  .2 
42.3 

STRATT3N  3  NE 

MAX 
MIN 

48 
33 

57 
32 

66 
33 

80 
39 

69 
44 

62 
50 

66 
41 

73 
45 

74 
48 

72 
42 

67 
42 

63 

40 

61 
36 

63 
35 

77 
40 

73 
47 

81 
59 

84 

53 

63 

52 

65 
65 

60 

51 

68 

50 

80 
46 

73 
47 

79 
48 

74 
48 

62 
40 

63 
47 

62 
41 

59 

44 

77 

41 

70.4 
44.5 

WRAY 

MAX 
MIN 

57 
36 

56 
32 

71 
30 

79 
39 

79 
43 

7  0 
53 

68 

44 

78 
43 

77 
47 

77 
42 

72 
43 

67 
35 

66 

32 

67 
36 

79 
38 

78 
46 

64 
49 

87 
49 

85 
53 

68 
57 

89 

52 

84 

52 

84 

50 

85 

85 

47 

81 

50 

65 
38 

65 
47 

65 
45 

65 
43 

81 

4? 

75.3 
43.9 

YUMA 

MAX 
MIN 

Sec  Beleianc*  Nolet.  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES  Colorado 


HAY  1973 


Station 

Day  ol  Month 

• 

1 

2  | 

3 

5 

g 

7      8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19  ! 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BAS  IN 

ALLENSPARK 

MAX 
MIN 

33 
I' 

42 
16 

53 
33 

60 
27 

56 
28 

49 
31 

53 

54 

59 
35 

66 
36 

56 
35 

49 
33 

49 

27 

46 
31 

62 
23 

65 

26 

68 
36 

70 
37 

66 

43 

64 
45 

66 
38 

56 
32 

64 
34 

56 
32 

58 
36 

52 
40 

47 
32 

39 

31 

50 
30 

54 

34 

66 
25 

56.5 
31.7 

ANTE  RO  RESERVOIR 

MAX 

45 
23 

41 
16 

55 
18 

59 
23 

58 
22 

30 

47 

54 

5  = 

62 
39 

65 
30 

63 
34 

58 
27 

49 

30 

60 
29 

63 
26 

66 
26 

70 
26 

69 
40 

08 
36 

63 
36 

54 
33 

61 
26 

61 
32 

59 
34 

53 
36 

46 
25 

59 
21 

61 
28 

54 
34 

70 
22 

56.1 

BAILEY 

MAX 

38 

24 

46 
15 

64 
21 

66 

24 

25 

52 
32 

53 
27 

56 

25 

69 
3 1 

72 
29 

69 
31 

60 
33 

55 
28 

54 
34 

67 
29 

67 
29 

73 
32 

77 
33 

74 
43 

72 
35 

74 
34 

63 
34 

67 
30 

65 
34 

71 
34 

64 
35 

61 
33 

67 

23 

62 
29 

54 

32 

76 
25 

63.7 
2  9.8 

BOULDER 

MAX 

41 
30 

»e 

28 

65 

31 

7  j 
38 

70 
43 

6B 
39 

66 

41 

74 

72 
43 

65 
37 

59 
43 

59 
41 

62 
40 

73 
36 

74 
47 

78 
48 

63 
48 

63 

56 

60 
59 

77 
58 

70 
47 

79 
45 

76 
46 

76 
46 

72 
43 

64 
41 

68 
38 

68 
43 

60 
34 

78 
41 

J'*3 

BRIGGSOALE 

MAX 

39 
31 

52 
28 

67 
29 

34 

35 

45 

66 
35 

72 

76 

71 
35 

67 
36 

63 
32 

63 
32 

65 

34 

60 
31 

76 
40 

60 
36 

66 
36 

60 
43 

71 
42 

78 
45 

67 

40 

79 
35 

73 
44 

76 
42 

69 
45 

56 
41 

70 
43 

65 

42 

63 
39 

61 
30 

70.0 
37.3 

BYERS  5  NE 

MAX 

45 

30 

49 
30 

64 
29 

34 

36 

37 

64 

72 

7  3 

77 
36 

73 
36 

62 
43 

59 
41 

61 
31 

74 
36 

78 
39 

60 
47 

62 

41 

62 
46 

85 
51 

79 
43 

63 
45 

78 
39 

74 
42 

77 
45 

72 
47 

57 

36 

68 
38 

60 
41 

59 
42 

79 
33 

39*' 

CABIN  CREEK 

MAX 

33 
IB 

32 
15 

50 
19 

28 

29 

26 

41 

47 

51 

56 
37 

56 
34 

55 
28 

47 
29 

44 
28 

53 
31 

35 
32 

57 
34 

61 
35 

59 
40 

57 
37 

58 
36 

54 
32 

52 
32 

52 
37 

55 
38 

51 

30 

38 
28 

49 

30 

48 
28 

42 
26 

64 
29 

50.3 
30 . 1 

CASTLE  ROCK 

MAX 

49 

27 

42 
21 

56 
28 

33 

32 

31 

51 

60 
32 

69 

61 
38 

71 
33 

58 

40 

59 
40 

57 
38 

65 

33 

71 
34 

77 
39 

7B 
37 

81 
47 

77 
46 

78 
42 

74 
39 

62 
36 

72 
38 

76 

44 

72 
39 

56 
34 

59 

30 

65 
37 

65 

33 

70 
34 

65.3 

CHEESMAN 

MAX 

43 
24 

50 
19 

66 

20 

68 
26 

67 
26 

56 

33 

57 

65 

66 

75 
30 

73 
33 

59 
39 

58 
39 

59 
35 

72 
27 

70 
27 

72 
30 

61 

31 

76 

43 

76 
40 

75 
36 

65 
32 

70 
29 

69 
34 

68 
36 

66 
39 

59 
31 

66 
29 

65 
32 

51 

30 

77 
26 

66.0 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

46 
29 

36 
28 

50 
30 

30 

35 

71 
36 

45 
35 

64 

72 

76 
43 

70 
37 

58 
44 

64 
43 

62 
39 

63 
33 

72 
39 

77 
42 

78 
40 

82 
50 

79 

48 

e? 

45 

78 
42 

64 

42 

77 
41 

64 
46 

76 
42 

69 

40 

63 
37 

67 
41 

58 

40 

6  0 
32 

66.3 
39.  1 

DENVER  wSO  AP 

MAX 

38 

32 

53 
31 

69 
35 

78 
40 

42 

49 
41 

67 

73 

76 

69 

43 

59 
39 

62 
45 

61 
43 

63 
39 

73 
40 

77 
45 

79 
49 

63 
47 

75 
51 

63 
51 

76 
49 

67 
47 

77 
45 

63 
43 

75 
51 

64 
44 

6^ 

40 

70 
38 

58 

45 

6? 
40 

78 
43 

68.3 

DENVER  CITY 

MAX 

45 
31 

40 
32 

54 
38 

7  1 
47 

48 

38 

58 
40 

66 
46 

72 
5 1 

75 
46 

67 
41 

59 
44 

61 
42 

61 
44 

63 
44 

76 
52 

77 
57 

79 
5! 

86 

60 

76 
57 

6k 
57 

77 
47 

69 
49 

78 
47 

66 
53 

77 
45 

62 
52 

61 
46 

68 
39 

63 
41 

66.1 
46.3 

Elbert 

MAX 

40 
21 

45 

22 

60 
28 

70 
33 

68 
33 

32 

58 

69 

70 
35 

75 
35 

61 
30 

60 
41 

55 
39 

57 
35 

69 
34 

69 

36 

73 
34 

76 
35 

74 
43 

76 
46 

73 
35 

65 
37 

70 
30 

66 
36 

73 
44 

66 
39 

54 
24 

60 
34 

59 
33 

52 
35 

71 
32 

64.4 
34.0 

ESTES  PARK 

MAX 

Evergreen 

MAX 

38 

22 

47 

22 

61 
27 

27 

32 

29 

58 

65 

66 

71 
30 

55 
36 

57 
35 

54 
34 

55 
29 

70 
30 

68 
32 

72 
33 

77 
42 

72 
41 

74 
40 

69 
36 

59 

31 

58 
34 

62 
37 

69 
36 

55 

20 

58 
26 

61 
33 

45 
32 

57 
28 

73 
36 

61.3 

FORT  COLLINS 

MAX 

41 
32 

51 
32 

65 

32 

74 
39 

43 

45 

67 

72 

74 

6a 
39 

60 
38 

61 
44 

60 
37 

63 

42 

76 
38 

78 
49 

81 
45 

84 

50 

76 
53 

62 

50 

62 
54 

69 

48 

80 
42 

72 
46 

74 
47 

65 
46 

62 
4< 

70 
44 

63 
45 

61 
42 

78 
40 

68.8 

PORT   LUPTQN   1  N 

MAX 

42 
32 

53 
32 

70 
30 

79 
35 

74 
35 

55 

25 

66 

74 
4  1 

77 

69 

40 

63 
36 

61 
38 

61 

30 

64 
36 

76 
32 

80 
34 

62 

40 

66 
42 

60 
47 

66 
46 

61 
46 

67 
48 

80 
42 

67 
3=) 

79 
49 

64 
40 

63 
37 

72 
41 

66 
43 

62 
41 

61 
40 

70.4 

FORT  MORGAN 

MAX 

47 
33 

39 
34 

54 
33 

68 
38 

78 
42 

76 
49 

49 
42 

69 
43 

75 

76 
42 

69 
41 

63 

42 

62 
38 

60 
37 

63 
40 

79 
43 

77 
44 

64 
47 

86 

55 

82 
55 

66 
56 

83 

50 

69 

43 

82 
47 

70 
47 

79 
48 

64 
43 

54 
44 

69 
43 

64 
44 

65 
39 

69.1 

GRANT 

MAX 

39 

21 

45 
IB 

59 
18 

23 

28 

47 
32 

55 
2  8 

56 
28 

62 
35 

68 

33 

67 
27 

55 
30 

53 
34 

51 
31 

64 
29 

66 
28 

69 

31 

72 
33 

72 
36 

66 
36 

68 

33 

60 
32 

63 
28 

59 
36 

64 
33 

56 
33 

50 
28 

60 
24 

59 
26 

47 
30 

71 
26 

59.9 
29.4 

GREELEY  UNC 

MAX 

41 
32 

51 
33 

65 

34 

41 

46 

44 

67 
40 

73 
44 

78 
48 

76 
40 

63 
38 

62 
42 

60 
39 

64 

40 

60 
37 

80 

52 

82 
48 

67 
50 

66 
54 

65 
51 

84 

56 

72 
49 

80 
42 

80 
46 

73 
48 

75 
45 

60 
44 

70 
45 

70 
44 

68 
43 

60 
40 

72.1 
*3  •  7 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

33 
25 

44 
21 

62 
25 

28 

29 

31 

28 

60 

65 

70 
36 

53 
31 

53 
33 

51 
34 

52 
34 

66 
29 

66 
33 

71 
34 

74 
36 

68 

43 

71 
3' 

48 
37 

57 
34 

58 
33 

64 
34 

44 
33 

57 
31 

70 
29 

58.3 
32  * ) 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

39 
15 

25 
13 

35 
20 

25 

21 

26 

|5 

41 

43 
28 

46 
33 

53 
33 

52 
22 

51 
23 

45 
24 

47 
24 

51 
27 

53 
28 

56 
30 

58 
37 

57 
32 

53 
30 

52 
29 

46 
26 

50 
32 

46 
30 

48 

22 

30 
17 

39 
19 

46 
27 

46 
24 

46 
22 

46.1 
25.3 

JULESBJRG 

MAX 
MIN 

46 
35 

57 
32 

73 
31 

45 

45 

46 

43 

79 

78 

73 
39 

66 
42 

66 
38 

68 

40 

68 
38 

80 
42 

74 
44 

74 
46 

89 
48 

85 

54 

9" 

55 

79 
53 

73 
46 

66 
48 

75 
56 

78 
50 

63 
47 

54 

39 

63 
46 

66 

46 

70 
43 

62 
42 

72.4 

KASSLER 

MAX 
MIN 

42 
31 

49 
28 

68 
34 

45 

43 

35 

65 

72 

77 

67 

43 

60 
38 

60 
43 

59 
45 

64 

42 

75 
38 

79 
47 

77 
52 

66 

50 

78 
53 

61 
53 

78 
50 

65 

43 

75 
46 

66 
43 

75 
42 

69 
45 

63 

35 

68 
39 

56 

42 

64 
35 

60 

44 

68.2 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 
MIN 

39 
31 

52 
29 

65 
31 

75 
32 

39 

67 
47 

68 
36 

73 
38 

75 
36 

67 
34 

62 
34 

63 
29 

61 
26 

63 
33 

78 
29 

77 
43 

79 
41 

85 
47 

60 
45 

84 

44 

60 
46 

68 
39 

79 
36 

73 
44 

79 
38 

71 
29 

54 
35 

69 
36 

64 

42 

68 

40 

80 
39 

70.1 
37. 1 

LAKE  GFORGE  S  SH 

MAX 
MIN 

47 
21 

44 
15 

57 
18 

26 

27 

32 

46 
23 

56 
25 

59 
29 

66 
26 

64 
29 

57 
33 

55 
36 

48 

32 

61 
26 

65 

30 

65 

30 

69 

32 

66 

43 

65 
33 

65 

33 

59 
31 

61 
30 

61 
30 

62 
34 

59 
37 

48 
28 

39 
29 

59 
31 

50 
33 

70 
28 

58.8 

LAKEwOQD 

MAX 
MIN 

43 
27 

35 
28 

49 
32 

41 

35 

36 

51 
36 

64 
44 

70 

74 
36 

65 
36 

5T 
41 

58 

40 

57 
35 

61 
37 

74 
50 

73 
53 

77 
53 

82 
36 

76 
41 

82 
43 

75 
45 

67 
46 

77 
41 

62 
39 

75 
43 

60 
39 

64 
42 

67 
38 

54 
36 

65 
3' 

65.| 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

44 
31 

38 

31 

52 
32 

37 

40 

42 

50 
36 

68 
40 

74 
43 

77 
40 

69 
37 

62 
42 

63 
39 

62 
40 

64 
37 

78 
43 

78 
45 

62 
45 

88 

54 

77 
55 

64 

52 

81 
48 

68 
43 

80 
43 

66 
47 

75 
44 

66 

40 

71 
40 

73 
45 

60 
39 

63 
39 

68.9 
41*7 

NEDERLAND  2  NNE 

MAX 
MIN 

36 

20 

32 
17 

43 
24 

25 

60 
26 

31 

38 
26 

55 
28 

56 

32 

60 
44 

63 
27 

49 
27 

50 
31 

46 
29 

49 
25 

60 
31 

65 
29 

69 
32 

71 
42 

66 
41 

67 
36 

64 
35 

57 
33 

64 
31 

52 
36 

60 
33 

46 

30 

50 
24 

59 
30 

41 
29 

52 
26 

34.7 
30.1 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

41 
31 

53 

30 

68 
30 

33 

40 

45 

67 
36 

74 

75 

78 
34 

63 
35 

62 
40 

6C 
32 

63 
35 

79 
35 

78 
43 

60 
46 

95 

43 

80 
45 

65 
47 

60 
50 

71 
41 

60 
38 

79 
46 

80 
40 

75 
42 

57 
43 

69 
34 

64 
41 

65 
34 

81 
35 

71.2 

parker  i  i 

MAX 
MIN 

42 
26 

51 
25 

66 
28 

36 

35 

34 

64 
34 

70 
36 

72 
37 

72 
37 

66 

31 

66 

40 

56 
40 

60 
35 

72 
33 

73 
40 

76 
42 

61 
36 

73 
46 

80 
46 

77 
40 

67 

40 

73 
41 

7  0 

37 

75 

44 

66 
46 

38 

35 

65 
35 

61 
37 

60 
36 

74 
35 

67.5 

37.0 

RED  FEATHER   LAKES  2 

SE 

MAX 
MIN 

33 
20 

43 
15 

55 
24 

6 1 
29 

32 

48 
34 

55 

25 

58 
32 

60 
40 

56 
37 

60 
26 

52 
25 

49 
23 

53 
23 

67 
25 

68 
27 

70 
33 

74 
33 

70 
38 

65 
49 

62 
30 

62 
36 

67 
40 

63 
36 

58 
35 

53 
35 

50 
30 

60 
29 

59 
35 

37 

33 

70 
28 

58.4 

SEDGWICK  5  S 

MAX 
MIN 

43 
32 

5! 

30 

71 
34 

39 

48 

46 

67 
4  1 

75 
42 

77 

70 
40 

65 
38 

6k 

38 

63 
35 

63 
36 

76 
-? 

73 
47 

63 

45 

85 
49 

83 
51 

66 
49 

^0 
54 

70 
48 

82 
44 

•9 
51 

79 
49 

64 
47 

54 

36 

65 

42 

64 
44 

66 
40 

61 
43 

70.7 

SPICER 

MAX 
MIN 

35 
21 

40 
22 

54 
24 

32 

32 

49 

32 

49 
27 

50 
26 

50 
26 

59 
25 

62 
29 

60 
16 

58 
16 

57 
16 

61 
27 

63 
25 

65 

31 

68 

31 

67 
41 

65 
39 

61 
37 

66 
29 

66 
32 

55 
36 

57 
37 

45 
30 

4  = 

26 

39 

16 

51 

22 

55 
31 

66 
28 

56.9 
28.1 

STERLING 

MAX 

MIN 

46 
34 

40 
33 

54 
32 

38 

40 

49 

53 
43 

68 
44 

76 
43 

77 
40 

68 

40 

64 
37 

65 
37 

64 

39 

65 

41 

76 
43 

73 
46 

82 
47 

87 

52 

63 
52 

St 

53 

80 
48 

68 
46 

61 
50 

66 

51 

84 
47 

62 
3" 

50 
42 

66 
45 

65 

42 

68 
4  - 

69.3 
43.0 

WIDEN 

MAX 

MIN 

38 
23 

42 

22 

53 
25 

61 
25 

60 

21 

53 
32 

53 
28 

56 

32 

56 
42 

63 
45 

61 

31 

6  .■ 
32 

56 
28 

59 
18 

65 

2C 

67 
21 

66 
29 

71 
25 

70 
40 

67 
33 

62 
36 

62 
29 

64 
26 

60 
38 

53 

30 

46 
32 

4« 

26 

58 
16 

57 
31 

58 

32 

7 

2« 

58.  B 
29.0 

HATERDALE 

MAX 
MIN 

42 
32 

39 
30 

50 
31 

64 
38 

72 
39 

71 
40 

49 
36 

63 
37 

70 
39 

74 
39 

68 
36 

58 
41 

60 
36 

58 
40 

6? 
35 

74 
45 

77 
47 

60 
45 

84 
52 

77 
52 

62 
56 

79 
47 

66 

44 

80 
42 

62 
46 

73 
44 

63 

42 

61 
38 

73 
43 

61 
38 

5 'J 
40 

66.  2 
41.0 

Si--  ?«■<■■■■-.  o  Not*i  Following  Sutlon  Indvx 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
MAY 


Day  ol  Month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     16     19  |  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


R 1 0  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0 

ALAMOSA   USD  AP 
BLANC  A 

CENTER  4  SSM 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


54  55  66 
31     24  24 


52  57 
3?  28 


45  50 
21  11 


59  43 
36  31 


60  36 
32  28 


26     32  32 


55 
20  23 


45  48  42 
30     31  20 


71  73 
30  35 


68  68 
31  31 


57  63 
20  23 


57  69 
40  33 


55  62 
31 


68     59  65 

42     35  39 


70  71 
33  36 


69  72 
32  3' 


70  71 
33  37 


74  72 
35  35 


69  68 
36  35 


66  62 
22  25 


71  71 
30  32 


72  70 
37  37 


72  72 
32  34 


48  54 

28  30 


36 


S««  R«l«r*nc*  Notes  Following  Station  Ind«x 


71  72 
45  41 


72  71 
38  35 


73  73 
38  38 


71  72 
41  39 


63  63 
31  2! 


80     74  73 


70  75 
43  39 


60  50 
32  31 


34     33  31 


59  63 
30  23 


68     56  55 


48  54 

30  22 


52  47  40 
32     30  16 


68  72  67 
29     31  42 


59     64     62  69 

21     21  21 


30     32  33 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
MAY  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

unset 

1.2 

Resultant 
Speed 

Average 

ion  of 
t  mile 

of  . 
t  mile 

Sta 

ndard  of  Time 
MOUNTAIN 

o> 

.50-. 99 

o> 

• 
> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direcl 

Faste 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

q 
q 

■■» 
o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

ALAMOSA  WSO  AP 

81 

35 

32 

64 

6 

5 

4 

1 

0 

0 

16 

5.2 

COLORADO  SPRING  WSO  AP 

2 

4.0 

11.6 

40  +  + 

36 

27 

61 

40 

37 

56 

3 

5 

4 

2 

1 

0 

IS 

6.5 

DENVER  WSFO  AP 

33 

0.7 

10.9 

37 

N 

27 

68 

40 

35 

60 

3 

6 

3 

1 

0 

1 

14 

60 

6.1 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

14 

0.7 

9.5 

36 

NW 

19 

61 

35 

25 

48 

2 

4 

4 

0 

0 

0 

10 

75 

4.4 

PUEBLO  WSO  AP 

3 

2.4 

10.5 

46 

NW 

06 

76 

43 

37 

63 

6 

4 

3 

0 

1 

0 

14 

81 

5.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

COLORADO 

HAY  1973 


Day  of  month 

ge 

Station 

0. 

Ill 
Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PM 

57 

6* 

68 

68 

66 

53 

62 

66 

72 

75 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

8C 

91 

75 

78 

73 

76 

BO 

90 

67 

66 

67 

76 

77 

79 

81 

72.7 

4 

5PM 

58 

6U 

63 

64 

64 

52 

60 

63 

68 

71 

73 

74 

74 

74 

74 

75 

76 

78 

73 

75 

71 

73 

76 

77 

67 

65 

64 

72 

73 

75 

76 

69.6 

a 

5PM 

57 

55 

58 

60 

60 

53 

56 

58 

62 

64 

65 

67 

68 

68 

69 

69 

69 

72 

71 

7C 

69 

68 

70 

72 

67 

64 

62 

65 

67 

7C 

70 

65.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


HAY  1973 


Day 

Ol  Month 

"3  °7 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

90 

30 

9.1 

31 

£  °< 

*      *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

j  dhn  mart  in  dam 

E  V  AP 

•  11 

•  12 

■  1  ] 

.  2 1 

.  4  ] 

•  2( 

•  16 

.24 

•  3] 

•  3E 

.  40 

.2' 

•  10 

■  18 

.  16 

.26 

.32 

.36 

■  3< 

.  4 

.  4C 

.  25 

•  14 

.32 

.21 

.  3t 

.  1 " 

.3" 

.2' 

.21 

.0! 

8.02 

HIND 

29 

157 

23 

17 

100 

17 

135 

59 

17 

34 

41 

10 

4 

3 

4 

7 

2C 

74 

J 

2 

i 

: 

3! 

121 

30< 

11 

31 

4C 

1431 

MAX 

50 

45 

71 

71 

78 

63 

73 

78 

80 

81 

73 

61 

68 

65 

80 

flf 

8  2 

8? 

9C 

s; 

BC 

71 

62 

61 

71 

73 

52 

33 

72.2 

MIN 

4  5 

39 

4* 

4S 

5  ] 

46 

4  I 

4S 

5  ] 

5  3 

'  2 

3C 

4  4 

4  4 

4  1 

3* 

6' 

g- 

" 

41 

41 

4i 

49.7 

PUEBLO  wsq  ap 

EVAP 

.  1  5 

.14 

.82 

•  2C 

.  3 1 

.43 

.  39 

.  35 

■  20 

.11 

■  24 

.25 

.33 

.3' 

•  42 

•  3C 

.4; 

•  1C 

•  32 

.  35 

•  3C 

* 

•  9£ 

■  26 

8.31B 

WINO 

167 

153 

32 

98 

37 

125 

215 

47 

79 

89 

97 

91 

65 

'2 

50 

7 

7  ^ 

47 

61 

*9S 

102 

34 

51 

4! 

86 

81 

20" 

3" 

it 

3! 

2560 

MAX 

65 

47 

64 

77 

77 

74 

«<? 

77 

82 

Bl 

86 

75 

71 

60 

73 

88 

6! 

85 

87 

71 

B' 

8: 

67 

6! 

83 

71 

55 

75.0 

MIN 

34 

^ ' 

4  0 

45 

45 

'O 

42 

48 

50 

50 

45 

3C 

4£ 

44 

5( 

&i 

50 

5 : 

54 

54 

5C 

3' 

4  2 

45 

4; 

46,9 

PUEBLO  6  SSW 

EVAP 

.  2  1 

.14 

■  20 

•  2 1 

.  16 

*  25 

.  30 

.33 

.42 

•  24 

.19 

•  05 

.23 

.37 

.35 

.36 

•  44 

.  3  1 

.  2  7 

*  21 

•  02 

.  35 

.26 

.32 

.28 

•  43 

.33 

.21 

.02 

B.17B 

WIND 

213 

92 

48 

63 

100 

94 

221 

*0 

93 

47 

136 

101 

78 

76 

68 

80 

115 

106 

108 

56 

83 

102 

112 

15! 

26C 

61 

8E 

65 

3163 

MAX 

63 

44 

68 

77 

75 

69 

39 

82 

80 

78 

78 

73 

68 

53 

66 

9f 

6- 

8; 

64 

66 

82 

75 

7P 

7: 

6? 

78 

71 

31 

71.4 

MIN 

36 

^ " 

^ 

4  2 

4 1 

39 

44 

41 

46 

46 

37 

32 

51 

4( 

j 

41 

46 

4  e 

5C 

3 

35 

42.5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

■  30 

.  09 

•  27 

•  37 

.  2  6 

.48 

.21 

.24 

.  34 

.44 

.26 

.  25 

.02 

■  11 

.29 

•  39 

.  2  2 

■  45 

.  36 

.  3 1 

.43 

.  04 

.  18 

.30 

.31 

.24 

•  21 

.22 

•  30 

.27 

.20 

8.44 

WIND 

163 

IOC 

104 

143 

124 

101 

166 

71 

81 

121 

134 

'2 

130 

47 

72 

95 

65 

50 

85 

70 

78 

84 

43 

90 

117 

130 

197 

182 

36 

45 

80 

3116 

MAX 

6fi 

74 

75 

7C 

70 

73 

8C 

79 

80 

74 

67 

39 

71 

81 

82 

8  ] 

7( 

6  ] 

74 

7( 

70 

82 

75.5 

MIN 

38 

36 

39 

44 

47 

45 

40 

46 

50 

49 

54 

49 

46 

39 

43 

49 

48 

54 

54 

56 

52 

52 

4^ 

51 

52 

52 

42 

42 

41 

50 

42 

47.0 

SUGARLOAF   RSVR   1  ES6 

EVAP 

_ 

_ 

„ 

_ 

_ 

_ 

_ 

^ 

m 

_ 

" 

_ 

_ 

.10 

.07 

.18 

.09 

.  1 1 

.07 

.03 

.17 

.22 

.  1  4 

WIND 

4: 

4C 

55 

32 

59 

4( 

35 

31 

74 

36 

'  ' 

5  9 

5  b 

55 

66 

6  9 

66 

MIN 

3  f 

36 

32 

32 

35 

36 

36 

•      *  • 

COLORA00  ORAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6   E  S  E 

EVAP 

.15 

*  OS 

■  2 1 

*  24 

.  25 

.  26 

.40 

.  35 

■  35 

.  25 

■  40 

.27 

.28 

.29 

.27 

29 

20 

•  3  t 

.  1  ' 

•  32 

.31 

•  32 

.  1  5 

•  16 

•  16 

.33 

.21 

.28 

8.  13B 

WIND 

39 

52 

39 

79 

74 

90 

39 

36 

2  8 

70 

46 

36 

32 

35 

39 

42 

-27 

46 

63 

56 

76 

52 

47 

50 

33 

38 

29 

47 

20 

1510 

MAX 

61 

62 

77 

79 

75 

68 

48 

70 

77 

■><> 

79 

84 

83 

83 

83 

8  * 

47 

90 

75 

81 

70 

79 

85 

82 

61 

67 

72 

62 

81 

8h 

76.7 

MIN 

39 

38 

36 

38 

4 1 

39 

37 

43 

45 

4  8 

4  8 

47 

47 

43 

47 

4  7 

4  8 

5C 

5  3 

48 

46 

46 

52 

46 

4C 

45 

42 

4  5 

44,7 

GREEN   MQUNTAIN  DAM 

EVAP 

.  16 

.22 

WIND 

48 

35 

54 

81 

62 

52 

35 

78 

94 

104 

90 

65 

51 

78 

50 

62 

72 

73 

71 

63 

37 

64 

74 

67 

91 

160 

64 

69 

36 

24 

2079 

MAX 

61 

71 

MIN 

36 

37 

■ 

MONTROSE   NO  1 

EVAP 

•  02 

,05 

.  1  3 

.  33 

.  27 

.03 

.08 

■  14 

.  17 

.32 

.  28 

•  29 

.28 

.29 

.24 

.  29 

.  30 

.25 

•  2  8 

•  24 

.29 

.  13 

.  19 

.  2  2 

•  27 

.06 

.  19 

.16 

.  26 

.25 

.27 

6.57 

WIND 

35 

23 

17 

52 

53 

20 

22 

20 

15 

36 

29 

29 

25 

32 

25 

26 

24 

23 

25 

39 

61 

24 

22 

26 

54 

31 

32 

22 

18 

19 

18 

897 

MAX 

56 

76 

76 

70 

52 

70 

74 

78 

81 

84 

84 

84 

84 

84 

86 

74 

72 

76 

83 

74 

64 

72 

8  1 

85 

85 

80 

76.8 

MIN 

41 

39 

40 

46 

48 

42 

44 

44 

50 

50 

30 

49 

31 

48 

47 

49 

51 

52 

55 

54 

33 

48 

46 

48 

52 

45 

39 

40 

46 

48 

.1 

47.2 

VALLEC I  TO  DAM 

EVAP 

.00 

.11 

.14 

.20 

.11 

.05 

.12 

.13 

.16 

.22 

.18 

.11 

.10 

.06 

.  16 

• 

•  j  ^ 

.16 

.12 

.14 

.06 

.11 

.17 

.15 

.13 

.21 

.18 

.21 

.25 

.22 

4.51 

WIND 

1* 

23 

20 

39 

7 

29 

27 

26 

30 

41 

17 

7 

21 

18 

22 

"  13 

15 

5 

29 

14 

10 

19 

30 

31 

34 

19 

24 

21 

20 

652 

\  4 

lo 

74 

68 

J' 

72 

70 

74 

83 

78 

70 

72 

73 

75 

79 

78 

80 

79 

75 

70 

I5 

71 

In 

82 

"I 

82 

74 . 3 

I  N 

30 

37 

39 

40 

40 

' 

39 

40 

40 

41 

42 

44 

42 

48 

47 

42 

45 

46 

46 

50 

44 

An 
40 

42 

43 

46 

40 

4  0 

4  1 

43 

42 

42. 1 

*       *  • 

KANSAS  DRAINAGE 

AKRON   4  E 

EVAP 

.  06 

■  12 

.  24 

.  25 

.  39 

.21 

.  35 

.36 

.26 

.  19 

.31 

.26 

.27 

.31 

.31 

.41 

■  35 

.  35 

.21 

•  23 

*  45 

.26 

.  34 

.30 

.  1  1 

.27 

.20 

.25 

B.85B 

WIND 

198 

185 

108 

98 

84 

216 

2'5 

116 

134 

125 

136 

80 

36 

59 

87 

89 

94 

142 

'98 

73 

59 

74 

106 

143 

104 

151 

351 

236 

101 

76 

76 

3952 

MAX 

48 

90 

61 

73 

73 

71 

48 

70 

77 

74 

7S 

72 

73 

73 

74 

79 

79 

76 

80 

83 

67 

81 

73 

76 

71 

75 

64 

47 

71 

68 

74 

72.1 

MIN 

32 

33 

33 

41 

45 

46 

42 

45 

45 

46 

48 

43 

45 

43 

41 

43 

46 

46 

50 

56 

54 

51 

47 

46 

46 

49 

38 

39 

43 

46 

45 

44.4 

BONNY  LAKE 

EVAP 

.10 

.04 

.17 

.25 

.36 

.20 

.16 

.24 

.28 

.34 

.27 

.29 

.15 

.24 

.26 

.34 

.28 

.30 

.41 

.44 

.31 

.30 

.18 

.24 

.20 

* 

* 

* 

1 .40 

.24 

.15 

8. 16 

WIND 

130 

125 

45 

100 

230 

160 

110 

35 

95 

100 

50 

100 

20 

25 

35 

80 

90 

50 

50 

100 

55 

95 

100 

100 

100 

150 

300 

270 

80 

30 

50 

3100 

MAX 

52 

41 

58 

74 

75 

72 

58 

69 

77 

76 

79 

72 

72 

74 

75 

78 

79 

82 

84 

86 

87 

85 

70 

85 

71 

78 

68 

75 

66 

67 

67 

72.6 

MIN 

38 

34 

32 

35 

43 

46 

45 

43 

46 

44 

44 

43 

43 

43 

41 

40 

44 

50 

55 

57 

35 

53 

47 

46 

47 

46 

42 

39 

45 

45 

43 

44.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      6  7 


9     10    11     12    13     14     IS    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRGS  USD  AP 

FOR0ER  8  S 
PUEBLO  WSO  AP 

ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTON  PARK 
SPRINGFIELD  7  NSW 
TRINIDAD    FAA  AP 
UESTCLIFFE 


COLORADO  DR A I N  AGF 
BASIN 


01 


ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
BOND 

CEDAKEDGE 
COCHETOPA  CREEK 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DILLON   1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DURANGO 

EAGLE   FAA  AP 

FRASER 

GRAND  JUNCTION  WSo  AP 

GRAND   LAKE   1  NW 
LAKE  CITY 
PAGOSA  SPRINGS 
S 1 LVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 

•  •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   FAA  AP 
BURLINGTON 

*  *  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

BOULDER 
bYERS   5  NE 
CHEESHAN 
DENVER  USD  AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  ;nd 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


10.0 
26 


11. 

78 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  Colorado 

may 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 
6 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
37 

5.0 
39 

36 

33 

32 

13.0 

40 

9.5 

47 

.5 

40 

T 
36 

32 

29 

26 

23 

20 

16 

12 

8 

4 

T 
T 

T 

1.0 

1 

1.5 

1 

LAKE  GEORGE  S  S« 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 

1.0 
1 

1.0 

T 

1 

PARKER  7  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1 

T 
T 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

T 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.5 
T 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SPICER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
T 

3.0 
T 

3.0 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

T 

T 

1.0 

T 

1.0 

•      *  * 

RID  GRANDE  ORAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

l.a 

T 

2.0 
1 

8.4 

T 

GREAT  SAND  DUNES  N* 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3.0 

4.0 

6.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


COLORADO 

MAY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

PHIIMTV 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

AKRON  4  E 

0109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

8A 

c 

AKRON  FAA  AP 

0114 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

10 

103 

13 

4663 

MID 

MID 

H 

ALAMOSA  WSQ  A P 

R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

c 

HJ 

ALLENSPARK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

c 

Al  TFNRFRN 

0  2  1 4 

02 

GARFIELD 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5  p 

5P 

H 

AMES 

022B 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

54 

107 

55 

8701 

5P 

AMY 

02*2 

01 

LINCOLN 

1 

38 

54 

103 

39 

5420 

6P 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

c 

APEX   I  W 

0239 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

10400 

ARAPAHG  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

21 

106 

23 

10965 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

11 

4020 

c 

AROYA  6  NE 

0343 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

11 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

BAILEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

BASALT 

0514 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

662  4 

5p 

5P 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

LARIMER 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

BLANCA 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

38 

28 

107 

13 

7630 

5P 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

11 

3748 

8A 

8A 

8A 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

01 

105 

16 

5400 

I 

ROUI  UFR 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5  P 

5  p 

H 

BRANDON 

0895 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

BRANSON 

0898 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

BRECKENRIUGE 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

19 

4850 

5P 

5P 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

BUENA  VISTA  5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

BUFFALO  PARK   1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

41 

9760 

BURLINGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7A 

H 

1  1  ?  6 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

2  8 

10  2 

09 

4230 

; 

BUTLER  RANCH 

1157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

BYERS  5  NE 

1179 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

104 

15 

5200 

6P 

6P 

c 

H 

CABIN  CREEK 

1186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

LARIMER 

4 

40 

31 

105 

54 

10301 

CAMPQ  7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

5P 

CASCADE 

1384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

8A 

8A 

c 

CEDAREDGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

c 

H 

ACINIC™     "  Jjn 

1  /.CO 

RIO  GRANDE 

C 

J 

37 

A  U  0 

.  1  Q 
V  O 

Q  A 

y  a 

CHEESMAN 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

CHERAW 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

5647 

8A 

8A 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

21 

4250 

4P 

4P 

CIMARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

CLIMAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

11 

11400 

8A 

8A 

COALDALE   1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

: 

COALDALE  2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

COLLBRAN  2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

COLORADO  NAT  MQN 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6145 

MID 

MID 

HJ 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

CONIFER  3  NE 

R 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

n 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

hp 

: 

H 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8855 

5P 

5P 

: 

H 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

: 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

: 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

■ 

OE ADMAN  HILL 

R 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

DEER  TRAIL 

R 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

DELHI 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

SP 

DEL  NORTE 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

OBSERVER 


USDA  CEN  GR  PLAINS  FD 
FED  AVIATION  AGENCY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

INACTIVE  10/19/72 
MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
INACTIVE  7/1/72 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.   ETHEL  KESTER 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

AGENT/   D  &  RGW  RR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLATT 
NAT.   BUR,   OF  STANDARDS 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITLHELL 
LOREN  R  ENYEART 
THOMAS  W.  STAPLETON 
BUREAU  OF   SPORT  F  E  WLD 

LLOYD  R  SWEDHIN 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MUNICIPAL   POWER  PLANT 

INACTIVE  6/26/72 
MRS  AURORA  A  NAVARRO 
MRS.   SHIRLEY  DIEDRICH 
PUBLIC  SERVICE  CO 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
FRED  C.  TANNER 

WARDEN  PENITENTIARY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GEORGE  KOB ALT 
MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 
SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
W.   H.  NEWBERRY 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 
R  L  BANTA 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD  F  KREUGER 
MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 
SUPT  COLO  NAT  MQN 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ADDALINE  L  JOHNSON 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
INACTIVE  10/1/71 
ARCHER  B  CRISP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
EVERITT  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEC  NOTES) 

DELTA  3  NW 

2192 

02 

n  C  1  T  A 

U  t  L  1  A 

2 

3  a 

5  O 

46 

1 U  8 

07 

5055 

6P 

6p 

KAU1L1    blAIIUN  KUIA 

DtNvtK    WbtJ  AP 

R 

22  20 

n  a 
04 

U  t  IN  V  C  T\ 

4 

3  a 

5  V 

45 

i  rtA 
1 U  *t 

R  7 
3  d 

5283 

MID 

M  l  U 

r 

U  1 

MATl      UJCATMCD  QCRV/TTF 
iNAIL    WfcATPItK  jbr\ViLC 

WDcNvtR  CITY 

k 

LC  CO 

04 

n  F  M VF  R 

U  C  IN  V  C  rV 

4 

3Q 
57 

A  K 

45 

1 U4 

r  a 
3  V 

5320 

9  A 

Q  A 

^< 

II    CJ    DflQTAI     ccoiy  I  f  c 

n  c  w  t  i  c    uc  An 
JtV  1  L!>    Pi  E  A  U 

04 
u*t 

DOUGLAS 

^ 

39 

1  7 

1  O  R 
1  U  3 

O  R 
\J  3 

ft  A  ft  n 
O  H  o  u 

c 

j 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON   1  E 

2261 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  C0MM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

5921 

5P 

5P 

c 

H 

U   S    NATL    PARK  ^FRVICF 

nnHFRTY    R  ANP  H 

3  312 

0 1 

1  ac  ANIMAS 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS    MARGARFT    T  TRnWDFR 

nni  riR  f s 

7  3  3  6 
t  J  t  w 

MONT  F  7  1 JM A 

2 

37 

4  ° 

108 

30 

6950 

8A 

\/.n    unnr.P  c, 

o  i  id  a m r. n 

U  U  f\  A  IN  uU 

?  43? 

v  4 

1  A    PI  ATA 

2 

37 

i  7 

107 

5  3 

A  R  R  O 

Q  J  J  \J 

AD 
o  r 

6P 

c 

H 

1  nHN    W      F  RTF  1 

F  A  O  Q 

?  4  4  A 

o  i 

k  t  n  W  A 

i 
i 

3  8 

3Q 

10  3 

47 

4  5  1  R 
H  4  1  3 

R  D 
3  r 

J  p 

c 

1  riMNI    F       1  A  c  n  A  ^ 

C  A  f  1    C      C  A  A  AB 

EA&Lc    p  A  A  AP 

2454 

uz 

F  A  r  1  F 

2 

3Q 

5  7 

■a  Q 

5^ 

i.UO 

R  c 

3  3 

649/ 

MID 

urn 

n  i  U 

u 
PI 

FFO    A\/TATTriM  ATFKirV 
PCU     AV1MI  A  U  |N     A  u  c  I N I  T 

cAbTUNvlLLt    1  NNW 

2494. 

04 

F 1     p ACn 

4 

30 
57 

U3 

104 

3  a 
54 

7250 

A  A 
OA 

r  Api      D     fl]  I V 
L  A  K  U    f%    »U  i 

CACT     IITF     P  ACC 
CAj  1     U  1  C     ~  A  «>  j 

3  R  1  1 

4  2  1  1 

04 

LARIMER 

A, 

40 

4Q 

1  OA 

O  3 
w  5 

O  «  7  R 

c 

3 

MEDICINE    BOW   NAT  FDRFST 

E  C  K  L  E  Y 

4  3  J3 

03. 

YUMA 

5 

40 

07 

3  Q 

4  7 

IQftft 

57UU 

r 

MRS   ROBERTA   M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUST AVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

262^ 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

X07 

48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

F  L 1  T  C nTT 

2667 

01 

EL  PASQ 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS   LE0LA  E  CHISMAN 

cctcc  PARK 

3759 

04 

LARIMER 

40 

23 

105 

3 1 

7525 

4P 

4  P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FWFBP.  DFFN 

C  <  V  v 

04 

JFFFERSDN 

J  L  r    i     C.  "i  J  U  i  i 

39 

3  R 
5  O 

1  0 

A  QQ  7 

R  D 
j  r 

R  P 

r 

*- 

H 

FVFRORFEN  SANITATIGN 

CI    ATI   CD      0     W  LI 

rLAoLbK    4    In  W 

o  i 
y  5 

1/  TT     f  AD  CRM 

5 

39 

10  3 
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50 

4180 

7A 

KENNFTH   ft L F N N 

OURAY 

6203 

02 

DURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

H 

DONALD  N,  DOUGHERTY 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

SP 

H 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4780 

7A 

7A 

INACTIVE  3/6/73 

PALISAOE   LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

DUANE  C  HANSON 

PAOLI 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

* 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

35 

5693 

7P 

7P 

MELVIN  A.  BENCICH 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  GARB ER 

PARKER  7  E 

i326 

04 

ELBERT 

4 

39 

31 

104 

39 

6170 

5P 

5P 

H 

LOUIS  D  RUGGLES 

6342 

02 

r  d  a  m  n 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

ii    e       e  n  d  ^  c  ▼    e  c  b  \t  i  r  n 
U.S.    FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.   WAYNE  MUSTAIN 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM 

6560 

05 

CDNEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6860 

: 

DON  W  CLEVER 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

INACTIVE  2/1/71 
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STATION  INDEX 


COLORADO 

MAY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES}  j 

PUEBLO  WSD  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

9A 

I 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

l 

38 

11 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7A 

CF  £.   I   STEEL  CORP. 

dvd  am  r  n 
r  Y  K  A  rl  1  U 

6797 

02 

□  ni  itt 

2 

40 

14 

107 

05 

6009 

6P 

HAM     U  L/KiriTT 
U  AN    Mi  MNUTI 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

D  J  I  1 

n  7 

v  c 

ROUTT 

£ 

40 

C  c 

i  1  o 

o  i  l  n 

7^*»U 

c 

9 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

MID 

c 

MRS  MAX  I NE  C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

S 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

01 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4170 

5P 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

7309 

01 

C  L  "MjU 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

rnifi    c  n  r.  c    ijtd    u  n  d  c 

LULU     jrWj     W I K  WUKPO 

RYE 

7315 

0 1 

PUEBLO 

1 

o  1 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

MR  W  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

IIP 

HP 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7990 

c 

MISS  CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

S 

ALVIN  L  WINTZ 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

106 

26 

8465 

6P 

BERNARD   (N)  IRBY 

SE  DAL  I  A  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  BLANFORD 

SEDGWICK  5  S  R 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

51 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  D  MUNSON 

SE I  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSDN 

3 

39 

18 

102 

52 

4703 

c 

FQSHA  S  GORTON  JR 

C  U  A  UJ     5  C 

7557 

03 

L  1  INL  U  L  IN 

3 

39 

33 

103 

21 

5180 

c 

1,1  C  C  1  C  v     n  A  \/  T  c 

SHOSHONE 

7  A  1  ft 

n  ? 
U  c 

GARFIELD 

C 

39 

1A 
9  *♦ 

1  ("17 

1  L 

?7i^ 

A  P 

o  r 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

S 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

106 

24 

9300 

S 

DALE  SPENCER 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

5P 

I 

H 

ROBEPT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

■ 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

106 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4405 

6P 

HERBERT  E  HQMSHER..  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

; 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

11500 

7P 

FRANK  A.  SWANLUND 

^TFAMRDAT    ^  P  R  T  N  T,  S 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R    WA VNP    1  T  ftHT 

STERLING 

7950 

LDGAN 

40 

1 7 

i 

iuj 

P  A 

8  A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STON I NGTQN 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

11 

3801 

6P 

MRS  ARMRDA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

22 

9685 

8A 

8A 

8A 

C 

U.S.   8UREAU  OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE   1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMMITVI LLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

11350 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY   10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M .  HIZA 

TAY1  flR  PARk 

8184 

02 

P.  1 1 M  N  I  ^  n  M 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

5P 

1  INf  ("IMP  AHfiR  P    V    W    11  A 

TELLURIDE 

n  ? 

U£ 

SAN  MIGUEL 

c. 

^  7 

o  o 

i  n  7 

Bonn 

0  r 

AD 

o  r 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERCIO  4  NW. 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

105 

03 

8040 

JUANITA  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

15 

104 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  RESERV-CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

IIP  AW  AM 
U  K  A  V  A  IN 

8560 

02 

MnwTDncc 
nUIN  1  KUjt 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

VALLECITO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE  RIVER   IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALOEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  D0N0H0E 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6221 

5P 

5P 

: 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM  C.  DAVIS 

WE  STCL  I  FFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANKIN 

WETMORE  9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD  R .  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

c 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

5P 

SP 

INACTIVE  1/1/72 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38 

55 

107 

31 

5960 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR   1  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40 

29 

104 

54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39 

54 

105 

46 

9058 

8A 

DENVER  BD  OF  WATER  C 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37 

29 

106 

47 

10642 

8A 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
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STATION 


O 

2 

X 
u 
Q 
2 


COUNTY 


w 
Q 

H 
H 
< 


W 

Q 
D 
H 

3 
2 
O 
i-j 


O 

H 
< 
> 
W 
■-J 

w 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


u  i 

w  „ 

ft"  S3 

CO  - 


OBSERVER 


WOLF  CREEK  PASS  4  H 
WOODLAND  PARK  8  NNW 
WR  AY 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 
YUMA 


9183 
9210 
9243 
9265 
9275 
9295 


MINERAL 

TELLER 

YUMA 

ROUTT 

MONTEZUMA 

YUMA 


37  29 

39  06 

40  04 
40  09 
37  31 
40  07 


106  52 

105  05 
102  14 

106  54 
108  45 
102  44 


9425 
7760 
3560 
7892 
6860 
4125 


NOAAj   NATL  WEATHER  SERV 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  ZION 
FLOYD  M.MONTGOMERY 
ARTHUR  WILSON 
GEORGE  0.  VAUGHN 


*   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4- PLATTE     5-RIO  GRANDE 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C. 7/3/73-1355 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


sss^ti'Srss&rsssa       ^tMSdSs^jLssasL,«;  rtinK  'v?e  rionai  cumati<;  centcr- ««u.,  «.* 

ice  umce  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 
HMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are      Temnerature  In  °r    „,•,>,..„,♦  n 

.ovement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of      eraL     i  . Lr,  ir  i Ts m"?0""0?  Jn„t;Ch«"  and  »lnd 

llrectioos  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  o,  wind  dtrectlons'ano  speeds  divlld'oy '  the^umbeTlrobsirv'atlons''"8 

J8!?!??!??  TIME:     Thc  stl'ion  Index  shows  °^e,v.|tion  "mes  ln  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

leas  and  M.  T"  ?h  Broundt"  tne    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 

1,1     "S  ?,     i  statl°ns-„  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
*  "ours  endingeTtamerof  observation^  ""^  "  the  "Sn°»fa11  and  S"°»  °"  G—«"  table.  Published ,   «  lor  the 


the  Evaporation  and 
24  hours  ending  at 
recorder  located  6-8 


VAWRATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-tvDe  pan  of  4-foot  h(,,-i„  ,,.,i„„„ 

ind  table.  Max  and  Mm  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  ol  ternn,*^  othe™lsr  sh°»n  footnote  following 
ime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  i   "  1        ve  J    a       '  SSn  as-  „e\°™Tn  hV"  Pa"  ^  recorded  *»*int 

nches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer 

IATER  EQUIVALENT  values  published  ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  enulvalent  of  .   „i„o. 

.Dtainlng  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations     n™      „  ?       ?  i  ?J  °r  lce  on  the  8r°"n°-     Samples  for 

n  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  "cord  Time ■  X  oZ™rv*™Pu^  drlftln«  and  °ther  <"  local  variability 

SNOWFALL:    Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table    and  in  the  "Saaaaa.l  s„„  , 

mow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  '  cne     oea&onal  Snowlall"  table,  include 

IQRMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

IIVISIONS,    as  used  ln  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

1TATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

:fthisLbulletlSn.   MOnthly  and  SeaS°nal  SDOWfa11  and  heatiDg  deB'ee  da*S  f"r  the  12  ending  with  the  preceding  .,une  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 

:VAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 
  Alamosa  WSO 

Bonny  Dam 

Estes  Park 

Green  Mountain  Dam 

Montrose  No  1 

Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  ■     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

IAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

ftTE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

NTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

N  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE,  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

H  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  ln  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  ln  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  ln  this  issue. 

ieneral  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLI MA TO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA, 
rhe  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
!rom  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  thc  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
itation  History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
it  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  Nationil 
:iimatic  Center,   Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N  C  28801 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TFMPERATURE 
RANGELY 


104      DATF  26 


LOWEST  TEMPFRATURE 
INDEPENDENCE   PASS  5  SW 


12       DATE  05 


GREATEST  TOTAL   PkEC I P I  TAT  I DN 
MESA  LAKFS  RESORT 


3.72 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
MANASSA 


.03 


GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
LAKE WOOD 


2.06     DATE  13 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
BERTHOUD  PASS 


15.0 


GREATEST  DEFTH  OF  SNOW 
BERTHOUD  PASS 


54  DATE 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      Colorado  ^ 


Temperature 


Station 

'J 

sj 

>  is 
<  S 

|1 

«  3 
<  *~ 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

D  \ 

8  2 

£  ft 

^o 

*       *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

BUENA  VISTA 

76.  1M 

39. 7M 

57. 9M 

-  1.0 

89 

27  + 

30 

5 

218 

0 

0 

3 

0 

.86 

.  30 

•  48 

13 

.  0 

C 

3 

0 

0 

CANON  CITY 

83.5 

56.9 

70.2 

.  1 

96 

27 

41 

5 

26 

8 

e 

C 

0 

.40 

-  .72 

.18 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

79 . 5 

51.7 

65.6 

.9 

91 

30  + 

39 

5 

76 

4 

0 

0 

0 

-  1.12 

.23 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DELHI 

87.9 

SO.  2 

69. 1 

100 

30 

39 

20 

36 

14 

0 

0 

0 

!s7 

.28 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

EADS 

88,1 

$2.1 

70.1 

100 

30 

42 

5 

17 

14 

0 

0 

0 

.73 

-  1.19 

.46 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORDER  8  S 

86. 2M 

49. 5M 

67. 9M 

97 

25 

37 

5 

46 

10 

0 

0 

0 

.63 

.28 

11 

.  0 

c 

3 

0 

0 

HOLLY 

89.7 

55.1 

72.4 

102 

26 

41 

1 

16 

16 

p 

c 

0 

1.84 

.93 

12 

.0 

0 

2 

2 

0 

JOHN   MARTIN  OAM 

KIT  CARSON 

88.2 

51.1 

69.7 

99 

25  + 

41 

7  + 

20 

14 

0 

0 

o 

1.52 

1.18 

29 

.0 

0 

2 

1 

1  1 

LA  JUNTA  FAA  AP 

89.5 

56.2 

72.9 

100 

26 

44 

5 

13 

16 

0 

0 

0 

.51 

.21 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAMAR 

89.2 

55.4 

72.3 

-  1.2 

100 

30  + 

45 

20  + 

11 

15 

0 

0 

0 

.64 

-  1.43 

.48 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

90.7 

54.4 

72.6 

-  2.0 

100 

24  + 

43 

5 

6 

16 

0 

0 

0 

.43 

-  1.02 

.32 

29 

.0 

0 

2 

c 

0 

LEADVI LLE 

62.6 

30.1 

46.4 

-  5.0 

76 

30 

16 

19 

551 

0 

8 

18 

0 

.92 

-  .21 

.36 

1 

2.7 

1 

4 

3 

0 

0 

LIMON  WSMO 

80. 6M 

47.5 

64.  1M 

93 

25 

35 

20  + 

103 

4 

0 

c 

0 

1  .99 

1.29 

28 

.0 

0 

3 

2 

1  1 

NORTH  LAKE 

72.8 

38.6 

55.7 

85 

30 

23 

19 

273 

0 

0 

6 

0 

.76 

-  .62 

.  18 

21 

.0 

0 

4 

0 

0 

PALMER  LAKE 

PUEBLO  WSO  AP  1/9. 

89.  2 

53.1 

71.2 

.1 

100 

26  + 

40 

5 

25 

15 

0 

0 

0 

.36 

-  .84 

.28 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

PUEBLO  6  SSW 

84.5 

50.4 

67.5 

95 

25  + 

39 

1 

49 

1 1 

0 

0 

0 

.  44 

.20 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  SE 

88.8 

52.9 

70.9 

-  1.0 

97 

26  + 

41 

5 

12 

U 

e 

0 

0 

.67 

-  .59 

.20 

28 

.  0 

0 

4 

0 

0  I 

RUXTON  PARK 

66.5 

35.6 

51.1 

78 

30  + 

20 

5 

411 

0 

0 

12 

0 

1.26 

.40 

4 

3.0 

0 

6 

0 

0  I 

RYE 

82.3 

42.5 

62.4 

99 

27 

30 

19  + 

118 

6 

0 

3 

0 

1.54 

.69 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

SALIDA   3  W 

78.2 

42.4 

60.3 

98 

25 

26 

5 

175 

4 

0 

5 

0 

.16 

.11 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

85.5 

53.0 

69.3 

97 

30  + 

43 

5 

22 

7 

0 

0 

0 

.42 

.17 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

SUGARLDAF   RSVR   1  ESE 

65. 5M 

29. 2M 

47. 4M 

77 

28 

17 

19 

523 

0 

0 

15 

0 

1.10 

.68 

4 

1 

4 

3 

1 

0 

TACONY  10  SE 

86,6 

50.1 

66.4 

96 

25  + 

38 

5 

37 

12 

e 

0 

0 

.58 

.33 

28 

.0 

0 

1 

0 

0  I 

TRINIDAD 

82.5 

50.7 

66.6 

92 

26 

37 

5 

52 

5 

0 

0 

3 

.34 

.13 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

84.1 

51.5 

67.8 

95 

30 

33 

19 

52 

10 

0 

0 

0 

.79 

.27 

28  + 

.0 

0 

3 

0 

0  1 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

64,5 

30.5 

47.5 

77 

30  + 

15 

18 

520 

0 

0 

18 

0 

.  69 

.21 

4 

.0 

0 

3 

0 

0  I 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

65.2 

40.3 

52.6 

78 

30 

26 

18 

359 

0 

0 

4 

0 

.47 

.19 

4 

.0 

0 

3 

0 

0  1 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

82.7 

50.0 

66.4 

96 

30 

37 

19  + 

56 

7 

0 

0 

0 

.46 

.35 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

WALSH 

86.7 

57.1 

72.9 

102 

25 

46 

20 

6 

16 

0 

0 

0 

.20 

.20 

28 

.0 

0 

1 

0 

0  I 

ucexri  Tret 

7  5 . 5  h 

3  6  •  1 M 

56. 8M 

86 

26 

25 

5 

242 

0 

0 

5 

0 

.37 

.10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0  1 

WETMORE  9  S 

73.7 

43.0 

58.4 

86 

30 

29 

5 

203 

0 

e 

2 

0 

.70 

.32 

4 

.0 

0 

2 

0 

0  1 

DIVISION 

64.0 

-  2.1 

.76 

-  .73 

.2 

*       *  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTEN8ERN 

79.5 

43.3 

61.4 

93 

30  + 

29 

19 

155 

6 

0 

2 

0 

1  .79 

.40 

1 

.0 

0 

6 

0 

0  1 

ASPEN 

71.5 

36.8 

55.2 

85 

27 

23 

19 

289 

0 

0 

8 

0 

2.30 

1.03 

4 

3.5 

2 

3 

5 

1 

1  1 

BERTHOUD  PASS 

52.4 

30.4 

41.4 

64 

30 

14 

19 

700 

0 

0 

17 

0 

1.80 

.45 

4 

15.0 

54 

5 

B 

c 

0  1 

BOND 

80.1 

36.8 

58.5 

92 

10 

16 

18 

203 

5 

0 

6 

0 

,c 

0 

c 

0  1 

BROWNS   PARK  REFUGE 

82. 2M 

39. 7M 

61. OM 

92 

30 

26 

5 

150 

6 

0 

0 

.29 

.  15 

1 

.  0 

0 

2 

c 

0  1 

CEDAREDGE 

79,  1 

47.7 

63.4 

-  2.1 

91 

30+ 

31 

19 

129 

s 

0 

1 

0 

2.35 

1.61 

.85 

15 

.5 

0 

5 

1 

0  1 

CIMARRON 

76,9 

34.5 

56.7 

90 

26 

19 

19 

245 

1 

0 

10 

0 

1.53 

.60 

2 

.0 

0 

2 

2 

0  1 

CLIMAX 

53.7 

30.4 

42.  1 

67 

27 

13 

19 

681 

0 

e 

16 

0 

1.99 

.  *4 

2 

11.9 

30 

4 

6 

1 

0  1 

COCHETOPA  CREEK 

73,7 

32.5 

53.1 

86 

28 

23 

19  + 

351 

0 

0 

12 

0 

•  22 

.  20 

4 

•  0 

0 

1 

c 

0  1 

COLLBRAN  2  SW 

78.6 

39.9 

59.3 

-  3.9 

91 

30 

24 

19 

195 

2 

0 

8 

0 

1.52 

.  76 

.61 

3 

•  0 

0 

2 

1 

0 

COLORADO  NAT  MON 

82.9 

54.4 

68.7 

95 

25 

38 

1 

85 

1 1 

0 

0 

0 

1.42 

.33 

15 

.0 

0 

5 

c 

0  1 

CORTEZ 

80.7 

45.8 

63.3 

-  1.4 

94 

29 

34 

20 

109 

5 

0 

0 

0 

1.03 

.49 

.57 

4 

.0 

c 

4 

1 

0  1 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

66.3 

32.9 

50.6 

-  1.7 

8  1 

28 

22 

5 

426 

0 

0 

12 

0 

1 .61 

•  1  fi 

•  48 

•  C 

0 

5 

c 

0 

DELTA  3  NW 

DILLON  1  E 

67.1 

32.2 

49.7 

.0 

60 

30 

20 

19 

454 

0 

0 

15 

0 

.73 

-  .47 

.26 

4 

4.0 

0 

3 

c 

0  1 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

BO.O 

48.1 

64.1 

92 

30  + 

32 

19 

134 

6 

0 

1 

0 

2.31 

.93 

2 

T 

c 

4 

2 

0  1 

DURANGO 

80.9 

40.4 

60.7 

.  1 

94 

28  + 

29 

5 

152 

6 

0 

2 

0 

1.19 

.  34 

•  54 

14 

,  c 

c 

3 

0 

EAGLE   FAA  AP 

77.9 

39.0 

58.5 

91 

27 

25 

19 

200 

4 

0 

4 

0 

1.76 

.  52 

14 

9  c 

c 

5 

0 

FORT  LEWIS 

73.6 

39.7 

56.7 

.5 

87 

27  + 

24 

19 

245 

0 

0 

3 

0 

1.49 

•  59 

.  3? 

3 

<  f; 

c 

c 

0 

FRASER 

67.7 

28.6 

48.2 

-  1.5 

81 

30 

20 

19 

497 

0 

0 

23 

0 

1 .52 

.11 

.41 

4 

c 

0 

FRUITA 

84,8 

47.1 

66.0 

-  3.4 

97 

30  + 

32 

19 

78 

It 

0 

1 

0 

1 .46 

1.04 

.46 

2 

•  C 

c 

■ 

c 

0 

GATEWAY   1  SW 

82. 4M 

48. 1M 

65. 3M 

94 

27  + 

94 

1 0 

0 

0 

1.31 

.72 

2 

,  c 

c 

1 

0  ■ 

78.9 

59.4 

-  4.9 

93 

30 

27 

20 

187 

6 

0 

4 

0 

2.99 

1.8C 

i.ii 

15 

.c 

c 

t 

i 

1 

GRAND   JUNCTION  WSO  AP  //R 

65.5 

55!4 

70.5 

-  .6 

99 

30 

40 

19 

49 

14 

0 

0 

0 

.67 

.45 

.38 

3 

.C 

a 

1 

i 

0  * 

GRAND   JUNCTION  6  ESE 

83.5 

54.6 

69.1 

97 

27 

33 

19 

70 

1  2 

e 

0 

0 

1 .03 

.54 

4 

,c 

c 

2 

0 

GRAND   LAKE   1  NW 

66.9 

29.8 

46.4 

78 

30  + 

18 

20  + 

495 

0 

0 

19 

0 

.96 

.  19 

16 

•  c 

c 

4 

t 

0  M 

GRAND   LAKE   6  SSW 

65.9 

34.8 

50.4 

78 

30 

24 

19 

432 

0 

0 

12 

0 

1.11 

.37 

14 

,c 

c 

4 

c 

0 

83.9 

46.2 

65.1 

98 

28  + 

32 

19 

102 

1 2 

0 

1 

c 

2.29 

.61 

15 

,c 

C 

i 

0  M 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

72.7 

38.1 

55.4 

85 

22 

26 

5 

280 

0 

0 

5 

0 

1.96 

.54 

16 

T 

C 

5 

1 

0  I 

GUNNISON 

73.6 

35.7 

54.7 

-  1.9 

87 

27 

24 

19 

302 

0 

e 

9 

0 

.36 

-  .42 

.14 

4 

,c 

c 

1 

c 

0 

H A YDE  N 

'6  .  J 

41.2 

58.6 

90 

30 

25 

19 

204 

1 

e 

■r 

0 

1 .66 

.45 

.67 

14 

T 

C 

I 

0 

HOT   SULPHUR   SPRS   2  SW 

70",  5  M 

32. 3M 

51  .4M 

82 

30  + 

20 

19  + 

403 

0 

0 

1  r 

0 

1.62 

.4C 

3 

,c 

0 

t 

a 

0 

IGNACIO   1  N 

80.5 

39.7 

60.1 

-  1.7 

96 

27 

29 

19 

169 

5 

0 

2 

0 

1.47 

.75 

.91 

4 

.c 

C 

2 

0 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

62.3 

29.3 

45.8 

77 

12 

12 

5 

566 

0 

0 

19 

0 

.30 

.12 

4 

14. C 

e 

4 

c 

0 

KREMML I NG 

77. 4M 

33. 8M 

55. 6M 

276 

0 

0 

1.33 

.96 

17 

.c 

C 

2 

0 

LAKE  CITY 

72.2 

37.1 

54.7 

85 

30 

18 

19 

306 

0 

a 

9 

c 

.62 

.3t 

4 

.( 

c 

2 

( 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  color*™ 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

i  3 

<i 

Average 

Departure 
From  NormaJ 

Highest 

Dale 

Lowest 

e 

% 
Q 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

• 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

•  j 

n  * 

a  & 

LITTLE  HILLS 

77.0 

38  1 

57.6 

90 

30  + 

25 

1 9 

225 

2 

Q 

7 

1.34 

.54 

1  ft 

.0 

0 

6 

1 

0 

marvine  ranch 

69.7 

29.1 

49.4 

82 

30 

15 

19 

459 

2 1 

Q 

2.80 

.85 

15 

.0 

0 

6 

3 

0 

MAYBE  L  L 

78  *  2M 

38.  8M 

5  8  .  5  M 

92 

30 

2  2 

18 

219 

4 

g 

7 

1.36 

•  55 

15 

.  0 

o 

3 

1 

o 

MEEKER  NO.  2 

77.7 

40.2 

59.0 

69 

30  + 

25 

19 

189 

4 

o 

1.30 

•  41 

15 

.  0 

0 

5 

0 

o 

MEREDITH 

71.0 

32.8 

51.9 

82 

30  + 

1  7 

19 

383 

0 

0 

12 

0 

2  •  34 

.  79 

4 

•  0 

0 

t, 

2 

0 

MESA  LAKES  RESORT 

61.8 

34.9 

48.  ft 

74 

27 

22 

19  + 

491 

o 

1  0 

o 

3.72 

1.01 

14 

10.0 

1 

3 

t 

3 

1 

MESA  VERDE  NaT  PARK 

BO. 9 

50.5 

65.7 

-  1.7 

93 

28* 

37 

1 9 

98 

5 

o 

0 

o 

1.04 

.3ft 

.48 

4 

.0 

0 

0 

0 

MONTROSE   NO  2 

80 .  ft 

4b!6 

6ft .  5 

-  2.8 

93 

30  + 

33 

19 

119 

7 

o 

c 

0 

1.63 

1.1ft 

.48 

4 

.  0 

0 

5 

0 

0 

NORTHDALE 

78.3 

41.3 

59.8 

.  9 

91 

28 

3 1 

16 

169 

I 

1 

o 

1.57 

.  99 

.55 

4 

.  0 

0 

4 

0 

NORWOOO 

75.6 

38.8 

57.2 

88 

27  + 

23 

19 

235 

0 

0 

8 

0 

2.16 

1.32 

.71 

3 

•  0 

0 

4 

o 

OURAY 

72.0 

42 . 8 

57.4 

85 

30  + 

29 

19 

229 

Q 

3 

o 

2.23 

1.09 

4 

.0 

0 

4 

1 

PAGOSA  SPRINGS 

76.1 

36,8 

56.5 

89 

26 

28 

20  + 

251 

o 

o 

9 

o 

1.82 

.77 

4 

.0 

0 

6 

0 

PAONIA 

81.3 

47.7 

64.5 

91 

29  + 

31 

19 

92 

o 

1 

0 

2.44 

1.07 

14 

.0 

0 

6 

1 

PARADOX 

84.  2 

45.6 

64.9 

97 

26 

35 

5 

79 

1 1 

o 

0 

o 

1.39 

.46 

2 

.0 

0 

t 

0 

PITKIN 

66.5 

30.7 

48.6 

79 

30  + 

19 

5 

483 

0 

0 

18 

0 

1.20 

.29 

.30 

14  + 

5 

0 

RANGELY 

85.4 

34.7 

60.1 

104 

26 

29 

30  + 

154 

14 

0 

13 

0 

1.20 

.74 

14 

.0 

0 

4 

0 

RICO 

70 .  ft 

32.0 

51.2 

85 

26 

24 

20  + 

407 

0 

0 

16 

0 

2 . 38 

1.19 

1.15 

3 

3 . 0 

3 

3 

1 

RIFLE 

S I LVERTON 

67.6 

33.1 

50.4 

.7 

85 

30 

25 

19  + 

434 

o 

13 

o 

1.79 

.38 

.75 

3 

.0 

0 

5 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

72.5 

34.4 

53.5 

-  2.0 

86 

30 

22 

19 

339 

0 

0 

10 

0 

2,00 

.44 

.62 

14 

•  0 

o 

6 

0 

TAYLOR  PARK 

65 .  V 

33.5 

7Q 

30 

. 

19  + 

45  1 

0 

0 

15 

0 

14 

- 

2 .  C 

o 

TELLURIDE 

70 .  ft 

34  . 9 

52  "  7 

m  y 

8ft 

27  + 

22 

19 

361 

0 

0 

12 

0 

2  *46 

1  24 

"  9C 

4 

^ 

0 

URAVAN 

87.2 

50.3 

68.8 

100 

26  + 

39 

18  + 

55 

1 1 

o 

0 

0 

l!65 

.  79 

2 

!c 

c 

5 

0 

vallecito  dam  // 

72. ft 

38 . 3 

55.4 

87 

26 

27 

19 

286 

o 

Q 

5 

o 

2.62 

.54 

13 

.0 

0 

8 

0 

YAMPA 

70.6 

37.2 

53.9 

85 

30  + 

2 1 

19 

323 

7 

2  .00 

.42 

1 

.  0 

0 

8 

0 

0 

YELLOW  JACKET  2  n 

77.4 

48  •  1 

62.8 

93 

27 

3 1 

16 

140 

4 

0 

1 

0 

2.17 

.87 

4 

.  c 

o 

2 

o 

DIVISION 

57.1 

-  3.0 

1 .  64 

.  71 

1.2 

*       *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E  // 

82.5 

51.0 

66.8 

95 

26+ 

37 

, 

64 

8 

0 

0 

0 

2.16 

1.29 

1 1 

.0 

0 

3 

2 

1 

AKRON  FAA  AP 

81.3 

52.9 

67.1 

95 

10 

40 

54 

60 

6 

o 

0 

o 

2.50 

.95 

10 

.0 

0 

<• 

3 

0 

BONNY  LAKE 

84.9 

51.3 

68.1 

99 

25 

31 

2 

48 

10 

0 

1 

0 

2.58 

1 .02 

26 

.0 

0 

7 

2 

1 

BURL INGTON 

84,4 

54.4 

69 . 4 

.  0 

96 

25  + 

45 

4 

28 

7 

0 

0 

0 

1 .04 

-  1.48 

.  46 

27 

.  0 

0 

5 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

85.0 

52.2 

68.6 

_  i ,  5 

97 

24 

40 

20+ 

34 

10 

0 

0 

0 

•  87 

-  1.43 

.  3G 

4 

.  0 

0 

3 

o 

0 

FLAGLER  2  NW 

83.9 

49.1 

66.5 

95 

24+ 

38 

5 

58 

1  0 

o 

o 

.60 

.22 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

HOLYOKE 

87.0 

52.8 

69.9 

1.4 

102 

24 

43 

19 

28 

J  2 

o 

o 

2.04 

-  1.33 

1.06 

12 

.0 

0 

4 

2 

1 

STRATTON  3  NE 

86.1 

55.0 

70.6 

97 

25 

43 

5 

24 

1 1 

fl 

o 

o 

•  73 

.  27 

4 

.  0 

0 

3 

0 

0 

WRAY 

87.2 

53.4 

70.3 

,9 

100 

24 

43 

6+ 

26 

\  2 

o 

1.96 

.61 

.77 

28 

J 

0 

4 

2 

o 

YUMA 

DIVISION 

68.6 

.0 

1.61 

-  .92 

T 

*       *  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  Oft 

ALLENSPARK 

68.0 

39.5 

53.8 

80 

30 

29 

1 8 

330 

o 

o 

6 

o 

.61 

.23 

6.0 

0 

3 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

70.2 

33.5 

51.9 

82 

30  + 

23 

20+ 

385 

c 

;  2 

c 

.30 

.20 

.5 

0 

1 

0 

0 

BAILEY 

77.0 

37^ 

57. 1 

92 

30  + 

26 

5+ 

234 

2 

c 

6 

c 

.  79 

.  48 

4 

3 

0 

0 

BOULDER 

82.8 

52.8 

67.8 

.  3 

9ft 

25 

40 

4 

46 

3 

o 

o 

c 

.46 

-  1.41 

,  30 

4 

.  0 

0 

2 

0 

0 

BR IGGSDALE 

83.3 

46.8 

65.1 

96 

10 

30 

5 

84 

7 

0 

1 

0 

1.73 

1.12 

12 

,  c 

c 

] 

1 

BYERS  5  NE 

83.8 

47.2 

65.5 

-  1.8 

97 

10 

35 

5 

80 

g 

c 

1.00 

-  .58 

.46 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

CABIN  CREEK 

62.7 

39.6 

51.2 

77 

30 

26 

19 

410 

Q 

o 

4 

c 

.93 

.36 

4 

5.0 

0 

3 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

79.8 

43.9 

61.9 

91 

26 

30 

19  + 

130 

3 

,59 

.21 

2 

.  0 

0 

3 

0 

0 

CHEESNAN 

77.9 

38.3 

58.1 

-  4.0 

90 

30 

26 

19+ 

202 

5 

■  74 

•  39 

.42 

4 

,  c 

( 

2 

( 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

81.9 

46.9 

64.4 

95 

10 

34 

19+ 

93 

9 

0 

0 

c 

1.12 

,9; 

13 

.  0 

c 

2 

] 

o 

DENVER  WSO  AP  //R 

83.6 

_ 

51.4 

67.5 

1.0 

95 

25+ 

39 

_ 

£0 

56 

tj 

0 

.20 

-  1.24 

.08 

.0 

0 

C 

< 

0 

DENVER  CITY  R 

83.5 

71.1 

3.0 

98 

26 

42 

26 

(j 

r 

Q 

.25 

-  1.02 

.  14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELBERT 

77,7 

4o!9 

59,3 

90 

10 

22 

19 

189 

6 

J 

•  70 

.20 

l2  + 

3 

o 

0 

ESTES  PARK 

72.7 

41.0 

56.9 

.  6 

85 

30 

32 

22 

243 

r 

I 

•  21 

_  i ,  5  i_ 

•  1 1 

3 

J 

( 

( 

o 

EVERGREEN 

76.0^ 

39 .  3M 

57  .  7M 

89 

30  + 

2  B 

4 

2  2  C 

0 

0 

2 

e 

•  66 

•  4" 

4 

(  [ 

c 

j 

( 

o 

FORT  COLLINS 

8  1,8 

51.7 

66.8 

1.9 

96 

10 

39 

_ 

53 

o 

0 

c 

•  3ft 

-  1.39 

.14 

1  4 

■  C 

c 

< 

( 

0 

FORT   LUPTDN   1  N 

FORT  MORGAN 

65  •  2 

53.7 

69  •  5 

1 . 6 

99 

1 1 

40 

5 

44 

1 1 

o 

1.22 

.51 

.  5C 

29 

,  c 

c 

0 

GRANT 

71.4 

35.8 

53.6 

84 

30 

25 

20 

33! 

Q 

o 

10 

.61 

.  32 

4 

T 

4 

( 

0 

GREELEY  UNC 

84.9 

53.6 

69.3 

2 . 0 

98 

10 

42 

19  + 

36 

9 

e 

0 

c 

,42 

.  9S 

.4; 

11 

,  c 

( 

( 

0 

IOAHO  SPRINGS 

72.4 

4  1  •  2M 

56  •  BM 

85 

30 

3C 

5 

2  36 

o 

o 

3 

c 

.5! 

■  c 

JONES  PASS  2  E 

58.7 

33.0 

45.9 

71 

28  + 

20 

19  + 

570 

1  3 

1.01 

.27 

3.C 

4 

4 

( 

0 

JULESBURG 

87.4 

54^ 

70.9 

1  .6 

101 

24  + 

43 

5 

2C 

12 

o 

( 

1 .05 

-  1.7: 

.ft] 

3 

.  c 

( 

2 

( 

0 

KASSLER 

82.2 

52.6 

67.4 

-  .5 

95 

30 

37 

19 

71 

7 

G 

0 

c 

.31 

-  i.i; 

.27 

ft 

.( 

c 

( 

0 

KAUFFMAN  ft  SSE  R 

82.1 

47.7 

64.9 

95 

24  + 

29 

5 

82 

1 

p 

1.62 

.ftt 

28 

.c 

c 

< 

( 

0 

LAKE   GEORGE   B  SW 

70.5 

37.8 

54.2 

83 

30 

2C 

19 

319 

o 

c 

6 

c 

.92 

.2? 

5 

,( 

a 

c 

0 

LAKEWOOD 

80.2 

53!om 

66. 6M 

-  1.6 

94 

26 

39 

5 

70 

4 

0 

c 

c 

2.27 

.6! 

2.06 

13 

,c 

a 

1 

LONGMDNT   2  ESE 

84.2 

50.3 

67.3 

1.7 

99 

11 

36 

2 

55 

9 

0 

c 

c 

.06 

-  1.35 

.03 

2  9 

.c 

a 

( 

c 

0 

NEDERLANO  2  NNE 

68. 3M 

38. 2M 

53. 3M 

81 

30  + 

26 

5 

34« 

0 

0 

c 

1.17 

.BC 

13 

5.C 

t 

4 

0 

NFu  DAYHFD 

83.4 

48.8 

66.1 

97 

9 

35 

5 

63 

6 

0 

c 

c 

2.61 

1.9< 

12 

.{ 

c 

1 

PARKER  7  E 

81.2 

45.4 

63.3 

92 

30  + 

31 

19 

116 

e 

0 

1 

0 

.  14 

-  1.35 

.  1< 

4 

.( 

J 

1 

0 

RED   FEATHER   LAKES   2  SE 

71.4 

39.7 

55.6 

84 

26 

26 

18 

283 

0 

0 

3 

0 

.16 

.06 

29 

.( 

[ 

C 

0 

SEDGWICK  5  S  R 

83.6 

52.6 

68.1 

98 

9 

41 

1 

41 

8 

0 

C 

0 

2.26 

.96 

12 

.( 

.1 

i 

0 

SPICER 

66.4 

36. BM 

51. 6M 

80 

30 

20 

19 

40C 

0 

0 

e 

0 

2.15 

1.11 

.6! 

1 

.c 

c 

0 

See  Rei< 

srenc 

a  No 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cqi.dp.add 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

.  | 

Di  | 

>  3 
<S 

Average 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

• 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

■3 
,| 

l| 

Q  b. 

Highest 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

e 

o 

o 

1 .00  or  More 

.  I 
S.i 

"t 

8  » 

Si 

s  * 
'=" 

3 

STERLING 

84  2 

53.5 

68.9 

1.5 

99 

1  0 

42 

42 

9 

0 

0 

0 

2.17 

.41 

1.53 

12 

.  c 

0 

4 

] 

I 

WALDEN 

WATERDALE 

80  t  8 

50.1 

65.5 

1 . 5 

95 

1 1 

39 

19  + 

77 

5 

0 

0 

0 

.59 

-  1.29 

.35 

29 

.  0 

0 

2 

c 

o 

DI VI S ION 

61.6 

-  1.6 

.96 

-  .75 

.6 

*       *  * 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WSU  AP  R 

76,0 

42.0 

59.0 

-  1.0 

89 

26 

29 

5 

188 

0 

0 

2 

n 

.69 

.20 

.23 

2 

.0 

0 

3 

c 

0 

BLANCA 

76.0 

40 . 6 

58.3 

88 

30  + 

29 

4 

208 

0 

0 

4 

0 

1.37 

.50 

26 

.0 

0 

S 

1 

0 

CENTER   4  SSW 

75.7 

41.5 

58.6 

8  9 

26 

29 

5 

199 

0 

0 

2 

0 

.45 

.28 

4 

.0 

0 

2 

C 

0 

DEL  NORTE 

74.2 

41.6 

57.9 

-  1.2 

86 

30 

30 

5 

211 

0 

0 

2 

0 

.55 

-  .04 

.19 

1 

.0 

0 

3 

c 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

76.3 

43.7 

60.0 

89 

26 

29 

19  + 

177 

0 

0 

2 

0 

.26 

.13 

14 

.0 

0 

1 

c 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

68.6 

28. 4 

48.5 

-  2.2 

82 

26 

19 

20 

488 

0 

0 

23 

0 

.70 

-  .30 

.30 

4 

.0 

0 

3 

c 

0 

MANASSA 

M 

M 

M 

0 

0 

.03 

-  .45 

.03 

4 

.0 

0 

0 

c 

0 

MDNTE  VISTA 

76.0 

42.9 

60.5 

90 

30  + 

29 

5 

155 

2 

0 

1 

0 

.30 

.15 

4 

.0 

0 

1 

c 

0 

SAGUACHE 

74.8 

39.5 

57.2 

E6 

10 

28 

3 

230 

0 

0 

4 

0 

.40 

-  .21 

.28 

1 

•  C 

0 

1 

c 

0 

WOLF   CREEK   PASS    1  E 

59.7 

34.0 

46.9 

74 

27 

20 

5 

538 

0 

0 

10 

0 

2.42 

.75 

4 

4.C 

5 

2 

0 

DIVISION 

56.3 

-  .6 

.72 

.06 

.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


19     20  21 


BRANDON 
BRANSON 
BUENA  VI5TA 
SUTLER  RANCH 

CAMPD  7  S 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRGS  HSO  AP 
DELHI 

DQHERTV  RANCH 
BADS 

forder  e  s 

FOUNTAIN  2  NM 
FOWLER  1  SE 
CUFFEY  10  SE 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  C  ARSON 

LA  JUNTA  FA A  AP 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEADVlLlE 
LIMON  WSMO 
NORTH  LAKE 

ORDMAY 
PALMER  LAKE 
PUEBLO  WSO  AP 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PUEBLO  6  SSM 


2  SE 


ROCKY  FORO 
RUXTQN  PARK 
RYE 

SALlOA  3  M 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  HSM  / 
STOMNGTON 

SUCARLOAF  RSVR    1  ESE 
T AC  ON Y   10  SE 
TRINIOAO 

TRINIDAD  FA A  AP 
TROY   1  SE 

THIN   LAKES  RESERVOIR 

TMO  BUTTES 

VICTOR 

WALSENBURG  POWER  plant 
WALSH 

WESTCLIFFE 
WETMORf.  9  S 


.47 
.57 
.46 


1  .10 
.56 
.34 


.47 
.46 


.33     .10  .02 


.03     .02  .03 


T         .15  T 


.66 

,07  .17 


.12  .02 
.10  .01 


.03     T  .02 


AlTENBERN 

AMES 

ASPEN 

berthoud  pass 
blue  mesa  lake 

BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENRIDGE 
BRQWNS  PARK  REFUGE 
CEDAREDCE 

C 1MARRQN 

dlihax 

cochetopa  creek 
collbran  2  sm 
colorado  nat  mdn 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  NH 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOlORES 

DURANGO 

EAGLE  F A A  AP 

ELECTRA  LAKE  //R 

FORT  LEWIS 

FRASER 

FRUITA 

GATEWAY   1  SW 
CLENhOQO  SPRINGS  1  N 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //R 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE   1  NH 

GRAND  LAKE  6  SSw 

GRAND  VALLEY 

CREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 

HAMILTON 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SM 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE   PASS  5  Sw 
KREMML ING 
LAKE  CITY 
LITTLE  HILLS 

MANCOS 

MAR V  I NE  RANCH 
MAYBELL 
MEEKER  NO.  2 
MEREDITH 

NE S A  LAKES  RESORT 
HESA  VERDE   NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHOALE 

NORWOOD 
OURAY 

PACOSA  SPRINGS 


1.79 
2.  »6 
2.30 
1.80 
.76 


.23 
1.52 
1.42 

1.03 

1.61 


.02 

T 

.17 


1.34 

1.60 
2.80 
1.36 
1.30 
2.34 

3.72 


.IS 
.05 


.29 
1.05 
1  .03 


.33 
.20 
.05 


.56  1.16 
.03 

.35  .65 


.09  .03  T 
.05 


•  OB 

T 

T  T 
.06 

.10  .34  .01 
T  T 


MM  loLlowmg  Station 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1973 


Station 

Day  oi  Month 

■age 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

B AS  I N  02 

ALTENBERN 

MAX 

72 
49 

63 
45 

61 
35 

58 
39 

67 
32 

76 
38 

83 

42 

86 
44 

69 
45 

90 
48 

86 
46 

64 
47 

65 
49 

66 
48 

64 
43 

66 
36 

76 
37 

66 
34 

69 
29 

78 
35 

65 
39 

66 

42 

88 

42 

86 
44 

90 
48 

92 
55 

93 
58 

88 
52 

92 
49 

93 

50 

79.3 
43.3 

ASPEN 

MAX 

57 
41 

53 
37 

58 
32 

47 
31 

62 
25 

7  0 
33 

75 
38 

80 

40 

81 

43 

61 
45 

79 
43 

81 
41 

74 
51 

62 
46 

62 
36 

60 
31 

68 
35 

61 
32 

62 

23 

75 
32 

76 
32 

79 
42 

78 
42 

74 
43 

81 
44 

82 
45 

85 
48 

79 
46 

80 

42 

84 

4  5 

71.5 
38.6 

BERTHOUD  PASS 

MAX 

56 
30 

48 

27 

40 
22 

42 
25 

36 
15 

45 
18 

52 
29 

55 
32 

61 
36 

63 
40 

62 
37 

60 
32 

56 
36 

58 
34 

46 
30 

44 
23 

39 
28 

49 
18 

35 
14 

40 
26 

46 
26 

51 
31 

56 
33 

59 
38 

56 
38 

60 
38 

63 
38 

63 
38 

62 
36 

64 
40 

52.4 
30 . 4 

BOND 

MAX 

70 
38 

63 
41 

64 
32 

54 
36 

90 
42 

88 

40 

89 
41 

91 
44 

90 
42 

92 
45 

88 

44 

84 

42 

60 
43 

78 
38 

72 
34 

66 

28 

76 
33 

68 
16 

64 
24 

72 
29 

80 
36 

67 

34 

66 
37 

83 

40 

89 

45 

88 

33 

88 

42 

65 

36 

69 
38 

90 
30 

80. 1 
36.8 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

79 
46 

66 

46 

63 
29 

61 

29 

72 
28 

ei 

33 

85 

34 

88 

41 

90 
40 

87 
46 

88 
46 

67 
41 

69 

41 

87 
53 

68 

30 

7S 
30 

71 
32 

78 
35 

85 
36 

66 
33 

87 
38 

86 
45 

89 
46 

91 
46 

91 
51 

90 
51 

91 
41 

92 
45 

82.2 
39.7 

CEDAREDGE 

MAX 

67 
51 

67 
46 

62 
39 

59 
41 

67 
33 

78 
41 

83 
46 

86 
48 

90 
50 

88 
55 

86 

53 

65 
52 

62 
58 

71 
49 

63 
41 

69 
41 

75 
44 

63 

43 

69 
31 

77 
41 

83 
42 

86 

50 

86 

51 

87 
53 

89 

52 

90 
55 

91 
56 

89 
39 

91 
53 

91 

79.1 

CIMARRON 

MAX 

72 
34 

60 
32 

65 
30 

65 
30 

63 
29 

73 
27 

76 
34 

79 
35 

8  6 
37 

65 
37 

80 
37 

80 
36 

80 
37 

65 
40 

82 
37 

82 
35 

80 
32 

75 
33 

70 
19 

72 
26 

80 
30 

82 
32 

84 
36 

85 

36 

86 

34 

90 
40 

88 

42 

87 
40 

68 
46 

66 

78.9 

CLIMAX 

MAX 

54 
26 

44 
24 

43 
18 

43 
20 

37 
16 

43 
18 

51 
29 

54 
32 

61 
37 

64 
39 

61 
37 

59 
34 

60 
37 

54 
34 

48 
32 

45 
21 

43 
29 

52 
23 

41 
13 

43 
20 

51 
31 

56 
33 

59 
36 

64 
38 

60 
38 

65 
44 

67 
45 

62 
42 

62 
40 

66 

53.7 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

69 
25 

70 
23 

72 
24 

56 
36 

61 
26 

70 
28 

72 
34 

75 
34 

80 
37 

82 
35 

83 
36 

8  J 
36 

78 

40 

76 
36 

66 
37 

64 

30 

62 
26 

73 
37 

61 
23 

62 
24 

68 

28 

72 
30 

73 
33 

82 
35 

60 
30 

83 
36 

85 

40 

86 

40 

B5 
36 

84 

73.7 

CQLLBRAN  2  SM 

MAX 

67 
48 

81 
43 

60 
33 

57 
39 

67 
27 

72 
34 

81 
36 

83 
39 

65 

40 

85 
47 

83 

48 

86 
47 

86 
48 

71 
48 

73 
32 

68 

30 

69 

30 

69 
28 

68 
24 

76 
31 

62 
32 

82 
38 

85 
42 

84 

45 

89 
44 

89 
49 

89 
50 

89 
56 

90 
45 

91 

78.6 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 
MIN 

79 
38 

65 

44 

64 
45 

62 
40 

70 
39 

79 
45 

85 
54 

90 
55 

91 
60 

90 
65 

90 
61 

68 
62 

86 
62 

87 
51 

69 
44 

69 
43 

79 
59 

77 
44 

71 
39 

7B 
49 

85 
58 

89 

57 

69 
62 

91 
59 

95 
60 

93 
66 

94 

71 

94 
69 

94 
62 

94 

82.9 

CORTEZ 

MAX 

77 
48 

64 
48 

67 
42 

63 
40 

70 
36 

77 
40 

83 
43 

85 

47 

80 

49 

68 

51 

86 
46 

8< 
45 

83 
57 

69 

50 

70 
49 

71 
36 

77 

40 

7! 

40 

72 
39 

79 
34 

83 

40 

64 
44 

86 
47 

87 
47 

88 

50 

91 
50 

93 
56 

93 
56 

94 

52 

91 

80.7 

CRAIG 

MAX 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

66 
36 

51 

35 

51 
29 

51 
29 

54 
22 

64 
27 

70 
30 

73 
34 

77 
36 

76 
37 

74 
37 

73 
34 

75 
41 

67 
40 

55 
37 

56 
29 

64 
26 

63 
33 

57 
23 

65 

24 

70 
26 

73 
30 

74 
32 

74 
34 

76 
35 

78 
36 

ao 

39 

61 
38 

77 
37 

80 

68.3 

OELTA  3  NW 

MAX 
MIN 

DILLON  1  E 

MAX 

66 
31 

49 
37 

49 
29 

43 
30 

53 
22 

62 
27 

69 
28 

73 
32 

77 
34 

76 
36 

73 
37 

73 
34 

72 
37 

66 
46 

61 
37 

54 
32 

65 

26 

64 
24 

57 
20 

62 
24 

66 
27 

71 
29 

74 
32 

73 
33 

74 
39 

77 
38 

79 
37 

78 
36 

77 
35 

80 

67.1 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

80 

40 

65 

40 

66 
40 

61 
39 

67 
36 

76 
44 

85 
49 

64 

53 

92 
55 

92 
57 

88 

56 

87 

53 

66 
55 

86 

51 

58 
39 

65 
36 

74 

44 

73 
34 

63 
32 

73 
42 

80 
47 

64 

50 

66 

50 

67 

54 

67 
57 

91 
58 

91 
59 

92 
58 

88 
58 

92 

80. C 
48.1 

OURANGU 

MAX 

70 
43 

65 
43 

65 
34 

62 
40 

74 
29 

76 
36 

85 
37 

68 
41 

99 
42 

89 
43 

87 
40 

86 
38 

79 

50 

67 
48 

70 
39 

70 
35 

77 
32 

72 
37 

73 
34 

78 
33 

85 
38 

65 
41 

88 
40 

89 
41 

92 
43 

94 
45 

94 
49 

94 
49 

90 
47 

91 

60.9 

EAGLE  FAA  AP 

MAX 

65 
41 

64 
43 

55 
35 

60 
34 

68 
29 

80 
J4 

83 
38 

87 
41 

89 
41 

69 
44 

85 

44 

90 
40 

77 
47 

67 
48 

67 
42 

65 

40 

73 
33 

62 
29 

70 
25 

76 
32 

80 
34 

83 
36 

86 
38 

83 
40 

89 

43 

89 
44 

91 
45 

84 
45 

90 
42 

90 

77.9 

FORT  LEWIS 

MAX 

64 
41 

57 

40 

57 
32 

57 
34 

65 
30 

71 
34 

76 

41 

80 
43 

62 
46 

81 
46 

79 
40 

80 
38 

69 
49 

60 
41 

64 
36 

64 
46 

70 
34 

65 
36 

66 
24 

72 
33 

77 
38 

76 
41 

60 
41 

81 
43 

83 
48 

87 
47 

87 
42 

86 
41 

85 

46 

84 

73.6 

FRASER 

MAX 
MIN 

66 
23 

51 
34 

51 
26 

41 
29 

55 

26 

66 
22 

71 
26 

76 
26 

79 
26 

77 
32 

75 
33 

72 
32 

74 
31 

57 
34 

58 
34 

55 
30 

67 
22 

69 
30 

5B 
20 

64 

22 

65 
29 

76 
24 

75 
26 

71 
27 

77 
34 

77 
35 

78 
33 

76 
31 

78 
30 

61 

67.7 

FRUITA 

MAX 
MIN 

72 
57 

71 
49 

67 
42 

66 

40 

74 
38 

82 
42 

89 
44 

90 
47 

96 
50 

92 
52 

90 
47 

92 
50 

89 

53 

72 
55 

74 
45 

76 
38 

82 

45 

72 
39 

75 
32 

83 
38 

89 
42 

92 
48 

92 
45 

92 
54 

96 
51 

96 
51 

97 
58 

93 
53 

97 
59 

97 
5  0 

84.8 
47.1 

GATEWAY  1  Sw 

MAX 

73 
55 

70 
44 

67 
43 

67 
41 

74 
37 

82 
43 

88 

45 

90 
49 

94 
52 

93 
57 

89 

62 

89 

50 

83 
53 

65 
50 

75 
46 

73 
39 

82 

69 

42 

72 
37 

80 
39 

66 
44 

89 
47 

90 
48 

90 

5? 
52 

93 
52 

94 
54 

90 
56 

91 
56 

62.4 
48.1 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 
MIN 

62 
34 

65 
43 

60 
35 

58 
37 

68 
28 

78 
29 

82 
36 

87 
39 

89 
41 

90 
44 

83 
46 

89 
42 

82 

50 

61 

50 

70 
42 

67 
37 

78 
35 

65 
34 

69 
28 

76 
27 

83 
38 

85 
41 

67 
43 

86 

44 

90 
44 

91 
45 

92 
45 

89 
47 

92 
46 

93 

78.9 

GRAND  JUNCTION  HSO  AP 

MAX 
MIN 

72 
57 

68 
50 

68 
48 

65 
44 

74 
41 

84 
49 

89 

54 

93 
58 

96 
59 

95 
66 

92 
61 

91 
61 

88 
64 

72 
55 

75 
52 

76 
45 

85 
56 

72 

45 

75 
40 

83 
48 

89 
53 

92 
57 

93 
57 

93 
63 

97 
63 

97 
61 

98 
68 

96 
64 

96 
62 

99 

85.3 
55,4 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

84 
54 

71 
48 

68 
49 

67 
41 

65 
42 

72 
50 

82 
53 

87 
60 

91 
61 

93 
66 

93 
62 

90 
58 

89 
62 

86 
57 

71 
51 

74 
40 

75 

53 

83 
41 

70 
33 

73 
48 

84 
51 

88 
52 

90 
61 

91 
64 

92 
64 

94 
62 

97 
63 

95 
65 

94 
62 

95 

83.5 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 
MIN 

67 
27 

52 
34 

53 
24 

46 

30 

56 
26 

63 

25 

70 
24 

73 
31 

77 
29 

76 
34 

73 
32 

71 
34 

68 
32 

71 
34 

56 
34 

56 
30 

64 

30 

63 
25 

56 
16 

58 
18 

67 
26 

68 
26 

72 
25 

72 
30 

76 
34 

78 
35 

76 
36 

76 
36 

76 
34 

78 

66,9 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

65 

32 

50 
38 

52 
30 

43 
32 

56 
28 

65 
29 

71 
30 

72 
35 

76 
35 

75 
39 

72 
39 

70 
39 

68 
36 

55 

41 

56 
38 

55 
35 

62 
29 

61 
32 

56 
24 

63 
28 

63 

30 

69 
32 

72 
33 

72 
35 

75 
45 

77 
38 

77 
41 

74 
40 

76 
38 

78 

65.9 

GRAND  VALLEY 

MAX 
MIN 

84 
49 

66 
47 

66 
39 

60 
38 

72 
33 

80 
42 

66 

44 

91 
47 

93 
49 

93 
53 

89 
47 

91 
49 

67 
54 

70 
53 

69 
45 

72 
38 

80 
40 

77 
36 

73 
32 

81 
40 

89 
45 

87 

50 

92 
46 

91 
49 

94 
50 

97 
53 

98 
59 

98 
55 

95 

53 

97 

83.9 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

73 
37 

54 
37 

57 
32 

57 
32 

58 
26 

sr 
35 

75 
36 

77 
43 

62 
41 

83 
46 

81 
43 

78 
41 

77 
45 

73 
45 

64 
38 

60 
34 

69 
33 

66 
29 

59 
29 

64 

33 

73 
34 

85 
36 

79 
38 

77 
39 

61 
47 

62 
45 

81 
46 

80 
42 

61 
41 

64 

72.7 
38  ■  1 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

62 
38 

57 

40 

56 
29 

59 
37 

64 
30 

70 
29 

75 
31 

80 
35 

63 
37 

62 
39 

79 
39 

79 
35 

78 
47 

69 
47 

62 
42 

64 
32 

72 
29 

61 
40 

65 

24 

72 
27 

75 
31 

78 
34 

79 
34 

81 
35 

83 
36 

85 
38 

67 

42 

83 
40 

84 
40 

85 

73.6 

HAYDEN 

MAX 

77 
38 

62 
36 

64 

31 

59 
37 

68 
30 

75 
36 

81 
40 

83 
40 

89 
46 

86 
47 

85 
43 

80 
44 

76 
52 

57 
50 

60 
38 

62 
36 

72 
41 

39 
36 

66 

25 

71 
32 

76 
39 

82 

41 

84 
46 

83 

44 

85 
49 

86 
44 

67 
48 

85 
46 

68 

47 

90 

76.0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 

65 
25 

55 

31 

46 
28 

48 
32 

63 
24 

74 
29 

80 
34 

81 

35 

82 
38 

78 
38 

78 
36 

74 
42 

60 

42 

63 

33 

59 

32 

67 
24 

61 
20 

60 
20 

67 
25 

72 
28 

76 

30 

78 
32 

75 
33 

60 
42 

60 
31 

ai 

39 

79 
32 

60 
39 

62 

70.5 
32,3 

IGNACIO  1  N 

MAX 
MIN 

80 
46 

71 
39 

62 
34 

66 

41 

64 
33 

73 
35 

79 
37 

84 
40 

88 

45 

89 
45 

88 

41 

83 
36 

86 

49 

77 
45 

67 
41 

71 
32 

71 
36 

78 
36 

71 
29 

74 

33 

80 
34 

85 
39 

86 

40 

87 
40 

89 
42 

92 
44 

96 

47 

94 
47 

93 
45 

90 

42 

80.5 
39.7 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

MAX 
MIN 

58 

27 

60 
27 

45 
20 

43 
27 

48 

12 

57 
23 

62 
29 

71 
31 

68 
34 

71 
29 

72 
34 

77 
32 

66 
47 

55 
34 

51 
30 

50 
20 

58 
26 

52 
29 

51 
14 

58 
23 

62 
26 

67 
29 

70 
31 

65 

33 

71 
40 

71 
34 

74 
39 

72 
34 

70 
34 

75 
35 

62.3 
29.3 

KREHMLING 

MAX 
MIN 

75 
25 

71 
38 

85 
32 

80 
42 

82 
37 

62 
41 

75 
30 

75 
32 

58 
30 

64 
22 

71 
26 

77 
29 

79 
31 

60 
32 

77 
34 

70 
36 

66 
39 

6? 

4? 

83 
37 

63 
37 

87 
37 

77.4 
33.6 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

64 
39 

57 
31 

56 
29 

56 
30 

61 
23 

69 
28 

72 
34 

77 
39 

e ; 

42 

79 
44 

77 
41 

80 
38 

75 
47 

63 

40 

61 
34 

63 
32 

71 
30 

65 
40 

66 
18 

70 
30 

77 
35 

76 
36 

76 
46 

76 
40 

80 

44 

83 

41 

84 

47 

81 
49 

82 
40 

85 

44 

72.2 
37.1 

Se»  FUUronc*  Not*t  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1973 


Station 

Day  of  Month 

■age 

] 

2 

3 

5 

5 

7  |  8. 

g 

10 

1 1 

12 

13 

16 

17 

1 8 

19 
.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

LITTLE  HIUS 

MAX 

MIN 

71 
47 

63 
43 

61 
29 

57 
31 

68 

26 

76 
36 

82 
35 

85 

42 

87 
41 

87 
45 

83 
41 

8  1 
45 

61 
43 

69 
47 

65 
40 

65 

33 

73 
36 

6  0 
26 

66 
25 

72 
26 

79 
32 

83 
36 

84 
39 

83 
42 

86 
37 

86 

40 

87 

42 

87 
45 

90 
46 

90 
42 

77.0 
38.1 

MARVINE  RANCH 

MAX 

MIN 

72 
33 

36 
33 

56 
26 

48 

30 

60 
26 

69 
27 

75 
20 

77 
32 

8 1 

30 

81 

76 

32 

77 
34 

72 
29 

59 
45 

5  s 
33 

55 

30 

26 

61 
1« 

60 
15 

65 
26 

7  2 
2' 

75 
23 

75 
24 

75 
35 

75 
32 

79 
35 

7  9 

36 

78 
26 

6  1 

32 

82 
35 

69.7 
29.1 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

78 
46 

66 
45 

64 
28 

59 
33 

65 
33 

79 
27 

83 
35 

86 
35 

91 

5  0 

89 

46 

87 

40 

65 
41 

72 
48 

61 
45 

66 
29 

64 

54 
2? 

68 

24 

73 

30 

61 
36 

83 

36 

85 

44 

86 
46 

88 
49 

89 
44 

91 
46 

69 
48 

90 
45 

92 
47 

78.2 
38.8 

MEEKER  NO.  2 

MAX 
MIN 

78 
<>6 

64 

40 

63 
34 

56 
33 

67 
29 

77 
36 

82 
40 

85 

42 

86 

44 

87 
44 

62 

44 

85 
45 

63 
47 

69 
50 

63 
38 

64 

35 

73 
39 

68 
27 

66 
25 

73 
30 

60 
37 

84 
39 

83 

42 

B  3 

42 

87 
47 

87 
44 

88 
49 

66 

46 

89 
45 

89 
48 

77.7 
40.2 

MEREO I TH 

MAX 
MIN 

71 
36 

58 
37 

58 
36 

53 
30 

59 
24 

67 
31 

72 
29 

78 
33 

82 

35 

78 
36 

76 
35 

77 
33 

76 
41 

63 

42 

6  5 

32 

57 
29 

65 
29 

*><. 

35 

64 
17 

65 
24 

71 
26 

75 
29 

77 
32 

76 
33 

78 
33 

8 1 
34 

8 1 

39 

37 

80 
35 

82 
35 

71.0 
32.8 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

61 
37 

46 
33 

45 
28 

42 
25 

49 

22 

60 
29 

66 
33 

70 
35 

71 
36 

70 
40 

69 
36 

67 
37 

66 
41 

52 
36 

45 
32 

49 
27 

55 

40 

5  9 
26 

53 
22 

60 
29 

6  5 

31 

6  8 
36 

69 
37 

6  3 

-0 

73 
41 

72 
44 

74 
44 

72 
43 

73 
43 

72 
43 

61.8 
34,9 

MESA    VERDE   NAT  PARK 

MAX 
MIN 

69 

44 

66 
44 

67 
41 

62 
38 

72 
38 

78 
46 

84 
54 

86 

52 

69 

56 

88 
58 

86 

55 

85 
5? 

83 
56 

69 
45 

70 
48 

73 
38 

78 
45 

77 
49 

74 
37 

79 
43 

8  3 

50 

86 

52 

88 

54 

87 
56 

89 
59 

92 
62 

93 
62 

93 
62 

91 
60 

91 
58 

80.9 
50.3 

MONTROSE   NO  2 

MAX 
MIN 

82 
46 

70 
51 

62 
40 

62 
39 

63 
34 

69 
39 

78 
46 

85 

51 

87 
54 

92 
56 

91 
56 

96 
53 

87 
56 

84 
53 

be 
46 

70 
40 

72 
45 

7  B 

42 

68 
33 

71 
38 

79 
45 

85 
48 

86 
52 

89 
55 

69 

54 

92 
58 

9  7 
59 

92 
37 

90 
56 

93 
56 

80.4 
48.6 

NQRTHOALE 

MAX 
MIN 

75 
44 

74 
45 

66 
39 

62 
40 

65 
33 

75 
40 

82 
39 

84 
44 

85 
43 

85 
46 

83 
42 

83 
39 

76 
50 

68 
42 

63 
39 

67 
31 

74 
39 

66 
40 

66 
36 

77 
35 

82 
39 

83 
37 

84 
38 

65 

40 

87 
44 

89 
49 

90 
49 

91 
41 

89 
49 

89 
48 

78.3 
41.3 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

67 

32 

60 
29 

58 
36 

57 
34 

67 
28 

73 
30 

79 
39 

82 
44 

85 
44 

64 
41 

79 
44 

82 
42 

77 
49 

64 
46 

63 
37 

67 
29 

71 
36 

67 

27 

67 
23 

75 
32 

79 
36 

81 
40 

82 

45 

8  3 
45 

85 
47 

88 

47 

88 
49 

83 

47 

87 
43 

85 

44 

75.6 
38.8 

OURAY 

MAX 
MIN 

66 
47 

57 
42 

57 
35 

52 
32 

60 
31 

69 
38 

73 
41 

76 
44 

82 
49 

60 
46 

77 
45 

76 
44 

75 
52 

64 
47 

60 
42 

62 
36 

7 1 
41 

70 
37 

62 
29 

70 
36 

74 
41 

75 
43 

78 
47 

76 
47 

80 
49 

8 1 
47 

8  c 

50 

8  7 
50 

84 
49 

85 
48 

72.0 
42.8 

PAGOSA  springs 

MAX 
MIN 

63 
42 

56 

30 

60 
30 

6  1 
37 

68 

32 

75 
32 

79 
34 

83 
35 

84 

40 

82 
42 

80 

44 

80 
33 

77 
48 

64 
48 

66 
37 

66 

32 

8  9 
26 

71 
34 

66 
31 

78 
26 

7  8 
32 

80 
33 

60 
43 

8 1 
35 

85 
37 

89 
41 

87 

43 

42 

85 
45 

85 

37 

76.1 
36.6 

PAONIA 

MAX 
MIN 

79 
47 

67 
48 

63 
42 

60 
40 

69 
34 

78 
43 

84 
47 

86 

52 

91 
51 

90 
51 

64 
53 

86 

49 

84 

52 

83 

50 

66 
47 

70 
47 

69 

39 

8  5 

4P 

85 
31 

79 
41 

8  3 
46 

87 

49 

66 

51 

87 
53 

90 
54 

90 
52 

8  7 

57 

90 
55 

91 
56 

89 

54 

81.3 
47.7 

paradox 

MAX 
MIN 

73 
54 

70 
48 

68 

41 

67 
41 

75 
35 

84 

40 

89 

41 

93 
45 

94 
47 

93 
51 

68 
45 

9 1 
45 

6 1 
52 

66 
51 

71 
46 

39 

60 
41 

74 
51 

75 
38 

8  5 
37 

0  9 
39 

92 
44 

92 
43 

8  8 
h9 

95 
48 

97 
48 

95 

53 

93 
55 

96 
51 

96 
49 

84.2 
45.6 

PITKIN 

MAX 
MIN 

64 

30 

48 
35 

50 
26 

48 
27 

56 
19 

64 
27 

67 
27 

72 
35 

76 
36 

75 
35 

74 
33 

72 
30 

70 
38 

57 
38 

58 
35 

55 
29 

60 
25 

56 
32 

57 
20 

65 
22 

68 
26 

68 
28 

79 
29 

75 
30 

77 
31 

78 
37 

78 
36 

72 
37 

78 
37 

79 
32 

66.9 
30.7 

RANGELY 

MAX 
MIN 

64 
37 

70 
36 

69 
37 

65 
36 

74 
34 

82 
41 

69 

43 

90 
42 

94 
42 

92 
42 

91 
41 

91 
41 

90 
39 

68 
39 

71 
38 

71 
35 

78 
34 

81 

32 

81 

30 

79 
30 

87 
29 

89 
30 

90 
29 

91 
29 

103 
29 

104 
29 

9  8 

29 

97 
29 

94 
29 

98 

29 

85.4 
34.7 

RICO 

MAX 
MIN 

56 
35 

52 
36 

50 
28 

54 
30 

66 
24 

71 
28 

74 
30 

79 
32 

80 
34 

78 
35 

74 
32 

79 
30 

69 
40 

55 
38 

56 
38 

62 
26 

67 
24 

62 
30 

65 
27 

70 
24 

73 
26 

75 
29 

78 
33 

76 
31 

82 
34 

85 
35 

83 
38 

82 
38 

6  1 
39 

78 
35 

70.4 
32.0 

RIFLE 

MAX 
MIN 

S I LVERTON 

MAX 
MIN 

55 
37 

50 
32 

51 
38 

50 
33 

59 
25 

64 
28 

66 
30 

77 
32 

73 
36 

74 
34 

76 
33 

74 
30 

73 
42 

57 
39 

54 
39 

58 
36 

60 
26 

6  3 
31 

59 
25 

66 
26 

70 
29 

7 1 
29 

74 
32 

74 
34 

77 
34 

79 
35 

79 
38 

79 
39 

78 
39 

85 

33 

67.6 
33. 1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

66 
34 

61 
41 

50 
2» 

55 
36 

65 
26 

73 
30 

78 
31 

79 
34 

85 
35 

64 
37 

80 
35 

79 
37 

72 
36 

73 
40 

58 
32 

56 
36 

70 
32 

53 

33 

61 
22 

66 
28 

75 
30 

79 
31 

80 
33 

78 
36 

79 
40 

82 
37 

83 

41 

8 1 
38 

64 
37 

86 
44 

72.5 
34.4 

Taylor  park 

MAX 
MIN 

65 
32 

50 
34 

49 

30 

46 
32 

55 
25 

64 
28 

69 

30 

74 
32 

76 
34 

75 

36 

70 
37 

71 
32 

68 
40 

63 
40 

57 
38 

53 
30 

63 
29 

59 
40 

54 
25 

65 
28 

65 
29 

69 
31 

73 
32 

71 
33 

75 
35 

76 
37 

76 
40 

75 
40 

75 
39 

79 
37 

65.9 
33.5 

TELLURIDE 

MAX 
MIN 

60 
40 

52 
39 

51 
32 

51 
32 

63 
26 

69 
29 

71 
32 

76 
36 

77 
36 

77 
38 

75 
38 

76 
33 

73 
46 

58 

40 

57 
38 

62 
30 

66 

32 

61 
31 

63 

22 

70 
24 

75 
29 

77 
32 

76 
37 

77 
35 

8  1 
37 

84 

39 

8^ 

41 

82 
42 

62 
42 

B3 
38 

70.4 
34.9 

URAVAN 

MAX 

Mm 

84 
55 

73 
49 

65 
43 

67 
44 

78 
39 

84 
45 

90 
46 

93 
50 

94 
74 

100 
53 

95 
50 

91 
67 

70 
52 

72 
47 

77 
42 

62 
43 

64 
49 

76 
39 

84 
41 

69 
46 

93 
48 

94 
53 

95 
51 

94 
53 

97 

52 

100 
53 

97 
56 

98 
58 

99 
55 

99 
57 

87.2 
50.3 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

61 
41 

55 
39 

56 
31 

57 
34 

65 
29 

71 
33 

75 
36 

81 
39 

81 
43 

80 
42 

77 
39 

79 
39 

67 
48 

57 
43 

61 
37 

64 
34 

68 
31 

69 
35 

65 
27 

70 
30 

75 
36 

77 
38 

78 
41 

80 

38 

62 
42 

87 
46 

84 
44 

83 
46 

83 
45 

63 
44 

72.4 
38.3 

YAMP  A 

MAX 
MIN 

75 
35 

58 

37 

28 

49 
32 

29 

36 

75 
36 

77 
36 

85 

43 

45 

79 
39 

39 

45 

41 

33 

32 

35 

23 

59 
21 

29 

3  3 

38 

41 

44 

44 

46 

-6 

43 

78 
43 

85 
42 

70.6 
37.2 

YELLOW  JACKET  2  « 
*          •  • 

MAX 
MIN 

66 
44 

43 

59 
40 

38 

35 

74 
42 

85 
49 

85 

5:-' 

5  0 

56 

53 

52 

50 

74 
48 

46 

31 

44 

50 

69 
36 

77 
42 

46 

48 

56 

56 

54 

55 

55 

60 

57 

88 

54 

77.4 
48.1 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  4  E 

MAX 
MIN 

77 
50 

79 
46 

73 
38 

74 
37 

40 

72 
45 

84 

52 

91 
53 

84 
56 

94 
57 

95 
53 

82 
54 

77 
58 

8 1 
58 

63 

51 

46 

75 
47 

B  5 
46 

69 
45 

72 
42 

76 
49 

8 1 
46 

87 
55 

95 
55 

95 
59 

95 
59 

90 
55 

92 
59 

88 
56 

86 

60 

62.3 
51.0 

AKRON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
51 

70 
48 

72 
40 

62 
44 

40 

8 1 
49 

68 
52 

83 
56 

93 
59 

95 
61 

8 1 
57 

7  5 
54 

58 

8  1 
58 

79 
52 

46 

51 

68 
49 

70 
43 

75 
47 

79 
50 

8  5 
55 

91 
59 

9  3 
58 

93 
60 

87 
61 

90 
53 

87 
55 

86 
58 

86 
60 

81.3 
52.9 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

77 
41 

80 
31 

77 
47 

76 
48 

63 
44 

74 
43 

84 

45 

91 

52 

64 
54 

92 
56 

92 
62 

90 
58 

80 
56 

82 
60 

84 
54 

68 
47 

8  4 

52 

97 
4« 

76 
50 

75 
44 

79 
44 

85 
46 

9  1 
50 

97 

51 

99 
65 

97 
57 

9  5 
57 

91 
58 

87 
58 

89 
59 

64.9 
51.3 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

75 
50 

48 

74 
47 

73 
45 

52 

51 

89 
58 

82 
59 

93 
56 

92 
59 

87 
54 

59 

59 

85 
53 

86 
47 

54 

87 
49 

48 

72 
46 

76 
46 

8  0 
56 

59 

95 
62 

62 

62 

9  1 
59 

8  6 
58 

59 

67 

57 

92 
58 

84.4 
54.4 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

78 
35 

77 
47 

76 
48 

67 
46 

42 

82 
46 

69 

50 

86 
40 

94 
53 

56 

90 
58 

77 
58 

59 

86 

57 

86 

50 

49 

90 
50 

Is 

73 
47 

79 
40 

8  3 
49 

88 

46 

93 
55 

97 
56 

96 
60 

94 
59 

90 
57 

67 
58 

88 
59 

96 
67 

65.0 
52.2 

FLAGLER  2  Nw 

MAX 
MIN 

75 
50 

76 
44 

75 
44 

74 
44 

38 

6 1 

40 

89 
43 

87 
51 

95 
.  0 

94 
49 

90 
59 

56 

6 1 
56 

86 
59 

86 
49 

44 

88 
44 

76 
46 

71 
40 

72 
45 

8  2 
46 

86 

46 

92 
46 

95 
5  2 

93 
56 

90 
52 

90 
5  • 

86 
57 

90 
66 

94 
62 

83.9 
49. 1 

MOLYOKE 

MAX 
MIN 

B3 
52 

81 
45 

80 
46 

67 
46 

73 
46 

87 
45 

94 
49 

90 
57 

100 
56 

101 
57 

89 
59 

80 
56 

62 

60 

67 
59 

86 

55 

79 
49 

89 
51 

86 
49 

72 
43 

77 
48 

82 

46 

91 
47 

101 
50 

102 
58 

98 
62 

92 
55 

93 
62 

91 
57 

92 
59 

85 

60 

87.0 
52.8 

STRATTON  3  NE 

MAX 

MIN 

77 
54 

77 
SI 

73 
48 

72 
48 

71 
43 

83 
45 

90 
54 

6  ) 
55 

93 
63 

95 
69 

92 
58 

78 
57 

87 
59 

91 
60 

87 
46 

78 
47 

88 
49 

8  5 

51 

73 
48 

89 
45 

8  3 
5^ 

69 

60 

95 
68 

96 
60 

97 
61 

94 
60 

91 
58 

69 
59 

90 
38 

96 
58 

86.  1 
55.0 

WRAY 

MAX 

MIN 

82 
56 

79 
51 

77 
45 

77 
48 

72 
43 

86 
43 

93 

53 

92 
59 

96 
53 

97 
59 

93 
61 

88 

59 

79 

60 

85 
61 

88 

55 

86 
49 

86 
45 

87 
53 

72 
45 

78 
45 

78 
44 

91 
48 

98 
50 

1  JO 
56 

97 
62 

95 
58 

91 
63 

89 
60 

67 
56 

92 
61 

87.2 
53.4 

YUHA 

MAX 
MIN 

S««  fUJ«r«BC«  NoUa  Following  Station  IntUx 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

'age 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*         *  * 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  0* 

ALLENSPARK 

MAX 
MIN 

65 
36 

54 

42 

57 
34 

46 
30 

60 
31 

69 
42 

72 
45 

65 
43 

79 

78 
50 

74 
44 

71 
42 

69 
36 

58 
38 

61 
39 

57 
34 

66 
33 

64 

29 

56 
32 

66 
30 

65 
32 

72 
36 

75 
45 

74 
42 

79 
52 

77 
50 

75 
42 

74 
43 

78 
44 

80 

66.0 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
M1N 

69 
34 

56 
36 

53 
30 

54 
32 

57 
23 

66 
26 

71 
28 

78 
36 

80 
35 

78 
36 

77 
38 

75 
35 

68 
43 

64 

45 

61 
44 

59 
31 

66 
25 

63 
38 

69 
25 

66 

23 

69 
29 

74 
29 

77 
31 

74 
33 

77 
34 

81 
37 

82 
36 

79 
40 

80 
35 

82 
3  7 

70.2 
33.5 

BAILEY 

MAX 
MIN 

75 
38 

64 
31 

65 
26 

64 
33 

65 
26 

77 
33 

78 
36 

79 
36 

65 
39 

63 

4? 

78 
44 

75 
45 

75 
41 

77 
46 

72 
42 

66 
34 

78 
29 

74 

39 

64 
35 

68 

28 

74 
30 

80 
34 

63 
40 

87 
41 

86 
38 

89 

41 

85 
42 

80 

44 

92 
43 

92 
4 1 

77.0 
37.2 

BOULDER 

MAX 
MIN 

7  8 
47 

77 
46 

72 
49 

60 
40 

74 
44 

82 
52 

87 
59 

88 
57 

92 

92 
63 

87 
58 

78 
56 

80 
52 

77 
55 

77 
58 

77 
50 

84 
47 

65 
47 

72 
41 

74 
43 

81 
47 

86 
49 

90 
58 

90 
59 

94 
64 

93 
62 

89 
58 

87 
57 

90 
54 

92 

62.8 

BRIGGSOALE 

MAX 
MIN 

62 
37 

72 
38 

73 
37 

64 

43 

75 
30 

65 
38 

89 
41 

87 
53 

95 
57 

96 
50 

83 

55 

78 
51 

85 
55 

79 
54 

77 

53 

74 
44 

85 
41 

78 
42 

72 
44 

75 
39 

82 
38 

66 

42 

93 
44 

93 
47 

94 
60 

88 

62 

91 
50 

88 
48 

89 
52 

90 

83.3 

BYERS  5  NE 

MAX 

78 
46 

73 
42 

75 
38 

62 
42 

73 
35 

83 
41 

68 
51 

85 
50 

94 

97 
51 

84 
53 

60 
51 

83 
56 

83 

56 

61 
48 

76 
40 

86 

40 

63 
39 

71 
36 

76 
38 

80 
44 

67 
44 

92 
48 

95 
53 

95 
52 

90 
55 

94 
51 

89 
54 

68 
53 

93 

83.8 
47.2 

CABIN  CREEK 

MAX 

61 
37 

49 
39 

49 
32 

46 
27 

50 
29 

59 
33 

62 
37 

70 

74 

72 
47 

69 
45 

65 

40 

67 
47 

56 
42 

56 
40 

54 

33 

63 
37 

61 
33 

46 
26 

57 
34 

59 
36 

65 
38 

68 

41 

68 

46 

71 
50 

70 
50 

72 
46 

70 
44 

70 
46 

77 

62.7 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

76 
32 

72 
39 

69 
35 

71 
38 

65 
30 

72 
37 

76 
40 

63 
45 

64 

51 

89 
49 

89 
48 

79 
49 

76 
54 

81 

52 

76 
52 

79 
41 

73 
42 

84 
39 

75 
30 

70 
36 

74 

42 

78 
42 

83 
46 

88 
47 

88 
47 

91 
49 

87 

51 

89 
52 

88 

50 

88 

79.8 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

76 
34 

67 
34 

64 
31 

62 
34 

67 
26 

74 
30 

80 
33 

65 
40 

87 
42 

67 

42 

61 
44 

79 
45 

7o 
46 

73 
46 

72 
46 

70 
36 

77 
33 

78 
43 

67 
26 

74 
30 

76 
35 

80 
36 

80 
37 

87 
39 

87 
40 

86 

44 

64 

45 

83 
45 

87 
42 

90 

77.9 
38,3 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

79 
44 

78 
42 

73 
40 

75 
44 

60 
34 

72 
42 

80 

45 

85 
50 

64 
5 1 

95 

53 

93 

51 

81 
51 

81 
54 

81 
56 

77 
48 

79 
42 

73 
44 

85 
39 

75 
34 

72 
37 

75 
42 

80 
44 

66 
49 

90 
52 

91 
54 

93 
53 

90 
51 

92 
57 

91 

50 

92 
54 

81.9 
46.9 

DENVER  HSO  AP 

MAX 
MIN 

77 
47 

73 
47 

73 
44 

63 
44 

73 
41 

ei 

45 

87 

53 

87 
56 

93 
55 

95 
60 

81 

57 

81 
57 

65 

62 

81 

54 

82 
48 

78 
47 

87 
47 

77 
43 

74 
40 

77 
39 

82 
46 

87 
51 

91 
58 

91 
57 

95 

56 

91 
54 

93 
56 

86 
58 

92 
55 

94 
61 

83.6 
51.4 

DENVER  CITY 

MAX 
MIN 

79 
55 

78 
53 

70 
51 

74 
42 

64 
43 

74 
54 

80 
58 

68 

61 

85 
64 

92 
67 

94 
64 

80 
60 

80 
62 

85 
62 

79 
58 

84 
63 

73 
52 

86 
54 

86 
51 

75 
52 

75 
60 

87 
62 

94 
63 

92 
67 

92 
64 

98 
65 

91 
63 

91 
65 

86 
61 

94 
62 

83.5 
5  8.6 

ELBERT 

MAX 
MIN 

76 
40 

70 
35 

66 
30 

53 
36 

64 
30 

73 
37 

61 
39 

82 
44 

65 

52 

90 
47 

80 
51 

78 
45 

75 
55 

78 
53 

77 
43 

72 
37 

78 
35 

73 
23 

66 
22 

71 
32 

76 
37 

62 
39 

86 
45 

88 
45 

89 

45 

84 
27 

64 
50 

82 
51 

84 
47 

88 
55 

77.7 
40 . 9 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

72 
34 

67 
48 

58 
35 

52 
35 

63 
36 

71 
45 

76 
36 

77 
53 

83 
40 

81 
43 

76 
44 

72 

50 

75 
41 

67 

45 

63 
47 

63 
38 

71 
34 

70 
37 

59 
38 

68 
33 

69 
35 

74 
32 

80 
36 

80 
38 

82 
54 

82 
45 

82 
44 

79 
44 

84 

42 

85 

72.7 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

70 
36 

63 
34 

66 
34 

51 
28 

66 
33 

80 
35 

80 
4  1 

85 
44 

85 
45 

74 
44 

73 
42 

75 
45 

72 
40 

71 
37 

69 
36 

76 
38 

70 
35 

67 
32 

69 
34 

74 
35 

60 
38 

85 

40 

84 
44 

89 
44 

84 
43 

86 
46 

81 
44 

87 
47 

89 

76.0 
39 .  3 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

80 
44 

71 
53 

69 
45 

65 
47 

75 
39 

83 
44 

89 

46 

86 
57 

91 
51 

96 
54 

81 
58 

76 
54 

82 
54 

76 
56 

76 
57 

73 
47 

83 
44 

74 
48 

73 
45 

78 
44 

80 

47 

87 

50 

90 
51 

87 
55 

93 
61 

89 
69 

86 
56 

84 
59 

67 
55 

90 

60 

81.8 
51.7 

FORT  LUPTON  I  N 

MAX 
MIN 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

82 
50 

82 
54 

71 
46 

72 
45 

65 
40 

75 
43 

85 
48 

90 
54 

87 
61 

97 
62 

99 
62 

84 
58 

83 

60 

87 
61 

84 

54 

S3 
51 

82 
48 

88 
51 

69 
43 

75 
46 

79 
48 

84 

50 

94 
56 

96 
60 

98 
62 

98 
58 

91 
60 

94 
63 

92 
58 

90 
60 

85.2 
53.7 

GRANT 

MAX 
MIN 

71 
35 

59 

37 

59 
30 

50 
32 

60 
26 

68 

30 

74 
33 

79 
42 

61 
41 

81 
42 

78 
43 

74 
38 

74 
45 

68 
47 

65 

32 

62 

32 

70 
27 

60 
35 

60 
26 

67 
35 

69 
31 

77 
34 

78 
35 

76 
36 

80 
38 

81 
43 

BO 
40 

78 

42 

80 
35 

64 
39 

71.4 
35.6 

GREELEY  UNC 

MAX 
MIN 

78 
44 

76 
52 

74 
49 

68 

43 

77 
43 

65 
47 

92 
52 

89 

57 

95 
55 

98 
59 

69 
59 

73 
52 

65 
56 

85 
59 

76 
57 

76 
50 

87 
48 

85 
50 

72 
43 

77 
45 

80 
49 

88 

51 

95 
54 

94 
59 

95 
66 

94 

70 

94 
60 

89 
60 

88 
56 

91 
63 

84.9 
53.6 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

58 

68 
39 

61 
32 

51 
31 

61 
30 

70 
37 

75 
39 

76 
49 

82 
45 

84 
46 

72 
47 

72 
45 

73 
42 

68 
44 

66 
43 

62 
38 

73 
33 

69 
40 

63 
35 

69 
35 

70 
34 

77 
38 

80 
41 

80 
45 

83 
52 

81 
47 

77 
45 

78 
46 

82 
44 

85 
50 

'2.4 
41.2 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

61 
31 

54 
34 

41 
28 

43 
26 

38 
20 

46 
26 

57 
31 

61 
34 

67 
36 

71 
39 

69 
37 

67 
34 

65 
35 

66 
39 

49 
31 

51 
27 

49 
33 

57 
21 

43 
20 

47 
27 

57 
30 

61 
31 

64 
36 

67 
37 

64 
42 

67 
43 

66 
39 

71 
39 

69 

40 

70 
4  1 

58.7 
33.0 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

83 
54 

74 
51 

75 
46 

72 
48 

75 
43 

89 
47 

94 
51 

87 
57 

101 
62 

98 
62 

84 
61 

72 
58 

81 
61 

87 

62 

87 
56 

82 
57 

88 
46 

86 

50 

88 
45 

78 
48 

64 
44 

91 
47 

98 
52 

101 
56 

60 

96 
66 

92 
60 

90 
59 

96 
59 

95 
63 

87.4 
54.4 

KASSLER 

MAX 
MIN 

74 
50 

68 
42 

74 
46 

59 
40 

75 
41 

82 
52 

86 
54 

88 
59 

93 
57 

93 
61 

80 
61 

eo 

51 

82 
56 

80 
57 

60 
51 

73 
42 

87 
52 

75 
41 

72 
37 

76 
42 

79 
49 

87 
54 

90 
63 

92 
65 

92 
62 

89 
57 

69 
60 

65 
59 

92 
59 

95 
57 

82.2 
52.6 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 
MIN 

80 
36 

72 
51 

73 
40 

64 

42 

72 
29 

83 
36 

89 
42 

63 

55 

95 
45 

91 
51 

63 
55 

75 
51 

83 
53 

79 
54 

78 
51 

75 
43 

84 

50 

65 

50 

70 
45 

75 
41 

60 
40 

89 
41 

94 
45 

95 

51 

94 

57 

68 
57 

91 
49 

66 
54 

67 
55 

86 
59 

82.1 
47.7 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 
MIN 

70 
38 

56 
36 

57 
29 

54 
32 

56 
29 

66 
33 

71 
36 

75 
39 

78 
40 

78 
42 

76 
43 

72 
41 

67 
46 

66 
45 

65 
44 

60 
34 

71 
31 

71 
39 

60 
28 

67 
30 

69 
34 

73 
35 

75 
37 

77 
39 

79 
39 

81 
43 

80 
45 

77 
45 

80 
41 

83 

42 

70.3 
37.  6 

LAKEWOQD 

MAX 
MIN 

78 
43 

74 
46 

69 
43 

70 
40 

60 
39 

72 
48 

79 
56 

65 

59 

84 

5  8 

90 
68 

90 
60 

78 
55 

78 
41 

61 
56 

60 
58 

78 
52 

74 
47 

64 

45 

73 

72 
42 

74 
49 

79 
53 

62 
62 

89 
64 

68 
59 

94 
62 

68 
63 

89 
58 

84 
55 

91 
57 

60.2 
53.0 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

81 
46 

79 
36 

73 
48 

75 
46 

62 
40 

75 
44 

64 

50 

90 
52 

89 

50 

96 
53 

99 
57 

82 
55 

80 
52 

85 
58 

81 
55 

80 
48 

80 
43 

86 
46 

71 
40 

76 
43 

78 
47 

63 
48 

ea 

50 

95 
53 

94 

61 

96 
57 

92 
57 

92 
59 

88 

52 

93 
62 

84.2 
50.  3 

NEDERL4N0  2  NNE 

MAX 
MIN 

66 
34 

66 

44 

51 
32 

58 
30 

47 
26 

58 
38 

68 
40 

73 
48 

77 
41 

79 
44 

81 
39 

72 
39 

69 
37 

69 
41 

61 
39 

63 
38 

63 
29 

69 
36 

54 
33 

64 
29 

65 
35 

70 
39 

77 
39 

74 
49 

78 
42 

79 
41 

76 
41 

73 
43 

81 

43 

68.3 
38.2 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

81 
44 

76 
42 

75 
38 

65 
42 

74 
35 

85 
41 

88 

44 

85 
53 

97 
54 

93 
50 

82 
55 

79 
54 

83 
57 

83 

57 

78 
50 

77 
46 

84 
42 

79 
44 

70 
50 

75 
40 

80 
43 

87 
44 

94 
48 

94 
54 

94 
58 

88 
60 

90 
52 

88 
57 

69 

52 

89 
59 

83.4 
48.8 

PARKER  7  E 

MAX 
MIN 

70 
40 

68 
39 

70 
39 

62 
37 

69 
35 

78 
39 

83 

45 

82 
50 

87 
57 

91 
58 

64 
51 

77 
49 

78 
51 

80 
53 

63 
43 

75 
37 

83 
41 

60 
35 

71 
31 

80 
35 

79 
41 

85 

42 

90 
54 

90 

52 

92 
52 

90 
49 

90 
49 

86 
55 

90 
50 

92 
54 

81.2 
45.4 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

68 

34 

53 
38 

55 
29 

50 
35 

69 

31 

70 
43 

75 
45 

61 
52 

8 : 

42 

82 
47 

76 
42 

79 
44 

71 
39 

60 
42 

61 
33 

59 
39 

69 
35 

66 

26 

61 
34 

67 
37 

70 
36 

78 
34 

80 
42 

75 
42 

82 
48 

84 

52 

80 

42 

78 

43 

83 
41 

80 
45 

71.4 
39.7 

SEDGWICK  5  S 

MAX 
MIN 

84 
41 

75 
45 

69 
49 

66 
45 

71 
44 

84 
48 

90 
49 

67 

98 

94 
50 

86 
58 

75 
54 

76 
58 

84 
59 

80 
56 

75 
53 

66 
49 

64 
43 

74 
47 

74 
47 

80 
45 

87 
49 

97 
58 

96 
56 

91 
61 

90 
55 

90 

62 

88 
59 

89 
58 

89 

83.6 

SPICER 

MAX 

Mm 

64 
33 

52 
37 

52 
28 

48 

32 

57 
27 

63 
34 

69 

36 

74 
39 

79 
41 

77 
43 

75 
39 

73 
36 

73 
37 

56 
44 

57 
36 

52 
32 

63 
42 

48 
24 

55 
20 

61 
31 

66 
31 

72 
34 

74 
41 

72 
45 

74 
57 

75 
39 

76 

77 
42 

77 
44 

60 
44 

66.4 
36.8 

STERLING 

MAX 
MIN 

80 
51 

81 
55 

75 
43 

79 
47 

66 
42 

73 
45 

85 
50 

93 
59 

67 
58 

99 
56 

96 
60 

83 
57 

76 
61 

82 
63 

85 
55 

62 
49 

77 
50 

87 
46 

66 
47 

72 
46 

76 
46 

81 
49 

88 

52 

97 
55 

96 
59 

93 
58 

90 
62 

93 
59 

90 
58 

68 
63 

84.2 
53.3 

WALOEN 

MAX 
MIN 

WATERDALE 

MAX 
MIN 

;* 

44 

77 
50 

72 
39 

70 
45 

62 
39 

75 
43 

83 
55 

67 
52 

86 
50 

92 
58 

95 
60 

80 
52 

75 
50 

81 
52 

76 
56 

79 
49 

73 
44 

85 
46 

66 
39 

72 
41 

75 
45 

60 
48 

86 

52 

90 
56 

93 
56 

94 
60 

89 
54 

86 
56 

83 
33 

66 
56 

80.8 
50.1 

S*«  ReieroncB  Notes.  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
JUNE 


Day  ol  Month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19  |  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  D5 

ALAMOSA  MSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  SSw 
DEL  N04TE 

GREAT  SANQ  OUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 


MI  I 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


61  63 
38  31 


67  62 
37  37 


65  61 
40  38 


71  60 
35  36 


59  54 
33  30 


68  66  69 
44     41  32 


74     64  62 


65  73 
2?  35 


65  73 
32  38 


65  73 
29  37 


65  75 
30  36 


63  76 
29  39 


62  67 
21  23 


65  73 
27  32 


69  77 
29  36 


67  75 
30  38 


44  52 
20  29 


78  82  83 
40     42  45 


40     46  44 


77  81  83 
42     47  50 


70  72  78 
26     28  31 


79  82  82 
40     46  42 


80  82  80 
47     50  44 


82  80  77 
51     46  45 


85     83  80 


73  70 
46  45 


76  67  70 
43     42  43 


68  60 
39  35 


71  67  67 
46     43  45 


66  59  45 
38     33  33 


75  7» 
35  45 


74  73 
37  34 


73  7* 
33  50 


70  72 
35  42 


74  73 
34  45 


74  73 
36  49 


75  66 
33  37 


66  74 
32  33 


67  75  77 
33     45  37 


70     70  85 


69 
19 


81  83 
43  43 


79     81  83 

43     41  43 


80  82  64 
42     44  44 


85  88 

45  49 


84  89 
48  53 


80  85 
45  50 


64  89 

49  52 


79  82 
30  32 


90 
50 


83     86  88 


86     86  88 


84  87 
45  49 


84  87  90 
49     49  47 


S»«  Riforonco  Noi«i  Following  Suiion  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
JUNE  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h. 


5  S 

CD  Q. 


S.  E 


c  E 


i—  tn 


m-  E 

0_ 

V) 

<D  0) 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Standard  of  Time 
MOUNTAIN 


05     11     17  23 


Number  of  days  with 
precipitation 


§1? 

(N  D 


ALAMOSA  WSO  AP 
COLORADO  SPRING  WSO  AP 
DENVER  WSFO  AP 
GRAND  JUNCTION  WSO  AP 
PUEBLO  WSO  AP 


10 
21 
14 
11 


1.5 
2.6 
2.6 
0.3 


10.0 
10.5 
9.8 
9.5 


30+  + 
35 
47 
36 


25 
NW 
NW 
NE 


76 
53 
59 
50 
70 


30 
28 
2B 
30 
28 


25 
27 
25 
23 
23 


58 

46 
37 
48 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 

JUNE  1973 


■5 

HI 

Day  of  month 

• 

Station 

o. 

« 
Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  E5E 

i 

5?> 

71 

71 

6< 

61 

7! 

ec 

e; 

8! 

81 

81 

8! 

81 

81 

6S 

71 

7! 

7! 

7f 

76 

81 

B< 

at 

Si 

87 

88 

BS 

91 

at 

9t 

9C 

B0. 9 

5Pf 

7C 

6< 

6; 

6j 

7< 

7! 

71 

8( 

8i 

81 

81 

81 

7S 

6S 

6( 

7! 

7! 

71 

7» 

77 

6( 

82 

81 

82 

8« 

8! 

86 

81 

8! 

86 

77.4 

6S 

6! 

6i 

6; 

61 

6' 

71 

7: 

7( 

7! 

7t 

7! 

7< 

6S 

67 

71 

71 

71 

6? 

71 

73 

76 

76 

77 

7f 

78 

80 

77 

7a 

81 

72.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
JUNE  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  w 
precipitation 

th 

ishine 

unset 

1.2 

c 

• 

0) 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
MOUNTAIN 

CK 

.50-. 99 

o- 

L. 
0 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Fasfe: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

q 
q 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

ALAMU3A   WbU  Ar 

m 

76 

30 

25 

58 

1 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

• 

3.4 

COLORADO  SPRING  WSO  AP 

10 

1.5 

10.0 

30  +  + 

25 

18 

53 

28 

27 

45 

8 

3 

2 

0 

0 

0 

13 

3.9 

DENVER  WSFO  AP 

21 

2.6 

10.5 

35 

NW 

18 

59 

28 

25 

46 

6 

5 

0 

0 

0 

0 

11 

78 

4.3 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

U 

2.6 

9.8 

47 

NW 

28 

50 

30 

23 

37 

2 

3 

3 

0 

0 

0 

8 

79 

4.0 

PUEBLO  WSO  AP 

11 

0.3 

9.5 

36 

NE 

18 

70 

28 

23 

48 

8 

2 

1 

0 

0 

0 

11 

91 

3.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  12  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


C0L0R40P 

JUNE  1973 


■a 

Day  of  month 

0) 

Station 

& 
a 

(  IN] 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  6SE 

5Pf 

7! 

71 

6< 

6< 

7! 

e< 

a: 

8! 

81 

87 

8! 

8< 

81 

61 

71 

71 

71 

7! 

78 

81 

8A 

86 

85 

87 

88 

81 

91 

86 

9t 

9C 

80.9 

< 

5P^ 

7( 

61 

6; 

6; 

7< 

7i 

7-; 

8( 

8i 

8< 

81 

81 

75 

61 

6! 

7! 

7! 

7! 

7< 

77 

8C 

82 

81 

62 

84 

8! 

86 

81 

8! 

86 

77.4 

5Pf 

6< 

6! 

6i 

6: 

6" 

71 

7; 

76 

7! 

7( 

76 

7t 

61 

67 

7C 

71 

71 

69 

71 

73 

76 

76 

77 

78 

7i 

80 

77 

78 

81 

72.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  13  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
JUNE  1973 


Day 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°< 

*      *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

PUEBLO  WSO  AP 

EVAP 

.37 

.33 

.41 

.  16 

.27 

.33 

.36 

.40 

.42 

.44 

.45 

.36 

.39 

.46 

.44 

.52 

.42 

.51 

.49 

.38 

.42 

.39 

.44 

.45 

.58 

.53 

.56 

.63 

.26 

.50 

12.67 

HINO 

56 

70 

76 

86 

92 

35 

33 

37 

59 

58 

65 

76 

52 

77 

66 

81 

47 

85 

141 

50 

53 

57 

40 

44 

70 

47 

76 

96 

75 

99 

1999 

7( 

9C 

92 

9 1 

8  8 

9  1 

9C 

66 

86 

89 

80 

63 

87 

87 

91 

92 

93 

93 

92 

92 

92 

9( 

MIN 

42 

51 

50 

49 

45 

45 

52 

55 

58 

36 

59 

59 

59 

60 

57 

51 

51 

51 

46 

47 

52 

52 

54 

34 

55 

55 

62 

63 

62 

6  1 

53i8 

PUEBLO  6  SSw 

EVAP 

.27 

.38 

.34 

.30 

.11 

.39 

.41 

.42 

.32 

.39 

.48 

.44 

.38 

.36 

.53 

.42 

.55 

.39 

.38 

.34 

.35 

.33 

.42 

.48 

.6C 

.53 

.52 

.59 

.27 

.46 

12.17 

WIND 

74 

116 

10B 

108 

131 

84 

38 

86 

100 

85 

102 

114 

64 

98 

116 

170 

146 

305 

10 

24 

19 

10 

64 

64 

96 

79 

63 

71 

56 

2685 

8C 

72 

5  9 

5C 

6G 

67 

87 

89 

87 

84 

86 

64 

87 

80 

82 

62 

61 

82 

82 

84 

87 

89 

99 

69 

6( 

91 

8  7 

82.2 

MIN 

57 

46 

46 

46 

47 

50 

51 

52 

50 

53 

53 

44 

59 

46 

51 

46 

48 

44 

45 

44 

43 

50 

49 

32 

53 

52 

53 

59 

59 

5  1 

49.5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

F  ilP 

.35 

.31 

.24 

.26 

.22 

.42 

.29 

.33 

.51 

.57 

.47 

.39 

.26 

.45 

.62 

.45 

.47 

.45 

.43 

.39 

.42 

.36 

.50 

.59 

.45 

.59 

.55 

.35 

.36 

.  3  9 

12.48 

WIND 

196 

66 

52 

115 

67 

52 

29 

61 

86 

196 

126 

98 

82,  144 

128 

84 

102 

117 

143 

48 

68 

35 

57 

129 

56 

88 

80 

129 

68 

94 

2620 

MAX 

79 

84 

65 

B3 

81 

85 

89 

89 

88 

85 

86 

90 

85 

83 

65 

86 

84 

80 

82 

85 

90 

92 

90 

85 

92 

91 

91 

90 

95 

86.9 

MIN 

54 

49 

54 

53 

46 

50 

54 

56 

56 

54 

55 

59 

62 

61 

53 

5 1 

52 

4  9 

45 

50 

52 

55 

56 

55 

55 

60 

61 

63 

61 

64 

54.9 

SUGAR  LOAF   RSVR   1  ESE 

EVAP 

.24 

* 

* 

.25 

• 

.24 

.15 

.23 

.26 

.28 

.23 

.26 

.20 

.16 

.12 

* 

• 

.70 

.23 

.  16 

.25 

.21 

* 

.66 

.25 

.26 

.28 

.14 

~ 

6.00B 

W  INC 

40 

* 

* 

124 

32 

47 

38 

43 

38 

48 

36 

42 

32 

52 

49 

* 

• 

209 

69 

45 

46 

39 

* 

« 

109 

39 

45 

36 

28 

13318 

"AX 

74 

62 

58 

64 

72 

75 

80 

60 

77 

77 

77 

72 

61 

- 

■ 

71 

68 

67 

71 

77 

- 

78 

61 

80 

61 

72 

72.8 

MIN 

36 

- 

- 

37 

34 

33 

36 

38 

40 

42 

42 

39 

39 

45 

40 

37 

33 

33 

36 

36 

- 

36 

41 

41 

46 

42 

38.4 

*       •  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.18 

.06 

.16 

.15 

.12 

.29 

.  30 

.29 

.41 

.43 

.37 

.31 

.29 

.25 

.  15 

.21 

.  38 

.50 

.31 

.27 

.43 

.21 

.36 

.40 

.39 

.34 

.47 

.32 

.35 

.47 

9.19 

WIND 

64 

51 

34 

61 

32 

35 

34 

33 

32 

56 

29 

17 

21 

65 

106 

SO 

70 

102 

52 

28 

21 

25 

32 

53 

41 

22 

27 

34 

75 

al 

1370 

9C 

6E 

73 

70 

87 

8  8 

93 

9 1 

91 

90 

63 

70 

64 

78 

77 

79 

87 

91 

9* 

91 

88 

91 

94 

94 

92 

63.2 

MIN 

50 

50 

48 

46 

42 

80 

32 

53 

55 

55 

57 

55 

54 

54 

47 

43 

45 

44 

39 

41 

48 

48 

52 

54 

54 

58 

58 

60 

57 

56 

51.8 

GRAND  LAKE  6  SSH 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

.26 

.26 

.30 

.31 

.36 

.23 

.24 

.24 

.05 

.19 

.  33 

.  1  8 

.39 

.  1  8 

.19 

.24 

.22 

.29 

.26 

- 

.34 

.23 

.27 

.26 

.31 

7.666 

WIND 

82 

130 

148 

108 

89 

90 

94 

90 

70 

87 

63 

77 

121 

86 

146 

145 

105 

235 

141 

99 

99 

92 

93 

9c 

90 

113 

63 

104 

117 

35 

3163 

73 

65 

56 

58 

64 

62 

54 

62 

66 

71 

71 

69 

67 

73 

7  3 

72 

72 

7  i 

67.4 

MIN 

35 

37 

40 

42 

44 

42 

44 

55 

43 

39 

35 

36 

35 

32 

32 

36 

36 

39 

41 

44 

44 

44 

35 

43 

48 

40.2 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.20 

.05 

.11 

.03 

.00 

.32 

.24 

.27 

.27 

.24 

.28 

.20 

.20 

.12 

.16 

.21 

.24 

.29 

.  1  6 

.25 

.20 

.35 

- 

.30 

.12 

.39 

.29 

.00 

.03 

.70 

6.438 

WIND 

26 

27 

35 

32 

7 

58 

36 

48 

34 

43 

46 

19 

37 

19 

40 

65 

39 

63 

42 

39 

• 

48 

22 

41 

27 

47 

36 

27 

28 

1083 

MAX 

56 

52 

65 

75 

77 

75 

76 

70 

72 

73 

70 

73 

78 

81 

78 

6" 

78 

92 

84 

80 

8C 

8C 

MIN 

45 

42 

39 

39 

36 

38 

40 

43 

44 

48 

47 

44 

46 

46 

42 

39 

38 

30 

36 

37 

38 

41 

41 

43 

48 

45 

46 

44 

45 

4  5 

42.0 

MEREDITH 

EVAP 

.18 

.08 

.06 

.15 

.12 

.27 

.33 

.30 

.37 

.36 

.26 

.32 

.25 

.12 

.15 

.  17 

.30 

.  39 

.24 

.24 

.33 

.28 

.33 

.33 

.21 

.34 

.36 

.32 

.30 

.37 

7.85 

WIND 

40 

37 

35 

43 

22 

42 

55 

44 

34 

35 

29 

31 

24 

39 

33 

31 

51 

97 

80 

42 

42 

30 

35 

37 

31 

39 

44 

34 

34 

32 

1202 

MAX 

7  j 

5G 

69 

78 

8 1 

84 

68 

71 

72 

73 

71 

74 

78 

81 

81 

81 

60 

g  ■ 

8] 

85 

82 

82 

75.8 

MIN 

58 

53 

46 

55 

55 

56 

62 

60 

62 

64 

64 

60 

51 

45 

56 

56 

44 

56 

47 

58 

61 

62 

63 

64 

62 

66 

63 

63 

57^ 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.18 

.08 

.13 

.29 

.12 

.21 

.27 

.30 

.33 

.32 

.37 

.32 

.28 

.13 

.14 

.21 

.31 

.31 

.30 

.25 

.30 

.34 

.28 

.33 

.34 

.25 

.38 

.34 

.30 

.  3f 

8.09  1 

WIND 

22 

20 

23 

34 

18 

13 

18 

19 

12 

22 

30 

22 

20 

11 

38 

27 

34 

32 

35 

20 

21 

15 

13 

20 

17 

16 

21 

22 

21 

33 

669  j 

MAX 

77 

68 

70 

71 

78 

85 

68 

90 

94 

92 

90 

90 

90 

79 

78 

77 

62 

79 

79 

84 

88 

91 

93 

93 

95 

92 

94 

93 

93 

9 1 

85.5 

MIN 

57 

52 

48 

45 

42 

49 

33 

55 

58 

SB 

55 

56 

59 

50 

46 

48 

50 

46 

47 

50 

53 

55 

56 

55 

58 

61 

61 

60 

58 

53.3 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.11 

.04 

.06 

.14 

.16 

.21 

.23 

.21 

.23 

.21 

.19 

.25 

.15 

.09 

.10 

.18 

.20 

.24 

.23 

.20 

.24 

.19 

.19 

.21 

.17 

.22 

.29 

.19 

.29 

•  24 

5  .  65 

WIND 

1 1 

9 

I  I 

15 

22 

J7 

g 

1 

4 

2 

18 

19 

17 

17 

13 

14 

5 

7 

{ 

2 

I 

10 

5 

15 

1  1 

333 

MAX 

77 

66 

62 

71 

80 

64 

88 

86 

92 

87 

86 

90 

65 

66 

70 

6 1 

64 

67 

63 

88 

91 

86 

86 

84 

84 

93 

90 

87 

63 

83.0 

MIN 

52 

48 

41 

45 

41 

46 

46 

51 

53 

53 

49 

48 

57 

52 

48 

45 

44 

47 

41 

42 

46 

49 

52 

51 

52 

54 

54 

55 

35 

52 

49.0 

*      *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E 

EVAP 

.33 

.36 

.17 

.28 

.16 

.43 

.43 

.57 

.43 

.66 

.36 

.29 

.43 

.39 

.38 

.56 

.47 

.52 

.41 

.38 

.41 

.41 

.51 

.47 

.47 

.48 

■  44 

.47 

.  4C 

V12  09 

WIND 

101 

127 

78 

105 

100 

132 

102 

157 

96 

153 

119 

1*7 

115 

172 

122 

122 

142 

222 

243 

140 

100 

76 

67 

104 

83 

106 

90 

113 

111 

127 

3676 

MAX 

81 

78 

72 

79 

67 

74 

85 

63 

85 

86 

92 

87 

84 

84 

80 

84 

79 

81 

66 

69 

77 

83 

86 

90 

88 

85 

86 

89 

68 

90 

82.0 

MIN 

49 

52 

44 

47 

43 

46 

50 

52 

57 

55 

58 

56 

58 

58 

55 

48 

45 

41 

40 

46 

50 

54 

55 

55 

57 

56 

59 

58 

58 

60 

52.1 

BONNY  LAKE 

EVAP 

.27 

.26 

.29 

.30 

.23 

.20 

.30 

.39 

.27 

.66 

.39 

.}7 

.21 

.23 

.70 

.20 

.25 

.33 

.40 

.37 

.27 

.23 

.42 

•  *3 

.43 

.40 

.59 

.61 

.34 

.97 

11.33 

30 

220 

50 

40 

120 

155 

20 

175 

105 

65 

30 

30 

20 

7C 

90 

165 

MAX 

80 

74 

78 

84 

64 

75 

65 

86 

87 

85 

86 

93 

86 

82 

81 

87 

82 

67 

79 

73 

63 

65 

90 

92 

89 

91 

69 

91 

67 

B4.1 

MIN 

54 

52 

49 

51 

45 

45 

46 

54 

54 

56 

55 

58 

58 

61 

54 

51 

50 

43 

43 

45 

45 

47 

57 

51 

55 

57 

57 

59 

60 

63 

5t.5 

•      •  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

FORT  COLLINS 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

.12 

.18 

.19 

.13 

.27 

.31 

.33 

.55 

.26 

.21 

.22 

.24 

.28 

.17 

.24 

.24 

.18 

.25 

.20 

.23 

-  1 

WIND 

44 

45 

52 

36 

45 

34 

30 

39 

39 

25 

47 

61 

27 

42 

63 

51 

62 

186 

59 

25 

30 

30 

29 

28 

37 

45 

21 

33 

31 

42 

1338 

MAX 

76 

74 

77 

72 

72 

71 

74 

69 

67 

75 

76 

79 

77 

75 

79 

77 

82 

81 

62 

81 

MIN 

59 

65 

66 

66 

65 

64 

64 

60 

58 

60 

63 

65 

67 

68 

67 

69 

69 

71 

70 

72 

LAKE  GEORGE  8  SH 

EVAP 

.07 

.27 

.20 

.46 

.27 

.29 

.30 

.33 

.26 

.27 

.12 

.30 

.20 

.38 

.35 

.32 

.45 

.33 

.24 

.27 

.24 

.26 

.27 

.25 

.30 

.27 

.24 

.23 

.33 

8.35B 

WIND 

72 

95 

69 

55 

64 

76 

72 

33 

64 

59 

60 

60 

47 

63 

138 

126 

62 

162 

137 

44 

56 

57 

51 

46 

42 

54 

42 

51 

32 

45 

2094 

MAX 

65 

60 

60 

60 

65 

75 

75 

77 

78 

76 

74 

75 

72 

66 

69 

68 

69 

68 

65 

74 

73 

79 

79 

79 

77 

79 

79 

78 

80 

63 

72.6 

MIN 

42 

37 

37 

33 

37 

38 

41 

46 

46 

46 

47 

46 

50 

49 

42 

38 

38 

39 

39 

37 

43 

41 

43 

45 

45 

47 

53 

52 

46 

51 

43.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  14  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


JUNE  1973 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

3 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •  ♦ 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

RUXTUN  PARK 

•  *  ♦ 

CDLCRADO  DSMNACE 
BASIN  02 

ASPEN 

BERTHQJO  PASS 
CEDAREDGE 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
FRASER 

•  *  * 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

50 

2.0 
52 

T 

2 

2.0 
51 

3.0 

3.0 

4.0 

53 

2.0 

2.0 
1 

3.0 

54 

T 

.5 
T 

50 

48 

46 

44 

41 

36 

33 

30 

27 

25 
.5 

T 

T 
T 

.5 

3.0 
24 

2.0 
T 

.5 

T 

21 

1.0 
1° 

T 
T 

T 
16 

T 
T 

13 

9 

6 

2 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Sutton 

•1 

J 

>» 

Max. 

Mm. 

■a 
.1 

■ 

Q 

Max.  Depth 
on  Ground 

O 

O 

1 

a  a 
•  *w 
>  j& 
<  S 

8.1 

»  a 
>  B 
<2 

Average 

5  0 

II 

Qk. 

Highest 

• 
a 

Lowest 

• 
Q 

Degree  ] 

8  ► 

5  i 

H 

Depart  ui 
From  Nc 

Greatest 

• 

a 

3 

| 

2 

s 

o 

*       «  » 

NOVEMBER  1972 

PAONIA 

44.9 

24.9 

34.9 

61 

4 

10 

28 

894 

a 

0 

2a 

1.28 

.51 

18 

7.0 

2 

18 

5 

1 

0 

*       *  + 

DECEMBER  1972 

CHERRY  CREEK  DAM 
DELTA  3  NW 
GATEWAY   1  SW 

39.8 
37 » 8 
38.  9M 

10.0 
11.0 
18.  3M 

24.9 
24.4 
28. 6M 

-  4.1 

55 
57 
55 

2 
3 

3  + 

•  24 

•  6 
■  5 

6 
31 
31 

1237 
1251 
1126 

0 
0 
0 

11 

7 

6 

30 
31 
30 

12 
1 
1 

1  .04 
.  60 
1.16 

.15 

.45 
.12 
.35 

5 
28 
29 

10.0 
9.2 
12.8 

7 
2 
6 

10 
18 
29 

3 
2 
i 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

*       *  * 

JANUARY  1973 

GLENWODD  SPRINGS   1  N 

31. 3M 

2.7 

17. OM 

-  7.8 

44 

19 

■  1 1 

3 

1476 

0 

IB 

31 

1* 

.16 

-  i  ,64 

.  16 

IS 

5 . 0 

1 

0 

0 

*       *  » 

FEBRUARY  1973 

LAMAR 

50.4 

23.0 

36.9 

2.0 

66 

26 

13 

9  + 

782 

0 

2 

28 

0 

T 

-  .45 

T 

16+ 

T 

0 

0 

0 

0 

*       «  » 

MARCH  1973 

LEAOVILLE 

3*.  6 

4.1 

19.4 

-  3.8 

45 

20  + 

'  8 

4 

1409 

0 

10 

31 

8 

1.27 

-  .44 

.30 

18 

23.1 

24 

19 

4 

0 

0 

»       «  » 

APRIL  1973 

FORT  COLLINS 

55.2 

29.6 

42.4 

-  4.0 

72 

28  + 

10 

8 

670 

0 

1 

20 

0 

2.70 

.64 

1.10 

25 

13.0 

7 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 

7  I  8   I  9      10  I  11  I  12     13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18     19  I  20  I  21     22  I  23  I  24     25  I  26  I  27     28  I  29  |  30  31 


JULY  1972 
ELECTRA  LAKE  //R 


T         T  T 


.09     .10  T 


SEPTEMBER  1972 
SQUAW  MOUNTAIN 


.38     ,78  .*1 


OCTOBER  1972 
PARSHALL   10  SSE 


NOVEMBER  1972 

El.EC TR A  LAKE 
P AON  1  A 

PARSHALL  10  SSE 
SQUAW  MOUNTAIN 


2.55 
1.2B 
1.21 
2. 33 


.05     T  T 


.23     ,57  .06 


PEC  EMBER  1972 

CHERRY  CREEK  DAM 
DELTA  3  NW 
CATEHAV    1  SM 
I  DAL  1  A  2  NNW 
PARSHALL   10  SSE 

TACOHA 


1.0* 
.60 
1.16 
l.*0 
1.53 

3.22 


.65 

.13 
.37 


.05     .03  .02 


.36 

.12  .10 
.20  .35 


JANUARY  1973 
CAMPO  7  S 

CLENMOOD  SPRINGS   1  N 
lntLIA  2  NNW 
SP»INCt!EL0 
SQUAW  MOUNTAIN 

TACOMA 


.02  .02  .01 
.*B  .07 


.02  .06 
.01  .02 


.2« 
.IB 


FEBRUARY  1973 


MARCH  1973 
LEADV! LLE 


T         .02  .02 


.05     .12  T 


T         T  .!7 


.01     .01     T  T 


APRIL  1973 
FORT  CULLINS 


S*«  ilfKlBM  dom«  lollow.nq  Suuon 
-  17  - 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19  I  20     21     22     23     24     2S     26     27     26     29     30  31 


NOVEMBER  1972 
PAONIA 

•  •  » 
DECEMBER  1972 

CHERRY  CREEK  DAM 
DELTA  3  NW 
GATEWAY   1  SH 

•  *  * 
JANUARY  1973 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 


MARCH 
LEADVILLE 


APRIL 
FORT  COLLINS 


MAX 
MW 


MAX 
MW 


MAX 
HIM 


m  n  /. 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MiN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


M  A  1 

Mm 


MAX 
MiN 


MAX 

Mm 


M  A  X 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


M  A  x 

Mm 


MAX 

Mm 


40  45  55 
19     30  25 


61  47  52 
27     36  34 


41     47  16 


50  47  49 
27     33  33 


16  17 
•10  -10 


49  49  37 
26     26  31 


6  13  30 
•  20  -20  -  B 


43  44 
26  25 


25     32  39 


50  51 
14  12 


51     55  55 


19  20 
10  -11 


45  48 

32  2* 


39  41 
12  5 


64  59  36 
29     28  25 


25  23 
2-3 


45     45  40 


42  40  37 
30     27  22 


22     26  27 


33  31 
18  13 


32  28 
3  5 


33  34 
11  8 


30  24 
18-2 


50  62  51 
20     22  29 


32      44  40 


39  40 
16  12 


50  52 
27  28 


35     52  5* 


31  35 
1  1 


39  39  49 
25     19  16 


31     21  30 


30  51  5* 
18     23  22 


33  45 
-  1  6 


S«*  R«{«r*nc«  Nolo*  Following  Station  Ind«: 
-  18  - 


47  45 
25  30 


52     49  50 


36 
13 


41  41  42 
20     16  14 


42  36  37 
17      21  21 


32  31 
18  1 


45  58 
29  19 


44      45  36 


31  29  34 
-1-5-6 


56  61 
26  25 


35  37  48 
10     19  15 


37  39 
-  1  2 


53  66  64 
25     25  26 


27  32 
1  -  2 


30  24 
20-6 


31  27 
9-5 


29  38 
10  0 


45  49  65 
32     33  30 


37.8 
11.0 


38.9 
18.3 


31.3 
2.7 


50.4 
23.4 


34.6 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


cQLORioc 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

•  •  * 

JANUARY  1°73 

GlENWUUD  SPRINGS  1  N 

•  •  • 

APRIL  U'3 

FORT  CJLLINS 

SNUMFALL 
SN  ON  CNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.2 

2,1 

5.0 

2.0 

.9 

.2 

1.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 


DATE 

JANUARY  1972 
JANUARY  1972 
AUGUST  1972 

AUGUST  1972 
AUGUST  1972 
AUGUST  1972 
OCTOBER  1972 
OCTOBER  1972 

OCTOBER  1972 
JANUARY  1973 

JANUARY  1973 

FEBRUARY  1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 
MARCH  1973 


TABLE 

DAILY  PRECIPITATION 

SNOWFALL  &  SNOW  ON  GROUND 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6. 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  t, 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  £, 
DIVISIONAL  DATA 


SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  £, 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  0 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  E, 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DIVISION 

PLATTE  DRAINAGE  04 
PLATTE  DRAINAGE  04 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  01 
COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  01 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  01 
ARKANSAS  DRAINAGE  01 

ARKANSAS    DRAINAGE  01 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 
PLATTE   DRAINAGE  04 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  05 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  05 

RIO  GRANDE  DRAINAGE  05 
COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 


STAT  ION 

LAKE  GEORGE  6  SW 
LAKE  GEORGE  8  SW 

PARADOX 

RUXTON  PARK 
PARADOX 

RUXTON  PARK 

PUEBLO  6  SSW 
TRINIDAD  FAA 

TRINIDAD  FAA 


RED  FEATHER  LAKES 

2  SE 


DEL  NORTE 

ASPEN 


CORRECTION 

TOTAL  .26,  AMOUNT  ON  15TH  .00 
SNOW  ON  GROUND  ON  15TH  6 


TOTAL  PRECIPITATION   .14,   GREATEST  DAY  .14, 
DATE  19,   NUMBER  OF  DAYS  .10  OR  MORE  1, 
.50  OR  MORE  0,    1.00  OR  MORE  0 


TOTAL  PRECIPITATION  3.74 


TOTAL  .14,  1ST  THROUGH  18TH  .00,  19TH  .14, 
20TH   THROUGH  31ST  .00 


TOTAL  3.74,  AMOUNT  ON  4TH  .30,  24TH  .20, 
25TH  .02,   26TH  .00 


AVERAGE  MINIMUM  34. 5M,   DEGREE  DAYS  460 

TOTAL  PRECIPITATION  1.77,   NUMBER  OF  DAYS 
WITH  PRECIPITATION   .10  OR  MORE   2,  .50 
OR  MORE   1,   1.00  OR  MORE  1 

TOTAL  1.77,   AMOUNT  ON  30TH  .08 

TOTAL  SNOWFALL  MISSING 

SNOW  ON  GROUND  3 1ST  1 

TOTAL  SNOWFALL  MISSING 

TOTAL  SNOWFALL  MISSING 

TOTAL  PRECIPITATION  1.13 


AVERAGE  PRECIPITATION  1.46,  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  .74 


TOTAL  1.13,  AMOUNT  ON  26TH  .00 
SNOW  ON  GROUND  31ST  MISSING 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
JUNE 


1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

[SEE  NOTES) 

AKRON  4  E 

0109 

03 

W  A  ;>  n  i  in  g  1  U  N 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

3  A 

8A 

c 

AKRON   FAA  AP 

01 1* 

03 

LJ  A  C  H  I  MT  TflN 
WAjniiNu  1  U  m 

3 

10 

103 

13 

4663 

MI  D 

MIC 

H 

A L AMU5 A   W SU  AP 

R 

0 1  3C 

0  3 

A  1  A  Mn  ^  A 

ML  M    1  U  j  M 

c 

D 

"3  7 

n  7 

1  U  3 

r  i 
32 

7536 

MID 

MIC 

r 
L 

M  1 
H  J 

Al   1  CKICDADlv 

nl  111 
0103 

BOULDEP. 

L. 

1  i 

I  nc 
1  U  0 

8500 

!>  r 

5  D 

^  r 

r 

L 

ALTENBERN 

0214 

02 

GARFIELD 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

AMES 

0228 

02 

SAN   MI  GUE  L 

2 

37 

54 

107 

55 

8701 

5P 

AMY 

not; 

n  i 

1  T  Nf  Hi  N 

1 

1 

38 

i  n  "X 

lQ 

3  *t  C  \j 

A  n 

°r 

ANIEKU  Kc5tKVUIR 

0263 

0  4 

D  AP  k 

4 

Q 
j  V 

0  0 

1  fit 

3  3 

8920 

5  P 

£  n 
3  r 

r 
L 

A  D  C  V      1  Lt 
Art  A     1  W 

n  o  a  Q 

6  I  L  P  I  N 

39 

S  7 
J  c 

i 

l  U  3 

l  ninn 

1UHUU 

ARAPAHU    K I UGE 

0  2  9  8 

f.Q  AMD 
\jt\  Ai^  U 

A 

*♦ 

tin 

•3  1 

c  I 

1  uo 

1 0965 

ARAPAHOE 

0304 

03 

L  n  t  "  t  IN  IN  t 

3 

3  8 

5 1 

102 

1  1 

4020 

C 

ARDYA  6  NE 

0343 

0  1 

rue vcwmc 

1 

a  Q 

55 

103 

05 

478? 

5P 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

1 1 

106 

30 

792  8 

5  P 

5P 

L 

u 
PI 

8  A 1 1  E  Y 

0454 

04 

PARK 

4 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

BASALT 

0514 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

04 

BOUL  DF  R 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

D  t  ININ  fc  1  1        K  t  fc  K 

CiL 

L  AR I  MF  R 

^ 

40 

^n 

ins 

A  i  nn 

DCDTUniin  DACC 
DCI\  1  PIUUU     r  A  J  j 

IJ  O  f  H 

(1 J 
u  c 

GRAND 

c. 

39 

A  Q 
H  O 

l  n  5 

A7 

1  151t 

f\  A 
Oft 

(S  A 

O  A 

8  L  A  NC  A 

n  7  7  fi 

r n ^T t i i  a 

i U  j  i  ILL" 

c 

J 

37 

to 

9  1 

f  I  3  I) 

R  D 

3  r 

3  r 

Q  i   1  1  C      m  C  C  A  IAl/C 

BLUE    n  t  b  A  LAKc 

n  7o7 

0  '  7  f 

\JC 

U  U  IN  IN  1  J  U  IN 

1 

c 

a  a 
5  0 

5  A 

1  fi7 

1 

1  5 

7  »t.  1  n 

S  D 

3  K 

BONO 

0810 

02 

c  a  r  i  c 
t  AG  L  t 

2 

i  a 

J  7 

53 

106 

4  1 

6700 

6P 

6p 

H 

BUNHAM  RtStRVUIR 

0  825 

02 

n  t  o  a 

2 

06 

107 

£  /. 
3h 

9835 

OR 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

38 

102 

1  1 

3748 

8A 

8A 

8A 

BOULDER  2 

084  3 

04 

BOULDER 

4 

0 1 

105 

1 6 

5400 

BOULDER 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

BRANDON 

0895 

01 

K  IOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

D  D  A  M  Q  n  M 
0  ft  M  IN  0  U  IN 

0  896 

1  it  ANIMAS 

37 

n  l 

10  3 

53 

S  D 

-*  r 

c  D 

^  r 

DKtCNtlNK  i  Put 

090^ 

SUMMIT 

6. 

39 

9  Q 

1  HA 
1-0 

n  o 

=i  D 

3  r 

a ft  i Gbb  UAL  fc 

0945 

ni 

WELD 

4 

a  a 

104 

1  Q 

/OCA 

HO  3  L 

3  H 

3K 

BKUWiNb    PARK  RcrUuc 

1017 

02 

MR  P  F  AT 

2 

A  Q 

HO 

P  5 

5354 

3  r 

3  P 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

L  HAr  p  1 1 

1 

38 

5  1 

106 

08 

7954 

4P 

4p 

n  i  irii  >      ii  t  Ct  a       u  mr 

BUENA  VISTA   5  NE 

1077 

01 

ijHArrtc 

1 

■a  a 

J  0 

55 

106 

08 

9Q9C 

BUFFALO  PARK    1  N 

1080 

04 

0  A  t  n>0  UlN 

4 

40 

59 

106 

4 1 

9760 

BUR  L I NGTUN 

1121 

0; 

KIT  CARSON 

19 

10  2 

16 

4165 

5  P 

7  A 

'  A 

u 
n 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

KIT  CARSON 

^ 

39 

28 

102 

09 

4230 

C 

BUTLER  RANCH 

1157 

01 

PUEBLO 

l 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

DT  tK  J     J     IN  t 

1  1  7? 

a  n  AM^ 

MUM1  l  3 

39 

1  u  *t 

1  2 

^  D 
o  r 

|SD 

o  r 

J 

H 

L  A  D  I  IN  LKttK 

1  lQD 

fi  CAD  fRFFk 

LLC**"  L,I^CCr\ 

A 
■1 

1  0 

1U3 

L.  O 

10018 

3  r 

3  r 

r  AMCDflM     0  A  c  c 
LAnfcKUiN  ruoo 

1  c  JO 

1  AO  TMf D 
L,  m  ft  i  i  ■  t  ft 

An 

J  1 

R  L. 

10301 

r  a  m  n  n    *t  c 
L  AMP  U    f  0 

1 2  6£ 

0  ] 

RATA 
DML.H 

1 

"^7 

0  1 

10  2 

O  /, 
JH 

4300 

C  n 

3  r 

CANON  CITY 

1294 

0] 

C  D  C  M  D  M  T 

p  R  t  MU  INT 

] 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

5P 

CASCADE 

1384 

02 

Cam     i  i  i  a  m 

jAN  juain 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

CAbTLE  RUCK 

140] 

04 

n  n  1 1  c  i  a  c. 

U  u  U  u  L.  A  j 

■a  q 

57 

22 

104 

32 

6200 

8  A 

8A 

r 

L 

CEDAREDGc 

144C 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

r 

H 

CENTER   A  SSW 

1458 

05 

RID  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8A 

8A 

CHEESMAN 

1528 

04 

J  E  FF  ERSDN 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

r  U  c  a  A  i.i 

L  H t  R  AW 

1539 

0  ] 

I*1T  ERR 
U  1  CMJ 

1 

06 

103 

40 

4082 

L 

CHERRY  CREEK  DAM 

154" 

04 

< 

39 

39 

104 

5  1 

5647 

8A 

8A 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

rucvFMISJP 
L-nt  T  C  INIi  C 

3 

38 

49 

102 

21 

4250 

4P 

4p 

CIMARRON 

1605 

02 

n u in  i  n'jjc 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RID  BLANCU 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

CL  I  MAX 

166C 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

11 

1 1400 

8A 

8A 

C  0 AL  DALE   1  Nw 

1693 

0] 

PR  t  nUNT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

COALDALE  2  SW 

169e 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

rnruFTnDA  rocPk 

UUV,ntrUrM     V,  K  t  ~  l\ 

111- 

fi  J 
V  £ 

GUNNISON 

; 

38 

C  O 

IDA 

46 

O  U  U I 

A  A 
O  A 

J 

1^ 

COLLBRAN  2  SW 

1741 

02 

MF  *s  A 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

n  c  j  a 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

COLORADO  SPRGS  WSO 

AP 

177E 

01 

el  paso 

1 

38 

49 

104 

43 

6145 

MID 

MID 

HJ 

COLUMBINE 

1792 

02 

0  ni  ITT 
KUU  1  1 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

CONIFER  3  NE 

P 

1826 

04 

ICCFFDQriM 
JtrrtKjUli 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

hp 

c 

H 

CRESTED  BUTTE 

195"; 

02 

r  1 1  m  m  t  c  n  m 
GUNh 1 bUN 

2 

38 

52 

106 

58 

8855 

5P 

5P 

c 

H 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

0] 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

CUCHARAS  DAM 

204C 

0] 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

CUMBRES 

2046 

0! 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

DE ADMAN  HILL 

P 

2112 

0< 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

DEER  TRAIL 

ii 

2162 

0< 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

DELHI 

217? 

0] 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

DEL  NORTE 

218< 

05 

RIO  GRANDE 

S 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

OBSERVER 


USDA  CEN  GR  PLAINS  FD 
FED  AVIATION  AGENCY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
H  LESTER  COATS 
0RVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  C0MM 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
S  MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

INACTIVE  10/19/72 
MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
INACTIVE  7/1/72 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.   ETHEL  KESTER 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

AGENT*   D  C  RGW  RR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLATT 
NAT.   BUR.   OF  STANDARDS 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES  S  MITCHELL 
L0REN  R  ENYE ART 
THOMAS  W.  STAPLETON 
BUREAU  OF   SPORT  F  t  WLD 

LLOYD  R  SWEDHIN 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
S  MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 

INACTIVE  6/26/72 
MRS  AURORA  A  NAVARRO 
MRS.   SHIRLEY  DIEDRICH 
PUBLIC  SERVICE  CO 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
FRED  C.  TANNER 

WARDEN  PENITENTIARY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GEORGE  KOBALT 
MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 
SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVELL 
W.   H.  NEWBERRY 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 
R  L  SANTA 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD  F  KREUGER 
MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 
SUPT  COLO  NAT  MON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS  ADDALINE  L  JOHNSON 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
INACTIVE  10/1/71 
ARCHER  B  CRISP 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
S  NATL  WEATHER  SERVICE 
EVERITT  L  DAVIS 
CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rOTINTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WOOLJl  V  Hill 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DELTA  3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

38 

46 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KDTA 

DENVER  WSO  AP 

R 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#DENVER  CITY 

R 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

9A 

9A 

c 

U   S    PUSlAL  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

17 

105 

05 

8480 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON  1  E 

2281 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

5921 

5P 

5P 

C  H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS  MARGARET  T  CROWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

C  H 

JOHN  W.  ERTEL 

E  ADS 

2446 

01 

KIOWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5P 

C 

JOHN  E.  JACOBS 

EAGLE  FAA  AP 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MID 

MID 

C  H 

FED  AVIATION  AGENCY 

E  ASTONV I L  L  E   1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

2511 

04 

L AR I MER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

2624 

02 

1    a      D 1  ATA 

LA    r L  AT  A 

2 

37 

33 

107 

48 

8398 

MID 

ELLICOTT 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

M  D  C       1    CHI     A       C      /"  i_l  T  C  M  A  M 

ESTES  PARK 

275*5 

04 

LAR I MER 

4 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

ii     t     mm     Ti  c  f  \  auaTthim 

U   5   BUR  KfcCLAMAIIUN 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

19 

6997 

5P 

5P 

C  H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

1/  T  T    r  a  n  c  nlu 

KIT  LARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

TbRRY  GAINES 

FLATTOP  MTN  3  SE 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

FLEMING  1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FORDER  8  S 

2997 

01 

L  INCOLN 

1 

38 

33 

103 

41 

4739 

6P 

6P 

C  H 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  CULLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

C  H 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FORT  LUPTON   1  N 

307.1 

04 

WELD 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

5P 

5P 

LtUN  MOUDY 

FORT  MORGAN 

3036 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

4321 

8A 

8A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN  2  NW 

3062 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7A 

C 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

FOWLER   1  SE 

3075 

01 

QTERQ 

1 

38 

07 

104 

02 

4328 

7A 

c  m  1  A  o  n     D         CEI    1  UAIICD 

tUWARU   K,  rfcLLHAUfcK 

FRASER 

3112 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

IIP 

IIP 

H 

n  riki  a  i    r\     D     t i  i r  iy  c  n 

RUNALD  R  TUCKER 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

JOHN  F.  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

11 

6955 

5P 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY   I  SW 

324« 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5P 

5P 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA  1  W 

3258 

03 

LINCOLN 

39 

17 

103 

32 

5603 

9p 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS.   LINDA  L.  TERRY 

GLADE  PARK  STORE 

3310 

02 

n  t  o  A 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

TMAf  tIi/c  n/iny^o 
IPiALllvt    i  c.  /  i\j  1  0  7 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

02 

GARr I E  LD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

C 

CLYDE  9  KENNEOY 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MID 

MID 

C  HJ 

aviaxi       i  ir  a  tut  n      crnu  i 

NATL   WEATHER  SERVICE 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

4710 

8A 

8  A 

8A 

G 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  5T 

GRAND  LAKE   1  NW 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

U  i  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

11 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

C 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

41 

8667 

5P 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

C 

WILLIAM  R.  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

05 

A  I    A  M  n  C  A 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

41 

4648 

C 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

C 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

C 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GROVER   10  W 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

51 

104 

24 

5090 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY   10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

C 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

62  3C 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

103 

10 

4535 

6P 

INACTIVE  Yi/X^llc 

HAWTHORNE 

385C 

04 

D  n 1 1 1  pcd 
bUULUER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS    LAURA    E  CHESEBRU 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS   CAHULYN   E  5UNDBtK(j 

HERMIT   7  ESE 

3951 

05 

n  L  [N  C  rs  A  L 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

mDC     m  A  Q  C  1       ft     I.I  D  T  P  U  T 

HOLLY 

4076 

01 

HKOWtKb 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

if     ra     r\  a  w  T  i*" 

W  R  DAVIS 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6p 

H 

F  B  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

C 

COLO  GAME   E  FISH  DEP 

HOYT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

C 

JAMES  F.  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

C 

MRS  BARBARA  L  MATTIX 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF   IDAHO  SPRINGS 

I  DAL  I  A  2  NNW 

4242 

02 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZIQN 

IGNACIU  1  N 

425C 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A| 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

427C 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

438C 

02 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

C 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

4388 

0] 

BENT 

1 

38 

04 

102 

56 

3814 

8A 

8A 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

> 
u 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39  46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

41  00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

1 

38  44 

103 

32 

5075 

7A 

*\  m  j  j  u  c  r\ 

4452 

04 

JFFFERSON 

4 

39  30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

KAUFFMAN  4   SSE  R 

v*t 

WELD 

^ 

40  50 

J  o 

j  c  ->u 

e  c 

7  A 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39  25 

105 

45 

loioo 

S 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37  27 

103 

19 

5150 

C 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40  55 

106 

09 

9490 

s 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39  21 

104 

28 

6350 

c 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38  46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

KREMML 1NG 

4664 

02 

GRAND 

2 

40  04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

KUTCH  a  SSE 

4636 

01 

LINCOLN 

1 

38  50 

103 

50 

5390 

c 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38  03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

LAKF  ("ITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38  03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

LAKE  GEORGE  8  SW 

*t  f  Ht 

PARK 

A 

JO  Oj 

i  nc 

C  7 

OKIE 

R  D 
j  r 

d  y 

5P 

C  H 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38  49 

105 

01 

10265 

C  S 

L AKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39  45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

LAMAR 

477C 

01 

PROWERS 

1 

38  07 

102 

36 

3617 

IIP 

hp 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38  04 

103 

13 

3891 

5P 

5P 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37  30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39  15 

106 

18 

10158 

IIP 

hp 

LEADVILLE    10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

39  17 

106 

28 

11000 

S 

LEROY  7  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40  29 

103 

01 

4390 

6A 

L I MON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39  11 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

LITTLE  HILLS 

RIO  BLANCO 

C 

40  All 

108 

L  1  /.A 
0  1  H  \J 

t\  D 
D  r 

f>  D 

o  r 

LONGMDNT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40  10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

LONGMONT  6  Nw 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40  15 

105 

09 

5150 

c 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40  17 

105 

33 

8960 

s 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38  05 

106 

57 

10205 

S 

LOVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39  40 

105 

50 

11400 

S 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37  10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

108 

18 

7018 

5p 

MAN  I TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38  51 

104 

56 

6606 

c 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

MAYBE  L  L 

t  /.  /,  A 

D  *t  H  0 

n  5 

<J  C 

MOFFAT 

C 

IK)  O 

U  D 

0  7  c  3 

A  D 
O  r 

u 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39  22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39  03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38  30 

106 

20 

11330 

S 

MONTE  VISTA 

5706 

OJ 

RIO  GRANDE 

5 

37  35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37  29 

106 

09 

7675 

c 

MONTROSE   NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38  29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

MONTROSE  NQ  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38  29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

MORRISON   1  Sw 

J  1  D  J 

04 

JEFFERSON 

39  39 

1 4 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37  35 

105 

11 

8890 

c 

NEDERLAND  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39  59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40  36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

NORTHDALE 

597C 

02 

DOLORES 

2 

37  49 

109 

01 

6693 

5P 

5P 

H 

NORTH  LAKE 

599C 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38  08 

108 

17 

7017 

6P 

6P 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40  42 

104 

47 

5190 

c 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38  13 

103 

45 

4310 

8A 

OTIS   11  NE 

6192 

03 

WASHINGTON 

3 

40  16 

102 

50 

4180 

7A 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38  01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

C  H 

PAGOSA  SPRINGS 

6256 

02 

ARCHULETA 

2 

37  16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39  07 

108 

21 

4780 

7A 

7A 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37  26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

PALMER  LAKE 

628C 

01 

EL  PASO 

1 

39  07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

PAOL  I 

629S 

03 

PHILLIPS 

3 

40  37 

102 

28 

3898 

C 

PAONIA 

630< 

02 

DELTA 

2 

38  52 

107 

35 

5693 

7P 

7P 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38  22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

PARKER  7  E 

632< 

04 

ELBERT 

4 

39  31 

104 

39 

6170 

5P 

5P 

C  H 

rflKbnflLL    iU  bib 

6342 

02 

OK  ANU 

2 

39  55 

106 

07 

8265 

12P 

PENROSE 

641C 

01 

FREMONT 

1 

38  27 

105 

04 

541C 

8A 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38  36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

PLACERVILLE 

652' 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38  02 

108 

03 

7322 

4P 

PLATORQ  DAM 

656C 

05 

CONEJOS 

5 

37  21 

106 

32 

9887 

S 

PLEASANT   VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  35 

108 

48 

6860 

C 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

38  16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

OBSERVER 


BOARD  OF  WATER  COMM 
MUNICIPAL  PWR  PLANT 
MRS.   KATHRYN  M.  INNESS 
DENVER  WATER  COM 
MISS  THYRA  M  NELSON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
ROBERT  L  PLATT 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
US  SOIL  CON  SERVICE 
EDWIN  A.  LAFFERTY 

NEIL  W.  HASSLER 
JAMES  R  PICKENPAUGH 
FED  AVIATION  AGENCY 
MRS  MILDRED  MENDENHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
COLO  S°GS  WTR  WORKS 
BOARD  OF  WATER  COMM 
ETHEL  MONTGOMERY 
LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 
INACTIVE  6/1/71 

J.    LEROY  WINGENBACK 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GILBERT  LINDSTROM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
COLO  GAME   6  FISH  DEP 
GT  WEST  SUGAR  CO 
JOHN  L  NELSON 
NATL.  WEATHER  SERVICE 
NATL   WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERV  OFF 

CLETUS  M.  GILLELAND 
MRS.   EDGAR  A.   NOL AND 
MAN  I TOU  SPRGS  HYDRO  PL 
JOHN  W  DOLE 

MRS.   CHARLENE  E.  SCOTT 

K.   JAMES  COOK 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

D.   J.  BALDWIN 

PARK  SUPERINTENDENT 

GEORGE  R.  MACKEEN 

WATER  ADMINISTRATION 
MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 
COLO  WATER  CON  BOARD 
UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 
RAYMOND   P  BUCKLES 
JOHN  A  ZEMBER 
THOMAS  E.  PLATT 
K.O.THOMPSON 
MRS   I   F  SHUTT 
GLEN  C  COEN 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

MERRILL  V  HANSEN 

TWIN  LAKES  R  £  C  CO 

KENNETH  GLENN 

DONALD  N.  DOUGHERTY 

GLEN  D  EDMONDS 

INACTIVE  3/6/73 
INACTIVE  1/1/71 

DUANE  C  HANSON 

LEE  W  SCHNIEDER 

MELVIN  A.  BENCICH 
CHALMER  M  GARBER 
LOUIS  D  RUGGLES 
U.S.   FOREST  SERVICE 
INACTIVE  1/12/73 
D.   WAYNE  MUSTAIN 
MRS  MARY  F  MC  CLUER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
DON  W  CLFVER 
INACTIVE  2/1/71 
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STATION  INDEX 


COLORADO 

JUNE  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UBbLKVLn 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SET  NOTTS! 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

l 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8A 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

l 

38 

19 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

3B 

11 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7A 

CF  C  I  STEEL  CORP. 

DVB  AMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

[")  AN    M.  KMflTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

2 

2  2 

I  U  0 

934C 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

MID 

c 

MRS  MAX  I NE  C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

705C 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

s 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

01 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4170 

5P 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7305 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

PUEBLO 

l 
i 

37 

56 

679C 

S  D 

^  r 

MR  W  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

IIP 

IIP 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7426 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7990 

c 

MISS  CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

S 

ALVIN  L  WINTZ 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

106 

26 

8465 

6P 

BERNARD   (N)  IRBY 

SE  DAL  I  A  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  BLANFORD 

SEDGWICK  5  S  R 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

51 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  D  MUNSON 

SE  I  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

52 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

1  T  NC  n  1  NJ 

3 

39 

33 

103 

21 

5180 

c 

WF^IPY  DAVIS 

SHOSHONE 

7  6 1  fi 

u  c 

GARFIELD 

2 

1  A 
J1" 

i  n  "7 

1  H 

5933 

op 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

S 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  C LB 

765C 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

106 

24 

9300 

S 

DALE  SPENCER 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

5P 

c 

H 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

106 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4405 

6P 

HERBERT  E  HOMSHER/  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

11500 

7P 

FRANK  A ■  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

795C 

LOGAN 

40 

9  f 

fl  A 
o  A 

ft  A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STONINGTON 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

11 

3801 

6P 

MRS  ARMILOA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

22 

9685 

8A 

8A 

8A 

c 

U.S.   BUREAU  OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE   1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMM I  TV  I LL  E 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

11350 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY   10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNN ISDN 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

5P 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLUR IDE 

0  c.  U  *t 

n  *3 
U  c 

SAN  MIGUEL 

C 

^7 

3  I 

JO 

A  O 

8S0C 

6  P 

o  p 

r 

L 

WILLIAM   H  MAHONEY 

TERCIO  4  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

105 

03 

8040 

c 

JUAN  I TA  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

15 

104 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CQ 

TROY  1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  RE S ERV-C ANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M   F  BENEnlfT 

VALLECITQ  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE  RIVER   IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.   COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

02 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

C 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  DONOHOE 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6221 

5P 

5P 

C 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM  C.  DAVIS 

WESTCL I ffe 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANK  I N 

WETmQRE  9  S 

3990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

nnMAi  n  R     nnNi py 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

C 

WILLIAM   F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38 

55 

1G7 

31 

5960 

C 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR   1  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40 

29 

104 

54 

4720 

SA 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39 

54 

105 

46 

9058 

8A 

DENVER  BD  OF  WATER  C 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37 

29 

106 

47 

10642 

8A 

8A 

COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 
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STATION 


O 
Z 

x 

UJ 

Q 
2 


COUNTY 


u 

Q 
D 

H 
»— l 


W 
Q 

H 

O 
2 
O 


z 
o 

1—4 

H 

> 
W 
—l 

w 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2  a 

a* 

O.  7 

Ifl  - 


OBSERVER 


WOLF  CREEK  PASS  4  W 
WOODLAND  PARK   8  NNW 
WR  AY 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 
YUMA 


9183 
9210 
9243 
9265 
9275 
9295 


MINERAL 

TELLER 

YUMA 

ROUTT 

MONTEZUMA 

YUMA 


37  29 

39  06 

40  04 
40  09 
37  31 
40  07 


106  52 

105  05 
102  14 

106  54 
108  45 
102  44 


9425 
7760 
3560 
7892 
6860 
4125 


5P 
6P 
IP 
ftp 


NOAAs   NATL  WEATHER  SERV 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  ZION 
FLOYD  M • MONTGOMERY 
ARTHUR  WILSON 
GEORGE  0.  VAUGHN 


i   DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4- PLATTE     5-RIO  GRANDE 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE ,   N.C.  8/2/73-1305 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


28801i°o?1tonfnvm^»?h^Trding  i«<CllBate  °*  thiS  State  nay  be  obtained        writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building    Ashevllle    N  C 
28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'    for  this  State. 

SIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaooratlnn  i„  i  „,->,«       h  . 
ent  in  mlles^     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  Saily  temperatures  from  65  F       ,„  " Supplement     Data"  a 
tlons  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  anS  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


DIMENSIONAL  UNITS 
movemen 
direc 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

t^ef^tl^.  Wlnd  iS  t<>tal  ™ind  ™nt  in  ""~  the  -aporation  Pan  as  deteL^fby V^nSn^rf^^  recorder  S&'U 

!htEfn^"'V^LEWT  Val^S  PubJ^hed/n  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,   sleet,   or  ice  on  the  ground      Samnles  for 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   occasional  drifting  and  "her  causfs  or  iocaTvarlab.il tv 
In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  11:00  a.m.,  m.s.t.  causes  or  local  variability 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  .»ki  , 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  seasonal  snowfall     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

oftbifbulletln.   "°nthly  SeaS°nal  sn°"ta11  "d  ""ting  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 
  Alamosa  WSO 

Bonny  Dam 

Estes  Park 

Green  Mountain  Dam 

Montrose  No  1 

Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE;  THE  FOLLOWING : 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset-. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  Sta*_>,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N.C  28801 


U  5  DCPl 


C  OMME ICE 


COM  210 


FIRST  CLA< 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
HERMIT  7  ESE 

GREATEST  TOTAL   PREC I P T TAT  I  ON 
KAPVAL 

LEAS"*    TOTAL  PRECIPITATION 

URAVAN 

GREATEST   1   RAY   PREC IP TTaTIUN 
IriRAY 

GREATEST  TOTAL   SNOwFAl  L 
SO' JAW  MOUNTAIN 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3  STATIONS 


109       DATE  07+ 


23       DATE  23 


8.53 


.34 


3.80     DATE  19 


.5 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  I 

*  J 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Lowest 

« 
a 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 
« 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

V 

.10  or  More 

.50  or  More 

a 

s 

q 

s  ; 

■i 

■•_ 

Si 

1,  * 

-o5 

*       «  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

BUENA  VISTA 

78 .  BM 

6 1 .  7M 

-  1-9 

93 

6 

34 

23 

127 

0 

J 

0 

3.11 

1.42 

.  7  3 

14 

.  0 

0 

G 

3 

CANON  CITY 

86.7 

61,5 

74.1 

-  1.7 

101 

6 

53 

23* 

6 

9 

0 

j 

0 

2.96 

1.47 

.87 

26 

.0 

0 

7 

2 

0 

COLORADO  5PPGS  WSP  AP 

80.7 

56*1 

68.4 

-  2.1 

97 

49 

32 

6 

0 

0 

0 

3.31 

.94 

1.02 

.0 

0 

9 

1 

1 

DELHI 

90.8 

55.9 

73.4 

106 

6  + 

46 

22 

2 

16 

0 

0 

0 

2.89 

.94 

21 

.0 

0 

6 

1 

0 

EADS 

91.6 

58.4 

75.0 

106 

6 

48 

15 

1 

18 

0 

0 

0 

3.71 

1  .65 

1  .65 

24 

.0 

0 

8 

2 

1 

FORDER   8  S 

87  •  7 

56.0 

71.9 

104 

7 

45 

15 

7 

14 

0 

J 

0 

4.31 

2 . 57 

19 

.  0 

c 

6 

2 

1 

HOLLY 

91.  4 

61.0 

76.2 

109 

7 

51 

15 

1 

19 

0 

0 

0 

4.43 

2.03 

31 

.0 

0 

7 

3 

1 

JOHN  MARTIN  DAM 

KIT  CARSDN 

91.1 

58.0 

74.6 

107 

7 

46 

15 

1 

22 

0 

0 

0 

1.42 

.40 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

LA   JUNTA  FAA  AP 

93.  1 

62.5 

77.8 

107 

6 

54 

22* 

0 

22 

0 

0 

0 

1.67 

.64 

30 

.0 

0 

7 

1 

0 

LAMAR 

90  •  8 

61.7 

76.3 

-  2.6 

106 

1 

51 

15 

0 

20 

0 

0 

0 

3.52 

1  .67 

.75 

13 

.0 

c 

9 

3 

0 

LAS  ANIMAS 

93.0 

60.7 

76.9 

-  2.2 

107 

6 

52 

23* 

0 

22 

0 

0 

0 

2.08 

.25 

.73 

25 

.0 

0 

7 

1 

0 

L  EA  DV I L  L  E 

66.3 

36.2 

51.3 

-  5.6 

79 

30 

2  5* 

420 

0 

0 

4 

0 

2.54 

-  .19 

.88 

1 2 

T 

0 

6 

1 

0 

L I  HON  WSMO 

81.7 

53.8 

67,6 

97 

6 

46 

22 

34 

5 

0 

0 

0 

5.05 

1.72 

19 

.0 

0 

8 

2 

2 

NORTH  LAKE 

7*. 6 

41.8 

58.2 

89 

6 

35 

22 

209 

0 

0 

0 

0 

2  .96 

.01 

.58 

13 

.0 

0 

B 

2 

0 

PALMER  LAKE 

78  .  6M 

51. 3M 

65 ,  OM 

94 

2 

41 

15 

86 

5 

0 

0 

0 

3.14 

.  62 

30 

.  0 

c 

11 

1 

0 

PUEBLO  WSP  AP  //R 

90.3 

60.2 

75.3 

-  1.2 

105 

6 

51 

15 

2 

IB 

0 

0 

c 

3.23 

1.41 

.99 

30 

.0 

0 

6 

2 

0 

PUEBLO  6  SSW 

87. OM 

5  4  •  3M 

70. 7M 

102 

7 

46 

23 

17 

9 

0 

0 

: 

2.01 

.81 

25 

.0 

0 

6 

1 

0 

ROCKY   FORD   2  SE 

91.3 

58.4 

74.9 

-  1.9 

104 

6 

49 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

1.52 

-  .22 

.40 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

RUXTQN  PARK 

68.6 

40.2 

54.4 

83 

6* 

32 

22 

321 

0 

0 

1 

0 

4.47 

.65 

17 

.0 

0 

13 

4 

0 

RYE 

83.* 

47.2 

65  .  3 

95 

6 

39 

23 

5  1 

7 

0 

0 

0 

1.83 

.  77 

7 

.0 

0 

4 

1 

0 

SALIDA   3  W 

79.3 

47.9 

63.6 

94 

6 

39 

22 

86 

3 

0 

0 

0 

3.21 

.51 

15 

.0 

0 

10 

1 

0 

SPRINGFIELD  7   WSW  // 

86.8 

59,5 

73.2 

103 

1 

53 

14 

0 

7 

0 

0 

0 

3.91 

1.34 

3 1 

.0 

0 

7 

2 

1 

SUGARLDAF   RSVR   1  ESE 

M 

M 

M 

82 

7 

28 

23 

0 

0 

9 

2.92 

.72 

9 

.0 

0 

B 

2 

0 

TACONY   10  SE 

88.2 

56.8 

72.5 

104 

1 

46 

15 

3 

14 

0 

0 

0 

2.62 

.87 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

TRINIDAD 

84  •  1 

56.0 

70 . 1 

96 

1 

48 

31* 

7 

7 

0 

0 

0 

3.75 

.  96 

14 

.0 

c 

G 

3 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

85.6 

57.5 

71.6 

103 

1 

50 

31  + 

10 

8 

e 

0 

0 

3.33 

.  88 

19 

.0 

0 

7 

3 

0 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

68.3 

37,9 

53.1 

79 

1 1 

30 

2  2 

359 

0 

0 

1 

0 

2.01 

.72 

1 3 

.0 

0 

5 

1 

0 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

73.6 

48.0 

60.8 

81 

6 

36 

16 

134 

0 

0 

0 

0 

1.50 

.78 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

86.7 

53.6 

70 , 2 

7  + 

45 

15 

7 

9 

0 

0 

0 

2.47 

1.18 

30 

.  0 

c 

1 

WALSH 

87.9 

62.3 

75.  1 

103 

7 

52 

15 

0 

10 

0 

0 

0 

6.29 

1.60 

14 

.0 

0 

10 

6 

2 

WESTCLIFFE 

79. 5M 

61 ,2M 

91 

116 

1 

0 

0 

0 

2.39 

.40 

1 3 

.0 

0 

0 

0 

WETMORE   9  S 

77.8 

48.9 

63.4 

93 

4 

37 

15 

95 

4 

0 

0 

0 

1.81 

.39 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

DIVISION 

68.5 

-  2.6 

3.01 

.91 

T 

*       •  » 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  0? 

ALTENBERN 

86.3 

52.6 

69.5 

98 

6 

45 

31* 

3 

10 

0 

0 

0 

1.54 

.44 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

ASPEN 

76,5 

44.9 

60.7 

88 

6 

36 

22 

138 

0 

0 

0 

e 

2.04 

.63 

12 

.0 

0 

7 

1 

0 

BERTHOUD  PASS 

59.6 

38.4 

49.0 

76 

7 

30 

25 

487 

0 

0 

5 

0 

4.06 

.67 

14 

T 

T 

28  + 

9 

4 

0 

BOND 

BROWNS   PARK  REPUGF 

85. 7M 

45. 4M 

65. 6M 

96 

6  + 

38 

24 

30 

0 

0 

0 

1 .62 

.66 

19 

•  0 

0 

4 

2 

0 

CEDAREDGE 

85.5 

54.6 

70.2 

-  1.7 

96 

6 

47 

22 

3 

10 

0 

0 

0 

1.50 

.59 

.79 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

CIMARRON 

82. 1M 

41. 8M 

62. 0M 

93 

6 

35 

23 

96 

5 

0 

0 

0 

.  59 

.39 

IB 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLIMAX 

60.2 

38.2 

49.2 

73 

7 

32 

31* 

480 

0 

0 

3 

0 

4.02 

1.16 

9 

.  0 

0 

11 

3 

1 

COCHETOPA  CREEK 

78. 7 

40.4 

59.6 

89 

7 

34 

28  + 

162 

0 

0 

0 

0 

2.18 

.86 

.3 

.0 

0 

4 

1 

0 

COLLBRAN  ?  SW 

84.8 

44.9 

64.9 

-  4.5 

95 

7 

40 

21 

46 

11 

0 

0 

0 

1  .01 

.01 

.  44 

18 

.  0 

0 

3 

0 

0 

COLORADO  NAT  MON 

88. 7M 

61. 8M 

75. 3M 

99 

6 

51 

21  + 

0 

0 

0 

0 

.47 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORTEZ 

87.4 

53.7 

70.6 

-  .7 

97 

6 

44 

23 

0 

11 

0 

0 

0 

2.34 

1.13 

.65 

IB 

.0 

0 

5 

1 

0 

CRAIG 

81.6 

49.7 

65.7 

95 

11 

39 

2 

47 

4 

e 

0 

0 

1.45 

.49 

19 

.  0 

0 

S 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

73.1 

37,3 

55.2 

-  2.8 

84 

6 

29 

22 

295 

0 

0 

4 

0 

1.42 

.53 

.29 

2  1 

.  0 

0 

6 

0 

0 

DELTA  3  NW 

DILLON   1  E 

71.1 

37.4 

54.3 

-  .6 

63 

6 

30 

25  + 

325 

0 

0 

4 

0 

2.15 

.26 

.66 

14 

.0 

0 

9 

1 

0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

86.9 

54,8 

70 . 9 

97 

6 

44 

23 

7 

12 

0 

0 

0 

1.44 

.67 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

DURANGO 

M 

M 

M 

37 

23 

0 

0 

0 

0 

.  30 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

EAGLE   FAA  AP 

82.6 

45.5 

64.  1 

94 

6  + 

38 

22 

62 

8 

0 

0 

0 

2.45 

.56 

15 

.0 

0 

7 

1 

0 

FORT  LEWIS 

80.4 

46.1 

63.3 

-  .3 

102 

4 

38 

23 

81 

1 

e 

0 

0 

.99 

-  .76 

.24 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

FRASER 

71.6 

33  .8 

52.7 

-  2.1 

84 

6 

28 

22 

371 

0 

0 

10 

0 

3.15 

1.51 

.91 

12 

7 

2 

0 

FRUITA 

90  •  5 

55.0 

72 . 8 

-  3.1 

101 

6  + 

48 

26  + 

0 

IB 

0 

0 

0 

1.04 

.39 

.77 

20 

.0 

0 

2 

1 

0 

GATEWAY   1  SW 

88. 2M 

60. OM 

74. 1M 

99 

6* 

52 

26  + 

0 

11 

0 

0 

0 

.52 

.25 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

GRAND   JUNCTION  WSO  AP   / / R 

92.4 

63.7 

78.1 

-     .  1 

103 

6  + 

56 

23 

0 

22 

0 

0 

0 

.52 

-  .05 

.2B 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRAND   JUNCTION  6   E  SE 

90.1 

61.7 

75.9 

101 

6 

53 

23 

0 

16 

0 

0 

0 

.75 

.46 

21 

.0 

0 

3 

0 

0 

GRAND   LAKE   1  NW 

71.7 

36.2 

54.0 

84 

6  + 

30 

23 

333 

0 

0 

9 

0 

4.42 

.86 

19 

.0 

0 

1  1 

3 

0 

GRAND   LAKE   6  SSW 

69.8 

41.5 

55.7 

81 

6 

35 

25 

283 

0 

0 

0 

0 

2.24 

.53 

19 

.0 

0 

9 

1 

0 

GRAND  VALLEY 

'1.3 

72.6 

100 

7  + 

46 

23 

0 

17 

o 

o 

o 

.86 

.39 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

75.4 

42.0 

58.7 

88 

6 

34 

25 

191 

0 

0 

0 

0 

3.15 

.68 

15 

.0 

0 

11 

3 

0 

GUNNISON 

77.4 

40.9 

59.2 

-  3.1 

89 

6 

34 

23 

173 

0 

e 

0 

0 

1.55 

.08 

.47 

14 

.0 

0 

6 

0 

0 

HAYDEN 

82.3 

46.3 

65.3 

96 

41 

2  5  + 

47 

7 

0 

0 

0 

2.24 

.99 

.58 

1  Q 

.0 

0 

6 

2 

0 

HOT   SULPHUR  SPRS   2  SW 

75.6 

39.4 

57.5 

88 

4 

30 

1 

229 

0 

0 

I 

0 

1 .98 

.40 

9 

.0 

0 

10 

0 

0 

IGNACIO   1  N 

87.3 

46.2 

66.8 

-  1.5 

101 

5 

36 

23 

27 

11 

0 

0 

0 

1.83 

.43 

.46 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

INDEPENDENCE   PASS   5  SW 

65.8 

35.4 

50.6 

77 

6 

27 

23 

440 

0 

0 

6 

0 

3.50 

1.27 

12 

.0 

0 

6 

3 

1 

KRE-MLING 

79. 3M 

41. 7M 

60. 5M 

91 

6 

35 

31  + 

141 

3 

0 

0 

0 

4.06 

.  78 

13 

.0 

0 

10 

3 

0 

LAKE  CITY 

76.2 

42.7 

59.5 

88 

6 

28 

22 

169 

0 

e 

2 

0 

1  .39 

.59 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

Lee  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

■ 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

3 

0  C 

b 

•  2 

O  u. 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

-■o 
a.  c 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

t  * 

Si 

8  f 

si 

•»5 

a  o 
kO 
2  % 

2 
a 

I  |tti  C    uti  i  c 

82. 4M 

45. 1M 

63.  8H 

93 

37 

25 

59 

0 

0 

0 

2.02 

.94 

19 

.0 

0 

1 

0 

75.5 

37.3 

56.4 

66 

6 

30 

25 

257 

0 

J* 

1.70 

.65 

19 

.0 

0 

6 

1 

0 

M  A  Y  R  E  L  L 

H 

6 

38 

26+ 

0 

0 

0 

1.60 

.  0 

0 

8  3.3 

47  ■  0 

65.2 

95 

6 

39 

26 

47 

6 

0 

0 

0 

1.22 

.52 

20 

.  0 

0 

2 

1 

0 

MERFDITH 

67.5 

42.5 

55.0 

78 

^ 

36 

25  + 

303 

0 

2.47 

.71 

19 

.0 

0 

6 

1 

. 

MESA      " -    "    NAT  PARK 

86.2 

56.9 

71.6 

-  1.3 

96 

6+ 

51 

19 

5 

9 

o 

g 

Q 

1.52 

16 

.98 

18 

.0 

0 

5 

1 

0 

MONTROSE   NO  2 

« 

^\ * 

71.2 

f  * } 

«8 

7+ 

4  6 

22 

2 

1 1 

.45 

-  .25 

■  1 8 

20 

"  \ 

0 

2 

? 

0 

t\i1D  T  M  n  A  I  F 

8  3  ■  8 

49.4 

66*6 

-  1.4 

94 

6* 

40 

24 

20 

6 

.  76 

-  .35 

.40 

1  8 

■  0 

0 

2 

? 

0 

NORWOOD 

8  1 .  4 

45.1 

63.3 

92 

6  + 

38 

30  + 

77 

3 

0 

0 

1.11 

-  .48 

.  37 

1  2 

■  0 

0 

4 

c 

0 

Ouray 

76.6 

49.5 

63.1 

87 

. 

44 

21 

79 

0 

2.97 

1.01 

9 

.0 

0 

5 

2 

1 

P  AGO  S  A  springs 

80.7 

43.1 

61.9 

91 

31 

23 

94 

1 

j* 

J: 

1  .22 

.32 

16 

.0 

0 

<• 

0 

0 

P  AQN  I  A 

87.1 

54.2 

70.7 

96 

6+ 

43 

1 

0 

8 

0 

1.97 

.67 

19 

.  0 

% 

1 

0 

PiB  AdflK 
r HKAUUA 

88. 9 

53.3 

71.1 

100 

5 

46 

22 

0 

1 2 

_ 

1.19 

.35 

15 

.  0 

0 

4 

0 

0 

PITKIN 

71.4 

35.2 

53.3 

82 

6  + 

28 

23 

355 

0 

0 

7 

1.65 

•  21 

.50 

19 

.  0 

0 

1 

0 

75  •  I 

37.7 

56.4 

8  8 

5 

29 

23 

259 

0 

0 

2 

0 

2  •  35 

•  04 

.  7 ! 

18 

.0 

0 

8 

] 

0 

RIFLE 

86.0 

49.8 

67.9 

-  3.1 

9B 

6 

43 

26 

9 

10 

0 

0 

0 

1 .12 

.14 

.58 

19 

.0 

o 

3 

1 

0 

QTi  V/CDTHM 
J  1     ■  t  ■  UrN 

74.1 

37.3 

55.7 

.6 

83 

5 

26 

23 

262 

Q 

o 

3 

1 .73 

-  ,74 

.60 

12 

.0 

0 

6 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

78 . 7 

40.7 

5  .7 

_  2.3 

6 

34 

31  + 

159 

1 

0 

0 

0 

1.86 

.46 

•  4ft 

2  0 

.0 

0 

6 

" 

TAYLOR  PARK 

69.3 

54.9 

80 

6 

34 

22 

309 

0 

0 

0 

0 

1  •  B5 

.45 

1  2 

.0 

o 

7 

c 

0 

TELLURIDE 

76.4 

/       *  "7 
4  1  .  ' 

59,1 

5 

3  3 

2  3 

177 

0 

0 

0 

- 

2.30 

•  72 

18 

•  c 

o 

6 

0 

URAVAN 

94.7 

56.2 

75.5 

103 

5 

48 

22 

0 

?  t) 

Q 

o 

.34 

.16 

20 

.0 

0 

2 

e 

0 

VALL6CIT0DAM  // 

77.6 

61.2 

89 

35 

23 

121 

Q 

o 

o 

3.01 

.97 

15 

.0 

0 

8 

i 

0 

YAMPA 

75.1 

4  3.8 

59.5 

8  7 

6 

34 

2  5 

177 

Q 

Q 

o 

3.97 

1.20 

7 

.  0 

0 

1  3 

YELLOW  JACKET   2  W 

65.0 

53.5 

69,3 

94 

45 

1 1 

7 

6 

0 

0 

0 

.37 

.  2  5 

18 

.  0 

o 

2 

c 

0 

U  1  V  1  J  1  U"N 

63.2 

-  3.2 

1.85 

.47 

T 

*  * 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4   E                            /  / 

85.1 

56.9 

71.0 

103 

47 

22 

21 

U 

0 

0 

0 

2.35 

.54 

5 

.0 

o 

1 

0 

AKRON   F  A  A   A  P 

84.2 

56. B 

70.5 

101 

47 

22 

17 

2.58 

.66 

4 

.0 

0 

7 

2 

0 

BONNY  LAKE 

87.3 

58.5 

72*9 

1 06 

7 

50 

1 5 

1  4 

14 

0 

D 

0 

4.27 

1.38 

25  + 

.0 

0 

7 

3 

2 

BURLINGTON 

87 .  2M 

5 8 .  9M 

73 .  1 M 

-  2*4 

103 

6 

50 

23 

5 

\  i 

2.04 

-  .53 

.  46 

23 

.  0 

o 

5 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

8  8.5 

57,8 

73.2 

—  2.8 

103 

6* 

48 

15 

2 

14 

0 

0 

0 

1.91 

-  .52 

•  76 

27 

.0 

o 

e 

1 

0 

FLAGLER   2  NW 

85.5 

56.4 

71.0 

103 

6 

49 

15 

12 

1 0 

* 

0 

4.17 

1  .04 

30 

.0 

r 

1  c 

3 

1 

HHl  Vflk  P 
nJL T U " c 

89.4 

57.5 

73.5 

-  2.1 

109 

50 

31  + 

10 

1 7 

0 

0 

0 

2.57 

*  1 1 

1.00 

19 

.0 

0 

2 

1 

STRATTON  3  NE 

74.2 

105 

6 

5  2 

3 1  + 

4 

1 3 

4.05 

2.21 

1 9 

0 

1 

WR  A  Y 

88.9 

6C .  0 

74.5 

-   1  •  5 

107 

6 

52 

3 1 

6 

Q 

6.13 

5.45 

3.80 

19 

' « 
.  0 

T 

24 

s 

3 

YUMA 

nTt/ntriN 

72.7 

-  2.4 

3.56 

1.06 

.0 

Di  aTtf   no  ainat.c 

L  fl  '  It     UK  U  1  nfluc 

BASIN  04 

72. 3M 

43.  2M 

57.  8M 

86 

6 

34 

25  + 

237 

0 

o 

9 

2.16 

.55 

14 

.0 

o 

H 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

71.8 

38.8 

55.3 

B7 

30 

23 

294 

0 

0 

3.04 

.67 

13 

.0 

0 

J 

0 

B  A  I  L  E  Y 

79.3 

4  3  5 

-ii ' « 

n*j 

6 

\  ^ 

133 

o 

o 

o 

3 . 02 

*  \ 

^  \ 

.  0 

0 

6 

' 

BOULDER 

64.3 

55.6 

70.0 

3.6 

100 

6 

47 

22  + 

26 

1.14 

-  .27 

•  37 

1 3 

•  ^ 

o 

5 

C 

0 

BR  I  GGSDALE 

86.1 

52.4 

69.3 

104 

44 

22 

25 

14 

0 

0 

0 

3.75 

3.36 

19 

.  0 

o 

3 

1 

1 

O'Cnj  lie 

86.9 

53.4 

70.2 

-  3.5 

103 

7 

43 

31 

19 

1  4 

j? 

1.07 

- 

.23 

21 

.0 

0 

5 

0 

0 

„  a  H  .     ■     L  K  C  t  r\ 

66.0 

42.6 

54.3 

80 

6 

35 

31  + 

327 

0 

0 

j: 

3.82 

.84 

14 

.0 

0 

1 1 

2 

0 

8  3.7 

50.8 

67.3 

99 

6 

41 

2  2 

34 

8 

2.20 

.  5  1 

3 1 

0 

7 

1 

0 

C  HE  E  S  M AN 

80  •  9 

4  4.3 

62*6 

-  4.5 

94 

6* 

37 

23  + 

108 

1.74 

-  .59 

.  35 

30 

'  n 
• 

0 

7 

C 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

85.8 

52.9 

69.4 

104 

7 

44 

22 

24 

11 

0 

0 

0 

2.16 

.65 

20 

.  0 

0 

8 

1 

0 

ftCNuFS     *          AD  //D 

85.7 

56.2 

71.0 

-  1.9 

1C3 

6 

48 

15 

6 

1 0 

0 

0 

2.47 

•  94 

1.06 

24 

.0 

0 

5 

2 

1 

81, 4M 

M 

H 

102 

53 

22 

0 

0 

0 

.63 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

80.0 

47 , 8 

63.9 

95 

6 

33 

31 

91 

*t 

0 

0 

0 

3.60 

•  84 

20 

■  0 

0 

11 

2 

0 

CCTEC  DABiv 
C  J  1  C  J     r  BUR 

75.1 

44  . 6 

59.9 

-  Z  •  3 

90 

7* 

37 

3  1 

170 

z 

0 

0 

0 

2  •  90 

.77 

.  8  5 

8 

•  0 

0 

9 

1 

0 

EVERGREEN 

78.0 

44,2 

61*1 

95 

b 

39 

31  + 

138 

5 

0 

0 

0 

3.08 

1.16 

1 9 

.  0 

0 

8 

2 

1 

c no t  r n i  i  rut 

r  UK  1     LULL  J  113 

81.8 

55.9 

68.9 

-  2.1 

100 

6 

50 

25  + 

22 

** 

2.56 

1.41 

.81 

30 

.0 

0 

7 

2 

0 

enoT    i  iidtrm    i  M 
PUKT     LUr 1 Qn    1  n 

88.0 

54.  1 

71.1 

106 

6 

43 

22 

10 

1 5 

0 

0 

1.20 

•  05 

.60 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

FORT  MQRGAN 

87 .  4 

56.7 

73.1 

.  8 

107 

7 

5 1 

26  + 

14 

1 5 

1.93 

.17 

.96 

30 

•  0 

0 

5 

0 

72.6 

40*1 

56.4 

87 

6 

33 

25 

259 

0 

4.22 

.64 

13 

.  0 

0 

12 

; 

4 

0 

GREELEY  UNC 

86.7 

57.4 

72.1 

-  1.6 

103 

48 

22 

1* 

13 

0 

0 

0 

1  .60 

.41 

.53 

13 

.  0 

0 

3 

1 

0 

I  tlAHQ  SPk  I  NGS 

M 

M 

H 

38 

25+ 

0 

r' 

2.05 

•  1  4 

.60 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

J  U  •     j     rflJi     c  C 

JUL  ESBURG 

89.7 

60.5 

75.1 

-  1.3 

109 

6 

51 

31 

7 

1 6 

0 

2.03 

-  .17 

1.03 

19 

.  0 

0 

5 

1 

1 

K ASS  L  ER 

83.8 

57.3 

70.6 

-  3.4 

99 

6  + 

46 

22 

14 

8 

0 

0 

0 

1.57 

.15 

.50 

19 

* 

0 

6 

1 

0 

KAUFFMAN  4   SSE  R 

85.0 

52.3 

66.7 

105 

45 

31  + 

32 

13 

0 

0 

0 

3.36 

.  0 

0 

LAKE     L»  C  U  K  0  t     0     J  *■ 

73.5 

43.0 

56.3 

85 

7  + 

36 

23  + 

204 

0 

0 

0 

0 

2.73 

.76 

14 

.0 

0 

9 

2 

0 

i  &k  cunnn 
IflArn  jj.' 

81.  0* 

55. 7M 

68.4" 

-  5.6 

100 

7 

46 

30 

41 

6 

0 

0 

0 

3.82 

2.49 

1.02 

25 

.0 

0 

a 

3 

1 

85.5 

54.4 

70.0 

-  1.6 

106 

7 

46 

22 

29 

12 

0 

0 

0 

.57 

-  .52 

.13 

25  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEDFRLAND  2  NNE 

71. 4 

40.7 

56.1 

87 

7 

33 

25  + 

275 

0 

e 

0 

0 

2.63 

.54 

13 

.0 

0 

8 

1 

0 

NEW  RAYMER 

87.* 

54.2 

70.6 

105 

6 

46 

31  + 

1* 

IS 

0 

0 

0 

1.96 

1.01 

10 

. : 

0 

4 

1 

PARKER   7  F 

83.2 

51.2 

67.2 

98 

6 

42 

25  + 

39 

7 

0 

0 

0 

.85 

-  1.01 

.19 

25 

.0 

0 

4 

0 

0 

RED  FEATHER   LAKES   2  SE 

73.0 

42.6 

57.6 

89 

6  + 

35 

31 

232 

j 

0 

0 

0 

4.28 

1.01 

19 

.0 

0 

10 

3 

1 

SEDGWICK   5   S  R 

87.7 

59.1 

73.4 

106 

6 

51 

31 

9 

14 

0 

0 

0 

2.54 

.66 

23 

.0 

0 

7 

2 

0 

SPICER 

71.  8M 

40.  1 

56. 0^ 

90 

6 

31 

25 

272 

1 

0 

1 

0 

2.95 

1.62 

.56 

19 

.0 

0 

= 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


COLORADO 
JULY 


Temperature 


Precipitation 


32 


S  -n 

a  a 


No.  of  Days 


STERLING 

WALDEN 

WATEROALE 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0"> 

ALAMOSA  WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE  / 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

SAGUACHE 

WOLF   CREEK   PASS   1  E 
DIVISION 


86.  1 
81.6 


80.0 
80.2 
77.3 
75.3 
77.6 

73.6 
79, OM 
80.9 
79.3 

65.  OK 


56.8 
54.7 


46.7 


33.3 
44.7 
47.8 
43.1 
39.9 


72.5 
68.2 
65.7 


63.4 
62.3 
61.0 
60.7 
63.  1 

53.5 
61  ,9M 
64.4 
61.2 
52. 5" 

60.4 


-  1.4 

-  2.3 

-  3.7 


1.5 
2.9 


-  2.9 

-  1.6 


74 
109 
133 
142 
103 

351 
109 
62 
117 
379 


2.57 
1  .00 
2.43 


1  .09 
1.05 
.87 
1.60 
1  .37 

1.10 
1  .60 
1.08 
3.64 
2.89 

1.63 


2.28 
.19 


.95 
.27 


.42 
.50 
.53 
1.10 
.43 

.35 
.60 
.35 
.83 
.56 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1   |  2  | 

3 

A  1 
4  1 

5  j  6 

7  | 

8  j 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14  | 

IS 

IK  ' 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

99  1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

.47 

2 . 70 

•  IS 

.17 

1.13 

•  12 

.03 

.05 

.0 

.73 

•  12 

* 

.28 

' 

.85 

.59 

.14 

.15 

.20 

.05 

.11 

.53 

.15 

.12 

.06 

.03 

1.02 

.06 

.2* 

.0* 

.18 

.39 

.04 

.21 

.46 

.36 

l,ft 

.03 

.31 

.49 

.01 

.07 

.09 

•  01 

.68 

•  16 

T 

.07 

.09 

.  • 

.01 

.20 

.07 

.67 

.23 

.02 

.10 

.03 

T 

■  39 

T 

■  - 

.11 

T 

•  11 

•  01 

.05 

1  .02 

.4? 

•  31 

.  26 

*  1  4 

■  01 

■  01 

•  34 

.06 

.06 

.20 

.40 

•  03 

•  12 

.94 

.08 

•  47 

.18 

.30 

.20 

1.07 

.  18 

.03 

T 

. .  s 

!eo 

.03 

T 

•  21 

.17 

.05 

■  26 

•  13 

.06 

1.65 

,11 

.22 

.01 

.84 

T 

T 

.05 

T 

7 

.73 

2.57 

■  12 

.10 

.08 

. ;  ^ 

■  41 

•  36 

.26 

•  09 

T 

.  56 

.  36 

.  8u 

•  03 

.66 

•  ?0 

•  03 

.33 

.03 

.55 

.02 

.13 

.  1 1 

.15 

•  50 

.08 

■  02 

.25 

.20 

•  32 

T 

T 

.53 

•  03 

7 

.09 

.35 

■  04 

.21 

7 

.  14 

.40 

,33 

7 

.26 

.19 

■  23 

.75 

.  07 

.26 

.26 

.  ?  3 

•  08 

.  i  t 

.20 

•  01 

2.03 

•  07 

•  1 1 

3.10 

1.33 

■  i . 

•  02 

■  '- 

•  65 

.  13 

.  - 

.40 

.  1  I 

■  23 

*  20 

.  15 

*02 

T 

.02 

.05 

•  18 

.01 

.  10 

.02 

.02 

.22 

7 

.01 

!l3 

.10 

.64 

.  14 

T 

T 

.75 

.  19 

.05 

T 

.4  1 

■  35 

•  12 

.35 

.  19 

.02 

■  50 

•  59 

T 

.02 

T 

.  39 

.12 

.01 

•  e 

T 

.15 

.73 

.18 

.13 

•  31 

•  02 

.02 

.88 

•  09 

.16 

■  03 

.  0  1 

.  1 5 

,06 

•  09 

* 

•  04 

.03 

' 

T 

.03 

.2* 

1 .46 

•  22 

.01 

.02 

•  02 

*3S 

1 . 72 

•  17 

,09 

T 

•  25 

"  47 

.02 

.0* 

.38 

.41 

.03 

.02 

!z6 

.11 

.13 

.03 

.01 

.23 

.41 

!o7 

.38 

•  21 

.  * 

•  16 

•  01 

.0* 

.  23 

•  10 

.03 

.  33 

•  04 

.21 

•  31 

•  15 

•  15 

•*2 

.  0  ~« 

. '  i 

•  23 

.06 

•  15 

.06 

•  20 

.61 

.6 

.0* 

.07 

.21 

.25 

.24 

.08 

.81 

7 

.11 

.20 

T 

T 

.40 

•  38 

T 

.01 

.24 

•  03 

■  JJ 

•  19 

•  17 

'  1 

.50 

.20 

.  0  I 

■  , 

•  i 

'l 

•  60 

.77 

•  - 

.03 

.25 

T 

!o3 

.05 

.03 

.22 

T 

T 

T 

.09 

.32 

.40 

.11 

.51 

T 

.25 

.22 

T 

.17 

.38 

T 

T 

.05 

.03 

.03 

.34 

.31 

.35 

.19 

.43 

.23 

L.4C 

.36 

•  25 

.83 

.  1 5 

•  15 

•  70 

.72 

•  03 

.63 

•  26 

T 

.  1  . 

.  18 

.  £  1 

.OS 

.02 

.0*. 

.16 

.09 

T 

.87 

.19 

.  8 

.02 

.69 

•01 

.08 

T 

.11 

.04 

.37 

.08 

.96 

T 

.23 

.01 

.30 

.63 

.06 

.06 

.09 

.  '  3 

.  - 

.51 

T 

.  :  I 

.01 

.18 

.01 

.02 

.01 

7 

.04 

.86 

7 

.31 

.02 

.58 

.23 

.85 

.02 

.03 

.12 

.16 

.01 

.03 

.60 

.06 

.06 

1.A7 

.07 

.49 

.23 

.01 

.07 

.18 

.72 

.22 

T 

.03 

.09 

.47 

T 

.17 

7 

T 

.05 

T 

T 

.78 

.28 

•  13 

•  05 

■  07 

.01 

7 

.20 

.  10 

.  1  5 

.10 

7 

.20 

.01 

■  43 

.02 

1.18 

.17 

,68 

1.60 

.55 

.32 

.50 

.34 

.52 

1.26 

.35 

.40 

.22 

.22 

•  15 

.30 

.32 

.04 

.11 

.39 

lis 

7 

.06 

7 

.OS 

•  27 

.22 

!o6 

•  10 

.  32 

■  23 

•  01 

•  06 

.3* 

.06 

■  10 

T 

.  35 

.12 

.03 

T 

.63 

•  10 

.  18 

.  1 1 

7 

.03 

.34 

.37 

•  04 

.  15 

.02 

.  * 

•  01 

.0* 

.25 

.23 

.52 

.06 

.63 

•  27 

•  05 

•  04 

.0 

.05 

.  1 1 

.63 

.05 

.  !  1 

.03 

.14 

.  14 

.  19 

.04 

.05 

.42 

.06 

•  10 

.80 

•  29 

.41 

.06 

•  18 

!% 

.85 

.31 

.12 

.09 

.ii. 

.38 

.22 

.09 

.12 

.03 

.02 

.12 

.09 

. :  c 

T 

•  64 

7 

.66 

.06 

.16 

.79 

.07 

■  :■ " 

.24 

.09 

.11 

.  39 

.08 

•  09 

.03 

1.16 

.02 

.07 

.14 

.17 

.05 

.04 

.54 

.10 

*  15 

■  01 

•  28 

.  19 

■  06 

.06 

.06 

*  86 

*45 

•  03 

T 

.44 

.27 

!  :  t 

T 

7 

.04 

•  04 

•  13 

•03 

■  '  ' 

•  06 

.09 

.02 

.  1 1 

.85 

.  38 

.48 

.  ?  ■> 

.  i  ~ 

•  24 

T 

.  16 

■  20 

•  05 

■  02 

•  21 

.09 

•  07 

•  05 

.  13 

.14 

.23 

■  03 

.28 

•  01 

.13 

■  01 

•  15 

•  14 

•  66 

.10 

.  1  8 

.  15 

.20 

T 

.04 

.01 

•  02 

•  1 1 

T 

.67 

.18 

7 

.23 

.03 

•  01 

T 

•05 

.03 

•  02 

.15 

.  46 

.02 

•  30 

•  23 

.45 

.10 

.S6 

.15 

•  31 

.48 

.01 

•  08 

•  02 

7 

.01 

•  02 

■  02 

.07 

.02 

•  24 

.07 

.06 

.05 

.04 

.07 

•  12 

.  1  3 

■  03 

.07 

.  ■  . 

.47 

.10 

■  16 

.40 

.05 

.23 

•  04 

.06 

7 

■  02 

.56 

•  02 

.01 

.  "  i 

.01 

.08 

.77 

,16 

7 

T 

.  1  5 

.  o  b 

.23 

.06 

7 

7 

.  0  2 

.28 

.  10 

T 

7 

.11 

.05 

.46 

•  13 

.02 

.21 

•  06 

.35 

.63 

•  50 

.40 

.15 

.16 

.86 

.06 

.05 

.  !  . 

.0* 

•  01 

■  14 

.  19 

.41 

•  01 

■  34 

.  I . 

.  10 

.53 

■  10 

7 

•  03 

.  19 

.  C  2 

•  24 

.05 

T 

.36 

.01 

.  18 

7 

.07 

.15 

.66 

.68 

•  19 

.19 

.50 

.  16 

•  IS 

.01 

.  10 

•  IS 

.  10 

.22 

. :  3 

.11 

.47 

T 

T 

.  1  . 

.12 

.02 

•  03 

.04 

.01 

.15 

.  15 

■  10 

•  02 

.15 

.  15 

.63 

.  ' 

.  1  s 

.10 

.01 

.50 

.48 

.02 

.06 

.02 

.58 

.23 

.12 

.03 

.03 

.04 

.02 

T 

.10 

.40 

.  is 

.21 

.25 

•  12 

.35 

•  1C 

•  20 

.19 

.43 

.04 

.03 

.46 

.06 

■  03 

.06 

.  16 

•  27 

.  ' 

.01 

.01 

•  01 

•  10 

1.27 

•  so 

.04 

.08 

.05 

.  " 

.05 

.23 

■09 

•  10 

.04 

.04 

.04 

.08 

•06 

.06 

.17 

.35 

.58 

.76 

.73 

.11 

.  1  5 

.27 

.43 

.45 

•  04 

•  59 

.04 

.15 

.  B  1 

.13 

•  26 

.  12 

.17 

.02 

7 

.25 

.14 

.94 

.05 

.  17 

7 

.  a 

!o8 

.17 

.10 

T 

.77 

.16 

.06 

.25 

•  IS 

.10 

.65 

.35 

.20 

.02 

.02 

7 

T 

.03 

.02 

.04 

.05 

■  02 

.02 

.04 

.40 

.52 

■  - 

7 

.38 

.03 

.02 

.03 

■  22 

.01 

.28 

.06 

.71 

.36 

.34 

T 

.01 

T 

T 

.13 

.01 

.12 

.98 

.15 

.01 

T 

.10 

T 

.03 

.04 

.05 

T 

.22 

.07 

.  i 

.04 

.03 

.01 

.06 

7 

.13 

.18 

T 

7 

.03 

.11 

.04 

.09 

,09 

T 

.  * : 

T 

T 

.37 

.03 

.15 

.32 

7 

.04 

.20 

.51 

.07 

.49 

.44 

.08 

.19 

.05 

.02 

.07 

.01 

.03 

.09 

.16 

.32 

.21 

T 

.01 

.02 

.19 

.09 

BRANDON 
BRANSON 
BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 

CAMPO  7  S 
CANON  CI7V 

COLORAOO  5PRGS  WSO  AP 
DELHI 

DONER  Ty  RANCH 
EAOS 

FORCER  8  S 
FOUNTAIN  2  NH 
FOWLER   1  SE 
CUFFEY    10  SE 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  C  ARSON 

LA  JUNTA  F A A  AP 

LAMAR 

LAS   AN  I  HAS 
LEADV I LLE 
LlNON  WSNO 
NORTH  LAKE 

DRDHAV 
PALMER  LAKE 

PUEBLO  MSO  AP  / 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PUEBLO  6  SSW 

ROCKY  FORO  2  SE 
RUXTDN  PARK 
RYE 

SAL10A  3  » 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  HSM  / 
STON I NGTQN 

5UGARL0AF   RSVR    1  ESE 
TACONV   10  SE 
TRIM  OAO 

TRINIDAD  F A A  AP 
7RQY  1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

7*0  8UTTES 

VICTOR 

HALSENBURG  POWER  PLANT 

WALSH 

MES7CLIFFE 

WETWQRE  9  S 


ALTENBERN 

AMES 

ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
BLUE  MESA  LAKE 

BOND 

BONHA -  RESERVOIR 
BRECKENR I DGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 
CEOAREDGE 

CIMARRON 
CLIMAJT 

COCMETOPA  CREEK 
COLLBRAN  2  SM 
COLORADO  NAT  HON 

C0RTE7 
CRAIG 

CRESTEO  BUTTE 
DELTA  3  NW 
DILLON  1  - 

DINOSAUR  NATL   MONUMF NT 

DOLORES 

OURANGO 

EAGLE   F  A A  AP 

ELECTR A  LAKE  //R 

FORT  LEWIS 

PHASER 

FRUITA 

GATEWAY   1  Sw 
GLENWOOD  SPRINGS  1 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  / 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE    1  NW 

GRAND  LAKE  6  SSW 

GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  OAH 

GUNNISON 

HAM  I L TON 

HAYOEN 

HOT  SJLPHUR  SPRS  2  SM 
ICNACIO   1  N 

INDEPENDENCE  PASS  3  Sw 
KREMMl ING 
LAKE  CITY 
LI77LE  HILLS 

MANCOS 

MAR V  I NE  RANCH 
HAYBELL 
MEEKER  NO.  2 
MEREDITH 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA   VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
HORTHDALE 


4.98 
2.96 
3.31 
2.89 


3.99 
2.35 
3.5* 


1.67 
3.52 


2.09 
3.14 
3.23 


3.91 
4.26 
2.92 
2.62 
3.75 

3.33 
3.55 


2.01 

1.50 

2.47 
6.29 
2.39 
1.81 


2.34 
1.45 
1.42 


.68 
2.45 


.99 
3.15 
1.04 

.52 


.52 
.73 
4.42 
2.24 
.86 


NORWOOD 
OURAv 

PAGCSA  SPRINGS 


■  no<«i  lollowing  St*  lion 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


PAONM 

PARADOX 

PARSHALL    10  SSE 

PITKIN 

PLACERVILLE 

PYRAMID 

RANCELY 

RICD 

RIFLE 

SARGENTS 

SHOSHONE 
S  I  L VERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 
TAYLOR  PARK 

TELLUR I  BE 
URAVAN 

VALL6CIT0  DAM 
H  I  NT  E  H  PARK 
Y  AMP  A 

YELLOW  JACKET  2  M 


AKRON  4  E 
AKRON  F  A  A  AP 
BONNY  LAKE 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 

FLAGLER  2  NW 
FLEMING    1  S 
GENOA   1  W 
HOLYOKE 
IOALIA  2  NNW 

LEROY   7  WSW 
0TI5   11  NE 
STRATTON  3  NE 
VONA 
WRAY 


YUMA 


ALLENSPARK 

ANTE RO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BRIGGSOALE 

6 YEP S  5  NE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
C  HE  E  S  M AN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WSO  AP 
DENVER  CITY 
EASTUNVILLF    1  NNW 
ELBERT 
ESTES  PARK 

EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT   LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JULE  SftUR  G 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSF 
LAKE  GEORGE   8  Sw 
L  AK  E  WOOD 

L ONGMONT   2  ESE 

NEDERL  AND  2  MN6 

NEW  RAYMER 

PARK  £  R    7  E 

RED  FFATHER  LAKES 


SSE 


SEOALIA 
SEDGWICK 
SPICER 
SOUAW  MHUNTAIN 
STERLING 

WALDEN 
WATEROALE 
WINDSOR  1  SE 


ALAMOSA  WSO  AP 
BLANCA 

CENTER   4  SSW 
DEL  NTRTE 

GREAT   SANO  DUNES  NM 

HERMJT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF   CREEK   PASS    I  E 


3.01 
3.11 
3.97 


2.20 
2.28 
2.57 


2.16 
3.0*. 
i  .02 


3.00 
2.56 
1.20 
1.93 
2.57 


1.73 
2.54 
2.95 

3.77 


1  .09 
1.05 
.87 
1  .60 
1.37 

1.10 
1 .60 
1 .08 


.08     .20  .02 


13     14  15 


.23 
T 

.16 


T  .3* 
.01     .02  .05 


.25     .41  .05 


.04     .05  .07 


.08  .45 

.25  .59 

2.21  .34  .05 

.92  2.51  .17 

3.60  1.10  .02 


I  .  16 
.55 
.03 
.03 
.42 

.  49 


.19  .02  1.06 
.16      .04  .01 


25     26     27     28     29  30 


.03 
.05 
.40 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  nF   1972  .   1973  COLORADO 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 

PRECIP 
ITATION 

»         »  « 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

AMY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

10.0 

12.0 

_ 

_ 

m 

- 

_ 

m 

_ 

E 

17.90 

AROYA  6  NE 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

BRANDON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

_ 

_ 

- 

- 

E 

16.56 

BRANSON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

1 

26.0 

22 

m 

- 

- 

- 

BUENA  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

20.0 

11.0 

1.0 

.5 

16.5 

4.0 

6.0 

_ 

10.49 

BUTLER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

_ 

_ 

- 

T 

T 

7.0 

5.0 

1 

T 

- 

E 

18.24 

CAMPG  7  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

9.5 

1.5 

12.5 

T 

m 

3.0 

17.91 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.0 
3 

14.9 

24.6 

6.3 

6 

1.4 

1 

:■ 

8.6 

1.0 
1 

75.5 

13.79 

COLORADO  SPRGS   WSO  AP 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

14.4 

16.4 
14 

11.4 

30 

3.9 

11 

2.3 
1 

15.6 

7 

11.2 
3 

.8 

1 

76.0 
67 

22  .75 

DELHI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
1 

38.0 

8.8 

10.3 
6 

2.5 

34.0 
4 

11.0 
10 

T 

109.6 

15.80 

DOHERTY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
1 

- 

- 

- 

T 

_ 

- 

1 

_ 

15.37 

EADS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

23.5 

9.5 

5.3 

.5 

_ 

- 

- 

- 

15.16 

FOR DE R   8  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

1 

20.0 
13 

9.5 

17 

4.5 

7 

.5 

9.5 

6.0 

2 

3.0 

59.0 

14.84 

FOUNTAIN  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

11.0 

1 

14.0 

11.0 

- 

T 

6 

2 

_ 

17.33 

FOWLER   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

24.5 

6.0 

9 

5.3 

6 

T 

4.8 

3 

4.5 

T 

46. 1 

11.03 

GUFFEY   10  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 
2 

19.0 

31.0 

2.7 

2.4 
2 

- 

30.0 

9.0 
2 

T 

- 

E 

16.80 

HASWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

w 

_ 

_ 

- 

- 

- 

_ 

- 

_ 

- 

- 

_ 

™ 

HOLLY 

SNOWFALL 
i   IN  ON  GD 

_ 

15.0 
21 

7.0 

20 

2.9 
6 

6.0 

1 

.9 

3.0 

- 

10.32 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

6 

21 

8 

_ 

_ 

- 

- 

E 

10.65 

KARVAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

26.0 

10.0 

7.0 

.2 

4.0 

4.0 

5.0 

_ 

E 

22.80 

kit  carson 

SNQWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

1 

18.0 

12.0 

7.0 
2 

- 

8.0 

1 

4.0 

1 

10.0 
1 

21.18 

LA  JUNTA  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

15.3 
19 

7.8 

30 

7.2 
9 

.  4 

20. 1 

2 

4.3 

4 

T 

59.  1 
64 

12.34 

LAMAR 

Snowfall 

1    IN  ON  GD 

7.8 

1 

20.6 
19 

5.3 

19 

2.8 
8 

T 

18.7 

2 

4.0 

2 

59.2 
51 

17.24 

LAS  ANIMAS 

Snowfall 

1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

18.0 

12 

8.0 

6.5 

7 

.5 

13.5 

2 

3.0 

1 

T 

53.5 

12.81 

LEADVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GT 

T 

9.8 

5 

20.8 
30 

18.8 

31 

3.9 

31 

5.7 
28 

23.1 

28.5 

30 

15.4 

2.7 

128.7 

E 

11.12 

L I MQN  WSMQ 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.4 
1 

11.5 
16 

5.2 

18 

6.6 
15 

.4 

9.6 

9 

6.3 
4 

1.3 

46.3 
63 

17.86 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -  1973  COLORADO 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

NORTH  LAKE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

13.0 

10.0 

T 

1 

8 

- 

8.0 

- 

19.15 

ORDWAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

30.0 
13 

7.0 
18 

6.5 

5 

T 

9.0 

3 

2.0 

T 

54.5 
39 

12.49 

PALMER  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

3.5 

3 

51.5 

12.5 

- 

5.0 

22.0 

57.0 

15.0 

- 

- 

F 

31.62 

PENROSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

- 

PUEBLO  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.6 

15.7 
1* 

9.2 

18 

3.8 
8 

.6 

1 

6.2 

1 

4.6 

1 

.6 

53.5 
43 

13.40 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

E 

11.69 

PUEBLO  6  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

10 

8 

2 

1 

2.3 

- 

9.67 

ROCKY  FORD  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.6 

1 

16.8 

12 

6.1 

15 

6.1 

4 

.9 

9.0 

2 

2.2 

2 

T 

44.7 
36 

E 

10.71 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.5 
3 

43.5 

30 

21.0 

31 

6.5 

31 

3.0 
28 

35.0 
31 

64.0 
30 

29.5 
14 

3.0 

222.0 
198 

28.96 

RYE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

27.33 

SAL  I  DA   3  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.1 
2 

14.7 
30 

3.0 

27 

3.5 

13 

T 

2 

16.5 
13 

8.9 

7 

T 

62.7 
94 

7.05 

SPRINGFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

- 

9.5 

18.0 

- 

5 

5.0 
2 

- 

E 

18.92 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
1 

23.9 
1  1 

4.4 

19 

14.6 
9 

.1 

32.5 

3.3 

4.3 

86. 1 

F 

19.35 

STONINGTDN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

19.5 

5.3 

5.9 

1.8 

- 

- 

- 

E 

16.51 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

8.0 

2 

26.7 
30 

31 

4.5 

31 

8.5 

28 

21.0 
31 

26.0 
30 

18.0 
13 

1 

- 

E 

15.06 

TACDNY   10  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.2 

1 

17.1 
14 

9.2 

17 

2.1 

5 

.4 

4.4 

1 

5.5 

1 

.7 

46.6 
39 

11.81 

TRINIDAD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

9 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

11.95 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.9 
1 

14.5 
15 

4.3 
9 

10.4 
6 

2.0 

2 

21.6 
7 

7.0 

10 

2.2 

80.9 
50 

13.95 

TROY   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 
1 

18.0 
15 

2.0 

7 

8 

1.0 

2 

11.6 

7 

7.0 

- 

E 

12.14 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GP 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

-" 

- 

- 

7.08 

TWO  BUTTES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

VICTOR 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GT 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

2 

- 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 
2 

?6.0 

12.0 

11.0 

2.0 

24.5 

22.0 

5.0 

1 

114.5 

14.45 

WALSH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

1 

17.0 
16 

5.0 
18 

8.5 

7 

.1 

6 

15.0 

2 

2.5 
6 

50.1 
56 

15.23 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.0 
2 

22.5 
30 

15.5 

31 

10.0 

2.0 

21.0 
4 

17.0 

15.0 
2 

128.0 

12.81 

WETMORE   9  S 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

14.0 

2 

29.0 
25 

19.0 
31 

14.0 
31 

1  .0 
13 

41.0 
13 

*1.0 
14 

15.0 

174.0 

18.86 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  COLORADO 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PHECIP- 
ITATION 

♦         *  * 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

9.5 
3 

12.0 
5 

36.2 
28 

14.9 
31 

9.4 

28 

9.5 

17 

_ 

16.98 

AMES 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

26.5 

2 

61.5 

30 

50.5 
31 

29.0 
31 

27.0 
28 

70.0 
31 

37.5 

30 

25.0 
13 

2.5 

329.5 

31.16 

ASPEN 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GO 

8.7 

2 

14.5 

27 

36.3 

31 

19.4 
31 

12.0 
28 

26.7 
30 

24.6 

4.2 
1 

3.5 

1 

149.9 

E 

23.42 

BASALT 

SNQWFAL 
1    IN  ON 

GO 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

. 

_ 

_ 

- 

. 

- 

- 

" 

BERTHOUD  PASS 

SNQWFAL 
1    IN  ON 

GD 

3.0 

1 

6.0 
3 

16.0 
13 

57.5 
30 

34.0 
31 

32.0 
31 

28.0 
28 

49.5 

31 

74.5 

30 

54.0 
31 

15.0 
23 

369.5 
252 

35.88 

BLUE  MESA  LAKE 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

- 

5.0 

17.3 

10.5 

13.5 

8.0 

10.0 

- 

_ 

E 

10.27 

BOND 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

CD 

2 

5.0 

31 

31 

28 

m 

_ 

_ 

• 

BONHAM  RESERVOIR 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

T 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

43.83 

BRECKENRIDGE 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

T 

3.0 
3 

42.5 

27 

19.5 

31 

14.5 
31 

6.5 
28 

21.5 
31 

32.5 
30 

34.0 
6 

11.0 

185.0 
187 

16.65 

BROWNS   PARK  REFUGE 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

6.0 
3 

- 

8.0 

28 

3.0 

20 

T 

3.5 

4.0 

- 

- 

E 

6.88 

CEDAR  EDGE 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GO 

5.5 

2 

7.0 
3 

13.6 

21 

14.0 
31 

3.0 
19 

11.2 

2 

„ 

1.0 

.5 

_ 

16.96 

C I MARRON 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GO 

_ 

_ 

14.0 

13.0 

2.0 

3.0 

6.0 

4.0 

_ 

E 

13.56 

CLIMAX 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

1.7 
1 

2.2 
1 

28.8 

30 

30.4 
31 

9.3 

31 

13.7 
28 

35.9 
31 

42.2 
30 

40.2 
31 

11.9 
13 

216.3 
227 

25.24 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

5.0 
3 

11.0 

14.0 

31 

3.0 

31 

5.0 
28 

8.0 

8.0 

2.0 
2 

56.0 

9.47 

COLLBRAN  2  SW 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

GO 

6.0 

3 

- 

19.5 

27 

7.0 
31 

2.0 
28 

- 

2.0 

1 

_ 

E 

14.93 

COLORADO  NAT  MON 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

GD 

8.0 
3 

6.1 
6 

14.5 

25 

15.0 
31 

_ 

1.0 

_ 

_ 

13.30 

CORTEZ 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

GO 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

20.26 

CRAIG 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

GD 

6.4 
3 

6.3 
6 

35.3 
28 

10.4 
31 

6.4 

28 

12.1 
19 

7.0 
1 

.2 

84. 1 
116 

E 

13  .47 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GO 

11.5 
5 

36.8 
30 

47.0 
31 

21.0 
31 

34.0 
28 

31.0 
31 

21.0 
30 

8.0 

1 

210.3 
187 

26.25 

DELTA  3  NW 

SNOWFALl 
1    IN  ON 

GD 

_ 

_ 

9.2 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

DILLON   1  E 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

GD 

2.0 

5.0 

16.0 

7 

1S.0 
29 

10.0 
31 

9.0 
28 

8.0 

19 

31.0 

24.0 
3 

4.0 

124.0 

11.55 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALl 
1   IN  ON 

GD 

8.0 
3 

5.5 

5 

28.7 
28 

10.6 
31 

4.5 

28 

9.7 

24 

1.6 

.1 

T 

68.7 
119 

12.94 

DOLORES 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

31 

28 

31 

30.35 

DURANGO 

SNOWFAL 

1  In  on 

GO 

30.82 

EAGLE   FAA  AP 

SNOWFAL 
1   IN  ON 

GD 

2.9 

2 

1.6 

4 

21.1 
27 

9.4 
31 

2.2 
28 

3.1 

17 

11.8 
4 

.  1 

52.2 
113 

12.45 

ELECTRA  lake 

SNCWF  A  L 
1    IN  ON 

GO 

14.0 
3 

40.0 
31 

19.5 
28 

51.5 

31 

15.0 
30 

9.0 

34.53 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  COLORADO 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP 
ITATION 

FORT  LEWIS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 
1 

15.0 

43.1 

31 

25.0 

14.0 

- 

_ 

_ 

m 

E 

28.84 

FRASER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

- 

_ 

19.37 

FRUITA 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

.5 

.2 

17.8 

27 

16.5 
31 

11 

_ 

- 

10.79 

GATEWAY   1  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

T 

12.8 
8 

14.9 
31 

T 

14 

.5 

1.5 

- 

- 

- 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

SNQWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.6 

2 

3 

25.8 

27 

5.0 

8.0 

2.0 

2.3 

- 

19.01 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.7 

2 

1.3 

2 

9.7 

27 

12.8 

31 

1.2 
21 

1.3 

1 

2.0 

T 

34.0 
84 

10.66 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

.  3 

12.0 

14.7 
28 

2.5 
5 

2.7 

1.0 

1 

37.2 

E 

13.39 

GRAND   LAKE   1  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

11 

19.5 

20 

24.5 
31 

13.5 
31 

13.5 
28 

22.5 
31 

33.5 
31 

22.0 
9 

157.0 
192 

22.40 

GRAND   LAKE   6  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

5 

31 

10.0 
31 

9.0 
28 

7.0 

31 

26.0 
29 

10.5 
3 

_ 

13.92 

GRAND  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

4.6 

1 

24.6 
27 

10.2 
31 

7.1 
24 

4.0 

2.5 

_ 

15.90 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

2 

13.5 

20 

15.6 

31 

10.5 
31 

7.8 
28 

14.9 

31 

17.0 
17 

8.5 

T 

92.8 
160 

16.22 

GUNNISON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

5.8 

9 

9.3 

29 

5.0 
31 

7.0 
28 

2.6 

9 

5.8 
3 

.5 

38.0 
111 

8.38 

HAMILTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

2 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

E 

16.33 

HAYDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 
3 

12.2 
6 

37.8 
31 

15.9 
31 

14.6 

28 

7.5 

15 

7.7 

T 

T 

102.7 

16.20 

HOT  SULPHUR  SPRS   2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.5 
3 

8.5 

23.5 

31 

7.5 

31 

2.0 
28 

10.5 
31 

20.0 

75.5 

E 

15.29 

IGNACIO   1  N 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

11 

m 

31 

28 

22 

3 

1 

- 

22.35 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

5 

56.5 

30 

58.5 

31 

24.0 
31 

17.0 
28 

53.0 

31 

65.0 
30 

41.0 
23 

14.0 

2 

211 

24.75 

KREMML ING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

: 

: 

- 

11.78 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.0 
4 

19.0 

29.5 

4.0 

4.5 

18.5 

16.5 

1.9 

108.9 

e 

12.87 

LITTLE  HILLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.0 

3 

3.0 

5 

29.5 
28 

8.6 

31 

T 

28 

14.0 

20 

11.0 
3 

T 

75.1 
118 

E 

15.65 

MANCOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

_ 

- 

: 

- 

m 

- 

- 

24.47 

MARVINE  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.5 

28.0 

46.0 

31.0 

26.0 

43.3 

- 

7.0 

- 

- 

MAYRELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 
3 

- 

26.0 
28 

7.0 

31 

5.0 
28 

- 

3.0 

1 

- 

12.48 

MEEKER  NO.  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.0 

4 

4.5 

9 

29.5 
28 

11.5 
31 

2.0 
28 

15.3 
10 

7.5 
3 

78.3 
113 

15.27 

MEREDITH 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

3.5 

2 

11.5 

31 

18.5 
31 

10.5 
2B 

11.7 
31 

28.7 
25 

T 

E 

18.64 

MESA  LAKES  RFSORT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

2.0 

27.0 
8 

74.0 

30 

66.0 
31 

87.5 
31 

50.0 
28 

107.5 
31 

99.5 

30 

46.5 
30 

10.0 
1 

570.0 

220 

E 

42.83 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

2 

20.2 

22 

31.0 
31 

23.7 
31 

10.1 
28 

43.9 
31 

17.5 
10 

.6 

152.0 
155 

23.26 

MONTROSE   NO  1 

Snow  •  ali 

1    IN  ON  GD 

11.64 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  DF    1972  .   1973  COLORADO 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PHF.CIP 
ITATION 

MONTROSE  NO  2 

SNJWFAL 
1    IN  ON 

GO 

5.0 

2 

4 

- 

8.0 

- 

_ 

- 

11 .63 

NORTHDALE 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GP 

6.0 

3 

15 

31 

31 

8 

- 

3.0 

_ 

19.51 

NORWOOD 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GD 

10.0 
3 

14.0 

28.5 

13.0 

4.0 

14.5 

16.0 

100.0 

18.95 

OURAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON 

GP 

19.0 

2 

40.5 

30 

37.0 

31 

30.7 
31 

15.5 
28 

32.2 
31 

24.0 
22 

198.9 
175 

26.30 

PACOSA  springs 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GD 

6.0 

2 

26.3 
11 

44.3 

28 

33.0 
31 

23.0 
28 

24.0 
18 

4.4 

4.0 

165.0 
118 

25.77 

PALISADE 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GP 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

PAONlA 

SNOWFALI 
1   IN  ON 

GP 

2 

7.0 

1 

32.5 

27 

14.5 
31 

9.4 

3.5 

4.5 

- 

- 

20.29 

PARADOX 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GO 

5.6 

1 .  1 

1 

13.3 

5 

16.9 

31 

2.3 

24 

5.4 

.  1 

44.7 
61 

16.54 

PARSHALL   10  SSE 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GP 

- 

- 

- 

. 

- 

_ 

- 

- 

- 

17.03 

PITKIN 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GC 

4 

23.5 

27.0 

31 

14.0 
31 

11.0 
28 

31 

17.0 

8.0 

- 

m 

19.50 

PLACERVILLE 

SNQWFAL 
1   IN  ON 

GP 

6.0 
2 

- 

38.0 
31 

23.0 
31 

2.0 
1 

20.0 

24.0 

T 

- 

E 

26.72 

PYRAMID 

SNOWFAL 
1   IN  ON 

GD 

T 

20.0 

19.5 

43.5 

19.5 

15.5 

28.5 

*1.5 

5.0 

1.0 

194.0 

24.11 

RANGELY 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

m 

_ 

- 

_ 

25 

31 

28 

_ 

- 

_ 

E 

10.26 

RICO 

SNQWFAL 
1    IN  ON 

"gd 

8.0 

2 

30.5 
28 

50.0 
31 

33.5 
31 

21.5 
28 

35.5 

31 

20.5 

30 

2.0 

7 

3.0 
2 

204.5 
190 

35.54 

RIFLE 

SNOWFAL 
1   IN  ON 

GD 

5.5 

3 

.3 

38.0 
28 

11.7 
31 

7.0 
28 

3.7 

4 

.7 

1 

66.9 
95 

15.05 

SARGENTS 

SNQWFAL 
1    IN  ON 

GP 

1.0 

20.0 

24.0 

31 

12.0 
31 

5.0 

15.0 

14.0 

2.0 

93.0 

12.00 

SHOSHONE 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GD 

- 

6.0 

5 

23.5 

31 

31 

8.5 

28 

4 

_ 

a 

_ 

21  .07 

S I LVERTON 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GP 

3.0 

2 

36.0 

26 

38.0 

31 

6.5 

31 

14.0 
28 

28.0 
31 

2.0 
25 

1.0 

1 

128.5 
175 

29.75 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALI 
1   IN  ON 

GP 

9.8 

13.8 

12 

38.9 

31 

17.3 
31 

25.9 
28 

22.0 
25 

21.2 

4 

2.5 

151.4 

22.71 

TACOMA 

SNOWFAL 
1    IN  ON 

GD 

10. C 

1 

37.0 
22 

45.0 

31 

25.0 
31 

22.0 
28 

39.0 
31 

6.5 

17 

9.0 

- 

_ 

30.87 

TAYLOR  PARK 

SNOWFAL 
1   IN  ON 

GD 

10.0 
4 

24.0 
30 

20.5 
31 

7.0 
31 

10.0 
28 

20.0 
31 

14.0 

30 

8.0 
6 

2.0 

115.5 
191 

14.60 

TELLUR IDE 

SNQWFAL 
1   IN  ON 

GD 

- 

13.0 

45.0 

56.0 

31 

23.0 
31 

21.0 
28 

43.0 

41.0 

11.0 

6.0 

- 

27.44 

URA VAN 

SNQWFAL 
1   IN  ON 

GD 

- 

_ 

- 

12.0 

.5 

- 

T 

_ 

15.61 

VALLECITO  DAM 

SNQWFAL 
1   IN  ON 

GO 

13.5 

2 

33.5 
25 

47.5 

31 

31 

16.0 

54.8 

31 

15.7 

5.3 

E 

37.73 

WINTER  PARK 

SNQWFAL 
1    IN  ON 

Gr 

1.0 

6.5 

9 

36.0 
30 

27.5 

31 

21.5 
31 

10.5 
28 

25.0 

31 

40.0 
30 

34.0 
18 

8.0 

3 

210.0 
211 

26.  19 

YAMPA 

S  NOW  F  A  L 
1    IN  ON 

GD 

T 

21.0 
9 

8.5 

30 

18.5 
31 

8.0 

31 

2.0 

28 

16.5 
31 

18.0 
8 

3.0 

95.5 
168 

17.33 

YELLOW  JACKET  2  W 

SNQWFAL 
1    IN  ON 

GP 

13.5 

33.4 

27.0 
31 

10.5 
28 

32.0 
31 

4.0 

.8 

21.94 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  -   1973  COLORADO 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

*         *  * 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

03 

AKRON  4  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GC 

.5 

1 

30.1 

30 

3.2 

31 

9.4 

31 

28 

15.1 
17 

16.2 
11 

149 

22.65 

AKRON   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.5 

2 

18.1 

30 

7.7 

31 

7.9 
31 

T 

28 

9.9 

10 

12.3 
10 

1.5 

1 

69.9 
143 

19.35 

BONNY  LAKE 

SNQWFALI 
1    IN  ON  GD 

_ 

30 

18 

m 

_ 

- 

- 

- 

22.95 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

13.0 

4.5 

- 

- 

- 

m 

- 

E 

18.89 

CHEYENNE  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 

11.0 

20 

10.0 
18 

5.0 

10 

T 

4.0 

1 

3.0 
2 

6.0 

44.0 

16. 13 

FLAGLER  2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

29.0 

17.5 

10.0 
8 

.5 

1 

9.0 

6 

3.5 
3 

_ 

E 

23.86 

FLEMING   1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

24.0 

30 

12.0 
31 

8.0 

17 

1.5 
5 

6.0 

17.0 

m 

_ 

22.85 

GENOA   1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 
1 

15.0 
26 

11.0 

31 

8.0 

21 

1.5 

4 

15.0 
14 

10.0 
11 

1.5 

69.0 
108 

18.66 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

2 

27.0 
27 

10.0 

20 

10.0 
20 

1.0 
8 

8.0 
3 

10.5 
4 

67.5 
84 

22.60 

I  DAL  I A  2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

_ 

_ 

: 

- 

m 

: 

E 

20.54 

LEROY  7  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.5 
3 

13.5 

9.0 

_ 

_ 

9.5 

25.5 

- 

- 

E 

22.94 

OTIS   11  NE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

.5 

1 

16.5 

9.0 

8.0 
2 

T 

8.0 

2 

16.0 
4 

T 

58.0 

E 

19.22 

STRATTON  3  NE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

12.5 
23 

7.0 

23 

6.0 

11 

18.0 
4 

8.0 
3 

3.0 

57.5 
65 

22.31 

VONA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

T 

20.0 
23 

6.0 

25 

8.0 

11 

T 

4 

17.0 
6 

8.0 

7 

4.0 

63.0 
76 

21.53 

WRAY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

20.0 

8.5 

6.5 

T 

2.0 

2 

7.0 

3 

T 

T 

45.0 

17.30 

YUMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.0 

2 

22.0 
25 

12.0 
12 

- 

*         *  * 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

ALLENSPARK 

SNOWFALL 
1    IN"  ON  GD 

10.0 

38.0 

17.0 

13.0 

8.0 

- 

- 

58.0 

6.0 

- 

19.39 

ANTERO  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.0 

2 

13.0 

30 

13.0 
31 

2.0 
31 

.5 

28 

12.0 
30 

u.o 

30 

6.0 
4 

.5 

72.0 
186 

7.00 

BAILEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

34.0 

17.0 

7.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

19.35 

BOULDER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.4 

2 

26.8 
16 

19.5 

23 

18.5 
24 

2.0 
1 

14.7 
4 

29.8 

7 

6.6 

1 

128.3 
78 

22.54 

BRIGGSDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

15.5 
18 

7.5 

8.0 

9.0 

12.5 

3.0 

E 

15.39 

BYERS  5  NE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

2 

30 

31 

11.0 
31 

T 

28 

12 

5 

1 

140 

20.12 

CABIN  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 
2 

35.5 
30 

23.0 

31 

8.5 
31 

1.0 

22 

26.0 
28 

49.5 

30 

38.0 
11 

5.0 

193.5 
185 

19.22 

CASTLE  ROCK 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GC 

16.5 
31 

1.8 

17.5 

25.5 
6 

3.5 

2 

19.66 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  OF   1972  .   1973  COLORADO 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PRtCIP 
RATION 

CHESSMAN 

SNOW  F  A  L 
1    IN  ON 

GD 

4.0 

2 

39.0 
20 

26.0 

29 

9.0 

24 

1 

19.5 

2 

38.0 
8 

9.0 

1 

144.5 
87 

23.74 

CHERRY  CREEK  DAM 

SNQWFAL 
1    IN  ON 

CD 

3.5 

2 

28.5 
20 

10.0 
31 

13.8 

27 

2.0 

20 

19.5 
11 

27.0 
10 

6.5 

2 

110.8 
123 

2  8.95 

DENVER  WSO  AP 

S  NOW  F  A  L 
1    IN  ON 

GD 

9.7 

2 

19.4 
17 

9.8 

20 

12.1 
24 

3.0 
5 

15.1 
8 

24.8 
7 

1.0 

2 

94.9 
85 

20.84 

DENVER  CITY 

SNDy  E A  1 
1    IN  ON 

GD 

- 

17.0 

- 

12.0 

1.0 

1 

9.0 

16.3 
6 

2.6 

1 

- 

15.95 

EASTONVILLE    1  NNW 

S  NQWF  A  L 1 
1    IN  ON 

GP 

T 

50.0 
30 

12.5 

31 

25.0 
31 

3.0 

28 

18.0 
28 

37.0 

21 

8.0 

2 

T 

153.5 
171 

2  3.80 

ELBERT 

1   IN  ON 

GP 

- 

- 

15.0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2  5.26 

ESTES  PARK 

1    IN  ON 

GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

14.85 

EVERGREEN 

j  in  u  w  r  **  L 
1   IN  ON 

GD 

- 

12.0 
3 

17.0 
30 

13.5 

31 

12.0 

2.0 

22.5 

44.5 

- 

- 

23.25 

FORT  COLLINS 

^  M  flu  C  A  1 

1    IN  ON 

GD 

3.7 

1 

18.1 
10 

10.9 

7.4 
17 

1.6 

2 

1.6 

2 

13.0 

2.0 

58.3 

11.29 

FORT  LUPTON   1  N 

Snuwf  a  L 1 

1    IN  ON 

GD 

1.0 

1 

22 

11.3 

25 

15.5 
28 

- 

- 

- 

- 

- 

17.00 

FORT  MORGAN 

5  "4  D  U  P  A 

1    IN  ON 

GD 

1.0 

1 

- 

11.5 

- 

- 

2.5 

13.5 

2.0 

- 

e 

14.56 

GEORGETOWN 

S  NQw  F A  L 
1    IN  ON 

GD 

4.0 

1 

20.2 
22 

13.7 
28 

4.2 

31 

1.1 
1 

15.0 
4 

32.0 
13 

27.0 
6 

6.0 
1 

123.2 

107 

15.56 

GRANT 

S  NQWF  A  L l 
1    IN  ON 

GD 

13.0 
2 

?9.0 
30 

16.0 
31 

10.0 
31 

3.0 
28 

22.0 
30 

37.0 
29 

36.0 
13 

.5 

166.5 
194 

16.51 

GREELEY  UNC 

S  NQWF A  L l 
1    IN  DN 

GC 

- 

21.6 

9.2 

23 

13.4 
24 

2.1 

3.3 

15.3 

6.0 

1 

15.72 

HAWTHORNE 

SNQWFAL I 
I    IN  ON 

GD 

- 

- 

- 

- 

- 

24.5 

3.0 

- 

32.8 

5.0 

1 

- 

IDAHO  SPRINGS 

S  NOW  F A  t  1 

1    IN  ON 

GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

- 

9.0 

- 

JONES   PASS   2  E 

SNQWFALI 
1    IN  ON 

Cn 

1.5 

2.0 
1 

5.5 

3 

43.0 
30 

28.0 

31 

14.5 
31 

9.0 

28 

21.0 
31 

46.5 

30 

38.5 
20 

3.0 

1 

212.5 
206 

21.16 

JULESBURG 

SNOW  F  A  L 
1    IN  ON 

GP 

- 

6.8 

- 

3.0 
3 

1.0 

- 

- 

18.12 

KASSLER 

SNQWFALI 
1    IN  CN 

GD 

6.0 

2 

39.0 
14 

20.0 
17 

22.5 
24 

3.0 
4 

21.0 
4 

45.0 
8 

T 

156.5 
73 

25.26 

KAUFFMAN  4  SSE 

SNQWFAL 
1    IN  ON 

GD 

5.0 

6.5 

6.0 

6.1 

- 

5.0 

6.5 

- 

p 

12.57 

LAKE  GEORGE  8  SW 

SNQWFALI 
1    IN  ON 

GD 

6.5 

2 

?3.0 
30 

12.3 

31 

4.6 

31 

T 

28 

13.8 
31 

37.5 
25 

3.0 
2 

100.7 

ieo 

14.52 

LAKEWO00 

SNQWFALI 
1    IN  ON 

GD 

3.0 

2 

36.0 
25 

13.0 
25 

11.0 
23 

2.0 

1 

21.3 

27.7 

13 

5.0 
2 

119.0 

p 

2  5.91 

LONGMONT   2  E5E 

^  NflU  C  A  1  l 

1    IN  ON 

GD 

1.5 

1 

22.0 
10 

12.0 
23 

12.0 
20 

2.0 

2.0 

2 

19.0 
6 

4.0 

1 

74.5 

17.40 

NEDERLAND   2  NNE 

S  Mn  Ui  C  A  1  1 

1    IN  ON 

GD 

10.5 
5 

40.5 
14 

13.5 

14 

21.0 
12 

3.0 
8 

- 

- 

31.5 
8 

5.0 

2 

- 

p 

2  2.35 

NEW  RAYMER 

SNQWFALI 
1    IN  ON 

GP 

1.5 

1 

20.7 
25 

8.0 

29 

6.9 
22 

1.0 

2 

8.7 

5 

9.2 

4 

.3 

56.3 
88 

13.50 

PARKER   7  E 

SNOWFALI 
1    IN  ON 

GD 

3.0 

2 

35.0 

30 

13.0 
31 

9.0 
31 

T 

14.0 
5 

12.0 
5 

3.0 

1 

89.0 

17.94 

RED  FEATHER   LAKES  2  SE 

SNQWFALI 
1   IN  ON 

GD 

13.1 
4 

15.9 

21 

13.8 

10.8 
25 

2.3 
8 

22.8 
19 

47.4 
24 

6.5 
2 

132.6 

E 

16.60 

SEDALIA  *  SSE 

SNQWFALI 
1    IN  ON 

GD 

3.5 

2 

35.0 
30 

13.3 

31 

19.0 
21 

1.0 

11 

16.5 

10 

30.9 
13 

7.0 
2 

126.2 
120 

25.13 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYb 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

SEASON  F1F    1972  -   1973  COLOR  00 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAT 

TOTAL 
PRECIP- 
ITATION 

SEDGWICK   5  S 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

.5 

2 

29.0 
25 

6.0 

23 

- 

3.0 

9 

6.0 
4 

21.5 
6 

- 

- 

22.17 

SPICER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5 

13 

31 

10.0 
31 

9.0 

28 

19.8 
31 

44.0 
28 

12.0 

167 

14.53 

SQUAW  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  DN  GD 

- 

2.1 

2 

13.0 

5 

38. 1 

20.2 

21.0 

- 

42.5 

77.5 
30 

54.0 
31 

6.2 

- 

E 

29.13 

STERLING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20.08 

MAIDEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

8.5 

6 

8 

21.5 

30 

4.5 

31 

1.0 

28 

8.3 

19.0 

7.0 

E 

11.63 

WATERDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

_ 

19.0 
12 

9.4 

30 

10.3 
18 

1.3 

1 

3.6 

3 

16.3 
8 

2.0 

1 

- 

17.50 

WINDSOR   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

: 

m 

- 

_ 

- 

- 

: 

12.29 

*         *  * 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  WSO  iP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.3 
1 

19.8 

27 

7.6 

31 

3.9 

31 

3.6 

24 

29.2 
3 

6.9 

2 

12.2 
1 

97.5 
120 

11.23 

BLANCA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

8.0 

8.0 

3.3 

2.0 

7.5 

1.5 

5.0 

- 

10.02 

CENTER  4  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.5 

- 

- 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

7 .62 

DEL  NORTE 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

15.1 

16.8 

21.6 

T 

3.2 

- 

- 

.3 

- 

12.84 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.5 

12.5 

30 

18.0 
31 

3.0 
31 

5.5 
28 

13.5 

- 

13.0 

- 

F. 

9.63 

HERMIT  7  ESE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.0 

2 

27.0 

23.0 

2.0 

7.0 

23.0 

- 

- 

- 

17.90 

MANASSA 

SNOWFALI 
1    IN  ON  GD 

5.0 

1 

12 

1.5 

3.0 

3.5 

7.50 

MONTE  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9  •  4 

1 

12.6 
23 

8.6 

31 

.5 

31 

1.6 

5.5 

3.0 

1 

T 

41.2 

9.36 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

31 

1.5 
31 

T 

8.32 

WOLF  CREEK  PASS   1  F 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

40.0 
12 

1*5.0 

121.0 

54.0 

112.0 

48.0 

29.0 

4.0 

53.29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

'I' 

9 

10  | 

11  | 

12 

13  | 

14 

15 

.6 

17 

18 

19  > 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

28  | 

29 

30 

31 

i 
> 
< 

«         *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

87 
*7 

80 
50 

90 
46 

93 
49 

92 
51 

81 
45 

80 
44 

80 

48 

84 
48 

76 
43 

72 
43 

75 
41 

77 
46 

65 
50 

75 
50 

73 
46 

70 

42 

76 
34 

81 
41 

81 

42 

78 
43 

70 
39 

71 
41 

74 
38 

76.6 
44.5 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

94 
68 

97 
71 

87 
66 

97 
70 

94 
65 

101 
70 

IOC 
72 

98 
•  ■ 

S< 
67 

88 

63 

69 

62 

9 

62 

92 
65 

86 
54 

64 

53 

76 
56 

87 
64 

83 

66 

82 
60 

86 
56 

84 
58 

76 
56 

81 
53 

39 
61 

66 
58 

76 
58 

83 
56 

85 
58 

84 
60 

65 
58 

77 
34 

66.7 
61.5 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

96 
61 

85 
63 

94 
62 

89 
59 

96 
56 

97 
64 

94 
60 

77 
5  ' 

85 

!  1 

64 
60 

86 
61 

90 
57 

75 

50 

62 
50 

74 
49 

81 
53 

82 
57 

76 
62 

74 
56 

71 
55 

69 
54 

75 
50 

81 
50 

80 
56 

73 
52 

77 
54 

79 
56 

79 
33 

81 
54 

69 
53 

7 

50 

60.7 
56.1 

DELHI 

MAX 
MIN 

106 
63 

100 
60 

102 
60 

99 
52 

103 
59 

.  ,6 

57 

102 
60 

95 
54 

92 
61 

88 
59 

91 
54 

98 
57 

86 
56 

81 
54 

85 
49 

92 
58 

92 
61 

65 
60 

91 
60 

85 
56 

64 
54 

80 
46 

90 
50 

90 
55 

80 
53 

88 
56 

87 
56 

85 
50 

97 
56 

86 
54 

77 
51 

90.8 
55.9 

EAOS 

MAX 
MIN 

105 
64 

89 

63 

99 
62 

98 
53 

102 
55 

106 
55 

105 
68 

98 
66 

99 
64 

93 
66 

93 
59 

95 
60 

93 
62 

89 
58 

80 
46 

95 
53 

95 
54 

93 

65 

67 
64 

3  3 
58 

60 

52 

84 
50 

91 
53 

92 
59 

82 
56 

86 

55 

92 
59 

86 
56 

t 

80 
60 

80 
54 

91.6 
56.4 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

101 
58 

92 
61 

9F 
60 

98 
50 

97 
61 

103 
52 

104 
58 

-. 
59 

94 

6C 

91 
63 

90 
55 

93 
59 

88 
64 

70 
53 

60 
45 

69 
32 

92 
57 

91 
60 

78 
59 

79 
60 

73 
54 

63 
50 

85 

51 

86 
56 

79 
54 

83 
52 

86 
58 

83 
50 

86 
54 

79 
58 

75 
52 

67.7 
56.0 

HOLLV 

MAX 
MIN 

96 
63 

107 
65 

93 
67 

100 
67 

89 
56 

101 
62 

109 
70 

105 

7  ] 

98 
63 

96 
62 

93 
59 

95 

62 

95 
66 

88 
59 

76 
51 

83 
59 

93 
60 

93 
66 

69 
61 

78 
53 

83 
57 

76 
57 

64 

60 

86 
60 

93 
60 

62 
57 

90 
57 

92 
57 

90 
60 

92 
63 

65 
97 

91.4 
61.0 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

103 
61 

99 
62 

97 
62 

92 
66 

97 
55 

105 
55 

107 
61 

96 

64 

93 
62 

94 
63 

94 
57 

95 
59 

92 
61 

74 
55 

62 
46 

92 
56 

95 
60 

92 
63 

64 
65 

62 
59 

60 

55 

85 

54 

90 
51 

92 
62 

83 
56 

90 
52 

93 
52 

90 
54 

i  ■ 
59 

63 

59 

80 
53 

91.1 
58.0 

LA   JUNTA    F  A A   A  P 

MAX 
MIN 

106 
69 

92 
68 

100 
66 

100 
64 

104 
58 

.  )7 
65 

106 
72 

97 
66 

92 
66 

93 
64 

94 
63 

99 

72 

92 

60 

75 
56 

67 
54 

93 
61 

97 
65 

94 
68 

89 
66 

87 

60 

85 
57 

88 

54 

95 
55 

95 
61 

85 
61 

91 
60 

94 
62 

92 
56 

92 

6i 

65 
62 

e 

59 

93.1 
62.5 

LAMAR 

MAX 
MIN 

106 
67 

90 
67 

99 
64 

99 
67 

98 
58 

.  5 

67 

105 
71 

97 

95 
66 

94 
64 

9? 
60 

93 
67 

92 
62 

75 
58 

81 

51 

92 
61 

89 
63 

90 
63 

90 
63 

60 
61 

84 
55 

85 

55 

91 
56 

92 
62 

63 
59 

87 
57 

91 
64 

87 
37 

90 
5 

84 
60 

79 

57 

90.8 
61.7 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

106 
70 

92 
66 

101 
64 

100 
66 

103 
56 

107 
58 

105 
67 

98 
68 

93 
68 

93 
64 

92 
59 

96 
67 

94 
64 

80 
56 

85 

52 

92 
60 

97 
61 

95 
63 

89 
67 

89 
59 

68 
56 

88 
52 

93 
52 

94 
60 

83 
58 

90 
57 

92 
61 

91 
54 

3: 
5: 

84 
62 

6 : 
55 

93.0 
60.7 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

75 
36 

15 
35 

73 
36 

74 
39 

76 
36 

79 
36 

76 
43 

69 

40 

66 
36 

68 
38 

74 
38 

67 
39 

63 
36 

59 
41 

61 
37 

62 
34 

62 
39 

56 
39 

59 
40 

58 
37 

59 
34 

61 
31 

62 
30 

66 
33 

68 
30 

67 
35 

64 
34 

66 
32 

65 
33 

62 
35 

62 
38 

66.3 
36.2 

LIMON  WSMO 

MAX 
MIN 

95 
58 

94 

57 

92 
60 

89 

61 

96 
54 

97 
56 

92 
58 

65 
58 

63 
59 

63 
58 

84 
59 

87 
51 

79 
52 

64 
47 

77 
47 

82 
48 

67 
55 

77 
59 

73 
58 

69 
53 

71 
50 

77 
46 

64 
48 

81 
54 

74 
50 

79 
53 

62 
55 

62 
33 

62 

54 

71 
51 

74 
47 

81.7 
53.6 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

83 
46 

84 
49 

86 
46 

82 
49 

86 
39 

89 
46 

85 
47 

76 
44 

71 
48 

71 
47 

72 
44 

79 
38 

69 
42 

62 
40 

68 
39 

71 
41 

68 
44 

70 
46 

72 
46 

73 
36 

72 
39 

70 
35 

76 
36 

78 
40 

71 
37 

76 
39 

75 
36 

71 
40 

72 
39 

69 
40 

65 
36 

74.6 
41.8 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

61 
59 

94 
54 

61 
56 

90 
58 

86 
52 

93 
6  - 

93 
63 

91 
52 

79 
55 

85 
51 

60 
51 

69 
53 

68 
42 

55 
41 

71 
47 

79 
55 

81 
56 

74 
54 

74 
50 

70 
46 

66 

47 

71 
44 

79 
50 

76 
44 

71 
47 

75 
55 

78 
53 

79 
47 

69 
45 

76.6 
51.3 

PUEBLO  wSO  AP 

MAX 
MIN 

103 
61 

92 
73 

102 
65 

98 

62 

103 
55 

103 

103 
62 

92 
63 

94 
65 

93 
61 

93 
61 

97 
59 

89 

60 

70 
55 

64 
51 

91 
58 

93 
62 

91 
67 

86 
63 

64 
58 

74 
60 

81 
54 

92 
54 

91 
63 

81 

60 

67 
59 

69 
60 

89 
55 

90 
63 

94 
60 

78 
57 

90.3 
60.2 

PUEBLO  6  SSw 

MAX 
MIN 

94 

59 

97 
62 

81 
62 

=  6 
60 

95 
55 

100 
55 

102 
58 

98 
56 

86 
56 

69 
55 

87 
50 

88 
54 

93 
57 

82 
53 

67 
47 

82 
51 

67 
58 

81 
58 

85 
59 

85 

51 

81 
54 

71 
47 

60 
46 

87 
50 

87 
53 

78 
53 

85 

5: 

89 
50 

92 
55 

63 
53 

87.0 
54.3 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 
MIN 

102 
63 

102 
67 

99 
59 

96 
62 

101 
54 

104 
55 

101 
67 

97 
63 

92 
64 

90 
60 

91 
58 

94 
64 

92 
64 

86 

52 

84 

53 

69 
55 

93 

60 

92 
62 

86 
63 

86 

57 

80 
56 

83 
49 

90 
51 

93 
56 

83 

55 

88 

56 

91 
61 

66 
53 

90 
58 

67 
58 

76 
55 

91.3 
58.4 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

8? 
46 

78 
44 

77 
43 

76 
42 

83 
40 

83 
42 

79 
45 

69 
43 

69 
44 

69 
40 

75 
44 

75 
43 

68 
43 

54 
39 

59 
35 

65 
38 

68 
40 

66 
46 

62 
49 

63 
38 

63 
41 

68 
32 

70 
36 

66 
37 

60 
35 

63 
36 

66 

42 

65 
35 

65 
38 

57 
37 

61 
34 

66.6 
40.2 

PYE 

MAX 
MIN 

92 
50 

92 
54 

93 
50 

89 

50 

94 
44 

95 
48 

91 
59 

60 
49 

62 
49 

80 
51 

85 
49 

9  - 
47 

65 
53 

75 
45 

74 
42 

79 

46 

82 

53 

76 
53 

79 
54 

74 
44 

76 
45 

82 
40 

63 
39 

62 
41 

81 
49 

86 

42 

69 
45 

89 
41 

79 
47 

81 
43 

67 
40 

63.4 
47.2 

SALIDA   3  H 

MAX 
MIN 

89 

53 

89 
50 

91 
55 

89 
49 

91 
47 

94 

5C 

88 

60 

83 

52 

s  ] 
48 

81 
48 

68 
45 

65 
52 

81 
46 

57 
48 

72 
43 

74 
46 

73 
48 

71 
52 

75 
54 

78 
53 

70 
44 

70 
39 

79 
40 

81 
44 

78 

53 

80 
45 

77 
47 

75 
42 

77 

43 

68 
45 

75 
43 

79.3 
47.9 

SPRINGFIELD  7  USW 

MAX 
MIN 

103 
69 

86 
65 

9B 
61 

93 
62 

91 
57 

99 
66 

101 
66 

93 
62 

87 
b1 

65 
61 

65 
60 

86 
61 

86 
63 

62 
53 

76 
55 

86 
55 

84 
59 

SI 
56 

87 
62 

85 
56 

8 o 

54 

86 
56 

64 
57 

89 
64 

77 
55 

84 
59 

65 
58 

63 
54 

85 
37 

60 
57 

74 
55 

66.8 
59.5 

SUGAR  LOAF  RSVR  1  ESE 

MAX 
MIN 

79 

31 

78 
33 

78 
33 

31 

62 

36 

70 
35 

74 
35 

78 
38 

71 
36 

65 

32 

65 
36 

65 
36 

59 
45 

62 
40 

62 
28 

65 

31 

70 
29 

70 
38 

71 
33 

70 
31 

66 
37 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

104 
59 

99 
63 

97 

62 

95 
61 

101 
53 

102 
57 

102 
61 

91 
61 

93 
65 

90 
59 

69 
59 

93 
56 

90 
64 

76 
51 

61 
46 

90 
54 

91 
59 

88 

62 

61 
61 

80 
56 

72 
55 

80 
49 

67 

51 

88 
58 

78 
55 

82 
54 

66 
57 

85 
33 

87 
5- 

78 
55 

77 
50 

88.2 
56.8 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

96 
60 

95 
62 

92 
61 

91 
58 

94 
61 

95 
61 

95 

63 

68 

57 

84 
61 

81 
56 

85 
55 

87 
63 

85 
57 

75 
48 

76 
54 

80 
55 

60 
58 

77 
57 

79 
59 

86 
54 

81 
58 

80 
50 

62 
51 

82 
55 

79 
53 

80 
55 

63 

52 

60 
50 

63 
51 

81 
53 

73 
48 

84  .  1 
56.0 

TRINIDAD   F  A A  AP 

MAX 
MIN 

103 
66 

81 
67 

9* 
63 

91 
60 

99 
63 

99 
65 

97 
66 

9 

57 

85 
59 

67 

57 

86 

57 

90 
61 

63 
55 

63 
50 

82 
51 

83 

57 

83 

62 

85 
58 

83 
60 

84 

55 

83 

57 

84 
54 

67 
53 

63 
59 

78 

52 

83 
55 

87 
55 

84 
51 

84 

93 

76 
53 

76 

5 : 

65.6 
57.5 

THIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

75 
35 

76 
35 

75 
34 

74 
35 

77 
36 

78 
35 

77 
38 

70 
38 

70 
47 

75 
38 

79 
35 

70 
41 

65 
38 

55 
42 

64 
40 

66 
40 

65 

42 

56 

43 

63 
48 

61 
43 

59 
36 

61 
30 

65 
33 

71 
34 

70 
33 

70 
40 

66 
41 

66 
34 

64 
35 

64 
36 

67 
38 

68.3 
37.9 

THO  buttes 

MAX 
MIN 

VICTCR 

MAX 
MIN 

77 
48 

78 
49 

74 
5C 

76 
51 

77 
52 

81 
55 

8C 
53 

74 
Si 

76 
53 

68 
48 

68 

48 

77 
51 

60 
55 

78 
5  3 

80 
54 

6) 

36 

67 
41 

69 
45 

75 
.8 

72 
50 

70 
46 

71 
47 

69 
45 

75 
50 

78 
47 

76 
44 

77 
46 

70 
46 

73 
43 

70 
40 

62 
40 

73.6 
46.0 

tiALSENSuRG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

96 
62 

93 
63 

96 
60 

94 
57 

97 
52 

99 
56 

99 
56 

i  1 
50 

85 
58 

63 

55 

87 

52 

91 
56 

68 
55 

82 

47 

81 
45 

84 
56 

83 
63 

80 

57 

85 

57 

86 

52 

82 
54 

84 

48 

66 

46 

•9 

54 

80 
54 

82 
50 

82 
50 

62 
46 

84 
48 

81 

49 

73 
47 

86.7 
53.6 

WALSH 

MAX 
MIN 

102 
73 

90 
73 

101 
64 

96 
67 

90 
56 

102 
71 

103 
65 

:  -  ) 

67 

96 
65 

85 

65 

66 
58 

it 
65 

86 
67 

80 
56 

81 
52 

63 
58 

85 

66 

86 

64 

36 

66 

86 
62 

79 
57 

84 
58 

64 
58 

90 
66 

78 
59 

61 
56 

84 

83 
56 

9' 
61 

83 
63 

80 
35 

87.9 
62.3 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

87 
46 

88 
41 

89 
46 

84 
46 

89 
38 

91 
40 

68 

47 

81 
43 

78 
45 

74 
43 

81 
43 

87 
44 

77 
42 

56 

44 

74 
38 

77 
40 

71 
51 

70 
50 

72 
52 

34 

81 

80 
44 

79 
37 

7"! 

35 

74 
38 

79.5 
42.8 

WETMORE   9  S 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

90 
52 

83 
50 

86 
56 

93 
57 

90 
55 

9C 
56 

67 
51 

77 

79 
52 

75 
48 

80 
48 

84 
53 

79 

50 

63 
42 

72 
37 

77 
47 

76 
55 

75 
56 

73 
54 

72 
56 

f 

63 
45 

60 
41 

'3 

46 

76 
42 

76 
44 

77 
66 

76 
45 

76 
47 

71 
44 

TO 

77.8 
46.9 

S*a  Ral««DC«  Nol«i  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1973 


Station 

Day  of  Month 

'age 

1 

2  1 

3 

4  | 

5 

6 

'1 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16 

17 

IS 

"  i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

*          •  * 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTSNBERN 

MAX 
MIN 

90 
49 

94 
5? 

94 

91 

95 
52 

97 
50 

98 
46 

94 
58 

87 
57 

93 
53 

95 
55 

93 
53 

87 
60 

83 
66 

82 
52 

82 
56 

82 
49 

62 
51 

77 
50 

76 
57 

79 
59 

78 
49 

81 
49 

62 
45 

85 

55 

64 
59 

85 
49 

85 
48 

85 
48 

65 
49 

62 
54 

84 
45 

86.3 
52.6 

ASPEN 

MAX 
MIN 

B2 

51 

83 
41 

81 

46 

84 
47 

85 
47 

86 
46 

84 
49 

76 
54 

82 
46 

85 

46 

83 
53 

72 
51 

71 
47 

71 
49 

71 
42 

73 
40 

75 
46 

62 
45 

69 

50 

68 
47 

70 
46 

73 
36 

73 
37 

75 
40 

74 
39 

77 
40 

77 
39 

77 
39 

76 
43 

75 

45 

76 
44 

76.5 
44.9 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

71 

69 
44 

70 
45 

69 
44 

71 
4« 

7! 
46 

76 
45 

69 
41 

64 
41 

60 
40 

64 
41 

68 
45 

64 

40 

49 
34 

47 
35 

52 
34 

53 
37 

58 
39 

50 
42 

52 
36 

51 
32 

52 
32 

56 

32 

55 
34 

57 
30 

51 
32 

60 
36 

55 
34 

57 
34 

53 
34 

52 
33 

59.6 
38.4 

BOND 

MAX 
MIN 

BROWNS    PARK  REFUGE 

MAX 
MIN 

86 
49 

89 

40 

93 
50 

96 
42 

96 
41 

92 
47 

93 
43 

95 
43 

95 
41 

88 
59 

82 
57 

78 
48 

83 
44 

68 

42 

87 
45 

71 
57 

76 
55 

78 

80 
39 

79 

77 
38 

80 
39 

86 
40 

86 
45 

86 
41 

88 
43 

83 
46 

85.7 
45.4 

CEDAREDBE 

MAX 
MIN 

91 
57 

93 
53 

92 
57 

95 
59 

94 
57 

96 
58 

93 
58 

85 

60 

90 
57 

92 
60 

91 
60 

84 

59 

79 
53 

82 
52 

82 
54 

82 
52 

82 
59 

79 
55 

77 
58 

80 
52 

76 
49 

81 
47 

63 

50 

85 

52 

83 
50 

86 

53 

84 
54 

64 
52 

85 
52 

82 
57 

84 
52 

85.5 
54.8 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

8t> 

40 

90 
36 

9C 
37 

90 
43 

91 
41 

93 
39 

89 
45 

87 
48 

78 
45 

80 
45 

82 
45 

82 
45 

78 
41 

75 
40 

70 
51 

74 
55 

78 
46 

77 
45 

76 
42 

80 
35 

82 
36 

81 
39 

81 
37 

82 
37 

82 
39 

62 
41 

80 
39 

80 
37 

82.1 
41.8 

CLIMAX 

MAX 
MIN 

70 
42 

68 

43 

69 
41 

67 
42 

67 
46 

69 
46 

73 
48 

68 
41 

61 
39 

61 
40 

63 
39 

67 
42 

59 
37 

54 
37 

54 
36 

53 
36 

53 
38 

57 
40 

55 
41 

53 
37 

54 
34 

54 
33 

53 
32 

57 
36 

60 
33 

59 

32 

60 
33 

58 
35 

60 
37 

57 
35 

54 
32 

60.2 
38.2 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

86 
38 

84 
37 

86 
38 

85 

42 

84 

40 

86 
..7 

89 
42 

83 
44 

79 
42 

80 
43 

84 
45 

85 
45 

76 
40 

76 
45 

78 
42 

72 
42 

76 
47 

68 
52 

72 
41 

74 
47 

70 
34 

70 
34 

76 
37 

78 
38 

78 

79 
39 

79 
36 

76 
34 

79 
37 

79 
38 

76 
39 

78.7 
40.4 

C OL L BR AN  2  SW 

MAX 
MIN 

91 
43 

91 
42 

92 
44 

93 

94 
44 

94 
44 

95 
44 

93 
44 

93 
49 

91 

50 

78 
53 

91 

50 

81 

48 

81 
50 

81 
48 

64 
46 

64 

44 

75 
44 

73 
42 

74 
41 

72 
40 

75 
43 

62 
43 

81 
42 

84 

42 

83 
42 

B6 
45 

65 
45 

84 
46 

85 
46 

83 
43 

84.8 
44.9 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 
MIN 

96 
67 

95 

67 

96 
67 

96 
65 

98 
bi 

99 
66 

98 
69 

95 

71 

66 

62 

86 

58 

83 
63 

86 

57 

85 
57 

81 
51 

76 
56 

82 
52 

83 
51 

82 
58 

86 
68 

88 

62 

87 
62 

87 
60 

88 
60 

69 
64 

89 
65 

89 
64 

89 
61 

88.7 
6]  .8 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

90 
56 

91 
51 

94 
53 

95 

57 

96 
52 

97 
53 

96 
57 

90 
62 

92 
58 

92 
59 

90 
63 

88 

59 

85 
54 

82 
51 

84 

57 

85 

53 

79 
58 

80 
56 

80 
53 

83 
50 

83 

51 

83 

52 

65 

44 

89 
47 

88 

50 

87 
50 

87 

50 

65 

53 

85 

50 

84 

54 

84 
51 

87.4 
53.7 

CRAIG 

MAX 
MIN 

85 

50 

88 
39 

ee 

46 

90 
53 

92 
47 

93 
53 

88 
59 

80 
57 

86 

52 

87 
57 

95 
57 

87 
55 

72 
54 

72 
48 

76 
46 

84 
49 

83 
50 

77 
51 

70 
55 

75 
52 

74 
47 

75 
45 

77 
43 

77 
51 

75 
42 

79 
43 

82 
46 

82 
50 

84 

51 

77 
49 

81 
43 

81.6 
49.7 

CRESTED  BUTTE 

78 
39 

80 
36 

79 
36 

80 
38 

81 
37 

84 

35 

82 
39 

72 
43 

78 
38 

80 
38 

78 

40 

74 
45 

70 
37 

66 
45 

67 
35 

69 
34 

69 

44 

64 
42 

64 
48 

69 
44 

66 
35 

65 
29 

70 
30 

74 
33 

73 
34 

73 
34 

72 
33 

75 
32 

73 
33 

70 
37 

72 
32 

73.1 
37.3 

DELTA  3  Nw 

MAX 
MIN 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

81 
39 

79 
36 

79 
38 

78 
39 

81 
38 

83 
36 

81 

40 

74 
41 

72 
39 

78 
39 

SO 
39 

79 
39 

65 

43 

64 
43 

62 
38 

64 
35 

70 
38 

61 
41 

62 
48 

65 

44 

62 
36 

65 

30 

67 

31 

70 
34 

68 
30 

71 
35 

71 
34 

69 
34 

69 
34 

65 
36 

68 
32 

71.1 
37.4 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

94 

57 

92 
56 

93 
57 

95 
60 

96 

56 

97 
61 

95 
61 

94 
60 

91 
57 

94 
57 

94 
60 

93 
64 

88 
59 

74 
48 

78 

52 

81 

53 

84 
54 

83 
54 

79 
56 

78 
52 

81 
52 

80 
51 

60 
44 

82 

52 

81 
50 

83 
50 

85 
53 

86 
51 

68 
54 

89 

56 

85 
53 

86.9 
54.8 

OURANGO 

MAX 
MIN 

85 
48 

82 

53 

82 
45 

76 
55 

70 
57 

76 
50 

80 
44 

82 
47 

82 
41 

86 
37 

65 
40 

60 
43 

84 

44 

84 

40 

86 
45 

87 
48 

84 
38 

eagle  faa  ap 

MAX 
MIN 

90 
46 

91 
42 

88 

43 

90 
44 

94 
44 

94 

43 

90 
51 

84 
49 

88 
46 

92 
46 

92 
49 

84 
54 

BC 

50 

76 
54 

75 
46 

73 
42 

80 
47 

67 
48 

74 
53 

78 
52 

75 
44 

75 
38 

78 
41 

79 
42 

82 
39 

84 

42 

85 

43 

82 
41 

84 

42 

76 
47 

80 
40 

82.6 
45.5 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

84 
43 

86 
48 

88 
48 

102 
50 

89 

55 

89 

50 

87 
48 

60 
53 

63 
48 

83 
43 

64 

50 

81 
46 

79 
46 

76 
44 

78 
49 

76 
45 

69 
49 

61 
52 

72 
44 

76 
40 

76 
43 

75 
44 

78 
3" 

82 
43 

81 
42 

79 
46 

78 
45 

79 
46 

78 
41 

79 
42 

79 
46 

80.4 
46.1 

ERASER 

MAX 
MIN 

79 
34 

81 
32 

80 
33 

80 
34 

81 
33 

84 
31 

82 
34 

75 
36 

73 
34 

75 
35 

81 

34 

79 
35 

64 
35 

61 
40 

65 

32 

67 
33 

72 
34 

61 

36 

62 

42 

65 

46 

65 

35 

65 

28 

67 

34 

70 
29 

71 
30 

72 
30 

70 
33 

7n 
30 

72 
31 

65 
35 

67 
31 

71.6 

33  .8 

FRUITA 

MAX 
MIN 

96 

53 

97 
51 

97 
54 

100 
60 

101 
51 

101 
52 

98 
61 

91 
66 

97 

55 

97 

60 

93 
59 

86 

61 

85 
58 

90 
55 

87 

55 

90 
54 

87 
61 

7* 
55 

78 
60 

86 

54 

83 
56 

86 

52 

88 
48 

89 
52 

86 

49 

90 
46 

90 
52 

90 
53 

92 
52 

89 

57 

91 

50 

90.5 
55.0 

GATEWAY  1  Sw 

MAX 
MIN 

95 
52 

96 
55 

97 
64 

99 

52 

99 
60 

95 
68 

87 
70 

93 
60 

94 
64 

90 
73 

86 
65 

84 

61 

86 
69 

86 
61 

87 

62 

85 
69 

72 
62 

76 
62 

84 
59 

79 
58 

85 
55 

85 
56 

88 
53 

86 
52 

87 

52 

89 
55 

89 
56 

90 
62 

89 

89 
54 

86.2 
60.0 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

MAX 
MIN 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

MAX 
MIN 

98 

70 

99 
63 

100 
65 

101 
67 

103 
65 

103 
67 

100 
73 

92 
72 

99 
66 

98 
68 

95 
76 

86 
65 

87 
65 

90 
61 

89 
51 

91 
59 

90 
66 

76 
63 

82 
59 

88 
58 

82 
59 

69 
57 

90 
56 

94 
62 

69 
61 

90 
62 

93 
61 

93 
62 

94 
61 

90 
64 

92 
61 

92.4 
63.7 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

97 
67 

95 

60 

96 
67 

98 
67 

99 
66 

101 
68 

99 
71 

96 
72 

91 
63 

95 
65 

97 
71 

95 
64 

86 
62 

85 
58 

85 
58 

88 
61 

88 
59 

86 
60 

75 
62 

78 
54 

86 
56 

77 
55 

87 
53 

88 
59 

89 
58 

87 
54 

88 

62 

90 
59 

91 
63 

91 
61 

90 
58 

90.1 
61.7 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 
MIN 

78 
35 

79 
34 

78 
35 

84 
37 

BO 
34 

84 
35 

82 
39 

75 
44 

70 
40 

75 
38 

79 
35 

79 
40 

68 
45 

73 
38 

73 
39 

62 
31 

64 

35 

63 
37 

60 
45 

59 
44 

63 
36 

66 
31 

78 
30 

66 
32 

66 
40 

70 
31 

71 
32 

69 
35 

69 
32 

70 
32 

69 
31 

71.7 
36.2 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

75 
4? 

77 
39 

78 
4? 

76 
46 

79 

39 

61 
39 

77 
43 

76 
43 

73 
47 

73 
42 

77 
40 

78 
46 

67 

46 

62 
45 

62 
45 

62 
40 

66 

42 

62 
43 

60 
50 

63 
47 

65 

40 

64 
36 

67 
36 

70 
37 

67 
35 

69 
37 

69 

40 

67 
38 

69 
39 

65 

42 

66 
37 

69.8 
41.5 

GRAND  VALLEY 

MAX 
MIN 

97 
49 

97 
52 

98 

52 

99 
53 

99 
54 

; :  [ 
50 

100 
60 

93 

60 

97 
59 

99 
60 

98 
59 

93 
60 

90 
55 

86 
58 

86 
51 

88 

52 

86 
54 

78 
53 

80 
58 

85 

51 

85 

50 

87 

53 

87 

46 

89 
53 

88 

50 

87 

50 

90 
51 

91 
53 

91 
52 

68 
56 

96 
53 

91.3 
53.8 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

85 
46 

84 
41 

84 
» 

64 
43 

85 
44 

3  = 
42 

85 
50 

79 
43 

76 
44 

8? 
42 

82 
45 

63 
48 

70 
46 

66 
45 

68 

41 

65 
38 

71 
42 

64 
45 

67 
49 

69 
47 

70 
39 

69 
37 

72 
36 

73 
38 

73 
34 

75 
38 

74 
40 

74 
42 

75 
40 

75 

40 

69 
36 

75.4 
42.0 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

83 
39 

86 
36 

84 
37 

86 
41 

67 
38 

89 
36 

60 
42 

78 
44 

79 
43 

83 
41 

83 
46 

76 
47 

72 
44 

72 
45 

72 
40 

74 
39 

68 
48 

67 
47 

72 
53 

74 
43 

70 
48 

73 
37 

76 
34 

80 
37 

77 
38 

77 
39 

76 
37 

77 
35 

78 
38 

75 
40 

76 
3' 

77.4 
40.9 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

88 

47 

89 

42 

90 
45 

91 
52 

93 
44 

96 
51 

91 
61 

85 
54 

87 

50 

88 
48 

JC 
52 

90 
53 

75 
53 

72 
50 

77 
46 

78 

46 

84 

49 

77 
53 

69 
56 

74 
51 

71 
45 

74 
42 

77 
41 

78 
51 

78 
41 

61 

42 

63 
46 

83 
49 

84 

45 

78 
48 

a . 

4  : 

82.3 
48.3 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 

MAX 
MIN 

80 
30 

84 

32 

B5 

45 

88 
48 

B5 
37 

87 
38 

82 
45 

78 
42 

8  3 
43 

79 
39 

84 

45 

81 
43 

73 
46 

68 
41 

65 

41 

68 
38 

73 

40 

63 
39 

68 
48 

67 
44 

71 
37 

67 

35 

71 
34 

74 

35 

73 
33 

75 
36 

78 
38 

77 
39 

75 
35 

72 
39 

73 
34 

75.6 
39.4 

IGNACIO  1  N 

MAX 
MIN 

92 
45 

91 
45 

93 
49 

95 
46 

1  1 
45 

96 

45 

96 

50 

94 
55 

98 

5  J 

91 
48 

90 
52 

86 

65 
47 

80 

47 

84 

53 

64 

49 

83 

45 

75 

46 

67 
53 

79 
43 

54 

4  6 

83 

42 

63 
36 

86 
39 

89 
40 

89 
41 

85 
43 

B7 
47 

69 

45 

87 
49 

8  4 

4; 

87.5 
46.2 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

MAX 
MIN 

73 
37 

34 

34 

34 

3  8 

34 

34 

40 

3  5 

73 
36 

74 
38 

6  4 
34 

57 
34 

60 
40 

6! 
33 

71 
33 

60 
39 

56 
38 

5  9 

43 

58 

40 

60 
32 

57 
28 

62 
27 

65 

30 

69 

50 

68 

30 

64 
29 

66 
40 

33 

34 

34 

35.4 

KREMMLING 

MAX 
MIN 

86 
35 

88 

41 

87 
38 

84 
36 

9  0 

40 

91 
35 

90 
45 

78 
44 

63 

4  8 

85 
42 

89 
42 

88 
46 

73 
51 

70 
45 

64 
46 

70 
38 

67 
53 

f>" 

4  = 

72 
41 

75 
38 

76 
39 

75 
35 

78 
38 

79 
39 

78 

41 

79 
38 

79 
47 

76 
35 

79.3 
41.7 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

84 
46 

84 
44 

84 

4( 

84 

46 

86 
46 

45 

79 
43 

76 
49 

7  9 
4  4. 

82     81  72 
46      49  40 
See  Reference  N 

70     73  71 
40     38  51 
3te»  Following  SleU 

72  68 
43  46 

66 
45 

72 
47 

76 
41 

66 
-* 

72 
28 

77 
29 

8  1 
42 

78 
40 

77 
40 

71 
42 

74 
42 

72 
41 

71 
47 

73 
39 

76.2 
42.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

0 

Ej 

4 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

l 

8 

9 

10 ! 

11  1 

12 

13  | 

U 

1 

15 

16 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

BP 
43 

38 

8<- 

92 

93 

9; 

58 

8  5 

91 

73 

74 

7( 

81 

81 

78 
47 

70 

77 
5  1 

71 

80 

79 

82 

4  C 

74 
37 

81 
40 

84 

4] 

83 
41 

85 

79 

82.4 
45.1 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

8) 
3? 

81 
37 

81 
37 

82 
37 

84 

35 

86 
35 

84 
37 

79 
39 

4C 

8? 
40 

B2 
40 

63 
4! 

70 
4C 

67 
46 

70 

4  1 

70 
35 

75 
40 

75 
40 

67 
50 

65 
47 

67 
35 

70 
i7 

70 
32 

74 
35 

72 
30 

74 
31 

74 
3< 

74 
3' 

73 
35 

72 
35 

77 
32 

75.5 
37.3 

MAYBE  L  L 

MAX 
MIN 

89 

Si 

90 
40 

91 

94 

94 

91 

86 
38 

85 

43 

66 

41 

85 

79 
50 

84 

4  ' 

MEEKFR  NO.  2 

MAX 
MIN 

es 

52 

90 
44 

6f 

93 

46 

94 
4  5 

95 

4T 

90 
58 

85 

69 
4( 

90 

B9 

81 

85 

75 

7? 

76 

81 

70 

77 

7! 

80 

79 

91 

77 

81 

82 

80 

83 

80 

82 

63.3 
47.0 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

71 
52 

74 
41 

74 

77 

78 

71 

75 

67 
49 

72 

72 

71 

62 

60 

66 

70 

63 

56 

55 

61 

56 

62 
37 

64 

59 

4 1 

67 
36 

66 

6S 

68 
40 

69 

68 

68 
3  ~ 

67.  ? 
42.5 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

91 
60 

92 
61 

95 

95 

96 

96 

93 

90 

91 

89 

64 

8^ 

86 

85 
52 

63 

84 
54 

67 
54 

74 
5  4 

7B 

83 

s  s 

83 
55 

62 
5  2 

84 
52 

88 

57 

87 
5  8 

86 
56 

87 
54 

83 
58 

87 

85 

83 
54 

86.2 
56.9 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

MIN 

92 
62 

91 
58 

9' 

.95 

95 

« 

96 

93 

B  7 

92 

93 

91 

83 

B- 

B3 

f  • 

54 

84 
56 

s; 

58 

73 

!C 
53 

83 

5G 

7B 

82 
5 1 

85 
50 

88 
5 1 

85 
52 

65 

5  1 

87 
51 

87 

86 

83 

53 

86.9 
55.4 

NORTHDALE 

MAX 

MIN 

8S 

45 

89 

41 

92 

92 

94 

94 

93 

64 

9 

89 

87 

8C 

75 

79 

B2 

79 

80 

75 

76 

75 

77 

79 

82 

82 

85 

84 

64 

B2 

80 

85 

69 

83.6 
49.4 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

8* 
49 

87 
*7 

B8 

90 
50 

92 

92 
5  j 

79 
47 

82 

64 

88 

36 
49 

78 

77 

80 

n 

79 

77 

69 

73 

7B 

76 

77 

60 

83 

81 

80 

61 

81 

82 

79 

8C 

61.4 
45.1 

OURAV 

MAX 

MIN 

83 

50 

85 
50 

65 

83 

85 

87 

83 

72 

77 

82 

78 

76 

69 

68 

71 

73 

78 

71 
52 

71 

73 

75 

75 

73 

76 

74 

75 

76 

72 

76 

73 

75 

76.6 
49.5 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

as 

40 

87 
40 

88 

87 

68 

n 

66 

83 

83 

84 

83 

78 

78 

79 

75 

79 

74 

68 

73 

78 

75 

75 

79 

8.' 

82 

81 

8'. 

81 

79 

78 

76 

80.7 
43.1 

PAONIA 

MAX 
MIN 

92 
4? 

94 
55 

92 
5  5 

93 

5  5 

96 
56 

96 
56 

94 

89 

B9 

\ 

93 
5  9 

ar- 

69 

63 

85 
54 

80 

54 

82 
52 

68 

52 

84 
59 

76 
58 

78 

80 
53 

82 
51 

62 
48 

67 
4  9 

89 
49 

65 
5  1 

B4 
5  4 

65 

5  1 

85 
52 

B7 
5 1 

97 

5  0 

p. 

52 

87.1 
54.  J 

PARADOX 

MAX 
MIN 

95 
52 

96 
49 

97 

99 

100 

99 

95 

9< 

IS 

96 

93 

87 

86 

8C 

81 

82 

73 
59 

73 

83 

63 

85 

88 

89 

89 

89 

89 

86 

98 

JB 

90 

88.9 
53.3 

PITKIN 

MAX 

MIN 

77 
36 

79 
33 

79 

80 

82 

82 

80 

75 

72 

75 

75 

65 
37 

71 

66 

70 
3 

70 
33 

63 

65 

40 

65 

66 
36 

66 
3 1 

64 

30 

69 
2  8 

70 
3  ' 

72 
3 1 

72 
34 

69 
32 

7; 
31 

69 

67 

67 
3  1 

71.4 
35.2 

RANGELY 

MAX 
MIN 

RICO 

MAX 
MIN 

77 
37 

SO 
35 

8? 

83 

68 

85 

83 

73 

81 

7" 

75 
45 

73 

72 

75 

75 

68 

69 

65 

66 

70 

69 

69 

74 

75 

75 

77 

75 

75 

76 

69 

t 

75.1 
37.7 

RIFLE 

MAX 

MIN 

93 
49 

93 
44 

94 

95 

95 

96 

93 

B7 

92 

94 

90 

1  = 

79 

81 

82 

76 

60 
5 1 

76 
9  * 

76 

83 

7( 

84 
5 1 

84 

85 

84 

85 

03 

84 

66 

84 

86 

86.0 
49.8 

SILVERTON 

MAX 

MIN 

78 
37 

80 
35 

79 

79 

63 

62 

82 

78 

75 

9 

78 

73 

70 

77 

79 

74 
36 

70 

69 

64 

68 

65 

64 
3  2 

72 
2  8 

74 
3 1 

74 
34 

78 

70 

73 
37 

73 

68 

68 
34 

74.1 
37.3 

STEA*B3aT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

85 
39 

85 

35 

87 

87 

88 

91 

85 

81 

84 

BP 

88 

82 

72 

50 

70 
50 

72 
40 

75 

34 

80 
4  1 

72 

4  3 

69 

70 

68 
4 1 

71 
38 

72 
37 

77 
i 

75 
35 

77 
3  5 

79 
42 

78 
39 

81 

76 

75 
34 

78.7 
40.7 

Taylor  park 

MAX 
MIN 

76 
38 

78 
37 

78 

78 

79 
38 

60 

77 

71 

70 

74 

75 

69 

67 

67 

67 
42 

65 
39 

64 

5° 
46 

62 

65 

63 

62 
34 

66 
3  5 

71 
& 

71 
37 

70 
40 

64 
37 

65 
35 

63 

63 

69 

69.3 
40.4 

TELLURIOE 

MAX 
MIN 

82 
44 

83 
39 

82 
39 

84 

86 
4 1 

85 

40 

82 

73 

5  0 

78 

82 

78 

76 

73 

73 

7! 
43 

73 
39 

69 
48 

67 
4  " 

68 

72 
4 1 

71 
40 

71 
37 

76 
33 

79 
36 

77 
37 

75 
37 

75 
3  9 

76 
41 

76 
38 

75 
4  1 

7> 
3^ 

76.4 
41.7 

URAVAN 

MAX 

MIN 

60 

56 

100 
5' 

100 
57 

103 
55 

101 
5* 

101 
63 

1 C  0 
62 

96 
58 

9B 
58 

99 
66 

97 
64 

97 
57 

V  • 

57 

89 
57 

89 
58 

98 
58 

94 
59 

79 
58 

83 
55 

68 

52 

92 
48 

92 
50 

95 
51 

95 
53 

98 
51 

92 
53 

91 
33 

92 
54 

93 

60 

91 
51 

it'.l 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

84 

45 

85 
45 

86 
45 

63 
4B 

87 
47 

89 

46 

85 
48 

80 
51 

82 
47 

82 
47 

78 
49 

76 
46 

74 
44 

76 
44 

73 
47 

70 
44 

65 

51 

63 
51 

70 
47 

73 
40 

74 
42 

75 
40 

77 
35 

80 
38 

80 

47 

78 
46 

76 
39 

77 
44 

75 
43 

73 

44 

72 
39 

77.6 
44  .  8 

YAMP  A 

MAX 
MIN 

8? 
49 

83 
38 

81 
4 1 

83 

85 
4  2 

$7 

46 

64 
58 

74 

79 
46 

85 

83 
5  2 

76 
48 

72 
4  6 

73 
47 

70 
40 

71 
47 

73 
45 

71 
4  3 

62 
5 1 

67 
*.  ft 

62 
47 

66 
39 

70 
36 

72 
38 

71 
34 

73 
39 

74 
39 

73 
41 

77 
40 

72 
40 

76 
39 

75.1 
43.6 

YELLOU  JACKET  2  1 
•          •  « 

MAX 
MIN 

87 
58 

89 
57 

92 

93 

93 

94 

92 

90 

88 

8» 

85 

89 

85 

83 

8: 

83 

52 

77 
5  5 

71 
5  4 

71 

80 

60 

89 
52 

64 

50 

85 
53 

86 

84 

64 

52 

60 
33 

79 

89 

b: 

85.0 
53.3 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E 

MAX 

MIN 

89 
61 

99 
58 

84 

95 

94 

97 

103 

89 

90 

1 

90 

94 

96 

81 

71 
5  0 

83 

88 

90 

76 

56 

6'. 

79 

80 

o: 

81 

76 

85 

61 

87 

85 

70 

85.1 
56.9 

AKRON   F  A  A  AP 

MAX 
MIN 

97 
65 

83 
57 

94 

91 
6 1 

98 
54 

101 
fi  } 

67 
62 

87 

6 1 

92 
63 

69 
6 1 

95 
64 

81 
54 

71 
51 

82 
52 

87 

49 

89 
5  5 

77 
61 

69 

62 
5 1 

78 
5 1 

79 
47 

*81 

82 
55 

78 
53 

85 
57 

81 

57 

87 
56 

64 

70 

8  i 
9 

64.2 
56.8 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

94 
63 

99 
60 

84 
6 ) 

98 
63 

94 
57 

101 
5  7 

106 
64 

97 
*  1 

96 

95 

93 

93 
63 

93 
64 

9C 
57 

70 
50 

61 
56 

70 
57 

95 
61 

86 

*5 

58 

64 
53 

77 
53 

82 
53 

87 
54 

65 
56 

82 
55 

86 
55 

68 
55 

69 
5  5 

88 

61 

75 

87.3 
58.3 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

100 
66 

97 
6* 

98 

53 

90 
60 

96 
60 

103 
65 

100 
64 

95 
68 

9( 
63 

92 
62 

91 

t  I 

60 

88 
56 

70 
53 

78 
53 

87 
58 

91 
64 

88 
64 

BO 
58 

72 
54 

77 
53 

76 
53 

85 
50 

84 
56 

76 
55 

85 

60 

86 
56 

87 
62 

67 
60 

75 
54 

67.2 
58.9 

CHEYENNE  HELLS 

MAX 

MIN 

103 
67 

95 
62 

9f 
59 

92 
63 

96 
54 

103 
63 

102 
65 

95 
t  " 

93 
64 

91 
63 

91 

91 
64 

es 

57 

73 
55 

80 
46 

96 
58 

92 
6  1 

89 
61 

78 

70 
59 

77 
52 

82 
5 1 

66 
53 

86 

54 

80 
52 

86 
54 

69 

52 

87 
55 

86 
5  5 

80 
54 

8^ 
5 . 

88.3 
57. B 

Flagler  2  nk 

MAX 
MO) 

102 
67 

97 
58 

95 
5  8 

68 

62 

97 
60 

1  33 
59 

100 
62 

92 
6 1 

69 
6C 

87 

60 

91 
57 

92 
58 

87 
59 

69 

!  1 

78 

87 
55 

91 
58 

82 

59 

73 
59 

7* 
59 

5  < 

78 
5  1 

66 

51 

82 
55 

77 
52 

84 
50 

84 
5  1 

81 
53 

85 
50 

70 
53 

78 
54 

85.3 
56.4 

HOLYOKE 

MAX 

MIN 

102 
65 

94 

56 

101 
64 

94 
59 

101 
54 

109 
61 

102 
73 

91 
61 

93 
61 

94 

60 

96 
62 

100 
63 

92 

60 

82 
55 

e ' 

56 

92 
54 

94 
53 

8  8 
5B 

75 
61 

63 
53 

72 
5 : 

80 
51 

85 

50 

83 
1- 

64 

52 

90 
53 

8- 

5" 

9? 

53 

87 
58 

79 
56 

81 

; 

89.4 
57.3 

STRATTON  3  NE 

MAX 

MIN 

104 
77 

96 
66 

97 
65 

95 
64 

99 
56 

105 
67 

99 
79 

94 
^  - 

93 
64 

90 
67 

93 
•  7 

93 
66 

88 

65 
56 

59 

89 
5  8 

94 
59 

85 

75 
54 

70 
5  -) 

77 
54 

80 
54 

86 
5  3 

85 

s  ft 

82 

85 

85 

fi 0 

88 

85 
6 1 

77 
57 

82 
I 

87.6 
60.7 

WRAV 

MAX 

MIN 

97 
68 

97 
62 

98 
66 

96 
62 

97 
58 

107 
61 

105 
69 

95 
63 

94 
i  B 

93 
6? 

95 
65 

96 
68 

95 
62 

77 
59 

8? 

54 

89 
59 

90 
58 

67 
62 

82 
63 

65 
56 

72 
54 

77 
54 

85 
53 

57 

82 
56 

87 

55 

e? 

61 

90 
55 

91 
58 

84 
61 

81 

52 

88.9 

60.0 

YUMA 

MAX 

MIN 

S«*  n«(4>t«ac«  Not*!  Following  Sutlon  IncUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


JULY  1973 


Station 

Day  of  Month 

o 

01 

1   |  2 

g 

7  ! 
7  1 

g  J 

g 

10 

12 

13 
13 

16 

17 

1  8 

1 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

Avei 

•          *  « 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

0<t 

ALLENSPARK 

MAX 

74 

80 

65 

85 

B ! 

78 

78 

75 

82 

80 

6C 

67 

65 

64 

74 

68 

66 

64 

66 

66 

70 

65 

66 

67 

69 

66 

6  2 

66 

72.3 

MIN 

40 

42 

45 

53 

54 

52 

58 

42 

46 

50 

42 

43 

46 

35 

42 

45 

45 

48 

42 

43 

38 

38 

34 

34 

37 

43 

41 

39 

35 

43.2 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

81 

81 

81 

63 

87 

63 

65 

75 

76 

8 1 

60 

67 

56 

67 

69 

66 

63 

66 

68 

64 

65 

70 

72 

70 

67 

68 

63 

6E 

71.8 

MIN 

39 

38 

4; 

39 

36 

3! 

39 

41 

36 

37 

35 

40 

41 

41 

43 

37 

43 

42 

50 

43 

39 

32 

30 

38 

35 

40 

40 

33 

35 

38 

44 

38.8 

BAILEY 

MAX 

93 

91 

89 

90 

94 

9! 

68 

87 

B' 

84 

90 

85 

7? 

56 

72 

75 

77 

71 

75 

71 

75 

75 

79 

77 

7  i 

77 

73 

74 

74 

67 

70 

79.3 

MIN 

48 

42 

45 

45 

42 

47 

49 

46 

45 

43 

41 

49 

47 

44 

42 

41 

42 

52 

52 

44 

43 

42 

36 

43 

38 

39 

44 

39 

41 

40 

3f 

•.3.5 

BOULDER 

MAX 

96 

95 

94 

95 

98 

|  ; 

95 

86 

87 

89 

94 

94 

85 

64 

76 

84 

88 

62 

73 

70 

69 

72 

81 

82 

78 

87 

81 

84 

78 

77 

79 

84.3 

MIN 

59 

57 

59 

60 

60 

64 

66 

56 

61 

57 

56 

64 

60 

47 

47 

54 

57 

59 

59 

53 

52 

47 

48 

55 

49 

51 

58 

53 

52 

55 

48 

55.6 

BRIGGSOALE 

MAX 

98 

96 

96 

94 

103 

104 

92 

9  1 

9  -i 

93 

96 

94 

83 

69 

8  ] 

9 1 

93 

80 

71 

66 

75 

76 

6  2 

80 

79 

83 

63 

86 

82 

73 

80 

86.1 

MIN 

67 

54 

56 

56 

49 

48 

63 

54 

!  B 

53 

59 

58 

54 

48 

46 

52 

48 

53 

56 

56 

49 

44 

45 

51 

48 

46 

53 

49 

52 

53 

45 

52.4 

bYERS  5  NE 

MAX 

9R 

91 

97 

95 

100 

|  -  \ 

95 

89 

^  ] 

90 

93 

96 

90 

68 

81 

86 

90 

86 

73 

69 

85 

85 

82 

6 1 

77 

86 

84 

90 

83 

76 

e  l 

66.9 

MIN 

57 

57 

60 

56 

59 

58 

54 

56 

62 

52 

61 

59 

56 

48 

45 

48 

54 

60 

59 

54 

50 

44 

44 

55 

48 

49 

53 

52 

50 

53 

43 

53.4 

CABIN  CREEK 

MAX 

75 

76 

7« 

72 

80 

75 

69 

67 

70 

73 

7  5 

63 

5  i 

6C 

61 

66 

£  ■ 

60 

6 1 

61 

6 1 

64 

67 

56 

65 

62 

62 

60 

5  g 

59 

66.0 

MIN 

51 

44 

47 

50 

47 

46 

50 

47 

43 

42 

48 

49 

43 

36 

39 

37 

43 

47 

46 

42 

39 

37 

38 

43 

35 

40 

40 

39 

38 

39 

35 

42.6 

CASTLE  ROCK 

MAX 

96 

9* 

83 

92 

96 

99 

98 

90 

68 

65 

85 

9C 

69 

78 

69 

8  1 

83 

8 1 

76 

75 

6B 

8 1 

B2 

81 

76 

80 

81 

84 

8  1 

78 

76 

83.7 

MIN 

54 

5* 

55 

59 

52 

50 

55 

55 

57 

50 

59 

53 

52 

47 

46 

46 

49 

59 

60 

52 

53 

41 

44 

50 

43 

50 

49 

45 

46 

47 

44 

50.8 

CH(ESMAN 

MAX 

90 

89 

91 

87 

94 

94 

92 

87 

85 

84 

89 

9  ; 

84 

6  1 

75 

77 

79 

76 

72 

70 

75 

74 

80 

80 

75 

80 

74 

82 

79 

69 

73 

80.9 

MIN 

46 

49 

49 

48 

44 

43 

49 

46 

49 

44 

46 

47 

48 

42 

40 

41 

44 

52 

51 

47 

45 

37 

37 

43 

41 

41 

42 

38 

40 

42 

41 

44,3 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

95 

98 

64 

97 

96 

96 

104 

94 

89 

90 

90 

97 

94 

71 

67 

8 1 

87 

89 

75 

76 

72 

8 1 

83 

84 

82 

77 

84 

80 

86 

85 

74 

85.6 

MIN 

57 

58 

56 

56 

55 

55 

57 

53 

57 

5? 

58 

57 

58 

48 

45 

49 

51 

59 

58 

53 

55 

44 

47 

52 

46 

50 

53 

49 

52 

54 

46 

52.9 

DENVER  WSO  AP 

MAX 

99 

86 

97 

96 

100 

)  q  a 

95 

66 

91 

89 

95 

94 

73 

67 

83 

87 

90 

77 

75 

72 

78 

84 

86 

84 

79 

84 

81 

8  *■ 

83 

75 

81 

85.7 

MIN 

63 

60 

61 

55 

55 

64 

60 

56 

61 

67 

62 

53 

52 

48 

55 

57 

62 

60 

56 

53 

50 

51 

52 

51 

54 

55 

55 

53 

54 

51 

56.2 

DENVER  CITY 

MAX 

95 

99 

102 

84 

92 

87 

67 

79 

85 

86 

72 

73 

70 

72 

7e 

79 

82 

76 

78 

79 

86 

79 

73 

81.4 

MIN 

68 

58 

69 

57 

54 

58 

62 

6? 

64 

56 

55 

53 

56 

61 

54 

58 

61 

59 

59 

57 

54 

Elbert 

MAX 

93 

88 

89 

89 

93 

95 

90 

65 

84 

81 

83 

83 

79 

59 

79 

85 

83 

78 

76 

70 

72 

75 

79 

71 

69 

78 

79 

79 

77 

66 

73 

80.0 

MIN 

52 

50 

54 

52 

56 

50 

50 

34 

51 

47 

54 

53 

54 

44 

45 

47 

49 

56 

52 

55 

48 

41 

40 

47 

42 

46 

49 

41 

42 

47 

33 

47.8 

estes  PARK 

MAX 

B6 

85 

84 

85 

69 

90 

90 

83 

-  9 

79 

85 

82 

67 

54 

66 

72 

77 

72 

67 

64 

71 

71 

73 

74 

67 

72 

70 

72 

70 

65 

68 

75.1 

MIN 

46 

48 

43 

43 

44 

51 

54 

44 

50 

46 

42 

50 

52 

44 

43 

40 

43 

45 

53 

49 

47 

39 

40 

40 

39 

40 

45 

41 

40 

45 

37 

44.6 

EVERGREEN 

MAX 

93 

85 

89 

91 

93 

95 

90 

85 

B  - 

8 1 

63 

87 

75 

56 

72 

77 

80 

71 

67 

63 

72 

76 

76 

74 

70 

7  5 

73 

77 

75 

6  5 

72 

78.0 

MIN 

47 

43 

45 

43 

44 

47 

45 

45 

46 

46 

46 

46 

45 

41 

42 

43 

50 

54 

50 

47 

42 

40 

48 

39 

40 

44 

40 

40 

42 

40 

39 

44.2 

FORT  COLLINS 

MAX 

97 

81 

91 

91 

96 

1  DC 

87 

63 

9] 

66 

93 

93 

77 

63 

73 

84 

87 

76 

68 

68 

70 

73 

79 

79 

78 

8  1 

79 

82 

77 

72 

77 

61.8 

MIN 

60 

61 

59 

61 

54 

51 

64 

5  J 

61 

57 

56 

61 

54 

50 

51 

51 

58 

60 

62 

54 

52 

50 

50 

58 

50 

53 

60 

53 

57 

57 

52 

55.9 

PORT   LUPTON   1  N 

MAX 

100 

86 

99 

98 

102 

106 

91 

92 

93 

94 

99 

96 

78 

67 

102 

90 

92 

79 

77 

71 

75 

83 

83 

85 

80 

87 

86 

91 

84 

78 

84 

68.0 

MIN 

57 

*  0 

56 

57 

54 

5e 

60 

55 

59 

54 

62 

58 

59 

52 

54 

50 

52 

55 

62 

54 

52 

43 

46 

50 

49 

51 

56 

51 

50 

54 

48 

54.1 

PORT  MORGAN 

MAX 

92 

102 

83 

98 

99 

102 

107 

93 

92 

94 

93 

95 

97 

82 

70 

87 

90 

94 

81 

73 

62 

82 

74 

83 

84 

80 

86 

86 

92 

86 

70 

87.4 

MIN 

62 

60 

63 

68 

57 

56 

69 

64 

67 

59 

59 

67 

66 

56 

55 

57 

56 

62 

63 

57 

51 

52 

53 

52 

53 

51 

58 

59 

60 

52 

54 

58.7 

GRANT 

MAX 

83 

S3 

78 

61 

65 

87 

82 

76 

74 

76 

82 

78 

70 

55 

68 

70 

73 

64 

69 

69 

67 

69 

72 

70 

65 

7l 

70 

70 

66 

63 

65 

72.6 

MIN 

37 

37 

44 

43 

42 

41 

47 

43 

42 

41 

42 

45 

42 

40 

40 

38 

42 

45 

46 

42 

36 

34 

35 

37 

33 

38 

39 

37 

37 

37 

36 

40.  1 

GREELEY  UNC 

MAX 

100 

99 

97 

98 

100 

103 

102 

89 

93 

90 

95 

94 

91 

70 

79 

87 

91 

87 

69 

69 

70 

75 

8 1 

80 

77 

83 

85 

89 

84 

79 

8 1 

86.7 

MIN 

63 

59 

62 

63 

57 

62 

68 

60 

63 

60 

63 

61 

61 

51 

50 

52 

56 

61 

62 

54 

51 

48 

49 

56 

53 

53 

59 

57 

57 

57 

52 

57.4 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

85 

75 

70 

64 

66 

72 

70 

75 

72 

66 

71 

72 

73 

63 

69 

MIN 

51 

46 

46 

51 

44 

44 

38 

36 

43 

38 

41 

45 

41 

41 

39 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

MIN 

JULESBURG 

MAX 

103 

87 

1  0  ? 

96 

102 

97 

88 

95 

98 

97 

1  0  0 

89 

82 

84 

95 

95 

94 

76 

66 

70 

78 

66 

65 

86 

90 

85 

93 

90 

79 

84 

89.7 

MIN 

69 

58 

66 

59 

58 

68 

74 

67 

65 

64 

66 

68 

67 

56 

55 

60 

60 

63 

62 

55 

53 

55 

52 

59 

56 

53 

57 

59 

61 

59 

51 

60.5 

KASSLER 

MAX 

99 

83 

95 

95 

99 

99 

90 

86 

a  - 

88 

92 

9 1 

7  5 

66 

78 

83 

8  5 

75 

72 

74 

78 

81 

65 

78 

8  3 

75 

78 

83.8 

MIN 

66 

59 

60 

62 

63 

67 

64 

60 

62 

60 

64 

58 

58 

50 

48 

57 

60 

63 

57 

56 

54 

46 

52 

55 

48 

55 

58 

56 

57 

52 

50 

57.3 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

98 

83 

96 

95 

100 

|  q  5 

96 

90 

90 

90 

92 

93 

87 

69 

82 

90 

91 

84 

73 

63 

72 

70 

80 

79 

78 

84 

63 

85 

80 

77 

79 

85.0 

MIN 

54 

52 

55 

54 

47 

57 

60 

45 

U 

56 

59 

53 

56 

50 

46 

48 

50 

66 

60 

52 

45 

45 

46 

52 

50 

49 

55 

49 

55 

55 

45 

52.3 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 

.  «3 

82 

82 

80 

82 

85 

85 

73 

73 

73 

79 

78 

72 

63 

69 

?2 

69 

70 

69 

72 

74 

7J 

68 

72 

72 

66 

66 

73.5 

MIN 

45 

46 

50 

47 

44 

44 

46 

45 

46 

43 

42 

46 

42 

40 

41 

41 

45 

50 

49 

41 

42 

36 

36 

42 

40 

40 

44 

39 

41 

40 

40 

43.0 

LAKE  WOOD 

MAX 

94 

93 

84 

96 

100 

88 

80 

87 

87 

93 

90 

66 

62 

76 

83 

83 

73 

70 

67 

7 1 

78 

82 

80 

75 

60 

78 

77 

83 

70 

81.0 

MIN 

62 

57 

59 

60 

58 

57 

63 

60 

61 

63 

57 

47 

48 

54 

58 

57 

59 

53 

53 

47 

51 

58 

50 

52 

58 

58 

59 

46 

50 

55.7 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

94 

99 

86 

98 

97 

1  c  c 

106 

90 

86 

93 

91 

98 

94 

69 

64 

78 

66 

90 

74 

73 

70 

74 

78 

84 

6  4 

79 

65 

83 

89 

8  1 

75 

85.5 

MIN 

58 

59 

56 

58 

55 

56 

60 

55 

60 

56 

54 

61 

62 

50 

48 

49 

53 

57 

60 

54 

53 

46 

48 

53 

49 

51 

57 

52 

53 

56 

48 

54.4 

NEDERLAND  2  NNE 

MAX 

80 

81 

74 

8  1 

63 

84 

87 

74 

77 

73 

76 

82 

76 

53 

48 

64 

7 1 

75 

65 

64 

64 

69 

66 

69 

68 

65 

70 

72 

7  l 

68 

61 

71.4 

MIN 

44 

40 

46 

43 

48 

46 

50 

40 

40 

40 

39 

49 

46 

40 

34 

39 

40 

41 

48 

39 

38 

35 

33 

38 

33 

35 

42 

40 

36 

41 

36 

40.7 

NEW  RAYMER 

MAX 

98 

94 

)• 

95 

100 

105 

102 

91 

93 

9 1 

90 

93 

9  1 

72 

83 

90 

9 1 

89 

80 

66 

76 

73 

82 

81 

80 

86 

85 

89 

83 

80 

82 

87.4 

MIN 

58 

50 

60 

59 

50 

57 

65 

56 

58 

50 

59 

61 

59 

51 

51 

50 

52 

57 

59 

54 

50 

50 

46 

55 

50 

50 

56 

52 

55 

55 

46 

54.2 

PARKER  7  E 

MAX 

94 

88 

92 

95 

97 

96 

91 

88 

88 

85 

86 

93 

75 

65 

81 

84 

87 

7  5 

67 

b  B 

80 

8 1 

82 

81 

75 

8  3 

8 1 

65 

82 

72 

79 

83.2 

MIN 

59 

52 

58 

55 

59 

55 

59 

52 

56 

51 

57 

54 

54 

47 

48 

49 

49 

60 

56 

50 

52 

42 

44 

48 

42 

46 

49 

47 

44 

50 

43 

51.2 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 

84 

79 

83 

84 

89 

69 

65 

80 

81 

79 

8  3 

80 

55 

68 

60 

66 

74 

68 

66 

66 

73.0 

MIN 

44 

45 

41 

42 

47 

50 

60 

40 

47 

42 

38 

45 

45 

40 

36 

40 

43 

40 

45 

44 

40 

48 

39 

38 

38 

40 

42 

39 

43 

35 

42.6 

SEDGWICK  S  S 

MAX 

99 

96 

96 

93 

99 

106 

101 

9  1 

69 

9? 

94 

96 

93 

79 

84 

89 

78 

70 

83 

86 

8  1 

89 

84 

79 

84 

87.7 

MIN 

65 

54 

64 

65 

57 

5  3 

68 

66 

64 

62 

64 

64 

64 

54 

52 

57 

55 

60 

62 

53 

5  2 

53 

59 

59 

55 

53 

59 

59 

59 

58 

51 

59.1 

SPICER 

MAX 

77 

78 

78 

62 

84 

90 

77 

75 

74 

76 

79 

77 

65 

63 

66 

" 

7  i 

63 

71.8 

MIN 

49 

34 

37 

40 

44 

44 

48 

43 

42 

38 

40 

47 

46 

38 

38 

41 

42 

50 

44 

40 

38 

38 

J' 

3? 

33 

35 

38 

38 

39 

33 

40.  1 

STERLING 

MAX 

M 

101 

84 

97 

96 

10C 

104 

90 

Si 

91 

94 

5  6 

96 

60 

74 

85 

91 

94 

80 

70 

62 

72 

77 

80 

80 

80 

86 

83 

93 

83 

68 

86.  1 

MIN 

67 

59 

63 

63 

58 

61 

65 

66 

60 

58 

63 

62 

66 

55 

58 

56 

58 

62 

64 

57 

53 

50 

50 

57 

52 

55 

56 

56 

60 

60 

52 

58.8 

WALDEN 

MAX 

MIN 

WATERDAlE 

MAX 

89 

98 

8  ' 

90 

91 

95 

102 

Be 

B4 

69 

88 

91 

92 

64 

62 

73 

83 

86 

74 

68 

63 

77 

74 

80 

78 

77 

62 

60 

82 

79 

70 

81.6 

MIN 

57 

58 

5' 

57 

54 

63 

64 

55 

5  3 

56 

54 

58 

60 

50 

48 

53 

56 

60 

60 

55 

51 

48 

47 

54 

48 

53 

55 

54 

52 

55 

48 

54.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORAOO 
JULY 


Day  of  Month 


10    M     12  |  13     14    IS     16     17     18     19  j  20    21     22    23    24    25    26    27    28  |  29    30  |  31 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 

basin  a 

ALAMOSA    WSD  AP 
bLANC A 

CENTER  4  SSW 
PEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NH 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLR  CREEK  PASS   1  F 


MAX 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MIN 


MIN 


MAX 

Mm 


M  '  I 
MIN 


MAX 
MIN 


M '  ■ 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


M  A  X 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


87 

90 

88 

88 

89 

86 

87 

84 

83 

80 

82 

81 

76 

72 

74 

79 

72 

76 

76 

76 

73 

76 

60 

83 

79 

76 

78 

49 

4  B 

5C 

5 1 

46 

46 

5 1 

49 

49 

48 

47 

51 

45 

50 

50 

50 

54 

53 

46 

46 

40 

37 

39 

45 

43 

40 

85 

89 

3-5 

88 

89 

90 

89 

85 

79 

78 

83 

83 

78 

66 

7« 

81 

70 

75 

75 

77 

76 

75 

79 

82 

60 

76 

> 

44 

33 

4£ 

46 

47 

52 

54 

46 

44 

46 

5  1 

41 

44 

45 

46 

50 

47 

50 

4  1 

42 

36 

34 

39 

49 

40 

39 

39 

87 

86 

86 

86 

88 

88 

64 

60 

7  ' 

79 

79 

81 

76 

71 

72 

78 

69 

72 

73 

72 

7? 

71 

76 

80 

73 

72 

74 

47 

49 

45 

48 

46 

46 

45 

47 

5  C 

47 

45 

45 

43 

43 

45 

47 

52 

50 

53 

42 

40 

37 

36 

i% 

4  1 

41 

39 

85 

S3 

81 

84 

84 

86 

78 

76 

73 

78 

78 

80 

75 

61 

72 

74 

69 

69 

73 

72 

70 

70 

73 

79 

75 

71 

7: 

5; 

49 

4° 

50 

49 

48 

53 

52 

5: 

48 

48 

5  > 

46 

49 

46 

48 

49 

43 

45 

38 

37 

33 

44 

43 

43 

45 

42 

88 

88 

88 

86 

88 

»0 

88 

82 

74 

73 

79 

82 

78 

69 

72 

78 

72 

66 

73 

69 

67 

80 

79 

82 

77 

76 

;^ 

53 

56 

49 

54 

53 

55 

57 

53 

51 

52 

42 

55 

56 

42 

47 

50 

55 

4' 

52 

47 

36 

39 

45 

46 

41 

46 

44 

80 

80 

82 

80 

85 

85 

79 

76 

78 

78 

78 

67 

73 

71 

70 

71 

65 

62 

69 

72 

68 

69 

74 

76 

75 

73 

70 

32 

13 

34 

34 

32 

31 

33 

44 

40 

33 

35 

37 

32 

39 

33 

32 

44 

45 

44 

34 

33 

27 

23 

26 

29 

29 

27 

84 

88 

86 

-• 

91 

85 

60 

80 

77 

82 

81 

80 

72 

74 

79 

66 

76 

74 

78 

75 

74 

78 

82 

79 

80 

77 

47 

46 

51 

49 

46 

43 

50 

49 

48 

46 

44 

52 

42 

47 

42 

48 

54 

51 

50 

43 

43 

36 

36 

40 

43 

42 

40 

89 

91 

81 

87 

91 

93 

87 

84 

84 

81 

84 

85 

80 

75 

74 

80 

75 

77 

77 

75 

73 

72 

80 

83 

76 

76 

S3 

48 

52 

52 

49 

49 

50 

51 

51 

52 

50 

49 

47 

50 

48 

50 

54 

54 

54 

47 

45 

41 

39 

42 

46 

44 

40 

79 

79 

84 

87 

90 

U9 

84 

80 

83 

81 

82 

84 

62 

74 

78 

79 

79 

74 

73 

74 

70 

72 

76 

80 

80 

78 

78 

44 

46 

47 

47 

44 

45 

46 

47 

48 

46 

43 

43 

42 

49 

44 

42 

48 

46 

50 

40 

38 

38 

37 

3' 

40 

,  ) 

38 

70 

69 

73 

72 

70 

73 

73 

70 

71 

69 

62 

66 

66 

66 

58 

60 

62 

57 

55 

60 

62 

58 

63 

66 

65 

60 

41 

42 

45 

44 

43 

43 

34 

45 

44 

41 

40 

41 

39 

40 

41 

39 

39 

43 

42 

36 

40 

38 

34 

38 

36 

4  : 

3' 

78  79  74  77 
43     44     43  41 


80  79  78 
41     40  40 


72  77 
40  43 


71  71 
49 


43     45     43  42 


72  72 
44  47 


70  71 
30  29 


77     79  76 


70  74 
45  44 


75  80  77  74 
42     45     45  42 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  PF    1972  -   1973  COLORADO 


o  I  a  I  ion 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

* 

ARKANSAS  ORAINAGE 

BASIN  01 

3  R AN  3  UN 

2  7 

2  2 

c  7 

3  ' 

351 

7  3" 

LillCkIA  WTCTA 
n  U  C  iN  A    V  1  3  1  ft 

A  c 
0  3 

B  A 

299 

5  7  1 

->  f  i 

ice.  1 

1366 

1 309 

105  8 

10  32 

84  9 

4  84 

218 

8562 

779  1 

/  '  *  1 

L  AI^U™    LI  IT 

1  L 

V 

3  1 

32  2 

102  3 

99  0 

738 

f  c  ' 

5.7P. 
3  '  u 

2  37 

2  6 

mi  no  Ann   cddtc    u  c  n  ad 

LULUK  AUU    3  ^  K  (j  3     NO  U  fir 

A  1 
■+  1 

3  A 

136 

A.  76 

1  OA  9 

12  81 

1  2  ?  1 

912 

877 

715 

359 

76 

7177 

6423 

DELHI 

11 

10 

58 

308 

988 

1  139 

1082 

792 

747 

646 

208 

36 

6025 

E  ADS 

]  2 

7 

8  A 

97  8 

I   3  1  C 

1  1 A  3 

821 

73  A 

3  3  U 

194 

1  7 
1  / 

6  213 

FOR D  E  R   8  S 

1 4 

7 

/ 

1  A,  0 

A  1 A 

1004 

133  7 

115  4 

7/1 

A  ^  3 
0  3^ 

3  ft  1 
t  0  1 

O  O  O  u 

HDL  L  Y 

1  4 

8 

309 

0  ft  ^ 

7  0  3 

1   5  Q  A 

1  c  0  H 

1160 

86  2 

691 

R  7  ft 

3  '  0 

15  5 

1  ft 
1  O 

6130 

inuu    uadttki  ham 
J  U  "  IN   n  »  K  1  1  IN  [JAM 

1  u 

7 

7  2 

IRC 

^33 

1035 

1  3  2  A 

1  1  7? 
1  I  I  C 

8  A  2 

670 

5  54 

206 

KIT  CARSON 

13 

7 

86 

372 

1001 

1325 

1169 

866 

766 

565 

222 

20 

6412 

1*         L  1  IklT  A       f*  A   A  Aft 

L A   J  UN  T  A    r  A  A    A  P 

I  4 

2 

A  1 

JOT 

2  5  5 

1  nc  1 
l  u  3  1 

1400 

117  1 
L  1  '  1 

TCI 
(  3  O 

671 

313 

187 

1  3 
1  3 

*.  1  K  3 
O  1  3  £ 

L  AN  AP 

1  t 

A  A 

OH 

P  3  1 

9  78 

]  2  8  7 

1  1  in 
1 1 3  u 

7  ft  3 

672 

50  3 

175 

1  1 

5968 

KllD 

3  £  £  O 

L  A3    *»  IN  1  n  «  3 

A7 

c  "  o 

9  8  7 

129  8 

110  3 

763 

679 

s  1  n 

3  1  U 

159 

5  8  54 

5058 

1  c  A  n  \l  T  1  1  C 
LcADVlLLt 

361 

A  1  7 
4  1  1 

An  3 

R  7  1 

1  col 

13  7  1 

1  5  "7  A 

13  '0 

1409 

1  C  3  O 

813 

S  R  1 
3  3  1 

12  304 

10483 

LIMQN  WSMQ 

49 

AO 

133 

5^4 

1128 

1411 

1308 

9A9 

945 

780 

398 

103 

7838 

NORTH  LAKE 

1  38 

210 

325 

62  A 

1162 

1169 

12  2  0 

1067 

1069 

993 

613 

273 

8  86  3 

rflLHCK    L  » IS  fc 

9  3 

1  1  7 

3  O  J 

1 09  C 

!  on/ 

1177 

"O  3 

7(3 

a  3  7 

5  05 

diiCdi  n    uCn    a  n 
rUtbLU   W  3  U  AP 

1  * 

2 

C  Q 

3  o 

3  A  0 

9  87 

1  2  9  A 

8  3  2 

6  8  5 

C  7»  O 
3  3  £ 

197 

1 3 

6061 

54  62 

DiiCdi  n    a  ecu 

7  R 

1  6 

106 

460 

1  u  i  7 

127  3 

110  2 

8  6  A 

64  0 

307 

49 

ROCKV  FORD  2  SF 

8 

5 

58 

328 

988 

1290 

1107 

779 

677 

531 

181 

12 

5964 

5363 

DllVTDM  DADl/ 

K  U  *  T  U  pi  PAKK 

•X  1  3, 
313 

ICQ 

H  f  f 

7  Q  A 
17  0 

14  5  0 

14  8  3 

132  3 

13  8  2 

1196 

789 

L  1  1 

H  1  1 

11369 

RYE 

5  2 

C  A 
3  O 

130 

A  C  A 

H  3  O 

104  2 

1194 

1  57/1 

1  c.  1  0 

0  ?  s 
~  ^  3 

86  3 

7  A  1 
f  H  1 

346 

1  1  ft 

110 

/  £  £  3 

3  A  L  1  U  A    3  W 

6  A 

205 

117  1 

126  3 

1  3  A.  7 
1  C  O  1 

1  nij 

1  U  3  C 

1015 

ft  1  a 
0  i  0 

4  50 

1  7  5. 
1/3 

8  074 

g 

7  ft 

3  3  A 

7J7 

109  5 

108  5 

Toe 
'03 

7/1 

'Hi 

c  a  a 
370 

2  26 

22 

5  933 

SUGARLOAF   RSVR   1  ESE 

326 

361 

572 

807 

1462 

1388 

1229 

782 

523 

tat nMv    10  cc 

1  ALU1' T     1  U  Sfc 

1  1 

3 

"7  7 

3  1  3 

I  (111 

lull 

1  770 

1134 

830 

7  6  3 

604 

7,0 

'to 

.3  f 

tie  1 
6  3  3  1 

1  K 1  IN  i  UAU 

1  7 

1  5 

c  3 

3 

3  3  C 

918 

1014 

10  3  5 

774 

7  78 

a,  7  C 

0  '  3 

2  35 

3£ 

5  898 

To  I m ! n An    caa  ad 
IK1IN1UAU    r  A  A    A  r 

1  o 

1  4 

A  7 

360 

986 

110  6 

\  c  a  y 

ft  1 1 

0  3  1 

790 

273 

C  9 
3  £ 

6204 

TiiTM     1  AL/CC     D  C  C  C  D  l/n  T  D 
1  W  1  IN    L  G  K  fc  3  KrjtKVUIK 

3  2  3 

35  8 

509 

816 

1326 

1  5  A  6 

15  61 

1 36  A 

13  8  9 

1178 

ft  ?  c 
O  £  3 

31 2  0 

11715 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

217 

264 

1206 

104y 

707 

359 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

17 

17 

65 

367 

971 

1029 

1059 

807 

805 

680 

280 

56 

6153 

WALSH 

9 

s 

n  ? 

319 

926 

1  1 A  6 

1072 

77  3 

5  3  a, 

3  c  O 

159 

5  6  8  6 

WESTCLIFFE 

95 

182 

258 

643 

1291 

1 393 

1434 

1222 

1111 

909 

538 

242 

9318 

WETMORE   9  S 

*  * 

61 

44 

253 

581 

1069 

1185 

1205 

1002 

1018 

855 

510 

203 

7986 

r  H  i  no  Ann  KniTUl^e 
CULURADU  DRAINAGE 

BASIN  02 

Ai  TCMDCDk 

1  5 

ICQ 
13' 

477 

9  81 

1 A  0  6 

154  9 

1  OA  3 

863 

648 

1 

155 

7617 

ASPEN 

A  5 

0 £ 

120 

3  A  0 

OH  1 

1185 

1  A66 

1 A  5  2 

1194 

1093 

O  L.  Pi 
7  HU 

5,  1  7 

5  ft  Q 
£  O  7 

9  299 

QcDTWriiin  dacc 
Ht^ 1 "UUU  rflbb 

A  1  9 

487 

700 

1018 

15  0  5 

1  0  8  0 

1  O  f  3 

14  2  7 

1526 

1371 

1007 

/00 

13  515 

BOND 

?5 

72 

285 

514 

1076 

1429 

1535 

1161 

967 

784 

462 

203 

8513 

QonuWC     DAD/  DECflPC 

i  7 
1  f 

6  9 

c.  0  1 

492 

969 

1  R  n  ft 

1  3  U  O 

13^3 

116  2 

972 

740 

7  0  e 

3  0  3 

150 

q  ?  "7  r\ 
oc  I  \j 

l-   C  -  M  r     C  u  U  w 

o 

1  A. 

1 09 

467 

978 

2  2  5  9 

1385 

9  ft  P 

ft  O  Q 

0^7 

0  "  7 

2  84 

1  3  0 

l  C  7 

7075 

6  2  05 

L  I  ™  A  ^  l\  U  ll 

0  o 

9  5 

in? 

1  1  3  R 
i  1  c  0 

1  A  Q  1 

lot)  1 

1  OA  1 

10  20 

ft  7  A. 

4  99 

£  H  3 

9  416 

C  L  I M  A  x 

4  7  7 

52  2 

7  1  9 

'  1  7 

995 

1  5.  1  3 

1671 

1 6  A  5 

139  7 

147  2 

1412 

10  51 

6  81 

13  504 

COCHETOPA  CREEK 

132 

164 

392 

653 

1222 

1759 

1889 

1441 

1145 

945 

577 

351 

10670 

2 

50 

2  Oh 

519 

104  8 

139  8 

156  8 

1  1  3  3 

1  1  £  3 

QE7 

73  ' 

7  0  3 

f  7 £ 

1  9  5 
17  3 

7098 

n 

2 

C  A 

3  H 

4  23 

900 

1  C  3  0 

1 4  A  2 

96  2 

792 

564 

1  7  1 
J  '  1 

a  c 

O  3 

0  O  3  3 

CORTE  7 

o 

i  i 
1 1 

RO 

Sol 

A  O  7 

1  2  A  0 

1350 

70  f 

859 

669 

3  3c 

109 

6910 

tin  1 
O  3  u  1 

CRAIG 

7  7 

A9 

2  52 

3  3  0 

1  ACQ 

1  U  3  0 

1591 

1720 

138  2 

10  86 

805 

CRESTED  BUTTF 

239 

265 

A93 

733 

1331 

1711 

1737 

1416 

1344 

1097 

682 

426 

11474 

10606 

nci  TA    3    M Uf 
t  L  1         3     v*  W 

o 

108 

88  5 

12  51 

5  84  2 

n  t  i  i  n  m    i  c 

<7  A  7 

7 

317 

506 

75  3 

1293 

14  8  8 

1  3  A  8 

1299 

12  73 

1 090 

7  ">  O 

4  54 

11016 

1097  5 

UlI'lJ^AUH     IN  A  11.     H  U  (N  U  "  C  1 

o 

130 

4  86 

15  5  1 

1 7  A 

1392 

10  36 

69  3 

294 

134 

ft  4  6  4 

ni  ir  a  Mr  n 

2 

2  6 

191 

4  22 

97  5 

12  8  5 

13  32 

9  8  4 

9  2  0 

&94 

3  8  3 

152 

7366 

70  31 

EAGLE   FAA  AP 

20 

62 

275 

563 

1078 

1613 

1613 

1223 

975 

787 

426 

200 

8835 

106 

309 

574 

1174 

1  379 

1426 

116  3 

1118 

895 

494 

24  5 

8133 

F  R  A  S  E  R 

111 

399 

570 

82  3 

1380 

174  4 

1771 

1  460 

1391 

1155 

74  4 

497 

12  295 

11445 

F  RU I T A 

o 

■a  7  1 
J  r  1 

839 

1331 

1690 

1012 

741 

543 

3  r>i 

7  8 

A  ft  A  ' 

6  0  0  1 

58  84 

r,  A  T  c  W  A  V    1  Cu 

o 

Q 

A.7 

H  f 

3  A  3 

767 

112  6 

156  8 

95  7 

732 

5  32 

94 

GLENwOOD  SPRINGS   1  N 

0 

14 

155 

467 

1020 

1451 

1A76 

1065 

879 

753 

187 

6580 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

0 

0 

31 

335 

832 

1303 

1651 

999 

705 

499 

139 

49 

6543 

5641 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

o 

o 

4  5 

333 

8  34 

1240 

1  97 

l  j  7  f 

973 

514 

178 

70 

64  8  4 

GRAND  LAKE   1  NW 

328 

360 

577 

804 

1326 

1608 

1382 

1343 

1194 

759 

495 

GRAND   LAKE   6  SSW 

245 

278 

467 

727 

1197 

1599 

1735 

1470 

1336 

1108 

697 

432 

11291 

GRAND  VALLEY 

0 

0 

86 

421 

908 

1  37A 

1517 

967 

737 

561 

235 

102 

6908 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  20  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SEASON  PF   1972  -  1973  COLORADO 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY  JUNE 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

97 

155 

355 

625 

1172 

1546 

1717 

1456 

1218 

948 

565 

280 

10134 

GUNNISON 

122 

177 

384 

627 

1197 

1766 

1888 

1460 

1108 

924 

553 

302 

10508 

9688 

HAYDEN 

41 

119 

403 

703 

1205 

1  692 

1  8?  3 

1474 

1257 

889 

444 

204 

10254 

HOT  SULPHUR   SPRS   2  SW 

202 

437 

659 

1201 

1  693 

1826 

1521 

1278 

1082 

682 

403 

Tf.NACin    1  N 

o 

47 

191 

461 

1033 

1421 

1509 

1058 

952 

734 

393 

169 

7968 

7089 

INDEPENDENCE   PASS   5  SW 

334 

444 

646 

902 

1433 

1  582 

1576 

1358 

1386 

12*6 

875 

568 

12420 

KREMML ING 

135 

191 

357 

601 

1200 

1690 

1949 

1531 

1241 

895 

528 

276 

10594 

LAKE  CITY 

151 

247 

457 

719 

1324 

1716 

1764 

1408 

1295 

945 

577 

306 

10909 

LITTLE  HILLS 

41 

90 

282 

569 

1074 

1516 

1604 

1271 

1038 

804 

484 

225 

8998 

marvIne  ranch 

271 

2B8 

476 

775 

1394 

!  546 

1513 

1260 

12  78 

10*0 

459 

maybell 

32 

48 

261 

581 

1062 

1668 

1754 

1413 

1075 

807 

434 

219 

9354 

MEEKER  NC.  2 

16 

56 

242 

560 

1067 

1460 

1514 

1172 

968 

769 

420 

189 

8453 

MEREDITH 

204 

1282 

1192 

997 

543 

383 

MESA   LAKES  RESORT 

262 

363 

558 

882 

1401 

1  584 

1582 

1326 

1365 

1193 

802 

491 

11B09 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

0 

26 

87 

424 

948 

1 160 

1213 

927 

943 

692 

283 

98 

6801 

5849 

MONTROSE  NO  2 

0 

12 

90 

415 

947 

1280 

1458 

1006 

795 

614 

269 

119 

7005 

6200 

NORTHQALE 

2 

49 

182 

503 

1044 

1440 

1569 

1165 

1009 

749 

404 

169 

8285 

7521 

NORWOOD 

20 

89 

259 

614 

1090 

1436 

1487 

1103 

1050 

802 

489 

235 

8674 

OURAY 

2  4 

»6 

250 

544 

1063 

1255 

1285 

1034 

1014 

844 

472 

229 

8100 

PAGOSA  springs 

36 

96 

291 

525 

1117 

1427 

1441 

1060 

1046 

824 

507 

251 

8621 

PALISADE 

PAONlA 

0 

10 

103 

416 

894 

1303 

1431 

999 

804 

642 

250 

92 

6994 

PARADOX 

0 

2 

120 

426 

908 

1  199 

1448 

969 

789 

597 

227 

79 

6764 

PITKIN 

315 

365 

554 

770 

1351 

1676 

1712 

1404 

1315 

1132 

744 

483 

11821 

R ANGE  L  Y 

0 

12  3 

463 

1019 

1764 

2016 

1531 

1037 

647 

281 

154 

RICO 

195 

276 

431 

703 

1202 

1447 

1436 

1195 

1233 

1047 

649 

407 

10221 

RIFLE 

2 

14 

150 

461 

937 

1487 

1572 

1076 

320 

645 

307 

6693 

S I LVERTON 

234 

322 

502 

705 

1294 

1612 

1629 

1287 

1300 

1122 

723 

434 

11214 

10715 

STEAMBOAT  SPRINGS 

153 

162 

407 

651 

1169 

1655 

1715 

1367 

1155 

922 

562 

339 

10257 

9376 

TAYLOR  PARK 

277 

343 

492 

763 

1372 

1  829 

1877 

1565 

1453 

1227 

756 

451 

12405 

TELLURIDE 

169 

219 

394 

671 

1172 

1353 

1362 

1114 

1140 

985 

611 

361 

9551 

9281 

URAVAN 

0 

1 

72 

386 

785 

1119 

1282 

839 

694 

484 

145 

55 

5862 

VALLECITO  DAM 

28 

103 

273 

567 

1120 

1  351 

1436 

1126 

1137 

908 

543 

286 

8883 

YAMPA 

14  8 

166 

398 

688 

1245 

1496 

1565 

1259 

12  2  3 

999 

559 

323 

10074 

YELLOW  JACKET  2  W 
*         *  * 

4 

53 

182 

520 

1063 

1  302 

1398 

1053 

1014 

792 

342 

140 

7863 

KANSAS  DRAINAGE 

BAS  IN  03 

AKRQN  4  E 

47 

23 

141 

458 

1162 

1509 

1382 

1093 

863 

699 

350 

64 

7791 

AKRON  FAA  Ap 

50 

24 

145 

494 

1 145 

1469 

1352 

1060 

884 

697 

332 

60 

7712 

BONNY  LAKE 

23 

15 

108 

453 

1007 

1353 

1183 

907 

760 

639 

271 

48 

6767 

BURLINGTON 

23 

30 

88 

958 

1270 

1106 

821 

551 

231 

28 

5697 

CHEYENNE  WELLS 

14 

14 

101 

419 

1016 

1318 

1161 

872 

780 

585 

252 

34 

6566 

5675 

FLAGLER   2  Nw 

21 

21 

111 

1080 

1  348 

1237 

938 

362 

672 

275 

58 

HOLYOKE 

17 

12 

101 

433 

1019 

1  348 

1177 

867 

733 

543 

247 

28 

6525 

6227 

STRATTON  3  NE 

21 

20 

97 

403 

1027 

1329 

1178 

864 

773 

577 

250 

24 

6563 

WR  A  Y 

1  7 

1  0 

79 

365 

961 

12  8  8 

1127 

837 

690 

509 

192 

26 

6101 

6024 

YUMA 

•         *  » 

24 

18 

90 

401 

1050 

1209 

PLATTE  DRAINAGE 

ft  A  ^  I  N  04 

ALLENSPARK 

206 

263 

402 

698 

1157 

1309 

1311 

1095 

1138 

987 

643 

330 

9539 

ANTEPO  RESERVOIR 

218 

267 

433 

769 

1605 

1668 

1770 

1598 

1419 

1125 

664 

385 

11921 

BAILEY 

109 

159 

336 

611 

1197 

1  300 

1322 

1064 

1063 

897 

558 

234 

8850 

BOULDER 

33 

25 

114 

413 

925 

1  143 

1104 

838 

801 

652 

289 

46 

6383 

5509 

?  5 

1  4 

139 

509 

1091 

14  2  8 

1257 

964 

863 

67  3 

344 

84 

7391 

BYERS   5  NE 

31 

13 

125 

442 

1150 

1  444 

1349 

1035 

892 

694 

323 

80 

7578 

6077 

CABIN  CREEK 

277 

351 

476 

768 

1262 

1  365 

1355 

1190 

1312 

1124 

759 

410 

10649 

CASTLE  ROCK 

28 

45 

209 

478 

1102 

1259 

1273 

1031 

920 

709 

445 

130 

7634 

CHEESMAN 

48 

74 

248 

498 

1109 

1241 

1298 

1051 

1006 

855 

503 

202 

8133 

6869 

CHERRY  CREEK  DAM 

4  5 

27 

1 44 

422 

1048 

1  237 

1254 

936 

867 

723 

374 

93 

7170 

DENVER  WSO  AP 

42 

15 

107 

397 

960 

1239 

1162 

820 

771 

646 

290 

56 

6505 

6283 

DENVER  CITY 

46 

18 

90 

413 

904 

1 142 

1086 

787 

801 

654 

257 

26 

6224 

5524 

fcLBERT 

54 

74 

241 

539 

1203 

1329 

1342 

1090 

1037 

849 

481 

189 

8428 

ESTES  PARK 

129 

176 

314 

608 

1084 

1  238 

1193 

1047 

1048 

876 

243 

8065 

EVERGREEN 

94 

102 

614 

1128 

1310 

1304 

1059 

1047 

927 

562 

220 

FORT  COLLINS 

42 

26 

149 

478 

955 

1316 

1184 

927 

844 

670 

284 

53 

6928 

6609 

FORT   LUPTON   1  N 

32 

17 

142 

465 

1062 

1418 

1314 

972 

853 

688 

320 

FORT  MORGAN 

42 

13 

121 

436 

1086 

1472 

1360 

1038 

833 

665 

278 

44 

7388 

6548 

GRANT 

200 

251 

439 

696 

1260 

1434 

1412 

1167 

1145 

988 

629 

335 

9956 

GREELEY  UNC 

25 

11 

103 

417 

994 

1350 

1234 

949 

792 

606 

231 

36 

6748 

6715 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  21  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYb 


SEASON  PF   1972   -   1973  COLORADO 


Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULY-JUNE 

IDAHO  SPRINGS 

98 

1167 

1071 

1096 

605 

238 

7910 

JONES   PASS   2  E 

377 

458 

624 

9G2 

1381 

1521 

1568 

1339 

1404 

1262 

900 

570 

12306 

JULESBURG 

1* 

5 

103 

465 

1009 

1349 

1199 

879 

738 

545 

225 

20 

6551 

6058 

KASSLER 

31 

21 

97 

397 

963 

1  177 

1159 

828 

B01 

673 

300 

71 

6518 

5345 

kauffman  *»  ^  <;  f 

<,8 

2  8 

175 

528 

1040 

1  353 

12  24 

915 

911 

713 

348 

82 

7365 

LAKE  GEORGE   8  SW 

129 

17* 

352 

644 

1428 

1686 

1797 

1603 

1343 

1089 

639 

319 

11201 

LAKEWOOD 

59 

26 

140 

448 

972 

1184 

1159 

886 

834 

7F6 

382 

70 

6916 

LONGMONT  2  ESE 

52 

21 

153 

474 

1054 

1405 

1296 

939 

816 

692 

302 

55 

7259 

6423 

NEDERLAND  2  NNF 

243 

278 

453 

742 

1230 

1358 

1349 

1130 

1134 

970 

694 

346 

9927 

NEW  RAYMER 

29 

15 

129 

457 

1091 

1418 

1257 

930 

849 

673 

305 

63 

7216 

PARKER  7  E 

38 

39 

156 

474 

1102 

1304 

1305 

998 

937 

74  B 

386 

116 

7610 

RED  FEATHER   LAKES   2  SE 

190 

223 

397 

692 

1150 

1381 

1324 

1104 

1180 

1021 

626 

283 

9571 

SEDGWICK  5  S 

27 

8 

120 

463 

1048 

1402 

1247 

926 

780 

608 

259 

41 

6929 

S  P  I  C  E  R 

265 

2B9 

456 

748 

1310 

1501 

1581 

1390 

1  304 

1 07 1 

699 

400 

11016 

STERL ING 

33 

20 

150 

467 

1101 

1455 

1310 

957 

805 

648 

281 

42 

7289 

6573 

22  5 

291 

446 

776 

1296 

1593 

1742 

1550 

13  56 

10'7 

649 

WATERDALE 

36 

176 

502 

999 

1  271 

1187 

945 

870 

738 

353 

77 

7218 

6440 

*       *  * 

RID  GRANDE  DRAINAGE 

R  A  ^  I  Nl                                         0  5 

ALAMOSA  WSH  AP 

55 

97 

267 

561 

1384 

1695 

1839 

1360 

1028 

854 

449 

186 

9777 

8529 

BLANCA 

50 

109 

304 

594 

1284 

1557 

1690 

1299 

1037 

836 

480 

208 

9448 

CENTER   4  SSW 

136 

190 

373 

622 

1420 

1758 

1872 

1452 

1093 

814 

451 

199 

10380 

DEL  NORTE 

91 

121 

261 

534 

1233 

]  484 

1583 

1229 

1034 

789 

406 

211 

8976 

8013 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

50 

68 

251 

549 

1190 

1407 

1506 

1187 

1054 

853 

466 

177 

8758 

HERMIT  7  ESE 

310 

355 

538 

768 

1524 

1824 

1861 

1455 

1442 

1217 

718 

486 

12500 

10910 

MANASSA 

43 

101 

242 

464 

1280 

1551 

1708 

1310 

1005 

826 

476 

8333 

MONTE  VISTA 

49 

75 

221 

520 

1303 

1617 

1718 

1290 

1008 

781 

407 

155 

9144 

SAGUACHE 

76 

123 

332 

615 

1282 

1615 

1703 

1342 

1042 

829 

472 

230 

9661 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

382 

438 

571 

877 

1357 

1492 

1497 

1306 

1422 

1222 

843 

538 

11945 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
JULY  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1.1 

Resultant 
Speed 

Average 

ion  of 
1  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
MOUNTAIN 

CN 

a 

.50-99 

CK 

o- 

L. 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

o> 

Resull 
Dired 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

o 
5 

-<* 
6 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

Averc 

ALAMOSA  WSO  AP 

w 

84 

37 

33 

68 

3 

9 

3 

0 

0 

0 

15 

■ 

COLORADO  SPRING  WSO  AP 

3 

3.2 

9.0 

32  +  + 

29 

29  + 

66 

39 

42 

58 

6 

6 

8 

0 

1 

0 

21 

DENVER  WSPO  AP 

18 

0.8 

9.8 

43 

N 

24 

67 

37 

35 

58 

4 

10 

3 

1 

1 

0 

19 

68 

GRAND  JUNCTION  wSO  AP 

13 

2.0 

9.4 

38 

NW 

06 

46 

31 

20 

34 

4 

1 

3 

0 

0 

0 

8 

76 

PUEBLO  WSO  AP 

5 

2.0 

9.3 

52 

NW 

07 

78 

40 

37 

63 

3 

11 

4 

2 

0 

0 

20 

82 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  Colorado 

JULY  1973 


ay 

Ol  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

a 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  °< 

.      .  . 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

PUFBLO  WSD  if 

EVAP 

.55 

.55 

.52 

.59 

.49 

.60 

.61 

.70 

.33 

.28 

.45 

.58 

.53 

.57 

.  17 

.34 

.46 

.42 

.27 

.28 

.31 

.06 

.33 

.37 

.45 

.34 

.43 

.30 

.38 

.34 

.43 

13.05 

MIND 

72 

111 

97 

79 

88 

64 

78 

194 

69 

90 

64 

76 

139 

191 

39 

74 

69 

74 

me 

63 

92 

53 

70 

61 

93 

63 

103 

76 

68 

7C 

5  ] 

2641 

MAX 

94 

93 

91 

96 

90 

94 

93 

85 

91 

85 

91 

90 

91 

65 

73 

67 

9] 

9C 

82 

92 

87 

83 

85 

89 

91 

82 

91 

88 

88 

91 

85 

86.5 

MIN 

63 

62 

63 

63 

58 

57 

56 

57 

61 

60 

60 

59 

58 

36 

55 

56 

60 

61 

62 

6C 

59 

56 

5ft 

58 

59 

59 

38 

56 

35 

57 

57 

56.7 

PUEBLO  6  SSw 

EVAP 

.56 

.52 

.48 

.50 

.44 

.43 

.60  .55 

.39 

.34 

.40 

.49 

.40 

.46 

.29 

.  35 

.26 

.38 

.14 

.19 

.18 

.05 

.31 

* 

.45 

_ 

.34 

.25 

.21 

.31 

.3C 

10.966 

WIND 

60 

78 

• 

216 

57 

39 

109 

127 

76 

110 

74 

66 

96 

186 

39 

68 

7" 

ee 

85 

54 

94 

61 

69 

* 

bl 

81 

7C 

185 

63 

63 

lot 

2590 

MAX 

87 

91 

87 

89 

89 

89 

89 

96 

11 

82 

87 

86 

67 

84 

82 

86 

86 

ec 

82 

89 

86 

77 

8C 

ee 

8' 

62 

ee 

ee 

as 

84 

65.9 

MIN 

59 

59 

57 

59 

55 

57 

55 

53 

55 

57 

37 

48 

57 

53 

51 

51 

37 

6C 

59 

59 

57 

53 

51 

■ 

53 

57 

37 

59 

33 

57 

55 

55.7 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

.69 

.37 

.36 

.52 

.32 

.57 

.6, 

•  *7 

.22 

.29 

.41 

.41 

.31 

.42 

.41 

.32 

.42 

.3; 

.?S 

.35 

.35 

.28 

.26 

.31 

.31 

.34 

.33 

.26 

.22 

.27 

.43 

11.53 

WIND 

166 

139 

53 

87 

10  3  111 

125 

85 

66 

91 

50 

269 

27 

147 

78 

12C 

136 

76  4C 

IOC 

143 

128 

139 

105. 

95 

• 

• 

204 

39 

74 

44 

3048 

MAX 

96 

90 

90 

90 

92 

96 

94 

95 

87 

89 

90 

87 

67 

83 

85 

8( 

87 

89 

94 

89 

83 

87 

86 

85 

Be 

89 

91 

89 

ee 

67 

84 

86.9 

MIN 

64 

62 

64 

63 

56 

62 

59  62 

65 

61 

63 

98 

59 

56 

58 

55 

56 

6C 

65 

6] 

58 

55 

5" 

63 

57 

59 

39 

51 

6C 

6C 

58 

59.6 

SUGAR  LOAF  RSVR  1  ESE 

EVAP 

• 

.90 

.31 

• 

.59 

.31 

» 

* 

.63 

.14 

.18 

.22 

.09 

• 

• 

.34 

.17 

.  1C 

.03 

.1C 

* 

• 

.32 

.19 

.19 

.24 

« 

* 

.33 

.12 

5.74 

WINO 

• 

136 

42 

* 

75 

42 

* 

• 

86 

29 

24 

30 

24 

* 

• 

106 

43 

22 

2C 

35 

* 

• 

96 

3S 

45 

27 

31 

• 

* 

63 

27 

1040 

MAX 

82 

81 

82 

80 

81 

69 

75 

»2 

67 

71 

7] 

6e 

6C 

66 

64 

7C 

75 

76 

79 

69 

72 

MIN 

- 

42 

43 

- 

41 

42 

44 

45 

45 

46 

49 

. 

- 

42 

42 

47 

48 

46 

- 

36 

38 

40  4C 

44 

. 

40 

42 

TWIN  LAKES  RESFRVOIR 

EVAP 

.45 

,45 

.41 

,  38 

.40 

.45 

.31 

.10 

.  2  1 

.33 

.32 

.23 

.40 

.01 

.00 

.15 

.18 

.07 

.  29 

.  04 

.00 

.  1  5 

.16 

,3C 

.  3C 

.25 

.26 

.11 

.  i  t 

.15 

■  25 

7.31 

WIND 

132 

72 

\\ 

63 

64 

66 

62 

54 

66 

50 

66 

39 

59 

103 

84 

63 

43 

2  6 

60 

99 

70 

7C 

32 

38 

6- 

67 

63     4  3 

49 

56 

76 

1980 

MAX 

86 

86 

67 

83 

87 

87 

80  77 

84 

85 

98 

80 

73 

74 

77 

76 

75 

75 

8( 

76 

72 

85 

82 

HI 

88 

8! 

84 

78 

76 

75 

79 

81.0 

MIN 

47 

46 

49 

50 

45 

47 

50 

46 

48 

50 

48 

'2 

46 

46 

47 

46 

50 

50 

50 

50 

45 

41 

31 

46 

43 

48 

47 

45 

45 

46 

47 

47.5 

»       «  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.50 

.45 

.42 

.48 

.  30 

.  31 

.61 

.41 

.26 

.44 

.51 

.29 

.13 

.25 

.31 

.27 

.21 

.21 

•  1  1 

.12 

.47 

.18 

.27 

.46 

.20 

.44 

.27 

.36 

.35 

.29 

.23 

10.11 

WIND 

79 

31 

36 

47 

19 

12 

79 

48 

15 

30 

76 

SI 

52 

31 

27 

26 

1 1 

18 

10 

31 

48 

62 

43 

14 

34 

18 

22 

3  l 

2  3 

17 

18 

1059 

MAX 

94 

93 

93 

95 

95 

96 

98 

96 

88 

93 

95 

95 

88 

86 

91 

92 

91 

90 

73 

77 

87 

69 

91 

9C 

92 

90 

91 

91 

94 

94 

34 

90. 1 

MIN 

57 

58 

57 

57 

60 

65 

62 

60 

62 

61 

61 

62 

59 

61 

56 

57 

59 

58 

58 

57 

55 

53 

52 

56 

54 

54 

56 

56 

36 

'•9 

55 

57.9 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.45 

.36 

.37 

.32 

.40 

■  41 

.43 

.10 

.14 

.28 

.26 

.30 

.16 

.10 

.13 

.14 

.13 

.33 

.10 

.19 

.27 

.16 

.21 

■  3  ] 

.25 

."9 

.23 

.19 

.12 

.21 

7. 408 

WIND 

132 

99 

89 

95 

102 

97 

99 

109 

73 

92 

95 

70 

86 

64 

96 

86 

72 

74 

56 

62 

103 

107 

92 

89 

76 

8  2 

«3 

7  3 

70 

95!    8  8 

2726 

MAX 

76 

76 

74 

75 

77 

76 

75 

76 

72 

7i 

80 

80 

76 

66 

65 

65 

67 

64 

►2 

62 

60 

60 

65 

70 

75 

74 

69 

67 

6" 

68 

66 

70.4 

MIN 

45 

42 

47 

48 

45 

44 

46 

46 

48 

47 

45 

49 

49 

45 

48 

42 

45 

46 

58 

49 

42 

40 

40 

41 

39 

42 

46 

42 

43 

46 

42 

45.1 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.33 

.37 

.32 

.29 

.29 

.38 

.29 

.1* 

.15 

.36 

.25 

.11 

.13 

.16 

.10 

.15 

.09 

.03 

.15 

.16 

.20 

.19 

.20 

.13 

.26 

.27 

.16 

.14 

.11 

.00 

6.14 

WIND 

34 

46 

29 

19 

12 

70 

32 

45 

23 

•ii 

41 

16 

18 

14 

16 

16 

22 

1 

17 

35 

33 

42 

19 

'.6 

13 

17 

20 

25 

7 

1 

725 

MAX 

85 

80 

80 

82 

82 

85 

83 

75 

76 

80 

84 

85 

74 

78 

66 

76 

72 

69 

63 

68 

72 

72 

70 

75 

TO 

80 

81 

77 

77 

77 

75 

76.8 

MIN 

46 

46 

46 

49 

45 

45 

47 

52 

49 

40 

48 

52 

50 

49 

46 

44 

48 

50 

52 

5  1 

46 

44 

43 

47 

43 

47 

48 

46 

47 

47 

43 

47.0 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.48 

.34 

.36 

.32 

.41 

.41 

.23 

.29 

.31 

.36 

.36 

.43 

.18 

.10 

.22 

.25 

.15 

.16 

.13 

.14 

.20 

.28 

.28 

.28 

.30 

.30 

.29 

.22 

.32 

.23 

.27 

8.60 

WIND 

49 

25 

24 

18 

10 

16 

16 

21 

21 

31 

27 

31 

15 

8 

22 

22 

6 

13 

15 

70 

18 

27 

23 

14 

20 

23!  10 

11 

20 

9 

23 

610 

MAX 

92 

93 

90 

95 

96 

94 

88 

89 

93 

97 

95 

94 

83 

85 

65 

85 

8  ] 

61 

66 

85 

66 

65 

91 

89 

89 

89 

89 

87 

88 

68 

90 

89.0 

MIN 

60 

58 

58 

60 

60 

60 

61 

64 

61 

61 

64 

65 

60 

60 

57 

57 

62 

61 

62 

55 

56 

52 

52 

56 

57 

55 

" 

56 

57 

58 

55 

56.6 

VALLECITO  flAM 

EVAP 

.26 

,26 

•  24 

.26 

.25 

.30 

.21 

.13 

.  16 

.  18 

,20 

.14 

.  10 

.13 

.24 

.  1  3 

.06 

.03 

.11 

.18 

.20 

.  14 

.21 

.23 

.22 

.24 

.20 

.11 

.12 

.08 

.13 

5.45 

WIND 

15 

10 

6 

7 

8 

10 

5 

5 

2 

3 

6 

3 

4 

2 

.1 

6 

1 

5 

18 

7 

3 

1 

5 

6 

a 

3 

1 

3 

1 

3 

167 

MAX 

93 

91 

93 

92 

94 

95 

90 

87 

87 

86 

B8 

85 

77 

87 

81 

83 

77 

67 

SI 

87 

83 

80 

8* 

9] 

93 

93 

86 

82 

80 

75 

82 

65.6 

MIN 

53 

53 

55 

57 

55 

55 

55 

59 

59 

57 

61 

57 

55 

34 

58 

57 

60 

58 

56 

52 

35 

50 

4" 

50 

52 

55 

50 

52 

53 

52 

50 

54.6 

+       •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   4  E 

EVAP 

.34 

.51 

.34 

.53 

.56 

.53 

.63 

.35 

.41 

.42 

.46 

.68 

.59 

.49 

.22 

.37 

.42 

.39 

.14 

.05 

.10 

.43 

.27 

.26 

.33 

.31 

.37 

.37 

.41 

.36 

.17 

12.03 

WINO 

96 

131 

99 

82 

123 

96 

116 

163 

117 

94 

88 

177 

153 

240 

58 

114 

73 

77 

125 

12  5 

121 

126 

106 

60 

133 

88 

74 

102 

66 

100 

73 

3418 

MAX 

94 

96 

84 

89 

83 

91 

91 

83 

88 

88 

90 

65 

89 

80 

72 

79 

87 

85 

76 

71 

65 

61 

81 

87 

85 

84 

67 

82 

86 

87 

75 

83.9 

MIN 

62 

57 

56 

62 

56 

62 

60 

61 

62 

63 

60 

58 

59 

52 

53 

55 

56 

59 

60 

59 

53 

52 

52 

53 

54 

54 

56 

57 

56 

58 

56 

57.3 

BONNY  LAKE 

EVAP 

•  38 

.  40 

.20 

•  30 

.50 

.33 

.59 

.51 

•  30 

.26 

.36 

.  69 

.63 

.  46 

.07 

.35 

.45 

.30 

.25 

.17 

.  32 

.26 

.33 

.32 

.  32 

.29 

.15 

1 1 . 15B 

WIND 

30 

50 

60 

30 

100 

120 

135 

95 

50 

40 

60 

200 

230 

70 

45 

155 

200 

20 

30 

60 

45 

95 

50 

95 

35 

80 

70 

20 

60 

40 

40 

2430 

MAX 

96 

100 

88 

100 

89 

91 

97 

92 

91 

96 

94 

90 

89 

89 

63 

80 

89 

90 

82 

68 

61 

72 

80 

83 

82 

79 

85 

85 

70 

95 

82 

85.4 

MIN 

61 

63 

59 

63 

58 

S7 

60 

63 

64 

64 

61 

64 

62 

57 

56 

57 

61 

61 

44 

58 

53 

56 

56 

61 

57 

56 

56 

56 

66 

63 

55 

59.7 

*        •  * 

PLATTE  DRAINAGF 

BASIN  04 

FORT  COLLINS 

EVAP 

.29 

.27 

.29 

.24 

.28 

.29 

.31 

.17 

.19 

.31 

.24 

.31 

.16 

.11 

.13 

.17 

.21 

.  16 

.27 

.11 

.21 

.15 

.20 

.20 

.19 

.19 

.20 

.  10 

.12 

6.51B 

WIND 

27 

48 

29 

37 

31 

31 

42 

32 

29 

45 

36 

46 

49 

29 

26 

28 

26 

35 

2a 

40 

41 

22 

30 

35 

29 

29 

26 

24 

25 

28 

29 

1012 

LAKE    GEORGF    6  SH 

EVAP 

.37 

.34 

.30 

.25 

.30 

.34 

.28 

.12 

.15 

.24 

.27 

.32 

.  10 

.04 

.10 

.22 

.16 

.10 

.30 

.22 

.  19 

.25 

.14 

.21 

.22 

.21 

.08 

.33 

.14 

.11 

.17 

6.37 

WIND 

61 

40 

44 

39 

44 

41 

28 

28 

54 

43 

47 

59 

41 

67 

41 

37 

31 

27 

27 

35 

50 

44 

33 

25 

36 

30 

34 

28 

35 

24 

24 

1199 

MAX 

83 

82 

82 

82 

83 

83 

81 

71 

71 

78 

82 

11 

73 

73 

74 

79 

79 

72 

72 

74 

74 

66 

74 

79 

80 

83 

62 

75 

71 

72 

71 

76.6 

MIN 

50 

50 

54 

52 

49 

47 

30 

51 

50 

49 

49 

49 

46 

42 

46 

49 

46 

54 

52 

50 

48 

42 

43 

50 

48 

49 

48 

45 

46 

49 

46 

46.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO  CRMM-.f 
BASIN  02 


BERTHO'JD  PASS 
FRASER 


SNOWFALL 
SN  ON  CND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  ot  month 


22  23 


COLORADO 

JULY  1973 


30  31 


See  Helerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COLORADO 

JULY  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

Uit  1  1 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

AKRON  4  E 

0109 

02 

WASH  I NGTON 

2 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

8A 

c 

AKRON  FAA  AP 

0114 

03 

I.I  A  C  LJ  T  M      T  R  M 

W A  S  n 1 NGTUN 

2 

40 

10 

103 

13 

4662 

MID 

MIC 

H 

ALAMOSA  WSO  AP 

R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

Ml  D 

MIC 

5P 

c 

H^ 

ALLENSP ARK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

c 

ALTENRERN 

0214 

02 

r.  a  o  c  t  p  i  n 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

AMES 

02  2  8 

02 

CAM     M  T  (*  1  1  C  1 

g  A  in  riluUfcL 

2 

■a  7 

o  f 

54 

107 

5  5 

8  701 

5  P 

AMY 

0242 

0 1 

i  t  m  r  n  i  m 
L  I  INt  ULN 

] 

JO 

54 

103 

39 

5420 

6P 

ANTERP  RbSfcRVUIP 

0263 

04 

D  ABU 

4 

•3Q 

.5  V 

00 

10  5 

R  1 
JO 

8920 

5  P 

■  n 

r 

A  ft  r:  <j     1  i.i 

APEX    1  W 

0289 

0  4 

r  t i  dim 

4 

■JQ 

5  d 

1  AE 

1 04  OC 

c 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

r  d  a  m.  n 

4 

40 

2 1 

106 

2  3 

10965 

S 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

1 1 

4020 

c 

AROYA  6  NE 

0343 

0  1 

L  He  Y  b  NNc 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1 1 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

BAILEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

BASALT 

0514 

02 

C  A  C  1  C 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

BE  AVER  RESERVOIR 

0571 

04 

Q  fll  1  1    ftf  D 

dUU  l u  t  r 

4 

40 

07 

10  5 

3 1 

9160 

S 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

1    AD  1  MCD 

L AR  I  n t R 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

s 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

UR  AINU 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6  A 

6A 

H 

BLANCA 

0776 

05 

c  n  C  T  T  1   1  A 

37 

26 

105 

3 1 

7750 

5  P 

5P 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNN I  SON 

2 

38 

28 

107 

13 

7630 

5P 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

2 

39 

38 

102 

1 1 

3748 

8A 

8A 

8A 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

01 

105 

16 

5400 

C 

BOULDER 

0848 

04 

□  n  ii  i  n  c  d 
Q  U  U  L  U  t  K 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

SP 

H 

BRANDON 

0895 

0 1 

K  I  QW  A 

1 

3  8 

27 

102 

27 

3930 

7A 

BRANSON 

0898 

01 

1    AC  AMTMAC 

L A5   AN  I nAb 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

BRECKENR I DGE 

0909 

02 

C  1  IUMTT 

oUMn I T 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

19 

4850 

5P 

5P 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

MUFr AT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

'P 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

4P 

4  P 

BUENA  VISTA  5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

s 

BUFFALO  PARK    1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

41 

9760 

s 

BURL INGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7A 

H 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

l/TT     r  ADCRM 

KIT  LAKbUiN 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

C 

BUTlER  ranch 

1157 

0 1 

m  ir  D  i  n 

r U  E  B  LU 

1 

3  8 

02 

104 

2  8 

48  50 

SP 

BYERS  5  NE 

1179 

04 

A  n  A  M  c 
AU  Arlj 

4 

39 

45 

1P4 

1 5 

5200 

6P 

6P 

c 

H 

CABIN  CREEK 

1186 

04 

C  \    CAD  rDCCl/ 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

i    An  T  urn 

LARIMER 

4 

40 

31 

105 

54 

10301 

s 

CAMPO  7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

5P 

CASCADE 

1384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

s 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

8A 

8A 

c 

CEDAREDGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

c 

H 

CENTER  4  SSW 

1458 

05 

DTD     r  D  A  M  n  C 
K  1  J    b  K  A  1 4  U  t 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8A 

8A 

CHEESMAN 

152£ 

04 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

CHERAW 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

An  a  n  a  nn  c 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

5647 

8A 

8A 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

02 

r U  C  V  C  MM  c 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

2 1 

4250 

4P 

4P 

C  I  MARRDN 

1609 

02 

unMTDncc 
MUNTKU5E 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

CL  I  MAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

11 

11400 

8A 

8A 

COALDALE   1   N  W 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

COALDALE  2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

SP 

cochetopa  Creek 

1713 

02 

P  1  IKlM  T  C  n  M 

bUNN  I  buIN 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

COLLBRAN  2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

COLORADO  SPRGS  WSO 

AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6145 

MID 

MID 

HJ 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

s 

CONIFER  3  NE 

R 

1826 

04 

i  rcccn  '  n  m 

JfcrrERSUN 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

CORTEZ 

1386 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

CRAIG 

1928 

02 

M  f~l  C  C  A  T 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

IIP 

c 

H 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8855 

5P 

9? 

c 

H 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

CUMBRFS 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

DE ADMAN  HILL 

R 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

DEER  TRAIL 

R 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

DELHI 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

DEL  NORTE 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

OBSERVER 


USDA  CEN  GR  PLAINS  FD 
FED  AVIATION  AGENCY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
H  LESTER  COATS 
ORVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

INACTIVE  10/19/72 
MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
INACTIVE  7/1/72 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.   ETHEL  KESTER 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 

AGENT/   D  t  RGW  RR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLATT 
NAT.   BUR.   OF  STANDARDS 
MRS  ELSIE  E  WHITE 
CHARLES   S  MITCHELL 
LOREN  R  enyeart 
THOMAS  W.  STAPLETON 
BUREAU  OF   SPORT  F   E  WLD 

LLOYD  R  SWEDHIN 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 

INACTIVE  6/26/72 
MRS  AURORA  A  NAVARRO 
MRS.   SHIRLEY  DIEDRICH 
PUBLIC   SERVICE  CO 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
FRED  C.  TANNER 

WARDEN  PENITENTIARY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GEORGE  KOBALT 
MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 
SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 
BOARD  OF  WATER  CDMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CARL  A  LOVE L L 
W.   H.  NEWBERRY 

NATL  WEATHER  SERVICE 
CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 
R  L  BANTA 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD  F  KREUGER 
MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 
SUPT  COLO  NAT  MON 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS   A 0 DA 1 1  NE   L  JOHNSON 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 
MRS  MARY  A  YELENICK 
INACTIVE  10/1/71 
ARCHER  B  CRISP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
EVERITT  L  DAVIS 
CHARLES   F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

{SEE  NOTES) 

DELTA  3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

38 

*6 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KDTA 

DENVER  WSO  AP 

2220 

0* 

DENVER 

* 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

((DENVER  CITY 

R 

2225 

0* 

npNVFR 

* 

39 

*5 

104 

59 

5320 

9A 

9A 

r 

ul  v i l j    n t 

7  ?  5  9 

0* 

DOUGLAS 

4 

39 

l  7 

0  5 

8  *  8C 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON  1  E 

2281 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

*P 

*P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

*0 

1* 

108 

58 

5921 

5P 

5P 

c 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS  MARGARET  T  CRUWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2*32 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

r 

H 

JOHN  W.  ERTEL 

E  ADS 

2*46 

01 

KIOWA 

1 

38 

29 

102 

*7 

*215 

5P 

5P 

c 

JDHN  E.  JACOBS 

EAGLE  FAA  AP 

245* 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6*97 

MID 

MID 

c 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

E  ASTQNV I L  L  E    1  NNW 

2*9* 

0* 

EL  PASO 

* 

39 

05 

104 

3* 

7250 

64 

CARL  R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

2511 

0* 

L AR I MFR 

* 

*0 

49 

106 

03 

9875 

s 

MFDICINF    Bnw   NAT  FnRFST 

ic  i'  i  v  1           Dun     llH  1      r  u^c  J  I 

ECKLEY 

C  •>  S  J 

03 

YUMA 

*0 

07 

10  2 

29 

c 

MRS   ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

0* 

ELBERT 

* 

39 

13 

10* 

33 

67*0 

5P 

5P 

GUST  AVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

262* 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

*8 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELL ICOTT 

2667 

01 

El  PASO 

1 

38 

50 

10* 

20 

6015 

c 

MRS   LEOLA  E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

0* 

LARIMER 

* 

*0 

23 

105 

31 

7525 

*P 

*P 

*P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

0* 

JEFFERSON 

* 

39 

38 

105 

19 

6997 

5P 

5P 

c 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

*975 

5P 

7A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP  MTN  3  SE 

29*0 

0* 

JACKSON 

* 

*0 

48 

106 

36 

9330 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

FLEMING  1  S 

29** 

03 

LOGAN 

3 

*0 

40 

102 

50 

*250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FORDER  8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38 

33 

103 

41 

*739 

6P 

6P 

C 

H 

MELVIN   B  SAVAGF 

rUKl     LULL  1  INb 

LARIMER 

A 

40 

i  v  0 

V  J 

7  D 

f  r 

7  D 

7  P 

Q 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

0* 

WELD 

* 

*0 

06 

104 

49 

*888 

5P 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

0* 

MORGAN 

* 

*0 

15 

103 

48 

*321 

8A 

8A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN   2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7A 

c 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

FOWLER   1  SE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

*328 

7A 

EDWARD  R.  FELLHAUER 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

IIP 

HP 

H 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA 

31*6 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

4* 

*507 

5P 

7A 

JOHN  F.  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

11 

6955 

5P 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY  1  SW 

32*6 

02 

MESA 

? 

38 

40 

108 

59 

*562 

5P 

5P 

MR  ^    M    ^    MtJRR  A  k  D 

r,  c  m  n  A    1  w 

UCnUM     i  n 

a  7  c  fl 

W  _ 

LINCOLN 

39 

1  7 

i  U  D 

5  L. 

30IJJ 

QP 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

0* 

CLEAR  CREEK 

* 

39 

43 

105 

42 

8600 

*P 

MRS.   LINDA  L.  TERRY 

GLADE  PARK  STORF 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOOD   SPRINGS    1  N 

3359 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3*77 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3*84 

c 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

R 

3*88 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

*855 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3*89 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

*710 

8A 

8A 

8A 

G 

W  SLOPE   BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE   1  NW 

3*96 

02 

GRAND 

2 

*0 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

*0 

11 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GAR  F I F 1  D 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRV    R  L  1  IF 

GRANT 

3530 

0* 

PARK 

39 

C  " 

105 

*  l 

8667 

5  P 

5  P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

*0 

43 

107 

42 

7030 

c 

WILLIAM  R.  STEWART 

GREAT  S AND  DUNES  NM 

35*1 

OS 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

35*6 

0* 

WELD 

* 

*0 

25 

104 

41 

*6*8 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

0* 

WELD 

* 

*0 

25 

104 

42 

*653 

*P 

*P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

0* 

EL  PASO 

* 

39 

06 

10* 

44 

7*80 

c 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GREENLAND  9  NE 

358* 

0* 

DOUGLAS 

* 

39 

16 

10* 

45 

6900 

c 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

77*0 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GROVER   10  W 

36*3 

0* 

WELD 

* 

*0 

51 

10* 

2* 

5090 

5P 

9P 

H 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY   10  SE 

3656 

01 

FRFMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

MRS   CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

1  t\  *  ? 

GUNNISON 

5 
2 

38 

s  c 

56 

7664 

5  P 

S  p 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

HAM  I LTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

*0 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS   ETHAL   M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

KIDWA 

1 

38 

27 

103 

10 

*535 

6P 

INACTIVE  12/19/72 

HAWTHORNE 

3850 

0* 

BOULDER 

* 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

*0 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL  D  WRIGHT 

HOLLY 

*076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W  R  DAVIS 

HOLYQKE 

*082 

03 

PHILLIPS 

3 

*0 

35 

102 

18 

37*6 

6P 

6P 

H 

F  8  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

*129 

02 

GRA  ID 

2 

*0 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  £  FISH  DEP 

HOYT 

*155 

0* 

a  n  a  m  ^ 

HUM'  U 

< 

*0 

00 

10* 

05 

5000 

c 

1  A  M  E  ^    F.  MUSGRAVF 

HUGO 

*172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS  BARBARA  L  MATT  I X 

IDAHO  SPRINGS 

*23* 

0* 

CLEAR  CREEK 

39 

45 

105 

31 

7555 

*P 

*P 

CITY  OF   IDAHO  SPRINGS 

I  DAL  I  A  2  NNW 

*2*2 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZIQN 

IGNACIO   1  N 

*25C 

02 

LA  PLATA 

37 

08 

107 

38 

6*2* 

8A 

8A 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE   PASS  5  SW 

*27C 

02 

PITKIN 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

*38C 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

*1 

*200 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

*386 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

56 

3814 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

-  27  - 


STATION  INDEX 


COLORADO 

JULY  1973 


STATION 

X  J.  X  X  X  \S  X  » 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  X 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 
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5P 

3P 

UNf  DMP  AHRRF   V   W   U  A 

TELLUR I DE 

8  204 

SAN  MIGUEL 

2 

17 

SO 

1U  / 

8  8  OC 

O  r 

A.  □ 

WILLIAM  H  MAHQNEY 

TERCIO  4  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

i 

37 

05 

105 

03 

8040 

C 

JUAN  I T A  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

i 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD   FAA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

i 

37 

15 

104 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9680 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

TRDY  1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

546,0 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  RESERV-CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

5 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E .  TURNER 

1  ID  AW  AM 

8560 

02 

MflMTR  D  ^  P 
nUlN  1  MJ  JC 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

M    P  RFNFnTfT 
n     L     D  C  1  n  C  U  1  L  1 

VALLECITO  DAM 

8  5  8  2 

02 

LA  PLATA 

2 

1  7 

c  z 

1  fl  7 

0  J 

f  O  3  L 

K  D 

3  r 

3P 

PINE  RIVER  IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

3P 

5P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

C  H 

INACTIVE  4/1/72 

WAL  DEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  D0N0H0E 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6221 

5P 

5P 

C 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM  C.  DAVIS 

WESTCLIFFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANK  I N 

UFTmDRP    9  ^ 
n  c  i  r>  u  in  c    '  j 

899C 

01 

L  <J  J  1  U  IN 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD  R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

C 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS   7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38 

55 

107 

31 

5960 

C 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR  1  SE 

9141 

04 

WELD 

4 

40 

29 

104 

54 

4720 

SA 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39 

54 

105 

46 

9058 

9A 

DENVER  BD  OF  WATER  C 

WOLF  CREEK  P4SS   1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37 

29 

106 

47 

10642 

8A 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

-  29  - 


STATION  INDEX 


COLORADO 

JULY  1973 


DE 

OBSERVATION 

6 

z 

u 

W 

TION 

TIME  AND 

z 

0 

O 
< 

5 

D 

TABLES 

STATION 

INDEX 

DIVIS 

COUNTY 

LATIT 

LONGI' 

ELEVA 

ORSFRVFR 

DRAIN 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9183 

02 

MINERAL 

2 

37  29 

106 

52 

9425 

s 

N0AA,   NATL  WEATHER  SERV 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105 

05 

7760 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WRAY 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102 

14 

3560 

5P 

!P 

HARLAN  A  ZI0N 

Y  AMP  A 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106 

54 

7892 

6P 

6P 

FLOYD  M , MONTGOMERY 

YELLOW   JACKET   2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  31 

108 

45 

6860 

7P 

7P 

ARTHUR  WILSON 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102 

44 

4125 

6P 

6P 

GEORGE  0.  VAUGHN 

t  DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4-PLATTE     5-RIO  GRANDE 

USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  8/30/73-1305 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


™J"°E\r:E';;i!j:.;ei£ij£  sjn^s  ^uthl2dSit;its„syx?Si;i;Snbs  ritlnB  to,T  ^ationai  ciimatic  center' Fedcrai  «.c. 

i.-e  umce  near  you.     Additional  precipitation  data  arc  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

iSrTH  S^l  SSi";,°i5p:iVSi"^di™  ;™iS£\,;niE  ne^tive,hdepar?ure81ofaar:eraLenoairUr  1'  ""^^V  and  evaporation  in  inches  and  wind 
directions  entered  In  fibres  are  tens  of  degrees.     Resultant  .In/T^?^^ 

OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations       For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table.     Daily  Temperature     table,     Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation.  if-  , 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  *        ..  * 

"i^  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  finS  title  are  extremes         ew        J  ?  f  1°°^*'  »>e  Evaporation  and 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over  the  evaporation  p?n  as  dete^!*,^  h  S  recorded  durl"K  24  h°u"  "nding  at 

inches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eouivalent  of 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations     cons^uenUy     ocLslonariri  t?L  and     ?h°"  Kr°U;di     S™ple"  tor 

in  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time  of  observation ^  11 :00  a\         m  s  t     drlftlnK  and  °">er  "uses  of  local  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tahln  .„  "c  >  o 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  nowIa11  ana  an°*  °>>  Ground    table,  and  in  the    Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of&ulletfn.   "°Dthly  SelSOnal  SnOW'a11  heatlDB  dBEree  dayS  «"  the  12  •««■»  *"h  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE: 


Akron  4  E 
Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 
Fort  Collins 
Grand  Lake  6  SSW 

Springfield  7  WSW 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE : Grand  Junction  6  ESE 


Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 


Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 
Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 
platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,  irrigated  to 
depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 


LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 


•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 


B    Adjusted  to  a  full  month. 


D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 


U    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 

dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 


V     Includes  total  for  previous  month. 


IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin,     If  daily  amounts  are  published  In  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G    "Soli  Temperature"  table. 


H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ft    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CL1 MAT0L0G I CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
I  from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville.  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,   exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 


U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE, N.C  28801 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

2       STATIONS  104       DATE       24  + 

LOWEST  TEMPFRATURF 
GRAND   LAKE    1   NW  23       PATE  01 

GREATEST   TOTAL  PRFC I P I  TAT I QN 
WOLF   CREEK  PASS   1   E  5.51 

LEAST   TOTAL  PRECIPITATION 
DQhERTY  RANCh  tOO 

GREATEST    1   DAY  PRECIPITATION 
PONHAM  RESERVOIR  1,78     nATE  06 

GREAT  FST   DEPTH  OF  SNOW 

*  2       STATIONS  T       DATE       10  + 


*  HAIL 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  1973 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Lowest 

n 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

w.  Sleet 

M 

0.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

To 
Q 

.10  or  More 

• 

S  | 

si 

■  * 
si 

o» 

Si 

s  5 
=" 

*       *  » 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

B JENA  VISTA 

20 

31  + 

0 

0 

0 

0 

.25 

27 

•  C 

2 

0 

CANON  CITY 

88.0 

62.8 

75.4 

ill 

94 

18  + 

50 

1 

0 

12 

0 

0 

0 

1.27 

-  .50 

.45 

6 

.0 

C 

5 

c 

0 

COLORADO   SPRGS   WSO  AP 

84.3 

56.8 

70.6 

L.4 

92 

j7 

51 

30  + 

1 

7 

0 

0 

0 

.69 

-  1.27 

.26 

3 

.0 

0 

5 

0 

0  1 

DELHI 

93.0 

54.9 

74.0 

101 

IB 

50 

31  + 

0 

24 

0 

0 

0 

.68 

.48 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

E  ADS 

93.6 

58.6 

76.1 

101 

25 

52 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

.14 

-  1.86 

.05 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORDER  8  S 

90 .  7M 

5 2  •  OM 

31 

0 

0 

0 

•  0  fi 

.  c 

0 

c 

0 

HOLLY 

94.6 

61.2 

77.9 

103 

27 

55 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

.*63 

.31 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

KIT  CARSON 

95.2 

57.5 

76.4 

102 

16 

51 

1 

0 

27 

0 

0 

0 

.50 

.19 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

LA  JUNTA   FAA  AP 

96.5 

62.5 

79.5 

104 

17 

57 

2 

0 

27 

0 

0 

0 

.49 

.20 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAMAR 

61.9 

a  8 

101 

17 

2  + 

2  6 

e 

0 

0 

-   1  •  6  7 

*  20 

*  c 

2 

LAS  ANIMAS 

95!9 

59)3 

77.6 

.4 

103 

17 

53 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

1 15 

-  1.55 

.09 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEADVILLE 

66. 3M 

36.  1M 

51. 2M 

-  4.4 

72 

23* 

31 

30  + 

424 

0 

0 

0 

.75 

-  1.36 

.27 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

LIMIIN  WSMO 

86.4 

53.6 

70.0 

94 

26 

46 

31 

5 

10 

0 

0 

0 

.79 

.38 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

NORTH  LAKE 

75.5 

42.2 

58.9 

81 

19  + 

33 

27 

184 

0 

0 

0 

0 

1.83 

-  1.15 

.36 

4 

.0 

0 

B 

0 

0 

PALMER  LAKE 

90 

16 

30  + 

16 

1 

0 

0 

0 

1.13 

■  0 

0 

0 

PUEBLO  WSO  AP  //R 

93.\ 

59.5 

76.5 

1.9 

101 

17 

55 

3  + 

0 

24 

0 

0 

0 

1.77 

-  .08 

1.13 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

PUEBLO  6  SSW 

89.6 

53.2 

71.4 

98 

1  8 

41 

9 

19 

0 

0 

0 

.96 

.61 

30 

.0 

0 

3 

1 

0 

ROCKY   FORD  2  SE 

92.7 

56.5 

74.6 

-  .3 

101 

17 

51 

31 

0 

26 

0 

0 

0 

1.22 

-  .48 

.63 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

RUXTON  PARK 

71.4 

41.4 

56.4 

79 

24+ 

35 

2  + 

260 

0 

0 

0 

0 

1.75 

.40 

28 

.0 

0 

7 

0 

0  1 

RYE 

47  2 

95 

12 

39 

1 

3 

0 

0 

0 

1 3 

.  0 

SALIDA   3  V 

79^5 

47.5 

63.5 

66 

19  + 

41 

30  + 

64 

0 

0 

0 

0 

.50 

.37 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

90.6 

58.9 

74.8 

99 

2  4 

52 

2  6 

0 

19 

0 

0 

0 

.52 

.27 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

SUGARLOAF   RSVR   1  ESE 

71  .2M 

33. 3M 

52. 3M 

79 

21+ 

30 

30  + 

388 

0 

0 

0 

.62 

.18 

31 

.0 

0 

5 

0 

0 

TACONY   1C  SE 

92.5 

54.5 

73.5 

102 

18 

48 

31 

0 

20 

0 

0 

0 

.78 

.29 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

TRINIDAD 

70  •  3 

9  3 

17 

2 

6 

0 

0 

0 

•  6  3 

•  16 

.  0 

2 

TRINIDAD   FAA  AP 

87!b 

56.9 

72.4 

96 

18 

50 

26 

0 

11 

0 

0 

.20 

.09 

6 

.0 

0 

0 

C 

0  i 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

69.1 

35.  3M 

52. 2M 

76 

27 

27 

369 

0 

0 

6 

0 

1  .06 

.30 

30 

.0 

0 

4 

0 

0 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

70.3 

47.7 

59.0 

77 

24 

42 

30  + 

183 

0 

0 

0 

0 

1.97 

.67 

29 

.0 

0 

6 

1 

0  ) 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

5  4 « 2 

1  u  •  s 

93 

18 

1 

7 

0 

0 

0 

1.13 

1  0 

.  0 

0 

WALSH 

90.1 

62. '5 

76.3 

99 

24 

57 

29* 

0 

0 

0 

0 

2.46 

1.60 

4 

.0 

0 

3 

2 

1 . 

WESTCLIFFF 

79.7 

42.0 

60.9 

86 

11 

35 

1 

125 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.24 

6 

.0 

0 

5 

0 

0  1 

WETMORE   9  S 

DIVISION 

68.9 

-  .9 

.95 

-  1.15 

.0 

*       *  « 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

85.5 

49.8 

67.7 

93 

12 

40 

29 

11 

5 

0 

0 

0 

.26 

.20 

5 

.0 

0 

1 

0 

0  H 

ASPEN 

77.5 

61.2 

19 

40 

1 

111 

0 

0 

0 

0 

1*11 

•  27 

6 

■  0 

n 

BERTHOUD  PASS 

60.2 

38. *9 

49.6 

67 

17 

32 

1 

471 

0 

0 

1 

0 

1.29 

.27 

22 

.0 

0 

5 

0 

o° 

BOND 

86.9 

41.3 

64.1 

94 

30 

46 

7 

0 

1 

0 

.93 

.67 

5 

.0 

0 

2 

1 

0  1 

BROWNS   PARK  REFUGF 

86. 7M 

44. 2M 

65. 5M 

93 

20+ 

31 

29 

32 

9 

0 

1 

0 

.67 

.20 

27 

.0 

0 

3 

0 

0  ! 

CFDAREDGE 

84.3 

54.9 

69.6 

.0 

91 

19 

52 

28  + 

0 

2 

0 

0 

0 

1.19 

-  .13 

.39 

22 

.0 

0 

5 

0 

0  i 

CIMARRON 

81.7 

39,5 

16  + 

33 

6+ 

132 

0 

0 

0 

0 

.90 

•  44 

6 

.  0 

3 

CLIMAX 

60.7 

39.3 

50.0 

67 

11 

34 

1 

459 

0 

0 

0 

0 

.96 

.24 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

78.6 

40.5 

59.6 

85 

35 

2 

164 

0 

e 

0 

0 

1.52 

.39 

26 

.0 

0 

4 

0 

0  . 

COLLBRAN  2  SW 

84.0 

46. 6M 

65. 3M 

-  1.9 

91 

18  + 

38 

31  + 

42 

5 

0 

0 

0 

.93 

-  .48 

.52 

6 

.0 

0 

2 

1 

0  '1 

COLORADO  NAT  MON 

87.9 

60.8 

74.4 

94 

13  + 

53 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

1.01 

.45 

4 

.0 

0 

3 

0 

0.1 

CORTEZ 

86.1 

5  3.3 

69.7 

.  1 

92 

12 

48 

31 

3 

6 

0 

0 

0 

.92 

.59 

.34 

30 

*  0 

0 

0 

0  j  1 

CRAIG 

83.4 

49.9 

66.7 

90 

20 

38 

29 

18 

1 

0 

0 

0 

.70 

.29 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

74.1 

36.8 

55.5 

-  1.4 

82 

32 

26  + 

288 

0 

0 

5 

0 

1.22 

-  1.05 

.19 

24+ 

.0 

0 

4 

0 

0  ' 

DELTA  3  NW 

DILLON   1  E 

72.8 

37.9 

55.4 

1.7 

80 

19 

31 

1 

291 

0 

0 

1 

0 

.77 

-  .86 

.14 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

87  *  8 

55.8 

71.8 

94 

14 

45 

29 

2 

14 

0 

0 

0 

•  08 

•  05 

2 1 

•  0 

0 

DURANGQ 

85.3 

46.5 

65.9 

-  .1 

92 

10 

34 

26 

18 

6 

0 

0 

0 

2.64 

.26 

1.10 

31 

.0 

0 

7 

1 

1 

EAGLE   FAA  AP 

84.5 

45.0 

64.6 

93 

19 

37 

2  9 

40 

6 

0 

0 

s 

.59 

.24 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  LEWIS 

79,2 

45.9 

62.6 

.7 

87 

20  + 

37 

31 

78 

0 

0 

0 

0 

1.39 

-  .75 

.40 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

FRASER 

72.8 

32.4 

52.6 

-  .4 

79 

20  + 

28 

2  + 

378 

0 

0 

19 

0 

1.51 

-  .03 

.65 

17 

.0 

0 

6 

1 

0 

FRUITS 

90.5 

56,7 

73.6 

.  3 

96 

15+ 

43 

29 

0 

19 

0 

0 

0 

.32 

-  .70 

•  1  8 

.  0 

2 

GATEWAY   1  SW 

88.0 

59. 7M 

73. 9M 

94 

13+ 

50 

31  + 

0 

13 

0 

0 

0 

1.36 

.52 

17 

.0 

0 

5 

1 

c 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 

GRAND  JUNCTION   WSO   AP   / /R 

91.6 

63.2 

77.4 

1.9 

99 

13+ 

55 

29 

0 

22 

0 

0 

0 

.62 

-  .45 

.45 

5 

.0 

0 

1 

0 

c 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

89.6 

62.4 

76.1 

97 

16+ 

58 

30  + 

0 

16 

0 

0 

0 

.82 

.22 

5 

.0 

0 

5 

0 

c 

GRAND   LAKE   1  NW 

71.4 

35.5 

53.5 

79 

20 

23 

1 

352 

0 

0 

9 

0 

1  .80 

.35 

22 

.0 

0 

6 

c 

GRAND   LAKE   6  SSW 

71.8 

41.6 

56.7 

80 

21 

36 

1 

250 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.29 

6 

.0 

0 

4 

0 

c 

GRAND  VALLEY 

91.3 

53.3 

72.3 

97 

1  ->  + 

43 

0 

22 

0 

0 

0 

.50 

.23 

6 

.0 

0 

2 

0 

c 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

77.7 

43.0 

60.4 

83 

20  + 

36 

2  + 

142 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.43 

22 

.0 

0 

5 

0 

c 

GUNNISON 

77.2 

40.5 

58.9 

-  1.7 

84 

12  + 

35 

10+ 

183 

0 

0 

0 

0 

1.08 

-  .38 

.38 

26 

.0 

0 

* 

0 

c 

HAYDEN 

83.9 

47.9 

65.9 

92 

19 

39 

30  + 

21 

2 

0 

0 

0 

1.63 

.44 

.53 

5 

.0 

0 

7 

1 

( 

hot  Sulphur  sprs  2  sw 

78.41* 

35. 7M 

57. 1M 

84 

20+ 

26 

11 

242 

0 

0 

0 

.52 

.20 

17 

.0 

0 

3 

0 

I 

IGNACIO   1  N 

86.3 

47.2 

66.6 

.0 

96 

20 

42 

10 

17 

10 

0 

0 

0 

1.52 

-  .25 

.32 

31 

.0 

0 

6 

0 

1 

INDEPENDENCE   PASS   5  Sw 

66.5 

35.5 

51.0 

74 

19 

31 

1 

426 

0 

0 

3 

0 

2.00 

.24 

30 

.0 

0 

10 

0 

KREMMLING 

M 

M 

M 

86 

19+ 

0 

r 

0 

.0 

0 

LAKE  CITY 

75.6 

40.6 

56.  1 

65 

19 

34 

4 

207 

0 

c 

0 

0 

1.26 

.75 

26 

.0 

0 

5 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  1973 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

•  8. 
11 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Ma«. 

Mln. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

9 

1.00  or  More 

s : 

si 

3  * 

si 

8  > 

ki 

.I 

.10  or  M 

0 

1  f  TTl  F    Ml i  1  C 

84.5 

46  4 

65.5 

91 

14 

32 

29 

29 

2 

0 

1.49 

.54 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

M  ARV I NE  RANCH 

76.0 

35.9 

56.0 

82 

19* 

25 

2  9 

273 

0 

-  J 

0 

1.61 

.40 

5 

.0 

0 

6 

0 

0 

8  5  .  9  M 

44.9M 

92 

19* 

29 

0 

•  38 

5 

•  0 

4 

0 

0 

HE E KE R  NQ  .  ' 

Qi,  t  3 

46.9 

65  .  6 

90 

13 

3  2 

29 

99 

it 

1 

1  .  Q  9 
1  .  ▼  C 

21 

•  0 

1 

? 

MEREDITH 

7  7  •  3  M 

37 .  1M 

5  7  .  2  M 

84 

3  2 

* 

2  3' 

0 

6 

1 

0 

1.81 

•  <  5 

■  0 

0 

3 

2 

0 

66.9 

4  3.' 

55.3 

74 

13 

38 

29 

294 

0 

5 

0 

2.23 

.60 

18 

.0 

0 

7 

1 

0 

MESA    VERDE   NAT  PARK 

85.0 

56.0 

70.5 

-  .3 

92 

12  + 

45 

31 

8 

4; 

0 

0 

0 

1.83 

- 

.18 

.41 

31 

.0 

0 

7 

0 

0 

MONTROSE   NO  2 

85.8 

54.7 

70.3 

•  5 

93 

^  ^ 

3  1 

25 

*» 

h 

0 

1     4  1 
1  •  3  I 

' 

■  *z\ 

18 

.  0 

1 

0 

MlBTWflAI  F 

83.1 

49.3 

66  •  2 

•  0 

90 

19  + 

29  + 

1  7 

3 

0 

0 

1.92 

.42 

.55 

2 

*  0 

1 

0 

NORWOOD 

80  ■  3M 

45  *  1 M 

62  ,  7M 

87 

1  5  * 

35 

31  + 

78 

0 

0 

0 

0 

,63 

.  42 

1  7 
1 ' 

.  0 

■ 

0 

0 

OURAY 

75.5 

50  •  5 

63.0 

81 

16* 

46 

_ 

9 1 

68 

0 

® 

0 

3.22 

.87 

7 

.0 

0 

9 

2 

0 

PAGOSA  springs 

P  AON  I  A 

88.0 

53.8 

70.9 

93 

12* 

49 

25 

0 

1  3 

Q 

Q 

1.76 

.46 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

Paradox 

M 

M 

M 

95 

12 

48 

1 

0 

0 

0 

1.51 

.75 

22 

.0 

0 

4 

0 

PITKIN 

71. 4 

34  *  9 

53.2 

84 

28 

30 

357 

0 

0 

5 

0 

1  .90 

,ob 

.60 

2  6 

.0 

0 

11 

1 

0 

RANGE CY 

91.6 

50.4 

71.0 

103 

3 

40 

29 

4 

23 

0 

0 

0 

.96 

.41 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

RICO 

74.1 

38,1 

56-1 

85 

1  K 

i  5 

33 

3 

26  8 

0 

0 

0 

0 

.  0 

10 

0 

RIFLE 

86.8 

50.6 

68.7 

-  .2 

93 

19* 

39 

29 

4 

7 

0 

0 

0 

2.16 

.96 

1.00 

19 

.0 

D 

1 

1 

S I L VERTON 

73,2 

37.5 

55.4 

1.3 

82 

17 

32 

10 

294 

0 

0 

1 

Q 

3.52 

.70 

.65 

15 

.0 

0 

13 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

79,9 

40.9 

60*4 

,  2 

BB 

19 

3 1 

30+ 

138 

0 

0 

2 

0 

1.00 

.49 

.31 

6 

.  0 

0 

3 

0 

TAYLOR  PARK 

69  i  5 

39.6 

54.6 

75 

_  _ 
2  '  ♦ 

36 

10+ 

316 

0 

0 

0 

0 

1.80 

•  40 

26 

.  0 

0 

B 

0 

0 

TELLURIDE 

74  •  5 

41,9 

58.2 

1  •  1 

84 

1C 

34 

1 

206 

0 

0 

0 

0 

2.26 

.  67 

.  37 

.  0 

0 

8 

0 

0 

URAVAN 

92.8 

56.5 

74.7 

98 

13* 

52 

31  + 

0 

2  7 

g 

0 

j: 

1.71 

.41 

22 

.0 

0 

b 

0 

0 

VAL  L  E  C I  TO  Dam                 / / 

77.5 

61.1 

66 

19  + 

40 

1 

113 

9 

j? 

5? 

•* 

3.16 

.72 

30 

.0 

0 

8 

2 

0 

Y  AMP  A 

77.3 

44.8 

6  1  •  1 

8  6 

24 

33 

16 

121 

0 

0 

0 

1.75 

•  40 

21 

•  0 

0 

0 

0 

YELLOW   JACKET  2  W 

B3  t  3 

52.5 

67,9 

90 

13  + 

43 

3 1 

12 

4 

0 

0 

0 

1.40 

■  83 

2  2 

.  0 

0 

3 

1 

0 

U I  V  i  3  I  UN 

63.2 

-  1.3 

1  .42 

.27 

.0 

BASIN  03 

A  W  B  PIN    L  II 

91.5 

57,4 

74.5 

98 

28  + 

50 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

.16 

.06 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

A    2 nU    F  A  &  AD 

89.9 

58*8 

74.4 

95 

27  + 

51 

1 

0 

16 

0 

0 

0 

.11 

.09 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUrHNT    L  «  K.  fc 

91,8 

59.3 

75.6 

100 

27  + 

51 

1 

0 

23 

0 

0 

0 

1.10 

•  85 

5 

•  0 

0 

2 

1 

0 

90  *  2 

61.6 

75.9 

2,1 

99 

25 

54 

29  + 

0 

1  9 

0 

.45 

1.78 

.16 

11 

•  0 

0 

I 

G 

0 

CHEYENNE  WELLS 

o  ->  7 
*Z  t  f 

59.3 

76 . 0 

1.4 

104 

24 

53 

2  + 

0 

23 

0 

0 

0 

•  56 

1*99 

.35 

1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

Flagler  2  Nw 

90.3 

55.3 

72.8 

98 

26  + 

49 

12 

0 

15 

0 

0 

0 

.23 

.14 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

un  1  vfl  1/  F 

nu l  Y u  k c 

91.8 

56.5 

74.2 

.3 

98 

21  + 

48 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

2.31 

.31 

.70 

24 

.0 

0 

4 

3 

0 

STRATTON   3  N£ 

9 1  5 

59.5 

75.5 

99 

25 

5  1 

6 

0 

2 1 

0 

0 

.08 

•  05 

24 

.  0 

0 

0 

0 

0 

WR  A  Y 

59.8 

76*3 

2.4 

99 

25 

5  2 

5 

Z  6 

Q 

Q 

.47 

1   7  <; 

1 .  f  3 

*  35 

5 

■  0 

J 

10+ 

2 

^ 

Q 

YUMA 

U  I  V  1  J  1  J  ' 

75.0 

1.5 

.61 

1.55 

.0 

Pl  ATTF    FID  A  TNAf.F 

BASIN  04 

ALLENSPARk 

72.6 

45  •  3 

58.0 

79 

27  + 

35 

1 

211 

0 

1.05 

.25 

17  + 

.0 

0 

6 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

74.0 

37.2 

55.6 

80 

20+ 

29 

30 

282 

0 

0 

.86 

.53 

3 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

B A  I  LEY 

8  1  ■  6 

42.5 

62.1 

9  3 

5  Q 
t~ 

^1 

30 

92 

2 

0 

.45 

4 

.  0 

2 

^ 

" 

RH  II  n  c  0 

8  8.1 

57.3 

72.7 

.  6 

96 

1* 

49 

1 

0 

1  * 

0 

0 

0 

.  32 

1  ■  32 

•  16 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

BRIGGSDALE 

89,3 

50.1 

69  ,  7 

97 

20 

45 

30+ 

1 

15 

0 

0 

0 

1 .38 

1.03 

2  2 

.  0 

0 

2 

1 

1 

90.3 

a 

5  3.8 

72. Z 

.0 

97 

25 

46 

_ 

30  + 

1 

17 

0 

.28 

1.21 

.25 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

f  A  ft  T  M    "  Ft  F  C  x 

67.2 

44.5 

55.9 

73 

23  + 

38 

2  + 

279 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.24 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

i     CASTLE  ROCK 

85.0 

49.4 

67.2 

9  1 

28 

42 

2 

17 

0 

.  25 

8 

.  0 

0 

3 

0 

C  HE  E S  MAN 

82.8 

43.6 

63.2 

-  2.6 

90 

16 

37 

2  + 

72 

1 

0 

0 

.38 

1.68 

•  1 2 

31 

.  0 

0 

1 

0 

0 

i     CHERRY  CREEK  DAM 

90.0 

K  a  7 

71 .9 

98 

21 

46 

1 

2 

16 

0 

0 

0 

•  98 

.36 

29 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DPnuPej    y^n   ad  //□ 
1/"|1VC"    R  jU    or                          1  1  n 

88.8 

58.1 

73.5 

2.0 

94 

27  + 

52 

*■ 

0 

1 4 

0 

1.28 

.00 

.95 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

UtniVtK    L1TT  K 

87. 8M 

63 .  4M 

75. 6M 

2.5 

95 

29  + 

0 

0 

0 

0 

.36 

.73 

.20 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

Elbert 

82.3 

48.0 

65 . 2 

90 

17 

36 

3 

4  5 

1 

0 

0 

0 

1.54 

.60 

e 

3 

1 

0 

PCTPC  DADts 

77  •  3 

46.3 

61.8 

■  9 

83 

28  + 

38 

103 

0 

0 

0 

0 

.91 

.95 

.  3  1 

1 

.  0 

0 

4 

0 

0 

EVERGREEN 

82  •  OM 

44  ,0M 

63  .  OM 

90 

20 

38 

31 

73 

1 

0 

0 

0 

.72 

•  20 

1 1 

.  0 

0 

2 

0 

0 

C  TD  T    f  111  i  IMC 

86.1 

56,3 

71.2 

2.0 

95 

14 

49 

0 

8 

0 

0 

0 

.18 

_ 

1.35 

.11 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

PHOT    I  [  ID  T  PIN    1  N 
run i    lu" i un    1  n 

92.* 

5  3.7 

73.1 

99 

20  + 

45 

0 

22 

0 

0 

0 

.52 

.73 

.30 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  MORGAN 

91.9 

58.3 

75.1 

3.1 

99 

28  + 

5  2 

29 

0 

2 1 

0 

0 

0 

.90 

.48 

•  5  1 

12 

•  0 

0 

3 

1 

0 

GRANT 

74 .  7M 

4C.3M 

57  •  5 M 

8  1 

17 

35 

2  + 

225 

0 

0 

1  *  59 

•  66 

4 

•  0 

0 

5 

1 

0 

;    GREELEY  UNC 

90.1 

57.2 

73.7 

2.0 

20  + 

51 

0 

16 

0 

0 

0 

.12 

69 

.08 

1 

.  0 

0 

0 

0 

0 

I  n  a  un   coo  t  nr  c; 

76.9 

45.4 

61.2 

-  .4 

83 

25  + 

39 

113 

0 

0 

0 

!•  BO 

.34 

.40 

4 

.0 

0 

10 

0 

0 

JUNt v    r j  b   Z  t 

1 1 1 1  '  S  3    ;  " 

93.1 

60.1 

76.6 

2.1 

100 

26 

52 

2 

0 

2  3 

0 

0 

1.54 

.39 

1.00 

11 

.0 

0 

3 

1 

KASS  L  ER 

87.5 

59.3 

73.4 

.7 

94 

25  + 

52 

0 

12 

e 

0 

0 

.10 

1.38 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

<    KAUPFMAN  4   SSE  R 

89.4 

*  1  A 
51  i« 

70.5 

96 

27+ 

41 

^  7 

0 

14 

e 

0 

0 

.20 

.12 

2  8 

.0 

0 

1 

0 

i  ave  r.  f  n  d  r  f   a  cu 

74.8 

*  1  .  5 

58.2 

81 

20 

36 

30 

204 

0 

0 

0 

0 

.44 

.09 

.0 

0 

0 

0 

0 

i &v  p  y on  n 

86.2 

58.2 

72.2 

-  .3 

93 

26 

50 

1 

7 

0 

0 

0 

.92 

•  40 

.33 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

LONGMONT   5  ESE 

90.0 

5*. 2 

72.1 

1.9 

96 

27  + 

48 

0 

16 

0 

0 

0 

.18 

.70 

•  11 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEDERLAND  2  NNE 

74.8 

40.  6 

57.7 

83 

17 

33 

221 

0 

0 

0 

0 

.97 

.20 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEW  RAYMER 

92.7 

54.5 

73.6 

100 

20 

47 

0 

22 

0 

0 

0 

.03 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

i    PARKER  7  E 

86.0 

52.0 

69.0 

92 

17 

43 

2+ 

13 

8 

0 

0 

0 

1.01 

.70 

.62 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

RED  FEATHER   LAKES   2  SF 

75.9 

42.4 

59.2 

83 

16 

34 

176 

0 

e 

0 

0 

.97 

.53 

1 

.0 

0 

3 

1 

0 

SEDGWICK  5  S  R 

91.8 

59.3 

75.6 

98 

21  + 

50 

0 

19 

e 

0 

0 

.23 

.  16 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

SPICER 

73. OM 

41. 2M 

57. 1M 

81 

19 

29 

29 

238 

0 

0 

1 

0 

1.10 

.33 

.24 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      SSgSsT0  1,73 


Temperature 


Precipitation 


1 1 


Q  o 

i  § 


No.  of  Da} 


STERLING 

WALDEN 

WATEROALE 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0; 

ALAMOSA   MSG  AP 
BLANCA 

CENTER   4  SSw 
DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE  / 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

SAGUACHE 

WOLF   CREEK   PASS   1  F 
DIVISION 


90.3 
77.1 
86.  1 


79.7 
80.  4M 
76.3 
75.1 
77.  1 

72.9 
79.7 
79,9 
78.9 
64.1 


57.4 
39.0 
55.6 


44.4 
43. 6M 
42.2 
46.4 
46.6 

32.9 
43.5 
45.8 
40.4 
39.0 


73.9 
58. 1 
70.9 

67.2 


62.1 
62. OM 
39.3 
60.8 
61.9 


1.7 
2.0 
.6 


2.3 
.3 


0 

211 
2 


91 
96 
168 
126 

102 

369 
106 
74 
162 
409 


0  0 
0 

0 
0 
0 


.29 
.47 
.60 

,76 


.65 
.98 
1.07 
1.05 
.96 

1.75 
.91 
.51 
1.57 
5.51 

1.50 


1.25 
.70 

.80 


.46 
.35 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
AUGUST  1*73 


Station 

Day  of  Monlh 

& 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

AMY 

BRANDON 
BRANSON 
BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 

.63 
.98 

.66 
.58 

.08 
.07 

.29 
.01 

.40 

.07 
.09 

.02 
.39 

.25 

.19 

.07  . 
.19  . 

CAMPD  7  S 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRGS  wSO  AP 
DlLH] 

ddherty  ranch 

.61 
1.2? 
.89 
.68 
.00 

.0] 
.02 

7 

■  01 

.  19 
T 

.26 

.07 
7 

.15 

.16 
.49 
7 

.06 

.23 
.17 
.  17 
.48 

.16 
7 

•  10 

7 

.03 
.04 

.19 

7 

.19 
7 

.01 

.03 

7 

7 

7 
7 

7 
7 

.02 

7 
7 

.17 
.09 
7 

.07 

.13  '■ 
.02  . 
.03  . 

E  ADS 

FORDER  9  S 
FOUNTAIN  2  NH 
FOHLER   1  SE 
GUFFEY   10  SE 

.14 
.  16 
.28 
.29 
1.47 

.04 
.  - 

.02 
7 

.14 
7 

T 

.06 

.06 
7 

.01 

7 

7 

.0) 
.07 
.40 

. 

.03 
.05 

7 

•02 
.24 

7 

7 

7 

.09 

.04 

.09 
.04 

7 

7 

.03 

7 

T 

7 
7 

7 

.33 

7 

.09 
.06 

7 

7 

.02  • 
.09  . 
.29  . 

HAS*  E I L 
HOLLY 

JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  C  ARSON 

.36 

.63 
.30 

.09 
.10 

.0} 

.60 

.04 

.07 

.19 

.11 

.22 

7 

.  .  :■ 

.27 
7 

.03 

7 

.31  . 

LA  JUNTA  F A A  AP 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEAOVILLE 
LImON  wSMO 

.49 
.40 
.19 
.79 
.79 

.03 
.20 
.09 
.03 

T 

7 

7 

T 

.10 
.13 

7 
7 

.03 
.38 

.04 

7 

7 

■  01 
7 

.13 

7 
7 

7 

■  2C 
T 

7 

7 

7 

.10 

7 

.06 
7 

7 

T 

.01 

7 

•  oi 

.02 

.01 

.07 
.02 

.09 

7 

.01 

.20 
7 

.01 

.02 
7 

7 

.13 

.09 

7 

.02 
.27 

.04 ; 

.03  . 

NORTH  LAKE 
PALMER  LAKE 

PUEBLO  MSO  AP  //R 
PUEBLO  ARMY  depot 

1.63 
1.09 
1.13 
1.77 
.90 

.12 
.01 
.03 
.22 
.19 

.28 

T 

.38 

7 

.05 

7 

.04 

.13 
.97 
.18 

7 

.19 

.03 
.17 

•  09 

■  01 
.  10 

.22 
1.13 

.04 
.04 

.35 
.11 
.06 

.10 

.37 

.01 

7 

.12 

.03 

.13 
.  14 

7 

.01 

.16 

7 

.09 
.06 

.02 
.40 

.02 

7 
7 

PUEBLO  6  SSM 
ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  I  DA  3  W 

.98 
1.22 
1.73 
2.03 

.30 

.11 
.63 

7 
7 

T 

.03 
T 

.12 
.01 

.19 
.29 
7 

.03 

.02 

.21 

T 

7 

7 

.03 

7 

7 

.02 
.09 
.24 
.47 
7 

.10 
7 

.  ' 

7 
7 

.02 

.04 
7 

.  " 

.29 

.  1 1 
.64 

.03 
.35 

7 

.01 

7 

.03 

.03 

T 

.03 

.02 
.u3 

.08 

7 

.40 

.30 
.10 
.07 

.61 
.06 

.37 

.01  . 
.17  '. 
7 

SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 
STQNINGTON 

SUCARLOAF  RSVR   1  ESE 
TACONY  10  SE 

.11 
.92 
1.30 
.82 
.78 

.10 
.29 

.27 
.12 
T 

.11 

.14 

•  U 

.10 
.23 

.03 
.08 

7 
7 

7 

.02 

7 

.16 

7 

.12 

.02 

."3 
.01 

.09 

.02 
.04 

.11 
.14 
1.01 

.18  . 

TRINIDAD 
TRINJDAO  F  A A  AP 
TROY  1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BJTTES 

.63 

.20 
.30 
1.06 

.08 
.02 

.09 

.16 
.08 

.03 

7 

.09 
.18 
.03 

.06 
.01 

.12 

■  5 
■ 

7 
7 

.04 
7 

7 

.03 

.03 

7 
7 

.09 

T 

.11 

.03 

.22 

.01 

7 

.02 
7 

.06 

7 

.12 
.30 

.12  . 
7 

VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

WALSH 

WESTCLIFFE 

WETMORE    9  S 

1.97 
1.13 
2.46 
1.31 

7 

.20 
.09 

.06 

•  12 

7 

.08 

1.60 
7 

.22 
.08 

.06 
.24 

.05 
.60 
.14 

.12 
.14 
.02 
7 

7 

•  02 

.13 
.44 

7 

.21 

.44 
.04 

.02 
.12 

7 

.  14 

.08 

7 

.09 

.02 

7 

7 

.67 

.07 
.04 

.09 

7 

.19 
.06 

.20  . 
.02  . 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 
ASPEN 

BERTHOUD  pass 
BLUE  MESA  LAKE 

.21 
3.64 
1.11 
1.29 

.78 

.02 
.02 

.07 

.  9  J 
.04 

.40 
.01 

.16 

.20 
.16 
.26 
.25 
.01 

7 

.27 
■  20 
.38 

.14 
.01 

7 

.03 

.04 

7 

7 

.03 

.03 

.04 
.  10 

.22 
.06 
.  19 

.15 
.01 

.10 
.02 

.04 
.89 
.01 

7 

.36 
.02 
.27 
.  10 

.10 

.32 
.11 
.03 
.03 

.07 
.02 

.03 
.13 

.01 
7 

.07 
7 

.03 

.06 
.01 

.02 
.35 

7 

.20  ! 
.03  ! 

BOND 

BONMAM  RESERVOIR 
BRECKENR I DGE 
BROWNS   PARK  REFUGE 
CEDAREOGE 

.93 
2.77 
1.37 

.67 
1.19 

.01 

7 

.19 

.06 
.03 

.67 

.16 
.08 
.25 

1.76 
.04 

.26 
.01 
.12 

.15 

7 

T 

.14 

.02 
7 

.01 

.04 
7 

.05 
.10 
.11 

.38 
.05 
.18 
.06 

.05 

.07 
.39 

.18 

.04 
.14 

.10 

.27 
7 

.03 
.04 

.03 
.20 

.01 
.08 

.04 

■  11 

.12 

.10  '. 

CIMARRON 

COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  2  SW 
COLORADO  NAT  mQN 

.90 

1.93 
.93 
1.01 

.01 

.03 

T 

.31 
.49 

.15 
.05 

7 

.10 

.06 
.26 
.32 
.37 

.30 
.01 

.04 

.02 

.05 

T 

.01 

7 

7 

.04 
.21 

.09 

.07 

.05 

7 
7 

•  11 
.09 
.09 
.09 
.09 

7 

.09 

.10 
.03 

.03 
.39 

T 

.04 

.09 
7 

.09 

.24  . 
.29  . 

7 

CORTE  I 
CRA I G 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  Nw 
DILLON  i  E 

.92 
.70 
1.22 

.77 

.03 

.03 
.06 

.  10 

.29 
.11 

.14 

.13 
■  19 

.09 

7 

.03 

7 

.03 

.08 
T 

.18 
.01 

.05 

.01 
.05 

.07 

.09 

7 
7 

7 

.11 
7 

.04 

.21 

T 

.13 

.03 
.  19 
.03 

.04 

7 

.10 

.04 

.09 

.04 

.34 
.07 

.23  . 
.08  '. 

.03 : 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

DOLORES 

OURANGO 

EAGLE  F A A  AP 

ELECTRA  LAKE  //R 

.08 
.81 
2.64 
.39 

.17 

.22 
.07 

7 

.24 

.04 

7 

.12 

.03 

7 

.27 
7 

.03 

T 
7 

.01 
.11 

7 

.09 

.29 
7 

.02 
.32 
.09 

.02 
7 

.05 
.24 

.2<. 

.07 

7 

.24 

.06  . 
1. 10  . 

FORT  LEWIS 
FR ASE* 
FRUIT* 

GATEWAY   1  SH 
CLENWOOD  SPRINGS   1  N 

1.39 
1.91 
.32 
1.36 

.09 

■  11 

.  ; 

• 

.02 
T 

.18 
T 

.03 
.21 

.35 

■  10 
.13 

.09 

7 

.03 

•  02 

•  04 

.65 
.52 

.10 

7 

.20 
.10 
7 

.09 

.16 

.01 
7 

.11 
7 

.20 

.08 
.11 

7 

.01 
.02 
T 

.40 
7 

.17 

.26  . 
7 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //R 
GRANO  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE    1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSw 
GRANO  VALLEY 

.62 
.82 
1.60 
1.13 
.30 

.  14 
.04 

.01 

.11 

T 

.07 

.29 
.03 
.09 

.45 

.22 

.27 

7 

.20 

.29 
■  23 

T 

.20 
.04 

.20 
.02 
.07 

.32 
7 

.18 
.04 

• 

.03 

7 

.11 

7 

.03 

.11 
.20 

.01 

7 

.07 
.10 

.35 
.03 

7 

.02 
7 

.03 

7 

7 

.16  '. 
.10  . 
.01  . 

GREEN  MOUNTAIN  DAN 

GUNNISON 

HAMILTON 

HAYOEN 

HOT  SULPHUR   SPRS  2  SM 

1.24 
1.08 

.98 
1 .63 

.92 

.06 

7 

7 

.03 
.06 
.20 
.12 
.03 

.13 
.02 
.05 
.53 
.13 

.11 
.11 
.38 
.29 
7 

.17 
.  14 

7 
T 

.03 
7 

T 

.09 

7 

7 

7 

.10 

7 

.11 
.20 

.11 
7 

.10 

.02 
.  14 

.  10 

.01 

.09 
.21 

.43 
.03 
.15 
.  14 

.04 
.C2 

7 

7 

.38 

7 

7 

.02 
.23 

.05 

.02 

.02  ■ 
.03  . 

.02  . 

ICNACIO   1  N 

INDEPENDENCE   PASS  5  Sw 
KREHHL ING 
LAKE  CITY 
LITTLE  HILLS 

1.92 
2.00 

1.26 
1.49 

.12 

.08 

.07 
.22 

.10 
.94 

.08 
.03 

.12 

.19 

7 

.03 

.06 

.06 

.01 

.12 

.03 
.13 

.10 

.12 

.23 
.12 

.32 

.06 
.08 

.07 

.20 
.50 
.22 

.21 
.12 
.19 

.06 

.14 
.75 

.01 

.18 

.19 

.19 
.24 

.12 

.32  . 
.22  ■ 

.02  ■ 

MANCOS 

MARVlNE  RANCH 
MAYBELL 
MEEKER  NO.  2 
MEREDITH 

1.62 
1.81 
.87 
1.92 
1.81 

.09 

.02 

- 

.25 

.22 
.03 

7 

.40 
.38 

.20 
.79 

T 

.20 
7 

.09 

7 

.06 

.03 

.90 
.02 

!o9 

7 

.22 
.23 

.12 

.10 
.12 

!t>; 

.12 
.35 

!o3 

.13 
.01 

.04 

.33 

.12 
!o3 

.02 

T 

.  06 

.53 

.10  . 
? 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  VERDE   NAT  PARK 
MONTmSE   NO  1 

montrosf  no  2 
northdale 

2.23 
1 .83 
1.43 
1.91 
1.92 

.39 

.12 

7 

.13 
.03 

.01 

.26 

T 

.  10 
.10 
.09 

.39 

.1? 
.17 

.03 

.07 
.13 
.09 

.01 
.22 

.02 

.01 
.19 

.02 

.09 
.92 

.60 

.12 
.63 
7 

•  01 
.13 

.97 
.09 
.04 

T 

.47 

.21 
.35 
.29 
.99 
.  12 

.10 
.11 

.03 

.02 
.10 

7 

.16 
.03 

.11 
T 

7 

.26 

.04 

.29 

.04  . 
.41  • 
.01  . 
.01  • 
.06  . 

NORWOOD 
OURAV 

1.90 
3.22 

.91 

.29 

.04 

.11 

.63 

.17 

.03 

.42 

.06 
.19 

.22 

.02 

.19 
.16 

.14 
.08 

.04 
.C9 

.07 

.13 

.09 

•" 

.06  . 
.26  . 

S**  tolMatico  not**  following  Sution  tnda 


DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 

  AUGUST  1»73 


Day  ol  Month 


eS 

1  | 

2 

3 

4 

5 

I, 

7 J 

8 

9 

10 

11 

12 

13      U  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

| 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PAGOS A  SPRINGS 

PAQNIA 

1 .76 

.02 

.  15 

.05 

PARADOX 

1.51 

.05 

•  17 

• ' 

* 

.75 

.06 

P  AR5H A  L  L    10  SSE 

PITKIN 

1.90 

.10 

.10 

•  20 

.10 

T 

7 

.10 

T 

.60 

•  10 

.15 

7 

.15 

.10 

PLAC  ER VI LLE 

1.58 

.  14 

.16 

.  10 

.  12 

•  17 

■  J* 

.08 

T 

.32 

•  12 

PYRAMID 

2  .04 

.28 

.39 

•  ■  * 

.04 

.  33 

7 

•  47 

•  44 

RANGELY 

.96 

*  16 

**7 

T 

•  32 

■  07 

RICO 

2  .57 

•  05 

.15 

" 

.22 

.15 

.05 

.40 

.0 

•  03 

•  15 

.48 

RIFLE 

2. 16 

T 

•  15 

.38 

•  10 

.08 

T 

T 

.02 

1.00 

!so 

7 

.06 

.07 

T 

SARGE'JTS 

1  .99 

.12 

•  28 

.21 

7 

•  71 

.41 

.20 

SHOSHONE 

.92 

.08 

.01 

.  :  3 

T 

.20 

•  26 

7 

T 

.12 

T 

T 

'.21 

T18 

7 

SI  LVERTON 

3.52 

. 

•  3 1 

•  10 

•  19 

.65 

Tio 

STEAMBOAT  SPRINGS 

1.00 

.08 

.26 

.31 

.08 

.07 

.13 

.04 

.03 

TACOHA 

3.15 

•  02 

.01 

.09 

.01 

.15 

.08 

*l 

■  22 

* 

.12 

.33 

.50 

"l 

.0 

.41 

.27 

TAYLOR  PARK 

l.BO 

T 

.25 

.20 

.15 

.30 

•  10 

T 

T 

T 

•  20 

.10 

.40 

T 

7 

.05 

.05 

TELLURITE 

2.26 

•  0* 

•  12 

.  02 

.06 

URAVAN 

1.71 

•  29 

.16 

.05 

.  04 

.  30 

*  06 

•  41 

•  40 

VALLECITO  DAM  // 

3. 16 

•  02 

•  01 

•  18 

.05 

.01 

™ 

.49 

•  01 

T 

.02 

•  11 

•  26 

•  05 

•  39 

.  03 

.32 

.01 

.04 

.72 

.24 

WINTER  PARK  // 

2. 26 

•  08 

•  61 

•  15 

.35 

•  30 

T 

.20 

.20 

•  18 

•  1 1 

■  08 

•  02 

Y  AMP  A 

1.75 

.15 

.19 

.10 

.12 

.09 

.12 

.07 

•  40 

•  36 

.13 

7 

YELLOW  JACKET  2  W 

1  .40 

■ 

•  08 

•  1 1 

T 

•  06 

•  83 

.05 

•  02 

•  06 

■  02 

•  15 

•       *  * 

KANSAS  DRAINAGF 

BASIN  03 

AKRON  4  E  // 

•  16 

AKRON  FAA  AP 

■  11 

•  01 

T 

BONNY  LAKE 

1.10 

T 

* 

T 

T 

•  04 

•  10 

.03 

T 

.08 

BUR  L I NGTON 

06 

.16 

CHEYENNE  WELLS 

'.5b 

.35 

.10 

.05 

•  04 

.02 

FLAGLER  2  NW 

.23 

.01 

.04 

.04 

.  14 

FLEMING   1  S 

1.15 

.10 

.83 

.02 

.18 

.02 

GENOA    1  H 

2 . 14 

.51 

T 

T 

•  30 

1*29 

T 

T 

.07 

T 

T 

.01 

T 

hol yoke 

2.31 

.08 

* 

I16  - 

.67 

.  0 

I  DAL  I  A  2  NNM 

- 

LEROY   7  WSW 

.  60 

.  03 

.*2 

OTIS   11  NE 

1 .59 

.19 

T 

.  8  1 

•  27 

•  27 

STRATTON  3  NE 

■  08 

1 :  ' 

•  05 

VONA 

1 .02 

.  04 

•  22 

.04 

.  20 

.11 

WR  AY 

.47 

•  35 

.12 

T 

T 

T 

T 

YUMA 

•       *  * 

Platte  drainage 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

1.05 

•  15 

•  25 

.  20 

•  10 

T 

T 

ANTERO  RESERvnifr 

.  B6 

.02 

•  01 

.  02 

•  03 

.03 

•  17 

T 

•  02 

•  01 

•  01 

.01 

•  53 

BAHEY 

.09 

•  24 

•  45 

.05 

•  05 

T 

.03 

•  04 

BOUL  OE  R 

*32 

.0 

.16 

.01 

•  10 

* 

T 

T 

•  01 

T 

T 

T 

T 

7 

7 

7 

BR  I GGSDALE 

K38 

.32 

T 

T 

1.03 

.03 

8YERS  5  NE 

.25 

CABIN  CREEk 

1  "do 

.06 

.24 

•  ■' J 

.  14 

.08 

•  01 

•?J 

T 

.05 

,05 

7 

•  20 

•  03 

.05 

•  03 

.02 

.04 

.  05 

CASTLE  ROCK 

.01 

•  12 

.09 

T 

.03 

.07 

T 

.24 

.04 

CHE  E  SMAN 

38 

•  02 

.05 

02 

*  j 

•  03 

.0 

.02 

.04 

CHERRY  CREEK  DAM 

.98 

.20 

.  12 

!o7 

.23 

.36 

T 

DENVER  wSO   AP  //R 

1 .28 

T 

T 

■  02 

.04 

.95 

T 

.01 

T 

■  05 

•  11 

7 

7 

■  01 

.09 

DENVER  CITY  R 

.36 

.  16 

.20 

T 

7 

T 

EASTONVILLE    1  NNW 

1 .40 

.30 

.48 

■ 

.01 

•  57 

T 

.04 

ELBERT 

1  .  54 

.02 

.15 

•  48 

.05 

.60 

.  06 

.02 

.05 

.08 

ESTES  PARK 

.91 

.31 

.14 

.17 

T 

T 

T 

.11 

.01 

!io 

•  07 

.03 

EVERGREEN 

.72 

.05 

.06 

.  14 

.02 

•  04 

.04 

.20 

■  02 

•  03 

•  07 

FORT  COLLINS 

.18 

.11 

.04 

.02 

FORT   LUPTON   1  N 

.52 

.  30 

•  10 

■  12 

7  1 

FORT  MORGAN 

.90 

•  11 

.03 

■  51 

.20 

.05 

GEORGETOWN 

.04 

.03 

.03 

.02 

.32 

.02 

T 

.01 

T 

•07 

.06 

T 

7 

7 

.01 

.01 

GRANT 

1.59 

.05 

.  15 

.07 

.66 

•  06 

.13 

.04 

T 

.  04 

.  10 

.29 

GREElEy  unc 

•  12 

.08 

•  01 

T 

T 

.02 

7 

T 

7 

T 

.01 

HAWTHORNE 

IDAHO  SPRINGS 

1.80 

.  15 

•  25 

.40 

■  15 

•  15 

■  05 

.10 

.20 

■  10 

•  15 

7 

.  10 

JONES   PASS   2  E 

JULESBURG 

1 .54 

T 

T 

1 .00 

•  43 

T 

■  11 

kassler 

.  10 

.02 

•  - 1 

•  02 

kauffman  4  SSE  r 

.20 

.08 

.  12 

LAKE   GEORGE   8  Sw 

T 

.07 

.09 

■  01 

.02 

•  03 

■  02 

.05 

.07 

.08 

L AKEWOOD 

!92 

.22 

.05 

.16 

.10 

7 

.33 

.02 

.02 

LONGNONT  2  ESE 

.18 

.01 

.01 

•  01 

.11 

•  02 

.02 

NEDERLAND  2  NNE 

.97 

.02 

.08 

.06 

•  09 

.14 

•  01 

.06 

.05 

.13 

.02 

.03 

■  02 

.04 

.20 

NEW  RAYMER 

.03 

.03 

PARKER  7  E 

1.01 

.  22 

.62 

.17 

T 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

.97 

.55 

.  2 

.02 

.02 

•  04 

.12 

•  11 

T 

.09 

SEDALlA  4  SSE 

.65 

.19 

.34 

.04 

•  03 

.05 

SEDGWICK  5  S  R 

.23 

■  02 

. :  ? 

.16 

T 

7 

1*10 

■  23 

•  04 

•  0* 

.22 

■  24 

•  11 

•  10 

■  12 

SOUAW  MOUNTAIN 

1  .24 

.18 

.02 

.  ■& 

.21 

.01 

T 

.05 

.05 

.06 

•  OB 

•  06 

•  06 

T 

T 

.36 

"  j 

ST£R  L I N6 

.29 

.03 

T 

.22 

.01 

.  03 

WALDEN 

.47 

T 

.31 

.06 

.  5 

•  03 

.02 

T 

T 

WAT6RDALE 

.60 

.01 

T 

T 

.  ]  3 

•  31 

.01 

.07 

•  U 

T 

.06 

WINDSOR  1  SE 

.  55 

.20 

.17 

.  ,b 

•  01 

.11 

*       *  * 

RIO  GRANDE  DRAINAGF 

BASIN  05 

ALAMOSA  WSO  AP  R 

.65 

.01 

.C  3 

.01 

.  2  3 

T 

T 

.01  .02 

T 

T 

.05 

T 

.13 

T 

.10 

.06 

BLANC  A 

.98 

.01 

.39 

.  . : 

.05 

.01  .11 

.02 

.03 

.20 

.01 

CENTER  4  SSW 

1.07 

■  13 

.45 

•  01 

.03 

.01 

.21 

.03 

.20 

DEL  NORTE 

1.05 

T 

.  .  3 

T 

.  JZ 

.01 

.01 

•  02 

T 

T 

.05 

.18 

7 

T 

.26 

.05 

.30 

.02 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

.96 

.27 

.02 

T 

T 

T 

.  ,  3 

T 

T 

•  10 

T 

T 

.17 

T 

.02 

7 

.23 

HERMIT  7  ESE  // 

1.75 

.25 

.15 

.15 

.20 

•  15 

.25 

.15 

.A3 

MAN AS  S A 

.91 

.  :  ^ 

.14 

.58 

.06 

.04 

MONTE  VISTA 

.51 

T 

.02 

.  j? 

T 

T 

.03 

•  Gl 

.19 

.06 

.02 

.14 

.02 

SAGUACHE 

1.57 

.33 

•05. 

.  16 

•  18 

.46 

T 

T 

.39 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

5.51 

.40 

.20 

■  3^ 

.60 

.67 

.05 

.17 

1.11 

.18 

.06 

.31 

.21 

.37 

.65 

.03 

DAILY  TEMPERATURES 
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Stalion 

Day  ol  Month 

age  ' 

1 

2 

3 

4 

5  S 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

IS 

16 

17 

ie 

,9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  • 

ARKANSAS    CRA I NAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

8UENA  VISTA 

MAX 
MIN 

77 

ao 

43 

81 

4  2 

75 
45 

80 
46 

77 
45 

60 
43 

79 

84 
43 

78 

64 
44 

80 
47 

65 
47 

85 
45 

83 
50 

78 

*9 

86 
48 

84 

52 

79 
5 1 

61 
47 

8^ 
8  0 

76 
44 

7  r 

41 

77 
47 

73 
42 

69 

40 

e  s 

8  0 

79.1 
45.2 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

61 

82 

60 

82 
51 

86 
61 

87 
62 

BE 
59 

87 
6 1 

86 

63 

90 
5  9 

89 
63 

90 

19 
56 

85 
65 

83 
65 

89 
68 

93 
63 

94 

70 

9. 

70 

93 
69 

92 
62 

91 
71 

91 
67 

87 
63 

69 
65 

86 

68 

91 
63 

91 
6  ft 

90 
69 

85 
60 

82 

60 

e  1 
58 

68.0 
62.8 

COLORADO  SPRSS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

79 
5 1 

79 
51 

81 
54 

81 
54 

83 
56 

92 
58 

80 
55 

82 
56 

61 
57 

85 
55 

83 

81 

5  - 

77 
59 

85 
56 

84 

t  ? 

90 
56 

92 
62 

90 
61 

90 

88 
59 

90 
61 

65 

60 

88 

59 

89 
59 

90 

5  8 

90 
58 

89 
5  8 

84 
53 

60 
54 

79 
5  1 

7e 

S  2 

84.3 
56.8 

OELHI 

MAX 
MIN 

78 

85 
51 

90 
5  5 

93 
55 

95 

56 

87 
54 

92 
5 1 

68 

52 

94 
54 

89 
54 

94 
56 

94 
50 

90 
59 

93 

57 

93 
54 

100 
59 

100 
59 

101 
58 

97 
59 

93 
57 

96 
56 

98 
63 

95 

52 

100 
53 

98 

50 

96 
50 

98 

6  ! 

92 
59 

91 
50 

83 
53 

8" 
* 

93.0 
54  .9 

f  AOS 

MAX 
MIN 

82 
52 

85 
54 

89 
58 

88 
53 

90 
57 

96 
56 

92 
61 

97 
58 

94 

59 

96 
55 

96 
60 

89 
5' 

86 
59 

92 
60 

93 

60 

96 
53 

98 
62 

96 

65 

99 
62 

96 
62 

■  « 

62 

96 
62 

95 

60 

100 
65 

101 
56 

99 

56 

96 
61 

95 

62 

93 
56 

88 
57 

89 

54 

93.6 
58.6 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

80 

84 

52 

92 
52 

86 
31 

87 
5  1 

92 
52 

c8 
55 

93 
50 

95 

87 
53 

85 
56 

92 
51 

98 

93 
54 

95 
55 

93 
54 

96 

96 
50 

95 
5 1 

94 
50 

94 
50 

87 

84 
50 

89 

46 

90.7 
52.0 

HOLLY 

MAX 
MIN 

80 
59 

85 
57 

83 
58 

90 
61 

89 
62 

95 
60 

95 
60 

95 
61 

95 
62 

99 

60 

93 
62 

LOO 
59 

90 
63 

88 

63 

92 
60 

93 

62 

95 
62 

93 
5T 

100 
63 

100 
65 

1  30 
65 

99 
64 

98 
61 

98 

62 

100 
62 

101 
59 

58 

100 
68 

99 
62 

99 
64 

8- 
55 

94.6 
61.2 

JOHN  MART  I N  DAM 

MAX 

MIN 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

86 
5 1 

87 

53 

92 
54 

92 
55 

96 
57 

95 
56 

91 
60 

95 
59 

95 
CO 

98 
53 

95 
55 

88 
55 

88 
58 

98 
56 

95 

61 

98 
54 

101 
60 

'.  ]  2 
61 

99 
59 

98 
60 

98 
59 

96 
61 

98 
61 

101 
65 

101 
57 

100 
55 

9  8 
6C 

94 
58 

93 
58 

91 
56 

9 : 
5 1 

95.2 
57.3 

LA  JUNTA  faa  ap 

MAX 
MIN 

84 

87 
57 

93 
61 

93 
61 

97 
62 

95 
63 

93 
6  1 

96 
59 

97 
65 

99 
61 

101 

95 
5  9 

69 
64 

97 
63 

96 
62 

102 
61 

104 
68 

102 
6* 

102 

99 
62 

101 
71 

98 
63 

99 
65 

:  ]  2 
65 

101 
59 

102 
61 

10" 
t  ' 

99 
67 

92 
60 

87 
59 

9 

S  B 

96.3 
62.3 

LAMAR 

MAX 
MIN 

5* 

85 

92 

89 

61 

96 
61 

95 
62 

94 

96 

93 

97 

96 

90 
6 1 

87 

96 

94 
63 

96 
58 

101 
63 

'.  0' 
71 

100 

96 

99 

96 
68 

95 
63 

100 
67 

100 

99 

96 

94 
68 

92 
60 

89 
60 

9  " 

5  '• 

94.5 
61.9 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

85 

88 
57 

93 
56 

92 
60 

96 
59 

95 
58 

94 
59 

98 
56 

97 
64 

98 
62 

100 
62 

93 
5  8 

89 

62 

93 
5  8 

95 

8  P 

100 
55 

103 
59 

100 
t  3 

99 
65 

96 
58 

99 
0  3 

97 
61 

98 
62 

100 
64 

102 
56 

101 
55 

99 
61 

97 
62 

95 
56 

88 
5  9 

91 
5  3 

95.9 
59.3 

LEAOVILLE 

MAX 
MIN 

64 
3 1 

67 
31 

65 
33 

64 
3" 

64 
41 

63 
35 

65 
37 

68 

34 

69 
37 

72 
34 

66 
37 

72 
33 

71 
37 

66 
40 

71 
35 

69 

39 

67 

41 

64 
44 

72 
34 

63 

44 

68 
39 

68 

32 

70 
34 

66 
36 

64 
32 

53 
31 

57 
34 

66.3 
36.1 

LIMON  HSMO 

MAX 
MIN 

74 

79 
50 

84 

52 

85 

52 

84 
53 

83 
56 

81 
58 

84 
53 

63 
54 

69 
49 

86 
5  5 

82 

50 

80 
51 

91 
53 

87 
58 

91 
54 

92 
60 

90 
55 

90 

69 
55 

92 
57 

86 
57 

89 

56 

93 
59 

93 
59 

94 
53 

- 

9 

67 
52 

84 
5  1 

82 
5 1 

6  ' 
46 

86.4 

53.6 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

73 

73 
36 

74 
36 

72 
40 

71 
43 

76 
42 

74 
42 

78 
4 1 

78 

79 

77 

73 

75 

78 
41 

75 

80 
39 

80 
43 

81 
4  9 

81 

76 
50 

76 
4  1 

78 
48 

79 
43 

79 
4  1 

75 
44 

78 
39 

79 
33 

73 
40 

66 
40 

66 
40 

66 

4  2 

75.5 
42.2 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

74 
47 

78 
48 

79 
50 

82 
52 

77 
54 

83 

50 

79 
52 

85 

53 

82 
48 

76 
50 

73 
5 1 

76 
58 

84 

54 

88 
61 

90 
58 

66 
55 

87 
53 

83 

9  6 

86 

54 

80 
54 

80 
52 

66 
55 

87 
56 

67 

56 

87 
56 

80 
52 

77 
47 

7  9 
9 " 

81.8 
52.9 

PUEBLO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

83 

85 
55 

89 

55 

92 
58 

93 
58 

93 

60 

92 
5  7 

93 

93 

96 

96 

90 
58 

86 

95 
60 

93 
65 

98 
57 

101 
6  1 

99 
63 

100 

96 
6 1 

97 
64 

94 
63 

94 
63 

99 
62 

98 
56 

98 
58 

9  9 

6  0 

93 
61 

89 

85 

67 
9  ~ 

93.4 
59.3 

pueblo  6  ssw 

MAX 
MIN 

76 
45 

82 
53 

74 

<*  a 

81 
47 

91 
53 

89 
55 

90 
41 

85 

53 

9  3 
52 

69 
57 

94 
56 

91 
5 1 

89 

5 1 

84 
54 

93 
54 

88 

52 

96 
54 

98 
60 

95 
59 

92 
57 

9? 
55 

97 
59 

92 
58 

93 
44 

94 
56 

94 
55 

93 
54 

94 
54 

90 
54 

87 

50 

8  0 
5  8 

89.6 
53.2 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 
MIN 

83 

53 

85 
53 

90 
54 

90 
56 

92 
57 

91 
57 

90 
57 

92 
55 

"3 

59 

95 
56 

93 
56 

90 
55 

89 

60 

95 

55 

93 

54 

99 

54 

101 
59 

99 

59 

97 

62 

94 
57 

97 
63 

95 
58 

93 
57 

95 
60 

94 
54 

96 
52 

96 
6 

95 
58 

91 
55 

82 
54 

B6 

5  1 

92.7 
56.5 

RUXTUN  PARK 

MAX 
MIN 

65 
35 

66 
35 

68 
36 

68 
39 

70 
42 

70 
42 

66 
39 

69 
39 

76 
46 

77 
37 

70 
44 

72 
39 

71 
39 

71 
40 

72 
40 

75 
41 

79 
47 

75 
46 

75 
4  1 

73 
47 

73 
46 

71 
41 

75 
40 

79 
44 

74 
50 

74 
49 

75 
46 

71 
44 

69 
38 

63 
36 

60 
36 

71.4 
41.4 

RYE 

MAX 
MIN 

88 
39 

80 
41 

83 

42 

81 

81 

49 

82 
44 

79 
47 

82 
45 

9  0 
45 

89 
45 

91 
52 

95 
50 

79 
49 

78 
48 

62 
46 

84 

45 

85 

51 

8  3 

50 

86 
57 

90 
49 

31 

52 

84 
54 

85 
49 

84 
5 1 

85 
48 

87 
48 

92 
44 

87 
47 

80 
47 

73 
43 

75 
43 

64.0 
47.2 

SAL  I  DA  3  W 

MAX 
MIN 

78 
42 

77 
42 

72 
44 

80 
46 

78 
48 

79 
52 

74 
52 

82 
45 

83 
42 

85 

41 

83 
46 

86 
43 

84 
48 

81 
51 

85 
43 

66 
49 

84 

52 

82 
53 

86 
50 

85 
50 

80 
60 

80 
54 

84 
44 

75 
54 

79 
51 

81 

42 

61 
45 

60 
49 

71 
46 

58 

41 

67 
46 

79.5 
47.5 

SPRINGFIELD  7  NSW 

MAX 
MIN 

81 

56 

83 

55 

85 
56 

86 
58 

91 
57 

91 
57 

89 
58 

89 

57 

87 

62 

91 
55 

93 

63 

86 

57 

87 

60 

94 
56 

90 

57 

91 
58 

96 
62 

96 

63 

94 
61 

91 
60 

93 
66 

96 
64 

93 
62 

99 
57 

97 
60 

93 
52 

89 

62 

93 
64 

91 
57 

83 
56 

6  8 

58 

90.6 
58.9 

SUGARLJAF  RSVR  1  ESE 

MAX 
MIN 

68 

30 

67 
30 

71 
31 

70 
32 

68 

35 

66 
38 

70 
30 

72 
30 

77 

30 

76 
33 

72 
32 

72 
32 

73 
37 

79 
32 

79 
41 

71 
43 

69 
32 

77 
37 

78 
31 

72 
35 

70 
30 

65 
30 

55 
36 

71  .2 
33.3 

TACONY  10  SE 

MAX 

Mm 

80 

53 

85 

52 

86 

53 

89 
54 

95 
55 

89 
55 

87 
55 

92 
53 

90 
55 

94 

52 

95 

56 

68 

51 

65 
57 

95 
53 

93 
56 

99 

52 

101 
56 

102 
55 

97 
58 

94 
56 

96 

60 

93 

55 

93 
55 

97 
54 

98 
66 

98 

52 

97 

52 

93 
55 

89 

53 

66 
52 

33 
48 

92.3 
54.5 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

78 
49 

80 
47 

84 

50 

83 

51 

85 

52 

63 
53 

84 
53 

84 
50 

82 
56 

89 

53 

87 
57 

66 
52 

83 
56 

91 
53 

87 

53 

90 
57 

93 
59 

92 
58 

88 
61 

87 
55 

87 
62 

89 
59 

90 
53 

92 
60 

87 

55 

89 
50 

66 
t> : 

84 
56 

82 
52 

62 
55 

81 
54 

86.0 
54.6 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 
MIN 

80 

83 
53 

86 

55 

85 

58 

90 
57 

84 

54 

67 
54 

87 
54 

85 

56 

92 
5  5 

89 

67 

54 

83 
56 

90 

86 

92 
60 

94 

96 
63 

93 

89 

39 

9| 

92 

94 
62 

86 

92 
50 

8  1 

67 
59 

82 

79 

80 

87.8 
56.9 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

66 
33 

70 
33 

67 
32 

68 
33 

66 
28 

66 
42 

65 
39 

68 
38 

TC 
34 

75 
32 

73 
35 

73 
33 

74 
33 

70 
35 

74 
35 

72 
34 

73 
36 

74 
34 

76 
30 

76 
39 

69 
42 

67 
42 

74 
33 

67 
43 

69 
33 

67 

72 
27 

69 

44 

64 
34 

47 
33 

60 
3  9 

69.1 
35.3 

TWO  9UTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

59 
42 

64 
46 

69 
52 

71 
49 

68 
55 

67 
46 

69 
42 

70 
44 

71 
45 

71 
46 

70 
46 

73 
47 

72 
46 

68 
49 

71 
51 

71 
49 

76 
56 

76 
35 

75 
56 

76 
47 

73 
53 

75 
49 

74 
48 

77 
50 

72 

71 
45 

72 
46 

72 
45 

61 
42 

63 
42 

9 : 
43 

70.3 
47.7 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
46 

81 
51 

83 

50 

86 

52 

87 
57 

87 
56 

67 
55 

86 
52 

68 
54 

86 
51 

87 
55 

87 
51 

84 
52 

88 
54 

86 
55 

92 
52 

92 
66 

93 
5" 

89 
59 

88 
50 

88 
58 

88 

62 

90 
54 

9^ 
57 

84 
60 

90 
48 

9  1 
54 

86 
59 

60 
51 

77 
49 

79 
52 

86.4 
54.2 

WALSH 

MAX 
MIN 

81 
59 

80 
57 

83 

58 

83 
62 

88 
64 

8E 
59 

88 
63 

91 
60 

88 
64 

90 
60 

95 
68 

68 
6 

88 
64 

92 
62 

8b 
63 

92 
59 

95 
67 

97 
63 

94 

70 

92 
63 

9? 

6? 

97 

70 

95 
66 

99 
60 

98 
65 

93 
60 

63 
6  3 

92 
62 

90 
57 

82 
58 

8, 

8 : 

90.1 
62.5 

WESTCL1FFE 

MAX 
MIN 

74 
35 

75 
36 

78 
36 

79 
49 

79 
42 

77 
44 

77 
45 

79 
40 

82 
38 

64 

38 

86 
40 

83 
44 

82 
42 

79 
41 

81 
39 

83 
43 

82 
44 

8' 
48 

85 

43 

83 
46 

82 
3  1 

80 
50 

64 
39 

52 

9  0 

79 
47 

81 
36 

61 
-  2 

80 
44 

74 
37 

66 
36 

;  1 

3  9 

79.7 
42.0 

WETMURE   9  S 

MAX 

MIN 

S»»  tUforooc*  NoUi  Following  Station  Indox 


DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  1973 


Station 

Day  ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

'1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

"1 

20 

21 

22 

23 

24 

25  I 

2B 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*          •  * 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

83 
47 

86 
47 

89 
48 

86 
53 

78 
57 

78 
48 

80 

50 

66 
47 

90 
48 

89 
47 

91 
54 

93 
54 

69 
47 

89 

54 

90 
47 

88 
47 

86 
53 

83 
56 

89 
47 

90 
51 

80 
62 

81 
53 

85 
49 

86 
63 

86 
49 

85 
47 

86 
48 

85 
45 

85 
40 

79 
42 

79 
44 

85.5 
49.6 

ASPEN 

MAX 
MIN 

75 
40 

78 
41 

7» 

41 

78 
43 

67 
49 

70 
47 

76 
43 

78 
42 

80 
43 

82 
44 

82 
50 

80 
43 

63 
43 

79 
44 

81 
43 

82 
46 

76 
49 

76 
51 

84 
43 

81 

50 

74 
48 

74 
47 

83 
43 

75 
52 

76 
49 

77 
44 

80 
44 

79 
43 

78 
42 

68 
41 

70 
44 

77.5 
44.9 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

53 
32 

57 
34 

58 
36 

60 
37 

59 
38 

51 
38 

57 
36 

56 
37 

56 
36 

60 
39 

66 
40 

61 
41 

64 
40 

64 
42 

63 
37 

65 

40 

67 
47 

64 
40 

60 
40 

66 
47 

66 
40 

61 
40 

52 
36 

63 
43 

58 
43 

62 
38 

64 
39 

64 
40 

57 
37 

58 
37 

54 
37 

60.2 
38.9 

POND 

MAX 
MIN 

84 

41 

87 

36 

86 
38 

88 

40 

85 

30 

77 
46 

78 
35 

87 
45 

85 
44 

87 

42 

87 

51 

89 

43 

84 
39 

90 
39 

87 
37 

91 
44 

94 

40 

91 
44 

92 
43 

87 
42 

86 
39 

87 
40 

89 
44 

90 
46 

90 
48 

85 
44 

84 
40 

86 
42 

82 
38 

85 
39 

89 
40 

86.9 
41.3 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 
MIN 

89 

42 

90 
45 

86 
49 

75 
55 

80 
44 

83 

45 

87 
38 

89 
42 

90 
41 

90 
43 

91 
44 

93 
44 

89 
43 

92 
38 

90 
41 

86 

56 

8* 

52 

93 
42 

93 
48 

86 

80 
54 

68 
48 

87 
58 

66 
39 

87 
38 

81 
44 

82 
38 

83 
31 

86 
33 

84 
47 

86.7 
44.2 

CEOAREDGE 

MAX 
MIN 

86 
53 

88 
56 

87 
55 

85 
57 

78 
56 

78 
53 

79 
52 

84 
53 

87 

52 

90 
52 

69 
57 

87 
56 

88 

55 

85 
58 

69 

55 

69 
55 

85 
61 

89 
57 

91 
53 

67 
56 

75 
54 

82 
52 

66 
54 

63 
60 

85 
56 

81 
54 

84 
56 

83 
52 

82 
53 

75 
54 

79 
53 

84.3 
54.9 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

82 
39 

82 
39 

83 
37 

83 
39 

84 

33 

73 
33 

74 
41 

79 
40 

83 

40 

86 
36 

86 
39 

87 
39 

87 
39 

87 
39 

87 
37 

87 
40 

72 
42 

8? 
42 

82 
42 

82 
42 

82 
42 

72 
40 

64 

42 

84 
40 

83 
39 

83 
39 

83 
39 

83 
39 

63 
39 

74 
46 

73 
40 

81.7 
39.5 

CLIMAX 

MAX 
MIN 

55 
34 

56 
36 

60 
3? 

61 
38 

60 
39 

52 
36 

55 
36 

58 
3  8 

60 
38 

60 
40 

67 
40 

64 
38 

64 
41 

65 
41 

62 
41 

65 
42 

62 
43 

6* 

42 

66 
42 

66 
43 

65 
41 

56 
41 

57 
39 

65 
40 

57 
40 

61 
42 

62 
42 

63 
39 

60 
36 

58 
36 

51 
35 

60.7 
39.3 

COCHETUPA  CREEK 

MAX 
MIN 

77 
36 

79 
35 

80 
38 

78 
46 

74 
44 

75 
42 

76 
36 

80 
36 

79 
38 

80 
40 

84 
44 

64 
45 

62 

40 

84 

41 

79 
44 

63 
41 

85 
43 

60 
40 

82 
40 

81 

42 

79 
41 

71 
43 

78 
38 

81 
46 

72 
38 

75 
39 

76 
38 

61 
41 

75 
39 

75 
39 

70 
41 

78.6 
40.5 

COLLBRAN  2  SW 

MAX 
MIN 

86 
44 

87 
43 

B9 
47 

85 
50 

78 

55 

79 
49 

80 
50 

6  5 
47 

86 
45 

90 
45 

69 
52 

91 
46 

90 
45 

68 
45 

89 
47 

83 

53 

64 

54 

91 
50 

90 
47 

89 

50 

73 
50 

80 

52 

85 

83 

83 

83 
40 

77 
42 

77 
40 

76 
40 

77 
38 

78 
38 

84.0 
46.6 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 
MIN 

90 
61 

90 
61 

93 
62 

89 
61 

82 
61 

78 
55 

78 
56 

87 
59 

90 
61 

91 

62 

94 
67 

93 
66 

94 
65 

93 
53 

92 
65 

92 
66 

92 
66 

86 
64 

90 
59 

91 
60 

81 
63 

82 
56 

88 

61 

89 
67 

88 
65 

88 
65 

84 
56 

85 
56 

87 

56 

86 
57 

61 
54 

87.9 
60.8 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

87 
54 

88 
52 

89 
54 

88 

52 

86 
56 

84 

52 

83 
54 

85 
51 

90 
52 

91 
51 

91 
51 

92 
58 

90 
53 

69 
54 

88 
54 

88 

52 

88 
54 

85 
51 

91 
50 

89 
60 

86 
57 

81 
51 

87 
52 

87 
59 

84 

54 

80 
54 

85 
55 

84 
52 

82 
51 

77 
55 

75 
48 

86. 1 
53.3 

CRAIG 

MAX 
MIN 

84 

43 

84 
47 

86 
41 

84 

52 

69 
55 

79 
52 

81 

52 

!, 
48 

83 

45 

69 
49 

88 

55 

66 
46 

69 
46 

88 
57 

85 
43 

84 

47 

77 
54 

64 

54 

69 
48 

90 
52 

83 
59 

80 
54 

84 
53 

63 
59 

83 
54 

64 

52 

82 

53 

79 
43 

83 
36 

82 
40 

79 
50 

83.4 
49.9 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

71 
32 

74 
32 

77 
33 

77 
33 

75 
45 

68 

41 

69 
44 

71 
35 

75 
32 

79 
32 

82 
38 

79 
40 

80 
34 

74 
36 

80 
35 

78 
35 

77 
39 

73 
44 

79 
3' 

80 
37 

69 
42 

72 
42 

76 
34 

73 

70 
37 

74 
32 

75 
34 

73 
38 

67 
34 

61 

33 

66 
40 

74.1 
36.8 

DELTA  3  NW 

MAX 
MIN 

DILLON  l  E 

MAX 
MIN 

68 

31 

73 
33 

73 
34 

72 
36 

63 

42 

68 
39 

67 
37 

69 
39 

73 
35 

76 

33 

76 
40 

78 

40 

76 
33 

76 
41 

75 
35 

77 
35 

77 
42 

74 
41 

80 
35 

77 
45 

75 
42 

66 

42 

78 
36 

76 
48 

75 
42 

74 
36 

76 
35 

73 
40 

70 
35 

62 
34 

64 
40 

72.8 
37.9 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

89 
55 

90 
56 

90 
57 

91 
60 

84 
60 

83 

52 

64 
54 

87 
54 

68 
53 

90 
57 

93 
56 

91 
56 

92 
59 

94 
63 

93 
55 

92 
60 

90 
57 

6! 
5< 

91 
60 

93 
63 

92 
55 

79 
53 

86 
57 

88 
62 

86 

55 

87 
56 

79 
60 

82 
46 

82 
45 

84 
48 

65 
50 

87.8 
55.8 

OURANGO 

MAX 
MIN 

87 
42 

87 

40 

88 
41 

87 
47 

86 
48 

83 
47 

81 
50 

89 
45 

89 
48 

92 
44 

91 
44 

90 
48 

89 
45 

86 

47 

80 
45 

89 
45 

87 

45 

90 

4" 

90 
48 

90 
53 

75 
55 

85 

50 

86 

44 

81 
51 

80 
46 

85 
34 

85 

45 

83 
51 

62 
48 

62 
55 

78 
44 

85.3 
46.5 

EAGLE  FAA  AP 

MAX 
MIN 

83 
41 

87 
39 

74 
42 

85 

44 

75 
51 

79 
46 

79 
44 

83 
44 

87 
42 

90 
41 

90 
53 

90 
43 

66 

40 

67 
49 

91 
43 

89 

42 

84 

50 

85 

54 

93 
42 

90 
46 

84 

55 

81 
51 

88 

43 

83 
53 

84 
42 

83 
42 

85 

41 

83 
43 

85 
37 

77 
41 

79 
48 

B4.5 
45.0 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

80 
43 

79 
43 

80 
43 

79 
45 

75 
45 

77 
42 

74 
45 

81 
46 

83 
45 

85 

45 

66 
48 

84 
46 

60 
46 

84 
50 

61 
46 

83 
45 

80 
45 

62 
46 

87 
46 

87 
50 

77 
53 

78 
44 

80 
49 

78 
51 

74 
45 

7B 
46 

79 
49 

79 
48 

75 
44 

62 
48 

69 
37 

79.2 
45.9 

FRASER 

MAX 
MIN 

72 
28 

72 
28 

72 
29 

72 
30 

62 
32 

67 
35 

69 

32 

70 
34 

73 
31 

77 
31 

75 

30 

77 
40 

79 
29 

78 
31 

75 
29 

79 
30 

76 
34 

69 
38 

78 
32 

79 
36 

76 
34 

66 
40 

75 
31 

72 
34 

75 
32 

74 
31 

76 
31 

73 
35 

71 
33 

64 

30 

65 
35 

72. B 
32.4 

FRUITA 

MAX 
MIN 

93 
51 

93 

60 

94 
60 

89 
66 

82 
62 

85 

55 

87 

56 

88 
54 

93 
55 

96 
56 

96 
56 

96 
51 

96 
55 

92 
59 

96 
51 

95 
53 

90 
59 

9? 
62 

95 

63 

94 
56 

81 
61 

87 
57 

93 
55 

91 
69 

92 
61 

90 
62 

85 
61 

88 
48 

89 
43 

63 
49 

85 
51 

90.5 
56.7 

GATEWAY   1  SW 

MAX 
MIN 

91 
54 

94 

61 

92 
64 

85 

66 

77 
62 

79 
58 

85 

60 

90 
62 

90 
69 

93 
58 

93 
59 

94 

57 

94 
63 

89 

66 

93 
60 

93 
64 

66 
61 

69 
61 

92 
59 

91 
62 

80 
63 

83 
55 

89 
59 

89 

88 

(,4 

88 
60 

87 
58 

87 
52 

87 

50 

79 
54 

80 
50 

66.0 
59.7 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 
MIN 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

MAX 
MIN 

93 
62 

96 
61 

96 
64 

92 
65 

79 
63 

83 
61 

86 
61 

92 
62 

93 
61 

97 
62 

99 
66 

99 
64 

99 
64 

93 
68 

97 
63 

96 
65 

85 

66 

91 
6* 

96 
62 

95 
64 

83 
63 

87 
61 

94 
63 

95 
71 

93 
65 

92 
68 

91 
66 

89 
58 

90 
55 

85 
59 

85 
61 

91.6 
63.2 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

90 
58 

92 
62 

96 
65 

93 
66 

89 
61 

78 
59 

61 
60 

86 
61 

93 
61 

94 
62 

95 
64 

96 
64 

96 
64 

97 
69 

93 
62 

97 
68 

85 

66 

87 
62 

89 
62 

95 
63 

93 
60 

81 
56 

89 
64 

93 
68 

92 
64 

89 
64 

85 
63 

66 
58 

82 
58 

89 
58 

82 
60 

69.6 
62.4 

GRAND   LAKE   1  NW 

MAX 
MIN 

69 
23 

69 
27 

69 

30 

68 
35 

65 
43 

66 

44 

64 
39 

69 

34 

70 
34 

72 
32 

70 
36 

73 
35 

73 
30 

76 
38 

75 
32 

74 
31 

73 

40 

73 
42 

78 
34 

79 
39 

77 
35 

66 
45 

73 
35 

71 
43 

73 
35 

75 
34 

76 
35 

73 
35 

74 
32 

68 

31 

62 
41 

71.4 
35.5 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

71 
36 

72 
38 

68 
39 

68 
42 

65 
47 

66 
47 

65 
44 

71 
42 

72 
40 

73 
38 

70 
44 

75 
40 

74 
37 

76 
40 

75 
39 

76 
37 

73 
44 

73 
47 

75 
39 

78 
43 

80 
42 

65 
49 

75 
43 

73 
47 

74 
41 

74 
39 

75 
39 

73 
42 

70 
39 

66 
38 

64 
48 

71.8 
41.6 

GRAND  VALLEY 

MAX 
MIN 

94 

52 

91 
53 

90 
52 

88 
58 

90 
56 

62 

50 

86 
53 

97 
51 

97 
52 

94 

54 

95 
60 

96 
53 

95 
54 

94 
60 

97 
51 

94 
50 

95 
57 

90 
58 

92 
53 

95 
51 

90 
51 

66 
55 

92 
56 

90 
63 

90 
51 

90 
53 

89 

54 

88 
47 

89 
43 

88 
49 

86 
52 

91.3 
53.3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

76 
36 

74 
36 

76 
38 

76 
41 

67 

45 

72 
42 

72 
41 

75 
42 

77 
40 

80 
38 

80 
46 

81 
41 

81 
38 

81 
38 

80 
42 

82 
41 

82 
51 

78 
48 

83 

42 

83 
48 

79 
49 

72 
49 

80 
44 

81 

52 

78 
44 

79 
45 

80 
42 

80 
45 

77 
41 

75 
41 

72 
48 

77.7 
43.0 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

79 
36 

79 
36 

76 
37 

78 
38 

72 
49 

71 
44 

70 
42 

77 
36 

79 
35 

82 
35 

84 
43 

84 
44 

82 
36 

79 
41 

82 
37 

82 
39 

82 
41 

76 
44 

60 
40 

83 
43 

70 
46 

77 
44 

81 
37 

74 
50 

78 
39 

77 
36 

79 
38 

78 
41 

72 
38 

61 

41 

67 
45 

77.2 
40.5 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

83 
43 

86 
45 

87 
48 

85 

50 

75 
53 

77 
49 

80 
47 

83 
47 

84 
43 

88 

46 

87 
45 

87 
44 

89 
47 

90 
51 

86 
42 

65 
44 

77 
53 

84 
54 

92 
51 

89 

52 

84 
53 

78 
53 

85 

50 

83 
56 

84 
49 

65 

50 

65 

52 

79 
42 

82 
39 

82 
39 

80 
48 

83.9 
47.9 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 
MIN 

74 
34 

78 
29 

79 
31 

77 
39 

68 
45 

70 
40 

76 
39 

77 
40 

78 
38 

82 
29 

80 
26 

62 
37 

82 
32 

82 
37 

81 
34 

83 
35 

80 
41 

78 
45 

64 
27 

84 

37 

75 
41 

81 
38 

79 
35 

82 
36 

79 
34 

79 
35 

75 
34 

70 
32 

78.4 
35.7 

IGNACIO  1  N 

MAX 

MIN 

85 
44 

89 
44 

87 

43 

86 

45 

86 
48 

8  3 
46 

83 

50 

65 

44 

90 
45 

91 

42 

92 
47 

93 
55 

92 
46 

89 

51 

90 
45 

86 
44 

90 
49 

90 
50 

90 
46 

96 
51 

89 
54 

75 
47 

83 
45 

87 
53 

80 
47 

83 
45 

65 
44 

86 
49 

85 
49 

80 
51 

66 

44 

86.3 
47.2 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

MAX 
MIN 

6: 

31 

63 
32 

66 
36 

65 
33 

56 
39 

60 
39 

62 
36 

65 
36 

68 
35 

71 
34 

68 
33 

69 
35 

71 
34 

69 
37 

71 
35 

70 
35 

71 
37 

67 
39 

74 
35 

65 
34 

64 
36 

63 
38 

72 
34 

7? 
45 

72 
36 

69 

34 

66 
36 

69 
35 

68 
33 

57 
32 

54 
34 

66.5 
35.5 

KREMMLING 

MAX 
MIN 

78 
34 

84 

36 

85 

42 

83 
37 

87 

34 

85 
43 

86 
4t 

88 

41 

87 

45 

6' 
44 

81 

46 

80 
42 

84 

50 

62 
41 

82 
36 

83 

4? 

83 
41 

63 
35 

76 
36 

7  5 
36 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

75 
45 

77 

40 

77 
3° 

74 
34 

75 
44 

63 
39 

68 

41 

76 
39 

79 
39 

80 
41 

63 
43 

82 
47 

80 
44 

78 
40 

82 
43 

82 
42 

82 
41 

75 
43 

85 
43 

77 
39 

70 
44 

77 
39 

82 
36 

76 
49 

71 
38 

73 
36 

75 
35 

71 
41 

70 
37 

62 
40 

68 
36 

75.6 
40.6 

S«*  R»f*r»ac*  Not**  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

IS 

17 

18 

"I 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

65 
41 

86 
41 

67 
44 

86 
46 

82 
57 

80 
46 

81 
48 

84 
46 

85 

45 

89 
44 

89 
49 

67 
43 

90 
45 

91 
47 

BE 
41 

86 

47 

80 
47 

31 
55 

89 

45 

89 

52 

81 
57 

76 

54 

65 
49 

94 
56 

84 
48 

84 
47 

63 

42 

81 

42 

63 
32 

79 
35 

79 
45 

64.3 
46.4 

MARV I NE  RANCH 

MAX 
MIN 

76 
32 

78 
34 

79 
32 

74 

38 

70 
40 

71 
37 

71 
37 

75 
36 

76 
35 

78 
34 

78 
40 

79 
36 

61 
32 

62 
42 

79 
32 

62 
32 

79 
39 

73 
46 

62 
35 

79 
4 

72 
43 

70 
45 

77 
33 

76 
40 

76 
30 

76 
41 

7( 
35 

74 
30 

74 
25 

72 
28 

70 
2  1 

76.0 
35.9 

MAYSELL 

MAX 
MIN 

66 
41 

88 
45 

68 

43 

86 
48 

77 
54 

80 
47 

82 
47 

66 
44 

42 

92 
4  1 

90 
41 

89 
42 

91 
36 

68 

52 

86 
55 

92 
43 

91 
48 

69 
57 

81 

52 

66 
48 

86 
59 

80 
35 

86 
37 

83 
30 

83 
36 

80 
44 

63.9 

44.9 

MEEKER  NO.  2 

MAX 

MIN 

63 
42 

85 

1,4 

67 

46 

84 

47 

77 
54 

76 
46 

81 
46 

85 
45 

61 
45 

87 
44 

89 

50 

67 
44 

90 
46 

67 
53 

96 
44 

68 

45 

87 

50 

62 
55 

89 
46 

88 

49 

87 

53 

75 
52 

64 
46 

H  j 

5< 

63 
50 

84 
48 

62 

44 

61 
4 1 

82 
32 

82 
46 

82 
4C 

64.3 
46.9 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

7* 
32 

77 
33 

79 
35 

84 

39 

71 
41 

75 
36 

78 
36 

82 
34 

63 
34 

76 
38 

BO 
34 

61 
35 

79 
42 

b; 

38 

76 
46 

72 
42 

80 
36 

79 

44 

78 
33 

76 
38 

77 
35 

67 
33 

71 
it 

77.3 
37.1 

HESS  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

6? 

40 

70 
40 

72 
44 

68 
50 

65 
47 

56 
49 

62 
42 

69 
41 

70 
4] 

72 
42 

73 
45 

73 
42 

74 
43 

70 
4  1 

72 
4  1 

71 

65 
47 

63 

47 

71 
42 

69 
47 

6  ! 
44 

62 

66 
44 

65 

5  1 

64 
5 1 

62 
47 

6; 

63 

65 
38 

61 

t  ' 

66.9 
43.7 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

MAX 
MIN 

87 
53 

85 
55 

67 
55 

86 
54 

63 
56 

85 
55 

85 
55 

e  1 
55 

69 
59 

92 
59 

91 
59 

92 
62 

89 
58 

88 
59 

66 
58 

67 
57 

84 
56 

3" 

58 

91 
55 

89 
60 

75 
56 

80 
50 

66 
59 

84 
57 

62 
57 

82 
54 

6' 
57 

63 

57 

S3 
56 

70 
51 

76 
45 

65.0 
56.0 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

87 
54 

88 
53 

90 
53 

90 
53 

89 
56 

79 
55 

77 
54 

77 
52 

65 
52 

89 
53 

93 
53 

92 
54 

92 
57 

92 
58 

68 
5 ' 

90 
57 

88 
61 

86 
58 

83 
54 

e- 

55 

59 

57 

73 
52 

83 
55 

88 

57 

66 

86 
59 

83 

52 

87 

84 
52 

83 
54 

74 

65.6 
54.7 

NORTHDALE 

MAX 
MIN 

86 
42 

87 
45 

65 

63 
46 

83 
5  3 

82 
46 

78 
49 

63 
50 

86 
47 

88 
49 

90 
45 

90 

86 
49 

87 

52 

89 

84 

86 

76 

90 

80 

76 

79 

83 

84 

83 

62 

76 

79 

80 

73 

75 

83.1 
49.3 

NORWOOD 

MAX 

82 
43 

82 
41 

84 
35 

81 
45 

75 
49 

77 
48 

76 
45 

82 
39 

65 

41 

87 
47 

86 
49 

85 
44 

66 

50 

84 
40 

87 

47 

66 
46 

79 
46 

63 
46 

80 
43 

69 
49 

77 
44 

82 
48 

79 

5s 

80 
50 

79 
46 

79 

49 

78 
46 

78 
42 

68 
44 

74 
33 

80.3 
♦3.1 

Ouray 

MAX 
MIN 

79 
49 

79 
49 

79 
52 

76 
50 

67 
52 

70 
50 

65 

49 

74 
48 

77 
49 

81 
50 

81 

52 

79 
54 

77 
53 

79 
54 

BO 
50 

81 
52 

79 
51 

76 
52 

78 
51 

77 
51 

68 
52 

70 
47 

80 
47 

79 
49 

78 
53 

76 
50 

78 
52 

73 

5  6 

68 
50 

66 
50 

67 
4t 

75.5 
50.3 

P ACQS  A  SPRINGS 

MAX 

PAON1A 

MAX 
MIN 

65 

52 

87 
53 

88 

54 

88 

53 

80 
57 

82 

55 

82 
51 

66 

54 

89 
52 

93 
57 

91 
56 

93 
56 

91 
54 

92 
54 

91 
51 

91 
55 

90 
60 

90 
5A 

92 
55 

91 
55 

89 
55 

84 
53 

90 
55 

69 
55 

90 
49 

84 
54 

86 

55 

85 
54 

89 
52 

85 
52 

8' 

56 

68.0 
53.8 

PARADOX 

MAX 

92 
46 

91 
30 

69 

54 

89 
51 

89 
52 

87 

52 

82 

50 

ea 
51 

1 

5  0 

93 
49 

93 
51 

95 
50 

90 
58 

90 
54 

93 
54 

89 
52 

88 

5  2 

86 
57 

87 

52 

84 
55 

67 
49 

PITKIN 

MAX 

71 

30 

71 
30 

72 
33 

73 
32 

68 

41 

65 
38 

66 
34 

71 
34 

71 
32 

72 
32 

76 
36 

74 
36 

74 
34 

76 
36 

76 
35 

74 
33 

74 
33 

74 
3  9 

76 
36 

77 
37 

75 
40 

68 
37 

78 
33 

70 
41 

71 
35 

68 
33 

72 
34 

84 

33 

66 

33 

52 
33 

58 
4  1 

71.4 
34.9 

RANGELY 

MAX 

94 
44 

93 
43 

103 
43 

95 
43 

87 
43 

85 
42 

90 
50 

90 
50 

92 
48 

95 
49 

94 
55 

94 
46 

96 
49 

97 

60 

94 

50 

95 
50 

96 
48 

90 
58 

94 
56 

92 
56 

90 
6r 

85 
53 

91 
55 

98 
54 

90 
49 

90 
68 

67 
53 

84 
43 

86 
40 

87 
42 

B! 
59 

91.6 
50.4 

RICO 

MAX 

75 
34 

77 
34 

72 
33 

71 
37 

71 
45 

75 
41 

69 

40 

79 
35 

80 
35 

84 
34 

79 
37 

78 

40 

77 
39 

80 
39 

85 
36 

76 
35 

72 
36 

76 
41 

82 
37 

78 
41 

65 
44 

74 
38 

73 
35 

68 
40 

71 
38 

70 
37 

71 
39 

72 
39 

68 
38 

58 

42 

67 
38 

74.1 
38.i 

RIFLE 

MAX 

88 

45 

89 
46 

88 
49 

89 
49 

79 
59 

79 
48 

83 

51 

82 
48 

89 
47 

92 
43 

93 
53 

92 
48 

85 
48 

88 

57 

91 
47 

92 
46 

89 
57 

67 
6* 

93 
47 

92 
49 

81 

56 

83 
56 

89 

52 

83 
61 

89 
55 

80 
53 

65 

51 

86 
44 

87 
39 

81 
47 

61 
55 

86.8 
50.6 

SILVERTON 

MAX 

72 
34 

75 
35 

72 
36 

77 
35 

68 
39 

66 
42 

72 
39 

73 
34 

76 
34 

74 
32 

78 
34 

79 
35 

80 
35 

75 
36 

76 
37 

73 
35 

82 
38 

76 
-! 

79 
37 

75 
38 

60 
45 

69 
38 

72 
34 

78 
47 

70 
43 

71 
38 

71 
35 

78 
40 

72 
35 

65 
39 

62 
36 

73.2 
37.5 

STEAMS] AT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

80 

36 

81 
36 

85 
36 

80 
41 

69 
52 

75 
36 

77 
43 

80 
42 

60 
38 

83 

37 

83 
46 

62 
40 

79 
36 

85 

42 

62 
36 

84 
35 

73 
45 

81 
53 

88 

40 

86 
42 

78 
47 

75 
49 

62 
42 

77 
48 

83 

41 

60 
40 

75 
39 

78 
36 

80 
31 

76 
31 

77 
45 

79.9 
40.9 

Taylor  park 

MAX 
MIN 

68 
36 

68 
36 

70 
36 

70 
36 

63 
45 

67 
44 

60 
43 

69 
41 

72 
36 

72 
36 

75 
40 

74 
38 

71 
37 

70 
38 

73 
37 

75 
39 

74 
43 

7» 

4! 

73 
40 

75 
40 

72 
45 

69 
43 

75 
37 

74 
45 

68 
40 

66 
37 

71 
37 

69 

40 

66 
37 

55 
38 

57 
42 

69.5 
39.6 

telluride 

MAX 
MIN 

76 
34 

79 
37 

77 
39 

75 
38 

69 

50 

73 
49 

72 
44 

76 
38 

S  ) 
38 

84 
36 

81 
41 

81 
43 

76 
43 

79 
41 

79 
39 

78 
40 

75 
45 

76 
48 

80 
39 

77 
46 

65 
47 

70 
4  1 

75 
36 

71 
5  1 

71 
45 

74 
41 

74 
43 

68 
42 

69 

40 

62 
42 

66 
42 

74.3 
41.9 

URAVAN 

MAX 

95 

55 

93 
54 

95 
52 

93 
58 

92 
60 

85 

55 

97 
57 

91 
54 

93 
55 

98 
55 

94 

58 

96 
58 

96 
56 

95 
58 

96 
59 

96 
57 

94 

65 

92 
62 

95 
57 

96 
60 

97 
60 

85 
55 

91 
54 

91 
54 

90 
56 

89 
57 

91 
57 

90 
52 

90 
53 

92 
57 

67 
52 

92 . 8 
56.3 

VALLECITO  dam 

MAX 
MIN 

77 
40 

76 
41 

77 
42 

77 
42 

73 
46 

77 
45 

73 
49 

80 
42 

84 
43 

86 
43 

84 
45 

62 
45 

80 
45 

80 
45 

79 
42 

82 
43 

81 
47 

80 
47 

86 
45 

80 
48 

64 

52 

75 
43 

80 
41 

76 
51 

74 
44 

77 
44 

77 
42 

77 
46 

72 
45 

69 
49 

66 
42 

77.3 
44.6 

YAMPA 

MAX 
MIN 

78 
39 

75 
36 

76 
45 

74 
46 

68 
50 

78 
47 

71 
46 

77 
45 

76 
46 

80 
45 

82 
46 

76 

81 
38 

8} 
48 

78 

82 

77 
47 

76 
53 

65 
36 

82 
50 

75 
46 

70 
46 

79 
45 

86 
4  q 

78 
48 

76 
47 

77 
47 

74 
39 

76 
46 

74 
46 

71 
48 

77.3 
44.8 

YELLOW  JACKET  2  A 
*          *  * 

MAX 

84 
52 

86 
32 

86 
53 

84 

54 

81 
55 

79 
35 

84 
51 

68 
55 

9  ) 
S  ? 

89 
5 1 

90 
57 

9 

54 

90 
52 

85 
55 

66 

53 

86 
51 

83 
53 

84 

89 

52 

86 
55 

72 
54 

78 
50 

83 
5 1 

80 
53 

79 
52 

79 
52 

81 

52 

79 
50 

79 
49 

79 
49 

73 
43 

63.3 
52.9 

KANSAS  DRAINAGE 

Bfl)  1                                                 0  i 

AKRON   4  E 

MAX 

79 
50 

84 
53 

65 
54 

90 
58 

91 
58 

90 

58 

90 
60 

86 
59 

86 
56 

91 
52 

96 
59 

69 
53 

87 

52 

84 
59 

98 
56 

92 
59 

97 
56 

97 
62 

95 
59 

95 
59 

97 
63 

97 
61 

92 
58 

92 
63 

95 
57 

96 
56 

95 
59 

98 
58 

90 
56 

90 
56 

91 
54 

91.5 
57.4 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

82 
51 

84 
34 

88 

57 

89 
58 

88 
58 

91 
5" 

83 
60 

64 
59 

8  9 

5  7 

95 
59 

88 

60 

85 
5  5 

83 
54 

95 
59 

90 
57 

95 

62 

95 
62 

92 
6  2 

94 

60 

95 
63 

95 
63 

89 
61 

90 
59 

91 

b  I 

95 

6  1 

95 

62 

95 
61 

90 
59 

89 
56 

89 
56 

S3 
53 

69.9 
58.8 

BONNY  LAKE 

MAX 

82 
51 

85 
32 

83 

53 

91 
60 

69 
57 

9 

61 

93 

60 

87 
59 

B7 
57 

92 
55 

96 
56 

9  . 
5? 

86 
55 

85 

55 

93 
63 

92 
61 

93 
67 

95 
66 

97 

61 

95 
61 

95 
61 

96 
63 

95 

58 

93 

6  6 

97 
58 

100 
58 

100 

68 

95 

66 

92 
57 

90 
61 

9  J 

6  I 

91.8 
59.3 

9URL I NGTON 

MAX 

■  1 
54 

84 
37 

89 
56 

87 

60 

93 
62 

90 
6  6 

89 
62 

86 
59 

9  1 
61 

93 
63 

69 
59 

64 

5  ■-. 

82 
59 

91 
61 

67 
63 

92 
67 

94 
67 

93 
68 

93 
65 

94 
64 

93 
6? 

90 
60 

90 
65 

v? 
67 

99 
62 

97 
63 

94 
66 

90 
58 

87 
54 

88 

63 

9  1 
59 

90.2 
61.6 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

89 

53 

84 
53 

88 

57 

87 

56 

92 
58 

91 

59 

91 
63 

91 
58 

92 
59 

94 
57 

94 
56 

66 
56 

83 

57 

93 
61 

9: 

-  ; 

94 
56 

96 
61 

90 

66 

96 
57 

95 
58 

9^ 
63 

93 
62 

95 
61 

:  o4 
65 

99 
67 

98 
60 

94 
63 

94 
63 

93 
56 

88 
58 

b  ' 
5  1 

92.7 
59.3 

plagler  2  nm 

MAX 

60 

50 

82 
53 

87 
56 

89 

54 

88 
54 

98 

5  5 

84 

59 

87 

59 

E  ' 

53 

93 

54 

88 
54 

84 

9 

63 
53 

94 
59 

57 

96 
52 

95 
59 

93 

57 

94 

56 

95 
63 

94 

62 

94 

53 

93 
54 

98 
58 

97 
59 

9R 
50 

9, 
5  9 

89 
52 

88 

56 

86 
53 

68 

;  2 

90.3 
55.3 

HOLYDKE 

MAX 
MIN 

87 
48 

86 
50 

99 

54 

92 
55 

94 
60 

9» 
59 

88 
58 

88 

57 

86 

54 

97 
52 

91 
58 

89 
54 

82 
53 

96 
54 

92 
56 

96 
56 

98 

55 

96 
61 

95 
59 

98 
57 

98 

61 

94 
64 

87 

57 

9'. 

59 

88 
56 

95 
55 

9  5 
59 

88 
55 

91 
59 

89 

56 

90 
61 

91.8 
56.5 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

82 
52 

84 
54 

69 
58 

90 
61 

90 
57 

91 
5  1 

87 
65 

88 

it 

91 
58 

96 
58 

90 
60 

86 
56 

83 
53 

95 
59 

91 

96 
61 

97 
60 

97 
61 

95 
59 

95 
6? 

97 
6  | 

92 
65 

94 
63 

98 
64 

99 
59 

98 
65 

95 

6  9 

90 
64 

87 

37 

87 
52 

6  8 
5^ 

91.3 
59.3 

MRAY 

MAX 

65 

53 

65 
53 

91 

90 
57 

92 
52 

92 
60 

68 

62 

65 
57 

92 
56 

93 

56 

96 

62 

94 
56 

85 
57 

93 
57 

94 
59 

93 

66 

96 

63 

97 
65 

97 
62 

96 
56 

97 
66 

94 
65 

92 
56 

■v. 

67 

99 

57 

98 
59 

97 

Be 

96 

63 

90 
60 

90 
61 

91 

63 

92.8 
59.  s 

YUMA 

MAX 
MIN 

S*«  Nolo  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

AUGUST  1973 


Day  oi  Month 


0UUOO 

I 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7  | 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

.9  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

CLITIC  UK*»INai/t 

BASIN 

MAX 

66 

67 

67 

68 

69 

65 

70 

79 

70 

76 

75 

70 

69 

79 

75 

79 

70 

76 

76 

77 

74 

68 

74 

71 

77 

76 

79 

75 

75 

70 

70 

MIN 

35 

3' 

40 

40 

44 

50 

50 

42 

40 

45 

40 

40 

41 

38 

41 

43 

45 

48 

42 

43 

49 

43 

52 

45 

46 

49 

42 

40 

41 

40 

40 

ll'A 

AMTCDH  oCCFBVflTQ 

Hni t  k  u  KcjcKvuin 

MAX 

70 

70 

6» 

74 

69 

70 

69 

73 

75 

80 

80 

75 

77 

76 

79 

79 

80 

76 

79 

80 

76 

73 

79 

78 

74 

75 

75 

74 

72 

56 

64 

74 

MIN 

34 

34 

35 

35 

39 

4  5 

38 

39 

35 

34 

39 

34 

36 

36 

36 

35 

42 

41 

39 

39 

43 

44 

33 

4  1 

42 

35 

30 

39 

33 

29 

4  1 

37!2 

MAX 

73 

76 

75 

75 

77 

78 

76 

81 

84 

90 

80 

84 

82 

83 

85 

88 

89 

6? 

86 

86 

82 

79 

85 

67 

88 

85 

85 

80 

93 

68 

69 

81.6 

MIN 

3B 

39 

3° 

41 

45 

49 

43 

42 

4  1 

42 

43 

42 

41 

45 

41 

41 

5 1 

49 

42 

45 

46 

40 

40 

42 

43 

4  1 

40 

43 

39 

37 

47 

42.5 

n mi i  ri c D 
nuu  L  u  c  K 

MAX 

BO 

83 

84 

84 

86 

88 

86 

89 

89 

93 

86 

61 

83 

92 

91 

96 

93 

91 

91 

95 

93 

86 

91 

90 

91 

90 

92 

88 

84 

83 

82 

88 

MIN 

49 

51 

55 

57 

57 

6  1 

58 

58 

56 

57 

60 

54 

61 

53 

56 

57 

67 

61 

56 

59 

59 

58 

58 

59 

5  8 

60 

58 

61 

53 

54 

53 

57.3 

w  d  t  c.  ft  ^  r>  a  I  F 

MAX 

82 

84 

67 

86 

83 

87 

86 

88 

8  5 

90 

86 

86 

85 

95 

90 

96 

91 

91 

95 

97 

93 

87 

90 

91 

95 

96 

96 

88 

90 

87 

80 

89*3 

MIN 

45 

48 

50 

55 

52 

51 

54 

49 

46 

46 

52 

48 

51 

49 

50 

45 

50 

51 

47 

53 

5: 

55 

52 

57 

49 

50 

48 

54 

48 

45 

50 

50.1 

8  YER  S   5  NE 

MAX 

62 

86 

87 

88 

87 

89 

85 

89 

90 

95 

89 

92 

66 

95 

91 

96 

96 

91 

95 

95 

94 

89 

93 

96 

97 

94 

96 

91 

85 

85 

80 

90.  5 

MIN 

46 

48 

50 

53 

53 

5^ 

57 

55 

52 

54 

57 

50 

52 

61 

55 

52 

57 

55 

52 

58 

57 

53 

52 

64 

59 

53 

55 

57 

46 

46 

56 

53.8 

CABIN  CREEK 

MAX 

62 

64 

64 

63 

62 

63 

64 

66 

66 

70 

69 

71 

70 

68 

73 

72 

72 

66 

73 

73 

67 

65 

73 

72 

70 

68 

70 

66 

63 

60 

39 

67.2 

MIN 

38 

38 

42 

4  1 

44 

44 

42 

44 

42 

44 

46 

43 

45 

5  1 

42 

44 

50 

45 

43 

49 

48 

47 

4  1 

49 

50 

46 

49 

46 

41 

40 

42 

44.5 

CASTLE  ROCK 

MAX 

72 

79 

79 

62 

83 

82 

83 

80 

84 

85 

89 

62 

87 

83 

87 

86 

90 

90 

85 

89 

90 

86 

89 

69 

69 

90 

90 

91 

78 

83 

8  1 

8  5.0 

MIN 

43 

42 

45 

48 

52 

5  3 

46 

49 

49 

48 

49 

49 

49 

55 

47 

50 

55 

5? 

46 

58 

57 

49 

50 

49 

53 

49 

47 

47 

48 

44 

49 

49.4 

C  HE  E  S  H AN 

MAX 

77 

80 

62 

60 

77 

80 

76 

83 

86 

87 

81 

65 

85 

83 

88 

90 

88 

66 

69 

89 

86 

78 

64 

83 

85 

85 

83 

63 

79 

75 

73 

82.8 

MIN 

37 

37 

38 

46 

46 

46 

40 

43 

43 

41 

43 

41 

41 

45 

40 

43 

50 

47 

43 

49 

51 

46 

42 

49 

46 

50 

41 

46 

41 

38 

44 

43.6 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

79 

83 

65 

88 

87 

87 

69 

85 

89 

90 

94 

86 

91 

88 

94 

90 

95 

94 

97 

94 

98 

92 

86 

94 

92 

96 

96 

97 

85 

85 

65 

MIN 

46 

47 

49 

51 

53 

55 

52 

55 

52 

53 

55 

50 

56 

57 

51 

53 

62 

57 

51 

60 

59 

52 

52 

62 

5» 

59 

52 

53 

48 

50 

56 

53.7 

OENVER  wSQ  AP 

MAX 

83 

85 

67 

66 

86 

89 

86 

88 

89 

92 

87 

85 

86 

93 

91 

93 

93 

91 

93 

94 

90 

86 

91 

91 

93 

93 

94 

87 

86 

85 

SO 

8  8  ■  9 

MIN 

52 

53 

56 

57 

59 

59 

58 

59 

56 

58 

58 

5  5 

60 

58 

56 

58 

63 

61 

55 

67 

62 

56 

59 

64 

62 

62 

57 

53 

53 

54 

60 

58.1 

DENVER  CITY 

MAX 

80 

63 

74 

85 

88 

86 

90 

89 

92 

86 

84 

86 

84 

92 

93 

92 

92 

92 

60 

95 

90 

91 

94 

94 

85 

95 

82 

83 

87.8 

MIN 

57 

60 

62 

63 

62 

64 

62 

64 

64 

59 

62 

70 

62 

66 

73 

66 

63 

73 

62 

63 

69 

66 

68 

65 

53 

58 

58 

62 

63.4 

Elbert 

MAX 

74 

79 

60 

80 

80 

78 

78 

80 

61 

85 

74 

79 

79 

85 

e< 

R7 

90 

86 

86 

85 

66 

80 

80 

87 

89 

86 

66 

61 

84 

86 

74 

8  2.3 

MIN 

44 

41 

36 

47 

45 

50 

46 

45 

52 

47 

47 

47 

47 

52 

50 

50 

53 

47 

45 

53 

55 

47 

47 

57 

57 

56 

46 

43 

46 

45 

44 

48.0 

ESTES  PARK 

MAX 

71 

71 

71 

72 

69 

75 

75 

77 

60 

80 

78 

80 

75 

63 

81 

82 

82 

73 

82 

83 

60 

73 

78 

77 

81 

81 

82 

83 

75 

75 

72 

77.3 

MIN 

38 

39 

44 

50 

56 

58 

60 

43 

41 

41 

50 

42 

42 

42 

39 

39 

49 

54 

40 

44 

45 

54 

56 

45 

44 

53 

41 

53 

40 

39 

53 

46.3 

EVERGREEN 

MAX 

74 

75 

76 

78 

80 

79 

77 

80 

86 

60 

80 

80 

86 

84 

66 

66 

8^ 

86 

90 

86 

80 

87 

85 

85 

87 

87 

81 

79 

75 

75 

82  0 

MIN 

39 

40 

42 

47 

46 

i*  i* 

44 

42 

48 

45 

42 

43 

42 

43 

5 1 

49 

42 

46 

49 

44 

43 

46 

45 

45 

42 

45 

40 

39 

49 

38 

44.0 

FORT  COLLINS 

MAX 

80 

83 

84 

83 

78 

85 

62 

84 

66 

86 

86 

84 

61 

95 

67 

92 

88 

92 

90 

92 

90 

85 

88 

88 

90 

89 

92 

63 

63 

82 

79 

86 

MIN 

49 

53 

58 

59 

59 

5^ 

52 

55 

54 

52 

60 

53 

62 

56 

55 

5 1 

60 

fa  Z 

55 

59 

57 

58 

56 

6  1 

56 

54 

55 

56 

5  1 

53 

63 

56.3 

PORT    LJPTQN    1  N 

MAX 

86 

90 

68 

90 

89 

90 

69 

91 

90 

97 

90 

86 

89 

98 

93 

99 

96 

94 

97 

99 

95 

95 

96 

95 

96 

98 

98 

89 

90 

85 

84 

92.4 

MIN 

45 

4' 

50 

54 

53 

5* 

55 

59 

5 : 

50 

56 

52 

56 

51 

50 

51 

56 

59 

50 

64 

53 

53 

55 

67 

5  1 

53 

53 

54 

48 

50 

61 

53.7 

PORT  MORGAN 

MAX 

62 

65 

65 

90 

91 

ev 

91 

87 

69 

94 

96 

86 

89 

84 

98 

93 

98 

96 

90 

95 

98 

96 

93 

95 

96 

99 

96 

99 

90 

91 

88 

9 1  •  9 

MIN 

53 

53 

57 

61 

57 

58 

60 

56 

55 

55 

66 

59 

57 

59 

55 

56 

60 

64 

60 

55 

63 

59 

58 

67 

55 

6  1 

60 

62 

52 

55 

56 

58.3 

GRANT 

MAX 

70 

66 

69 

68 

72 

73 

71 

74 

76 

80 

76 

76 

77 

75 

75 

80 

81 

76 

76 

80 

75 

72 

80 

80 

76 

78 

76 

75 

66 

65 

74.7 

MIN 

35 

39 

41 

39 

39 

40 

42 

39 

40 

43 

39 

39 

40 

40 

40.  3 

GREELEY  UNC 

MAX 

80 

85 

87 

67 

85 

69 

85 

86 

87 

91 

86 

87 

64 

97 

96 

96 

95 

92 

93 

97 

95 

94 

90 

93 

94 

95 

95 

95 

87 

88 

63 

90«  1 

MIN 

g  l 

53 

57 

57 

57 

5  t 

57 

58 

53 

54 

58 

54 

59 

56 

59 

5  5 

60 

fa  1 

59 

61 

57 

59 

56 

57 

57 

58 

55 

52 

6 1 

57.2 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

69 

71 

73 

74 

71 

74 

75 

75 

79 

83 

81 

80 

78 

81 

80 

61 

80 

79 

80 

60 

76 

73 

79 

78 

63 

79 

82 

81 

69 

70 

69 

76  9 

MIN 

39 

40 

43 

46 

50 

47 

48 

42 

48 

47 

49 

45 

47 

49 

47 

45 

46 

45.4 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

MIN 

JULESBURG 

MAX 

66 

88 

91 

94 

93 

96 

65 

90 

88 

96 

90 

87 

65 

99 

95 

98 

99 

91 

96 

98 

99 

92 

90 

93 

100 

98 

94 

88 

89 

92 

93*1 

MIN 

54 

52 

60 

58 

60 

63 

59 

57 

55 

56 

59 

56 

54 

62 

61 

58 

58 

70 

55 

65 

67 

67 

62 

66 

6u 

6  1 

69 

60 

59 

57 

63 

60.1 

KAS  5  L  ER 

MAX 

60 

83 

85 

85 

85 

87 

85 

88 

89 

92 

85 

86 

65 

92 

90 

93 

81 

90 

94 

93 

92 

84 

90 

69 

94 

91 

92 

85 

85 

84 

78 

87.5 

MIN 

52 

55 

58 

59 

60 

59 

60 

59 

fa  3 

60 

59 

54 

56 

64 

59 

59 

62 

64 

59 

65 

63 

54 

60 

66 

64 

64 

62 

56 

53 

53 

58 

59.3 

K AUF  F  MAN   4  SSE 

MAX 

84 

87 

87 

89 

83 

66 

87 

86 

66 

91 

85 

85 

83 

95 

90 

95 

93 

91 

93 

96 

93 

88 

92 

93 

95 

96 

96 

88 

8fa 

86 

85 

89 

MIN 

48 

48 

46 

50 

5 1 

57 

50 

47 

47 

49 

55 

49 

54 

49 

54 

45 

4  1 

60 

57 

52 

50 

60 

55 

59 

51 

55 

54 

56 

50 

47 

51 

51.6 

LAKE  GEORGE  9  Sw 

MAX 

69 

69 

72 

76 

73 

73 

72 

74 

77 

79 

77 

77 

78 

76 

78 

79 

80 

78 

80 

81 

77 

74 

78 

76 

75 

76 

77 

74 

66 

60 

66 

74  8 

MIN 

3B 

39 

3  S 

4  1 

4  3 

„  j 

42 

4  1 

4  1 

43 

43 

45 

46 

4  8 

3  8 

38 

36 

42 

41.5 

LAKEMQOD 

76 

79 

62 

83 

83 

84 

84 

85 

66 

87 

89 

82 

65 

84 

91 

89 

91 

89 

89 

90 

92 

89 

83 

88 

88 

93 

91 

92 

80 

82 

83 

86 

MIN 

50 

54 

56 

57 

57 

61 

57 

60 

55 

57 

62 

56 

56 

62 

60 

59 

59 

fa  5 

61 

64 

65 

57 

61 

65 

59 

58 

56 

54 

52 

53 

55 

5s!2 

LONGMONT  2  ESE 

83 

82 

B7 

87 

89 

86 

88 

86 

90 

89 

95 

89 

86 

88 

95 

92 

95 

90 

94 

93 

96 

92 

90 

93 

94 

95 

96 

95 

65 

87 

84 

90 

MIN 

48 

4  9 

52 

53 

55 

52 

55 

56 

52 

52 

57 

52 

59 

55 

56 

59 

56 

55 

57 

55 

53 

54 

59 

54 

53 

58 

50 

5 1 

53 

54.2 

NEDERLAND  2  NNE 

66 

67 

68 

71 

72 

66 

72 

74 

74 

76 

81 

77 

80 

73 

60 

79 

63 

82 

76 

80 

78 

76 

72 

78 

76 

74 

76 

81 

70 

70 

68 

74.8 

MIN 

33 

36 

3P 

39 

44 

56 

40 

47 

40 

40 

42 

37 

34 

4  1 

38 

40 

47 

42 

40 

41 

44 

42 

40 

4  1 

38 

44 

37 

44 

37 

36 

41 

40.6 

NEW  RAYMER 

84 

87 

90 

94 

91 

91 

89 

88 

69 

95 

91 

87 

86 

98 

96 

98 

97 

=  3 

95 

100 

96 

92 

94 

96 

98 

98 

99 

95 

90 

89 

87 

92.7 

MIN 

47 

49 

5C 

55 

54 

5 1 

56 

54 

52 

52 

56 

50 

53 

54 

55 

59 

5  a 

54 

56 

60 

62 

56 

60 

49 

5  5 

5  s 

6 1 

5 1 

54 

53 

54.5 

PARKER  7  E 

80 

85 

65 

86 

85 

85 

85 

85 

87 

90 

84 

88 

83 

90 

67 

90 

92 

90 

89 

90 

89 

85 

88 

90 

89 

89 

90 

82 

70 

80 

78 

86. 

MIN 

43 

43 

46 

49 

5  3 

53 

51 

53 

50 

53 

5 1 

48 

53 

58 

51 

5  1 

64 

5 1 

52 

60 

60 

48 

50 

60 

63 

60 

46 

45 

45 

48 

52 

52.0 

RED  FEATHER   LAKES  2 

73 

72 

75 

71 

68 

73 

76 

77 

l'i 

60 

74 

71 

74 

61 

60 

83 

75 

79 

60 

82 

80 

73 

72 

73 

79 

78 

81 

72 

76 

73 

75 

75.9 

MIN 

36 

38 

43 

37 

36 

3  4 

37 

48 

40 

43 

37 

39 

37 

4  1 

37 

44 

4  1 

56 

40 

44 

47 

54 

51 

45 

40 

50 

42 

48 

38 

39 

51 

42.4 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

63 

86 

BO 

91 

91 

93 

89 

85 

89 

96 

89 

85 

62 

95 

93 

97 

97 

98 

95 

96 

98 

92 

89 

93 

95 

97 

97 

91 

88 

97 

69 

91*8 

MIN 

50 

]5 

53 

59 

65 

66 

6  1 

57 

64 

54 

56 

57 

55 

57 

60 

5  1 

60 

fa  5 

60 

62 

65 

67 

60 

65 

65 

58 

64 

61 

57 

51 

59 

59.3 

SPICFR 

MAX 

65 

71 

74 

72 

65 

68 

69 

71 

71 

77 

76 

74 

78 

76 

75 

79 

72 

73 

81 

78 

72 

69 

76 

75 

73 

76 

72 

72 

72 

69 

73.0 

MIN 

39 

35 

3~ 

38 

48 

47 

44 

43 

45 

40 

44 

38 

36 

42 

37 

35 

5 1 

49 

4  1 

40 

43 

48 

47 

34 

37 

48 

37 

29 

34 

51 

41.2 

STERLING 

MAX 

82 

83 

85 

90 

92 

90 

91 

85 

85 

89 

92 

88 

82 

61 

93 

89 

95 

93 

97 

93 

97 

95 

91 

91 

96 

97 

94 

96 

89 

89 

9'1 

90.3 

MIN 

52 

52 

5- 

58 

61 

60 

59 

56 

54 

54 

50 

58 

57 

60 

55 

61 

59 

60 

57 

62 

60 

60 

60 

60 

57 

58 

55 

59 

55 

56 

59 

57.4 

HALDEN 

MAX 

74 

76 

74 

96 

67 

71 

73 

75 

76 

79 

77 

80 

81 

80 

80 

81 

75 

77 

82 

83 

77 

74 

79 

72 

79 

76 

76 

75 

75 

75 

72 

77.1 

MIN 

33 

35 

38 

38 

57 

46 

43 

40 

36 

34 

42 

34 

33 

40 

32 

32 

44 

5r 

36 

40 

»C 

45 

39 

46 

43 

38 

37 

37 

28 

28 

44 

39.0 

WATEPOALE 

MAX 

78 

81 

63 

65 

63 

83 

87 

o2 

Bm 

86 

88 

85 

82 

79 

93 

86 

91 

8" 

89 

90 

92 

89 

64 

88 

90 

90 

90 

92 

83 

84 

83 

86.1 

MIN 

46 

51 

56 

55 

55 

56 

59 

58 

53 

51 

59 

52 

61 

52 

54 

54 

62 

61 

56 

58 

57 

57 

57 

56 

56 

56 

57 

57 

52 

51 

58 

55.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
AUGUST 


RIO  0RA1NAGE 
BASIN 

AlAMHSA   WSO  AP 
PL ANC  A 

CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT  SANQ  DUNES  NH 
HERMIT  7  6SE 
1ANASSJ 
HONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  of  Month 


78  78 
40  41 


78  78 
39  36 


76  7* 

37  37 


74  76 
27  28 


75  78 
36  38 


78  79 
4  1  43 


78  77 
38  35 


58  65 
35  37 


42     43  43 


70  70 
42  45 


80  It 
46  49 


79 
46  43 


77  72 
53  46 


70  70 
49  43 


80  73  76 
40     40  44 


82  82 
42 


76  82  83 
45     43  47 


78  79  60 
40     42  40 


86  84 
49  44 


44      42  41 


81     85  83 

40      48  44 


40     40  43 


10    11     12     13     14     IS     16     17     18     19  I  20    21     22    23    24    25  26 


81  73  77 
47     46  45 


76  74  79 
50     49  42 


83     84  83 


80  81  79 
44      42  42 


81     81  78 


8S     83  83 

42     54  50 


83  75 
49  50 


13 
♦7 


80     76  70 


83  83  76 
48     43  50 


84  63  74 
43      46  46 


86  84  75 
46     42  40 


79  83 
45  42 


79  65 

43  50 


76  60  77 
45     45  45 


80  81  76 
40      43  41 


29    30  31 


45      38  44 


77  79 
40  38 


75  77 
43  42 


80  61 
41  47 


72  71 
35  31 


81  82 
37  45 


75  81  60 
44      40  43 


60  64  63 
37     40  40 


65  67 
44  37 


66  67 
42  34 


73  69 
45  42 


BO  74  68  65 
49     44     46  45 


66  57  61 
34     40  33 


79  74  67  66 
43     37     49  49 


48      44  49 


65 
41 


Soo  Not*i  Following  Station  Indax 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
AUGUST  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 


—  u 


"3  * 
ai  a 

OL  CO 


o  J! 
E  E 


0)  — 
'6  3 


-  E 
O  _ 

as  a> 


Relative  humidity 
averages- 
percent 


Number  of  days  with 
precipitation 


Standard  of  Time 
MOUNTAIN 


05     11     17  23 


id 
> 
o 

o- 
o 

CN  O 


—  .2! 
(1) 

L.  W> 

<D  O 
Q-Q. 


I-  O 

<u  a>  — 

O)   >  4) 

n   O  u> 

o  - 

X  c 

>  -*  3 


CD 


ALAMOSA  WSO  AP 
COLORADO  SPRING  WSO  AP 
DENVER  WSFO  AP 
GRAND  JUNCTION  WSO  AP 
PUEBLO  WSO  AP 


4 
20 
14 
31 


2.3 
4.9 
6.9 
0.7 


9.2 
9.9 
10.6 
8.2 


30  +  + 
41 
31 
41 


17 
NW 
NE 
NW 


£5  + 
11 
01 
06 


84 
57 
58 
49 
74 


38 
29 
28 
31 
33 


36 
32 
29 
22 
33 


72 
52 
50 
40 
58 


80 
73 
87 


4.6 
4.3 
4.5 
4.1 
3.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

COLORADO 

AUGUST  1973 


t 

m 

Day  of  month 

0 

0> 

Station 

0) 

Q 

(  IN) 

Tim 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PC 

88 

00 

11 

89 

76 

76 

81 

se 

89 

89 

91 

'1 

90 

67 

90 

90 

82 

87 

88 

89 

79 

84 

86 

66 

66 

85 

63 

86 

86 

81 

80 

85.9 

4 

5Pf 

85 

no 

86 

86 

78 

76 

77 

88 

85 

85 

87 

87 

87 

64 

86 

86 

81 

83 

84 

85 

78 

81 

63 

83 

83 

83 

81 

83 

83 

80 

77 

63.1 

e 

5PC 

•  1 

"1 

82 

62 

76 

74 

74 

78 

SO 

80 

81 

82 

82 

81 

81 

82 

80 

80 

80 

81 

78 

78 

79 

80 

80 

80 

79 

7<* 

79 

78 

74 

79.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CULORADU 
AUGUST 


1973 


Day    Ol  Month 


OliBBB 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

«         •  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

PUEBLU  MSG  AP 

EVAF 

.14 

,3< 

.3" 

.4C 

.41 

.35 

.32 

.31 

.4C 

.3; 

.45 

.75 

.45 

.25 

.44 

.43 

•  33 

•  ^5 

.  50 

.48 

•  52 

.47 

.  35 

.43 

.  26 

.41 

■  35 

.41 

.i  I  N  [ 

5: 

51 

4e 

7C 

84 

7; 

64 

57 

68 

51 

56 

6] 

63 

45 

91 

53 

49 

80 

69 

63 

52 

48 

65 

87 

52 

89 

37 

46 

MAX 

8t 

9C 

61 

85 

9C 

81 

91 

91 

89 

9; 

9: 

9C 

65 

85 

87 

92 

95 

96 

96 

98 

92 

94 

90 

90 

90 

90 

92 

90 

M  J  N 

SE 

5E 

}■ 

5E 

55 

6C 

55 

5E 

57 

51 

5' 

56 

57 

61 

37 

54 

55 

59 

60 

60 

60 

62 

61 

61 

60 

56 

59 

57 

PUEBLO  6  SSm 

EVAF 

•  1! 

.26 

.  13 

.  2  t 

.IS 

.28 

.  S4 

.13 

.35 

.4] 

.34 

.21 

.29 

.29 

.42 

.36 

.  37 

.  5  7 

.33 

•  28 

•  40 

.45 

.41 

•  39 

.34 

.45 

.35 

.44 

WINE 

1 

21 

4 

.  4  1 

81 

74 

•it 

76 

71 

66 

45 

5E 

44 

54 

91 

52 

53 

88 

57 

72 

66 

47 

45 

123 

56 

88 

52 

61 

MAX 

84 

ee 

77 

86 

89 

86 

84 

69 

61 

8< 

9) 

86 

87 

89 

82 

76 

91 

89 

87 

86 

B9 

91 

84 

87 

96 

87 

86 

66 

MIN 

52 

5! 

53 

53 

5S 

55 

57 

5} 

55 

55 

oC 

55 

55 

59 

55 

54 

57 

57 

59 

57 

57 

59 

59 

57 

57 

53 

33 

55 

SPRINGFIELD  7  wSW 

EVAP 

•  3C 

.33 

.34 

.34 

.  35 

.37 

.31 

.4C 

.  39 

.41 

.56 

.29 

.41 

.45 

.45 

.55 

.63 

•  63 

•  42 

.53 

.  55 

•  54 

.  53 

.63 

.46 

WINC 

37 

67 

71 

lie 

83 

63 

62 

6S 

89 

87 

i  1  6 

62     93  u3 

67 

114 

113 

138 

150 

89 

111 

105 

*69 

107 

77 

89 

208 

135 

MAX 

9; 

9C 

9C 

Bl 

9; 

9; 

9j 

90  BE 

9C 

89 

90 

87 

93 

86  87 

91 

91 

87 

B7 

86 

92 

90 

88 

87 

95 

86 

90 

MIN 

55 

58 

56 

5! 

6C 

6] 

59 

51 

62 

5' 

6G 

59 

60 

59 

56 

=  5 

56 

55 

57 

60 

58 

61 

62 

60 

59 

55 

64 

57 

SUGAR  LOAF   RSVR   1  ESE 

EVAF 

.  n 

.14 

.16 

» 

* 

.  35 

.08 

.23 

.18 

.25 

« 

• 

.61 

.21 

.16 

.15 

.16 

* 

* 

.57 

.16 

.10 

.17 

.23 

• 

* 

.46 

.19 

I  N  [ 

2E 

3C 

31 

• 

* 

9i 

38 

4C 

35 

3E 

* 

* 

IOC 

30 

27 

20 

31 

* 

* 

94 

25 

2  6 

40 

30 

* 

* 

92 

41 

MAX 

7! 

7C 

72 

7C 

7! 

6- 

71 

79 

■ 

■ 

76 

75 

72 

72 

69 

79 

76 

69 

75 

83 

72 

69 

MIN 

4C 

35 

3? 

- 

4C 

42 

38 

- 

36 

41 

40 

43 

41 

45 

46 

40 

40 

- 

- 

41 

42 

TWIN  LAKES  RESFRVOIR 

e  jcf 

.23 

.25 

.14 

.2C 

.18 

.33 

.06 

.30 

■  3C 

.30 

.25 

.30 

.30 

.10 

.30 

.18 

.21 

.26 

.32 

.20 

.24 

.25 

.30 

.17 

.25 

.22 

.20 

.29 

WINC 

54 

5C 

43 

44 

73 

9C 

4C 

55 

5C 

40 

52 

49 

44 

52 

60 

27 

49 

64 

65 

33 

45 

72 

59 

46 

82 

56 

46 

74 

MAX 

7e 

8C 

73 

74 

73 

83 

7> 

82 

82 

85 

76 

83 

79 

76 

87 

77 

84 

84 

36 

in 

75 

82 

84 

77 

78 

80 

77 

7B 

MIN 

44 

4S 

4S 

45 

45 

46 

47 

4  f 

t,  £ 

45 

49 

45 

45 

47 

45 

48 

48 

45 

45 

49 

50 

50 

47 

51 

47 

43 

46 

48 

»      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAF 

•  OC 

.3C 

.38 

.36 

.  33 

.  15 

.  19 

.30 

.32 

.  35 

.34 

.34 

.40 

.43 

.24 

.  3o 

.  36 

.23 

.31 

.  36 

.31 

.14 

.  1  4 

.19 

.  54 

.64 

.42 

■  39 

WINE 

31 

2t 

21 

78 

6C 

67 

71 

93 

53 

40 

31 

29 

24 

20 

53 

30 

4  4 

99 

48 

59 

44 

81 

53 

9V 

.22 

150 

131 

103 

MAX 

94 

9C 

9; 

9; 

88 

74 

7: 

84 

93 

9; 

9( 

96 

92 

92 

91 

90 

91 

81 

91 

92 

94 

76 

90 

91 

82 

82 

80 

61 

MIN 

54 

5S 

59 

56 

55 

5! 

5' 

5" 

56 

56 

56 

55 

59 

64 

56 

58 

57 

59 

56 

57 

5b 

56 

58 

56 

57 

57 

55 

54 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

.14 

.  18 

.15 

. ;  5 

.  2  4 

.  16 

.11 

.25 

.32 

.24 

.20 

.29 

.24 

.35 

.22 

.23 

.18 

.31 

.  20 

.  30 

•  14 

.14 

.  1  5 

.24 

.19 

.  2  6 

.24 

.  2  b 

WINC 

91 

"3 

55 

74 

103 

94 

66 

103 

100 

73 

93 

84 

75 

89 

90 

73  78 

133 

77 

73 

89 

6, 

94 

71 

91 

92 

100 

MAX 

67 

7C 

67 

70 

66 

56 

66 

71 

73 

73 

72 

72 

72 

74 

76 

75 

74 

72 

74 

79 

73 

67 

80 

81 

74 

73 

75 

73 

MIN 

4C 

40 

43 

47 

49 

48 

46 

46 

45 

42 

45 

42 

42 

45 

43 

43 

46 

46 

55 

46 

45 

51 

46 

49 

45 

43 

42 

46 

GREEN   MOUNTAIN  OAM 

EVAP 

•  38 

.  13 

■  22 

.  17 

.  09 

•  11 

.21 

.16 

.24 

.  2  5 

.  19 

.21 

.21 

.23 

.24 

.23 

.26 

•  17 

.  16 

.  2  2 

•  23 

•  12 

.  13 

.  2o 

.18 

.23 

.20 

•  24 

WIND 

28 

a 

16 

18 

23 

24 

26 

3U 

24 

38 

34 

8 

22 

15 

35 

11 

27 

29 

18 

35 

17 

11 

20 

11 

29 

27 

22 

30 

MAX 

77 

78 

76 

76 

71 

78 

77 

78 

80 

80 

80 

78 

76 

80 

80 

83 

80 

77 

80 

80 

60 

75 

82 

81 

77 

77 

76 

78 

MIN 

42 

44 

45 

47 

50 

46 

45 

44 

45 

43 

49 

48 

45 

40 

46 

47 

52 

52 

46 

49 

51 

52 

48 

53 

49 

46 

46 

49 

MEREDITH 

EVAP 

.09 

.22 

.  16 

* 

* 

.56 

.19 

.27 

.29 

.30 

* 

* 

.87 

.13 

.23 

.31 

.20 

•  61 

*  36 

•  17 

•  19 

.  15 

* 

* 

.55 

•  20 

WIND 

22 

14 

* 

52 

26 

26 

21 

16 

* 

* 

51 

2 

1 

19 

27 

* 

* 

94 

28 

16 

32 

26 

* 

* 

86 

37 

MAX 

78 

84 

76 

_ 

79 

77 

82 

62 

84 

_ 

- 

84 

76 

83 

84 

80 

m 

81 

76 

72 

80 

81 

_ 

m 

77 

76 

MIN 

63 

62 

62 

m 

_ 

65 

65 

66 

65 

64 

_ 

62 

65 

67 

65 

61 

_ 

_ 

65 

58 

69 

62 

71 

m 

m 

96 

55 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.31 

.29 

.29 

.27 

.  16 

.  11 

.  15 

.21 

.25 

.  36 

.  20 

.29 

.29 

.27 

.27 

.32 

.25 

.12 

.24 

.20 

■  11 

.16 

.21 

.26 

.34 

.22 

.23 

.24 

WIND 

18 

23 

13 

36 

23 

15 

31 

20 

20 

16 

13 

20 

16 

16 

16 

18 

16 

11 

18 

26 

22 

5 

24 

40 

58 

34 

32 

34 

MAX 

92 

89 

89 

87 

81 

81 

62 

92 

92 

92 

92 

85 

89 

83 

88 

87 

86 

81 

89 

89 

88 

85 

85 

65 

84 

MIN 

55 

59 

59 

57 

62 

60 

56 

56 

57 

56 

60 

56 

5  7 

60 

59 

59 

60 

60 

56 

56 

60 

57 

58 

58 

57 

58 

55 

56 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.  1* 

.17 

.16 

.15 

.13 

.16 

.16 

.15 

.22 

.25 

.22 

.13 

.16 

.  16 

.07 

.15 

.19 

.15 

.19 

.20 

.11 

.09 

.13 

.18 

.10 

.13 

.17 

.18 

WIND 

3 

4 

4 

6 

4 

10 

6 

2 

5 

5 

61 

0 

3 

3 

2 

4 

4 

4 

5 

7 

2 

6 

5 

2 

1 

2 

4 

3 

MAX 

89 

87 

85 

60 

64 

85 

83 

66 

93 

93 

90 

84 

82 

80 

78 

92 

87 

64 

91 

B9 

87 

80 

87 

66 

82 

82 

84 

87 

MIN 

51 

53 

53 

53 

56 

56 

56 

52 

54 

53 

55 

54 

54 

54 

50 

52 

56 

56 

55 

59 

59 

53 

52 

56 

54 

53 

53 

57 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E 

EVAP 

.  26 

,34 

.33 

•  4  1 

.  37 

•  34 

.46 

.25 

.46 

.  45 

.50 

.33 

.44 

.34 

.51 

.38 

.57 

.46 

.45 

.43 

.51 

.49 

.42 

.39 

.26 

.46 

.48 

.66 

WIND 

93 

85 

70 

105 

116 

133 

120 

107 

114 

112 

112 

84 

131 

96 

130 

81 

121 

125 

111 

86 

172 

119 

104 

155 

104 

89 

*7 

210 

MAX 

84 

82 

83 

86 

85 

62 

84 

76 

81 

84 

66 

83 

81 

87 

66 

85 

86 

84 

84 

85 

85 

86 

82 

85 

86 

81 

86 

83 

M  I  N 

5i 

54 

57 

57 

58 

56 

59 

55 

58 

56 

56 

57 

57 

56 

56 

57 

57 

57 

57 

63 

59 

59 

56 

59 

58 

56 

55 

56 

BONNV  LAKE 

EVAP 

.23 

.32 

.40 

.40 

.  33 

.34 

.30 

.26 

.32 

.  32 

.39 

.35 

.30 

.30 

.36 

.22 

.60 

.65 

.53 

.35 

.52 

.46 

.40 

.37 

•  42 

.55 

.63 

.71 

WIND 

40 

40 

60 

90 

150 

20 

30 

40 

40 

80 

50 

60 

40 

50 

180 

20 

290 

220 

70 

30 

160 

115 

45 

55 

145 

100 

200 

300 

MAX 

96 

95 

94 

96 

93 

96 

97 

92 

93 

95 

95 

87 

83 

84 

90 

90 

87 

91 

98 

95 

95 

92 

96 

93 

93 

91 

91 

90 

MIN 

55 

56 

57 

56 

59 

62 

62 

61 

59 

62 

57 

58 

57 

57 

60 

61 

62 

62 

59 

62 

60 

59 

59 

62 

58 

58 

60 

60 

*       *  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

FORT  COLLINS 

EVAP 

.17 

.20 

.14 

.23 

.14 

.19 

.16 

.IV 

.25 

.19 

.14 

.19 

.21 

.24 

.26 

.25 

.17 

.23 

.29 

.25 

.21 

.25 

.20 

.24 

.20 

.27 

.30 

.27 

WIND 

35 

31 

28 

29 

26 

34 

31 

42 

37 

32 

43 

23 

40 

27 

32 

30 

23 

35 

38 

26 

29 

30 

36 

33 

37 

38 

38 

43 

MAX 

79 

81 

78 

79 

74 

76 

76 

78 

62 

77 

78 

81 

81 

81 

81 

81 

78 

81 

82 

B4 

81 

81 

83 

80 

68 

81 

82 

79 

MIN 

67 

6E 

73 

69 

69 

66 

66 

68 

69 

70 

69 

67 

71 

71 

71 

71 

72 

71 

71 

66 

72 

68 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

LAKE  GEORGE   8  Sri 

EVAP 

.08 

.23 

.  13 

.06 

.18 

.20 

.23 

.22 

.25 

.26 

.24 

.19 

.  2  3 

.23 

.24 

.28 

.27 

.27 

.24 

.28 

.24 

.23 

.23 

.25 

.  16 

.23 

.27 

.17 

WIND 

34 

38 

32 

36 

30 

27 

45 

33 

41 

45 

43 

46 

51 

45 

45 

48 

56 

43 

41 

*2 

49 

42 

56 

45 

58 

59 

4b 

MAX 

73 

68 

67 

77 

72 

79 

76 

77 

76 

82 

81 

74 

76 

77 

81 

81 

7e 

77 

79 

81 

80 

73 

76 

77 

70 

70 

74 

72 

KIN 

44 

44 

44 

41 

5  2 

49 

47 

48 

49 

47 

47 

47 

48 

49 

46 

4b 

5  0 

46 

49 

50 

50 

30 

47 

52 

45 

44 

44 

46 

.2- 

55 
89 

57 

.26 
52 

67 
55 

33  13.78 
106  1571  3011 
82|  84!  89.1 
61     57l  58.8 


70  I  67 
44  42 


.24  .16 
36  36 
77 
52 


4.99 


,41 
133 

83 

35 

.33 
B5  140 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COLORADO 

AUGUST  197J 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

Ks\J  Ull  1  I 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

VJCotrl  V  tilt 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

i 

z 

u 

AKRON  A  £ 

0109 

03 

WASHINGTUN 

3 

*o 

09 

103 

09 

*5*0 

8A 

8A 

8  AC 

USDA  CEN  GR  PLAINS  f D  S 

AKRON  FAA  AP 

OlH 

03 

WASHINGTON 

3 

*0 

10 

103 

13 

*663 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMUSA  WSD  AP 

R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5PC 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ALLENSPARK 

0183 

0* 

BOULDER 

A 

*0 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

C 

H  LESTER  COATS 

ALTENBERN 

021* 

02 

GARFIELD 

2 

3  V 

30 

108 

23 

5690 

5P 

SP 

H 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0228 

02 

CAM      "1  T  r     '  L  ' 

J  AN    n I  Out L 

2 

37 

5* 

107 

55 

8701 

SP 

WEST   COLO  POWER  CO 

AMY 

02*2 

01 

i    t  k  i  f  n  1  M 

L I NL  U  LN 

1 

38 

5* 

103 

39 

5*20 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

0* 

PARK 

* 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

C 

BUARD  OF  WATER  COMM 

APEX   1  W 

0289 

0* 

GILPIN 

* 

3y 

52 

105 

35 

10*00 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARAPAHQ  RIDGE 

0298 

0* 

G  R  A  N  D 

* 

AO 

21 

106 

23 

10965 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ARAPAHOE 

030* 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

11 

*020 

C 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

AROYA  6  NE 

03*3 

01 

CHEYENNE 

1 

3b 

55 

1C3 

05 

*787 

5P 

INACTIVE  10/19/72 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

3  9 

11 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

uD  r           M  A  Q  Y  l_l  A       II           M  A  .  A  C  l_  ■>  1 

MRb«    MARTHA   Wt  MAl)5cN 

bailey 

0*5* 

0* 

PARK 

* 

3  1 

2* 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

051* 

02 

EAGLE 

2 

3V 

22 

107 

02 

662* 

5P 

5P 

INACTIVE  7/1/72 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

0* 

bUU  L  UbR 

* 

*0 

07 

105 

31 

9160 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BENNETT  CREEK 

0629 

0* 

LARIMER 

* 

AO 

*0 

105 

33 

8100 

s 

NATL  WEATHER  SERVICt 

BFRTHOUO  PASS 

067* 

02 

r  d  a  w  n 

2 

3V 

*8 

105 

*7 

1131* 

6A 

6A 

H 

U    S    FUKtSl  SfcKVlLfc 

BLANCA 

0776 

05 

cncTi 1 1  A 
L  U  b  1  1  1 1  A 

5 

3  7 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

MRS.    ETHEL  KESTER 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

f  1  i  hi  M  T  c  n  M 

GUNN I  SDN 

2 

3d 

28 

107 

13 

7630 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

3  V 

53 

106 

*1 

6700 

6P 

6P 

H 

AGENT*   D  t  RGW  RR 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

3  9 

06 

107 

5* 

9835 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  LAKE 

083* 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1 1 

37*8 

8A 

8A 

8A 

ii     C      mm     7s  c  /*  i    a  u  a  T  T  nkl 

U   S   BUR  RtCLAMAIIUN 

BOULDER  2 

08*3 

0* 

BOULDER 

* 

*0 

01 

105 

16 

5*00 

C 

THOMAS   L  PLATT 

BOULDER 

0848 

0* 

BOULDER 

* 

*0 

00 

105 

16 

5*20 

5P 

5P 

H 

NAT.    dUR.    OF  STANDARDS 

BRANDON 

0895 

01 

KIOWA 

1 

3B 

27 

102 

27 

3930 

7A 

n  □  C      fi    CTf"      C      i  in  t  t  r 

MRS    ELSIE    E   WH I  1 E 

BRANSON 

0898 

0 1 

1     AC       A  hi  T  U  A  C 

LAS  ANIMAS 

1 

3  7 

0  1 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

CHARLES    S  MITCHELL 

BRECKE  NR I DGE 

0909 

02 

SUMM I T 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

luren  r  enye art 

BR  I GGSDALE 

09^,5 

0* 

WELD 

* 

*0 

38 

10A 

19 

*850 

5P 

5P 

THUMAS    W.  5lArLtTUN 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

AO 

*8 

108 

55 

535* 

5P 

SP 

n  i  in  r  ah     r>  ^     r  n  n  d  t     e     p     i  1 1  rs 

BUREAU  OF   SPORT  F   6  WLD 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

3  b 

51 

106 

08 

795* 

*P 

AP 

LLOYD  R  SWEDH1N 

BUENA  VISTA  5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

BUFFALO  PARK    1  N 

1080 

0* 

i  a  r  u  c  n  m 
J  A  L  K.  b  J  N 

* 

*0 

59 

106 

*1 

9760 

s 

utnir  Thic    q  nu    mat  cnoccT 
MEDICINE    bUW   NA 1  rUREST 

BURL INGTON 

1121 

03 

KIT  CARSUN 

3 

39 

19 

102 

16 

*165 

5P 

7A 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

KIT  CARSUN 

3 

39 

28 

102 

09 

*230 

c 

INACTIVE  6/26/72 

BUTLER  RANCH 

1157 

01 

ni  ir  □  |  n 

rUcDLU 

1 

3b 

02 

10* 

28 

*850 

5P 

M  □  C      «  i  in  [in  A      A     M  A  If  A  D  D  1  I 

MKb    AUKURA    A  INAVAKKU 

BYERS  5  NE 

1 179 

0* 

a  n  A  M  c 

ADAMS 

* 

3  9 

*5 

10* 

15 

5200 

6P 

6P 

c 

H 

udc       culm  cv    nTcno  Ti'Li 

MRS*    SHIRLEY  UltDRILH 

CABIN  CREEK 

1186 

0* 

r  i   nAO     r  r>  r  c  i/ 

CLEAR  CRctK 

* 

39 

39 

105 

*2 

10018 

5P 

5P 

PUBL IC   SERVICE  CO 

CAMERON  PASS 

1236 

0* 

LARIMER 

A 

AO 

31 

105 

5* 

10301 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CAMPQ  7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

3  7 

01 

102 

3* 

*300 

5P 

FRED  C.  TANNER 

CANON  CITY 

129* 

01 

FREMONT 

1 

3b 

26 

105 

16 

53*3 

7A 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

138* 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

*0 

107 

*8 

8853 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CASTLE  ROCK 

1*01 

0* 

DOUGLAS 

* 

39 

22 

10* 

52 

6200 

3P 

3P 

c 

GEORGE  KOBALT 

CEDAREDGE 

1**0 

02 

DELTA 

2 

3B 

5* 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CAROLYNN  M  ANDERSUN 

CENTER   *  SSw 

1*58 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

** 

106 

08 

7683 

8A 

°<  A 

SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 

C  HE  E  SMAN 

1528 

0* 

1  L  c  c  t  d  c  n  r 

Jfcrr t  RSUN 

* 

3* 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

d  n  a  d  n    nc    uiatcd    r  hmm 
0UAKU    Ur     WAIfcK  UUn™ 

C  HE  RAW 

1539 

01 

OTERO 

1 

3b 

06 

103 

30 

*082 

c 

f  i  • 1           n     r  r  ui  ii  tt 

S I MUN   B    SC  HUL 1 Z 

CHERRY  CREEK  DAM 

15*7 

0* 

ARAPAHOE 

* 

39 

39 

10* 

51 

56*7 

8A 

8A 

CURPS   ur  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

156* 

03 

CHEYENNE 

3 

3b 

*9 

102 

21 

*250 

AP 

AP 

f  \  n  i       a     i   -i  ■  ■■  r  i 

CARL    A  LOVELL 

C  I  MARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

3B 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

W.   H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

16** 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CLIMAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

11 

11*00 

8A 

8A 

CLIMAX  MOLYBDENUM  CU 

COALDALE   1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

*7 

6525 

( 

R  L  B  A  N  T  A 

COALDALE  2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

3b 

21 

105 

*7 

6900 

5P 

3P 

INACTIVE  A/6/65 

COCHETOPA  creek 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

3b 

26 

106 

*6 

8000 

8A 

a  a 

( 

H 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN  2  SW 

17*1 

02 

MESA 

2 

39 

1* 

107 

58 

6130 

5P 

SP 

H 

MRS,    VIVIAN    A.  KcLLtY 

COLORADO  NAT  MQN 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

** 

5280 

AP 

AP 

ciidt    r  n  i  n    MAT  WDM 
b  Ur  1     LULU    NAT  MUIN 

COLORADO  SPRGS  WSD 

AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

3b 

*9 

10* 

*3 

61*5 

MID 

MID 

HJ 

hi  ATI         i  r  t  T  U  Z  D      <  C  Q  \t  1  T  i- 

NAlL    WEATntR  btKVILt 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

AC 

51 

106 

58 

8699 

s 

u  ATI       LIE  ATUCD  rroi/T/'L 

NAIL    WEATHER  SERVILfc 

CONIFER  3  NE 

R 

1826 

0* 

JEFFERSON 

* 

3  9 

32 

105 

16 

7770 

( 

u  u  c     ahhai  tmc    i  inuKKnu 
MKb    AUuALlMt    L  JUHNiUN 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

3* 

6177 

5P 

5P 

H 

MUNTEZUMA  VAL  irrig 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

AO 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

IIP 

c 

H 

MRS   OLIVE   JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNN I  SON 

2 

3b 

52 

106 

58 

8855 

5P 

SP 

c 

H 

MRS   MARY  A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

3d 

52 

105 

18 

8500 

c 

INACTIVE  10/1/71 

CUCHARAS  DAM 

20*0 

01 

HUERFANO 

1 

37 

*5 

10* 

36 

5765 

c 

ARCHER  B  CRISP 

CUMBRES 

20*8 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DE ADMAN  HILL 

R 

2112 

0* 

LARIMER 

* 

AO 

*8 

105 

*6 

102*0 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEER  TRAIL 

R 

2162 

0* 

ARAPAHOE 

* 

3  9 

37 

10* 

03 

5183 

c 

EVERITT  L  DAVIS 

DELHI 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

10* 

01 

5090 

5P 

SP 

CHARLES   F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

21B* 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

AO 

1C6 

21 

788A 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 
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STATION  INDEX 


CULURADU 
AUGUST  1973 


STATION 


O 
z 

X 

w 

Q 
2 


COUNTY 


w 
Q 

H 
H 
< 


w 
Q 
!=> 
H 

5 

2 

o 


2 

o 

> 

w 

t— 1 

w 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


w  E 

w  - 


OBSERVER 


DELTA  3  NW 

DENVER  WSO  AP  R 
(((DENVER  CITY  R 
DEVILS  HEAD 
DILLON   1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOHERTY  RANCH 

DOLORES 

DURANGO 

E  ADS 

EAGLE  FAA  AP 
EASTONVILLE   1  NNW 
EAST  UTE  PASS 
ECKLEY 
ELBERT 

ELECTRA  LAKE  R 

ELLICOTT 

ESTES  PARK 

EVERGREEN 

FLAGLER  2  Nw 

FLATTOP  MTN  3  SE 
FLEMING  1  S 
FORDER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON   I  N 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN  2  NW 
FOWLER   1  SE 
FRASER 

FRUITA 

GARDNER 

GATEWAY   1  SW 

GENOA  I  W 

GEORGETOWN 

GLADE  PARK  STORE 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  R 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND   LAKE   1  NW 
GRAND   LAKE   6  SSW 
GRAND  VALLEY 
GRANT 

GREAT  DIVIDE   8  SE 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 
GREELEY  UNC 
GREENLAND  9  SE 
GREENLAND  9  NE 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GROVER   10  W 

GUFFEY  10  SE 

GUNNISON 

HAM  I LTON 

HASWELL 

HAWTHORNE 

HAYDEN 

HERMIT  7  ESE 
HOLLY 

HOLYQKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

HOYT 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I  A  2  NNW 
IGNACIO   1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 
JOES 

JOHN  MARTIN  DAM 


2192 
2220 
2225 
2259 
2281 
2286 
2312 
2326 
2432 
2^46 

2454 
2494 
2511 
2535 
2593 
2624 
2667 
2759 
2790 
2932 

2940 
2944 
2997 
3005 
3016 
3027 
3038 
3063 
3079 
3113 

3146 
3222 
3246 
3258 
3261 
3310 
3359 
3477 
3488 
3489 

3496 
3500 
3508 
3530 
3539 
3541 
3546 
3553 
3579 
3584 

3592 
3643 
3656 
3662 
3738 
3828 
3850 
3867 
3951 
4076 

4082 
4129 
4155 
4172 
4234 
4242 
4250 
4270 
4380 
4388 


DELTA 

DENVER 

DENVER 

DOUGLAS 

SUMMIT 

MOFFAT 

LAS  AN  I  MAS 

MONTEZUMA 

LA  PLATA 

KIOWA 

EAGLE 

EL  PASD 

LARIMER 

YUMA 

ELBERT 

LA  PLATA 

EL  PASO 

LARIMER 

JEFFERSON 

KIT  C ARSON 

JACKSON 

LOGAN 

LINCOLN 

LARIMER 

LA  PLATA 

WELD 

MORGAN 

EL  PASO 

OTERO 

GRAND 

MESA 

HUERFANO 
MESA 
LINCOLN 
CLEAR  CREEK 
MESA 

GARFIELD 
PROWERS 
MESA 
MESA 

GRAND 

GRAND 

GARFIELD 

PARK 

MOFFAT 

ALAMOSA 

WELD 

WELD 

EL  PASO 

DOUGLAS 

SUMMIT 

WELD 

FREMONT 

GUNNISON 

MOFFAT 

KIOWA 

BOULDER 

ROUTT 

MINERAL 

PROWERS 

PHILLIPS 

GRAND 

ADAMS 

LINCOLN 

CLEAR  CREEK 

YUMA 

LA  PLATA 
PITKIN 
YUMA 
BENT 


38  46 

39  45 
39  45 
39  17 

39  38 

40  14 
37  23 
37  28 

37  17 

38  29 

39  39 

39  05 

40  49 
40  07 

39  13 

37  33 
3-8  50 

40  23 
39  38 

39  19 

40  48 
40  40 

38  33 
40  35 

37  14 
40  06 
40  15 

38  42 

38  07 

39  57 

39  10 

37  46 

38  40 

39  17 
39  43 
39  00 
39  34 

38  04 

39  07 

39  03 

40  16 
40  11 
39  27 

39  28 

40  43 

37  43 
40  25 
40  25 
39  06 
39  16 

39  53 

40  51 

38  41 
38  32 
40  22 

38  27 

39  56 

40  29 

37  46 

38  03 

40  35 
40  03 
40  00 

39  08 
39  45 
39  43 

37  08 
39  05 
39  39 

38  04 


108  07 

104  52 

104  59 

105  05 

106  02 
108  58 

103  53 
108  30 

107  53 
102  47 

106  55 

104  34 

106  03 

102  29 
104  33 

107  48 

104  20 

105  31 

105  19 

103  05 

106  36 

102  50 

103  41 
105  05 

108  03 

104  49 

103  48 

104  43 

104  02 

105  50 

108  44 

105  11 

108  59 

103  32 
105  42 
108  45 

107  20 

102  19 

108  32 
108  27 

105  50 

105  52 

10b  03 

105  41 

107  42 

105  32 

104  41 
104  42 
104  44 
104  45 

106  20 

104  24 

105  23 

106  56 

107  37 

103  09 

105  17 
107  15 
107  08 
102  07 

102  18 

106  08 

104  05 

103  28 

105  31 
102  17 

107  38 

106  37 
102  41 
102  56 


5055 
5283 
5320 
8480 
9065 
5921 
5130 
6950 
6550 
4215 

6497 
7250 
9875 
3900 
6740 
8398 
6015 
7525 
6997 
4975 

9330 
4250 
4739 
5001 
7595 
4888 
4321 
5570 
4328 
8560 

4507 
6955 
4562 
5603 
8600 
7000 
5823 
3484 
4855 
4710 

8680 
8288 
5090 
8667 
7030 
8120 
4648 
4653 
7480 
6900 

7740 
5090 
8200 
7664 
6230 
4520 
5923 
6375 
9000 
3390 

3746 
7600 
5000 
5030 
7555 
3960 
6424 
10550 
4200 
3814 


6P 
MID 
9A 

4P 
5P 


6P 
5P 

MID 


5P 


HP 


5P 


5P 


5P 

MID 
8A 

5P 
5P 
5P 
5P 

5P 

4P 


5P 


4P 


6P 

MID 
9A 

4P 
5P 
3P 
8A 
6P 
5P 

MID 
6A 


5P 
MID 

4P 
5P 
7A 


6P 
6P 
7P 
3P 
5P 
8A 
7A 
7A 
IIP 

7A 
5P 
5P 
9P 
4P 
5P 
5P 

MID 
8A 

5P 
5P 
5P 
5P 

5P 

4P 


3P 
5P 

5P 
6A 
7A 
6P 
6P 
*P 
7A 

bp 


4P 
7A 
8  A 
5P 

8A 


C  HJ 


H 
t|  H 


7PC 


C 
C 

8A 

5HC 

C 
C 
C 

3P 


H 

HJ 


C 

8  AC 


RADIO   STATION  KDTA 
NATL  WEATHER  SERVICt 
U  S  POSTAL  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
BOARD  OF  WATER  COMM 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MRS  MARGARET   r  CRUWUER 
V.O.  HODGES 
JOHN  W.  ERTEL 
JOHN  E.  JACOBS 

FED  AVIATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
GUSTAVE  SCHNEPP 
WESTERN  COLO  POWER  CO 
MRS  LEOLA  E  CHISMAN 
U  S  BUR  RECLAMATION 
EVERGREEN  SANITATION 
TERRY  GAINES 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
JOHN  G  MORISON 
MELVIN  B  iAVAGE 
COLORADO  STATE  UNIV 
SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 
LEON  MOODY 
GT  WEST  SUGAR  CO 
RONALD  G.  MUS&RAVE 
EDWARD  R.  FELLHAUER 
RONALD  R  TUCKER 

JOHN  F.  BARCU5 

INACTIVE  7/23/71 
MRS  M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 
MRS.   LINDA  L.  TERRY 
INACTIVE  12/10/69 
RADIO  STATION  KGLN 
CLYDE  B  KENNEDY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMAT IUN 
HARRY  BLUE 

BOARD  OF  WATER  COMMS 
WILLIAM  R.  STEWART 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 
UNIV  OF  NO  COLORADO 
NORMAN  B.  YOUNGER 
MRS.   NORMA  J.  8AIN 

U  S  BUR  RECLAMATION 

INACTIVE  12/19/72 
MRS  CLARA  G  NASH 
CITY   OF  GUNNISON 
MRS  ETHAL  M  JURDAN 
FRANK  I E  E  STOKER 
MRS  LAURA  E  CHESEBRU 
MRS  CAROLYN  E  SUNDBtRG 
MRS  MABEL   D  WRIGHT 
W  R  DAVIS 

F  B  FLANAGAN 

COLU  GAME  £  FISH  DEP 

JAMES  F i  MUSGRAVE 

MRS  BARBARA  L  MATT  IX 

CITY  OF   IDAHO  SPRINGS 

GERALD  ZIQN 

CONSOL  UTE  AGENCY 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

WILL  ROGERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

|    (SEE  NOTESI 

JONES   PASS   2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

37 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESRURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

4  1 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KAKVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

1 

3a 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.  KATHRYN  M.  INNESS 

K  A  S  S  L  E  R 

4452 

04 

r  rC  in  (fir 

JtPr t RoUN 

4 

37 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DtNvfcK    WAIbK  LUn 

KAUFFMAN  4   SSE  R 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KFNOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

37 

25 

105 

45 

10100 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

3  / 

27 

103 

19 

5150 

C 

ROBERT  L  PLAT  1 

KINGS   CANYON  6  FSE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  A.  LAFFfcRTY 

kremml ing 

4664 

02 

GRAND 

2 

4  0 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

3b 

50 

103 

50 

5390 

c 

JAMES  R  P I CKENP AUGH 

LA   JUNTA   FAA  AP 

4720 

01 

PTERO 

1 

3a 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

1    A  W  C     f  ITV 

L  AK  t  111" 

4734 

02 

u  T  n  C  n  A  1  F 

2 

3d 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

udc    uTi  no  f  n    M  k  KJ 11  C  U  M  A  t  1 

LAKE   GEORGE   8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

3  B 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5PC 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

3a 

49 

105 

01 

10265 

C 

S 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

L AKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

37 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

3B 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

IIP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS   AM  I  MAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3891 

5P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

3  / 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

37 

15 

106 

18 

10158 

IIP 

IIP 

J.    LEROY  WINGENBACK 

LEADVILLE   10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

3  7 

17 

106 

28 

11000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  7  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

29 

103 

01 

4390 

6A 

GILBERT   L  I  NDS  1  ROM 

1  T  u  n  w    u  c  m  n 

5018 

01 

1   T  M  c  n  1  M 

1 

37 

11 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

NAIL    WtM  1  ncK    jtl^V  lit 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

4  0 

00 

10  8 

1 2 

6140 

6  P 

6P 

COLU  GAME   £  FISH  DEH 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

4U 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.   WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

3a 

05 

106 

57 

10205 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

37 

40 

105 

50 

11400 

s 

NATL  WEATHER  SERV  Or-F 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

3  / 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4p 

CLETUS  M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7018 

5P 

MRS.   EDGAR  A.  NOLANU 

MAN  I TDU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

3a 

51 

104 

56 

6606 

c 

MAN  I TOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MADwTMC     D  A  Mr*  U 

5414 

02 

Din   hi  Awrn 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

3P 

JUrliN     ft  l/ULC 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

*t  0 

3 1 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.    CHARLENE   E.  SCUTT 

MEEKER   NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K.   JAMES  COOK 

MERE  0 1 TH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

37 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMAT I  UN 

MESA   LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

37 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

D.   J.  BALDWIN 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

11330 

S 

GEORGE  R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

3  i 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

3  1 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

3B 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARU 

5722 

C2 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

MORRISON    1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

3  7 

39 

105 

1  4 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE   SHOE   LODGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

3  7 

35 

105 

11 

8890 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

NEDERL AND  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS  6.  PLAIT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K.D.THOMPSON 

NDRTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5P 

3P 

H 

MRS   I   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  AN  1  MAS 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

NOKWQOO 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

3a 

08 

108 

17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5190 

c 

MERRILL   V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

8A 

TWIN  LAKES  R  L  C  CO 

OTIS    11  NE 

6192 

03 

i  i  i  put  kir  Tnki 

WASH  I NGTON 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

n  CMMr  Til         1  EMM 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

C 

0  0 

V  1 

l  ,n 

1  U  1 

*V0 

77  Art 

3  P 

H 

GARY  LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

37 

07 

108 

21 

4780 

7A 

7A 

INACTIVE  3/6/73 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

3  / 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

37 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE  C  HANSON 

PAOL  I 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

C 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAON  I  A 

6306 

02 

DELTA 

2 

3B 

52 

107 

35 

5693 

7P 

7P 

MELVIN  A.  BENCICH 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

3a 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER   7  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

31 

104 

39 

6170 

5P 

5P 

C 

H 

LOUIS  0  RUGGLtS 

6342 

02 

GRAND 

2 

3  7 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.   FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

1 

3a 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

D.   WAYNE  MUSTAIN 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

3b 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATJRO  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

3  7 

21 

106 

32 

9887 

s 

U  S  8UR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW   2  W 

6591 

02 

MDNTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6860 

( 

DON  W  CLEVER 

POWDEPHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

INACTIVE  2/1/71 
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COLORADO 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

l 

38 

17 

104 

31 

4639 

M I  D 

MID 

8AC 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

l 

3B 

19 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

l 

3U 

11 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7A 

CF  £   I   STEEL  CORP. 

D  y  D  A  M  t  n 
r  T  r\  A 1  1  1  U 

6797 

02 

D  ni  ITT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

UAN    H  •  KNUIl 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

2 

4  0 

22 

106 

43 

9340 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

MID 

C 

MRS  MAXINE  C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

3  / 

43 

107 

16 

9495 

S 

RALPH  W.  CONKfcY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

3  7 

05 

106 

16 

8562 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

01 

OTERO 

1 

36 

02 

103 

42 

4170 

5P 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

3b 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

R  1 1  X  TflN  PARk 
f\UA  1  UIN     r  M  t\  (S 

7309 

01 

1 

3B 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

LULU    jrwi    r  1  K  WUKfSi 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

3  7 

55 

104 

56 

6790 

5P 

SP 

MR  W  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

C 

H 

CLARENCE  R  ICKES 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

3b 

32 

106 

03 

7488 

IIP 

UP 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7990 

c 

MISS  CAROL  AGOILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

3  1 

49 

107 

07 

9706 

S 

ALVIN  L  WINTZ 

S ARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

106 

26 

8465 

6P 

BERNARD   (N)  IRBY 

SE  DAL  I  A  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  S  BLANFURD 

SEDGWICK  5  S  R 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

51 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  D  MUNSON 

SE I  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

52 

4703 

c 

FUSHA   S   GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

L  1 NV.  U  L  IN 

3 

39 

33 

103 

21 

5180 

c 

n  t  J  L  t  T       U  A  V  1  i 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARFIELD 

2 

3  9 

34 

107 

14 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

S 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

3  I 

23 

106 

24 

9300 

S 

DALE  SPENCER 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

5P 

c 

H 

ROBERT  K  WYMaiJ 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

3V 

09 

104 

05 

6020 

c 

US  SOIL  CUN  SERVICE 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

106 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4410 

6P 

HERBERT  E  HOMSHERj  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

3  1 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5PC 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

11500 

7P 

FRANK   A,  SWANLUND 

7936 

02 

o  nnT T 

KUU  1  1 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

D     UAVMC     1 iruT 
K    HAY  IN  t  LAwtll 

STERLING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

4  0 

37 

103 

1 2 

3939 

8  A 

8  A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

S 

NATL  WEATHER  SERVICt 

STON I NGTON 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

11 

3801 

6P 

MRS  ARM  I  L  DA  BURHENN 

STRATTQN  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

3  9 

15 

106 

22 

9685 

8A 

8A 

8  AC 

U.S.   BUREAU  OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE    1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

S 

MEDICINE   BOW  NAT  FOREST 

SUMMITVILLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

11350 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY  10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M.  H1ZA 

TAVl  D  D     D  A  D  k 

8184 

02 

2 

3b 

49 

106 

37 

9206 

5P 

5P 

1  INf  C1MP  AHP.R  F    V    W    11  A 

TELLUR IDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

3  7 

56 

107 

49 

8800 

6P 

<>P 

C 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERCIO  4  NW 

8220 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

3  7 

05 

105 

03 

8040 

C 

J  UAN I TA  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

C 

CITY   UF  TRINIDAD 

TRINIDAD   FAA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

3  1 

15 

104 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9680 

S 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY  1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

3  7 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  RESERV-CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

S 

MEDICINE   BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

3  7 

34 

102 

24 

4130 

6P 

oP 

RONALD  E.  TURNER 

1  ID  Ail  AM 

UK AV AN 

8560 

02 

HUN  1  MJit 

2 

3b 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4p 

M    t    BENE  P 1 v 1 

VALLECITQ  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE  RIVER   IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

3b 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.   COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

13 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

3  7 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7AC 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  DONOHOE 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

3  7 

37 

104 

48 

6221 

5P 

5P 

C 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM  C.  DAVIS 

WESTCl IFFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

3B 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANKIN 

WETMORE   9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

3d 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD  R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

C 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

3B 

55 

107 

31 

5960 

C 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR  I  St 

9147 

04 

WELD 

4 

40 

29 

104 

54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  CQ. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39 

54 

105 

46 

9058 

8A 

DENVER  BO  OF  WATER  C 

WOLF  CREEK  PASS   X  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

3  / 

29 

106 

47 

10642 

8A 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
AUGUST  1973 


STATION 


O 

2 

X 
U 
Q 
Z 


COUNTY 


u 

Q 
& 

H 
H 
< 
■J 


u 

Q 
D 

H 

o 

2 

o 


2 

o 

< 
> 

u 
w 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


<  g 

w  u 

to  - 


OBSERVER 


WOLF  CREEK  PASS  4  w 
WOODLAND  PARK  8  NNW 
WRAY 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 
YUMA 


9183 
9210 
9243 
9265 
9275 
9295 


MINERAL 

TELLER 

YUMA 

ROUTT 

MONTEZUMA 

YUMA 


37  29 

39  06 

40  04 
40  09 
37  31 
40  07 


106  52 

105  05 
102  14 

106  54 
108  45 
102  44 


9425 
7760 
3560 
7892 
6860 
4125 


NDAA,    NATL   WEATHER  SERV 
U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  ZIUN 
FLOYD  M ■ MONTGOMERY 
ARTHUR  WILSON 
GEORGE  0.  VAUGHN 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


2MMl0"14Bfw,SeitS8?°ISSiSS         climate  °f  tni*  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building    Asheville    N  C 
,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA'    for  this  state.  ' 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     Temperature  in  'F    oreelnl tat  I on  »„rt  t,       ,     ■  .. 

movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily     emoeratures  flat  65  F       it  ^  Wlnd 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  anS  speeds  dlv^ed  by  the  nufbeT  or  ooservat ions 


24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  other*!*-  «h«.,  h„  . 

Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extreme*  of  ot"cl"lf":  sh°*n  bV  footnote  following  the  Evaporation  and 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  o^er  the  evaporation as  deteLlnedrbinaPco„r  reC°rded  2"  e"di"g  at 

inches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet    or  ice  on  the  ,™„H      «      ,  . 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations-   consequently     mmSoIIi  rt,-fftf„;  !L     .y.  ground       Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  otobstr^tlon  lUOo  l.m  ,  T.s  U  "*  ""^  "USeS  of  loCal  variability 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tah,  , 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  seasonal  snowfall     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ofAfbisLb"letlSn.   "°nthly  ^  SeaS°nal  SDOWfan  ^  heat'DK  dEgree  dayS  f°r  the  12  "onths  'be  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,  painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE : Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,  irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  '  R'  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol 1  Temperature"  table . 


H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  .station.     Precipitation  measurements ,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 


VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

ff    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payaDle  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  .  . 

Director,  National  Climatic  Center 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
JOHN  MARTIN  DAM 

LOWEST  TEMPERATURE 
CLIMAX 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PALMER  LAKE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BOND 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
DELHI 


97       DATE  24 
10       DATE  29 
6.22 
.02 

3.53     DATE  26 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SQUAW  MOUNTAIN 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SOUAW  MOUNTAIN 


21.0 


14       DATE  28 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

m 

0 

s 

1.00  or  More 

u 

s  > 

83 

3  * 

'si 

Dale 

Total 

*       *  * 

ARKANSAS  DRAINAGF 

RASIN  01 

BRANSON 

BUENA  VISTA 

69. 9M 

36.8M 

53. 4M 

-  2.7 

80 

20 

24 

27 

343 

0 

0 

J 

.27 

-  .43 

.20 

10 

.0 

0 

1 

r 

0 

CANON  CITY 

74  •  6 

48.2 

61.4 

—  5.6 

66 

21  + 

37 

27 

141 

0 

ft 

0 

.38 

,52 

.  25 

25 

.  c 

c 

1 

0 

COLORADO  SPRGS   WSP  AP 

70.  B 

46  ■  7 

58.8 

-  2.8 

85 

20 

37 

27 

1 94 

u 

0 

0 

n 

1 .03 

,04 

.  2  1 

26 

.  0 

c 

6 

C 

0 

DELHI 

78.0 

47,3 

62 . 7 

95 

23 

34 

3 

133 

5 

0 

0 

0 

3.92 

3.53 

26 

.  0 

0 

2 

] 

l 

E  AD  S 

75.9 

49.6 

62.8 

93 

23 

39 

17  + 

127 

2 

0 

0 

3.21 

2.21 

.84 

24 

.0 

0 

5 

3 

0 

FGRDER  8  S 

75.8 

44.8 

60.3 

89 

23 

31 

18 

161 

0 

0 

0 

.78 

.51 

28 

.0 

c 

3 

1 

0 

HD  L  L  Y 

74.8 

50  *  1 

62.5 

90 

1 1 

41 

29  + 

135 

1 

0 

2.64 

.  11 

24 

,  0 

1 

i 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

77  •  4 

48,1 

62.8 

97 

24 

37 

18 
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3 

0 

2.46 

•  52 

26 

,  0 

c 

T 

i 

0 

KIT  C ARSON 

76.6 

48.9 

62.8 

93 

1 

39 

18  + 

124 

4 

0 

0 

0 

3.14 

1.61 
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,0 

4 

1 

LA   JUNTA   FAA  AP 
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50.3 
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95 

23 

38 

1 8 
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° 

J? 

0 

2.03 

1  .  10 

26 

.0 

0 

S 

l 

1 

L  AMAR 

76.0 

50.8 

63.4 

-  5.2 

94 

1 

41 

1 6 
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2 

0 

0 

0 

2.89 

1.81 

.81 

27 

.0 

0 

6 

; 

0 

LAS  ANIMAS 

79.8 

4  8.6 

64.2 

94 

2  3  + 

37 

18 

*  t  ? 

•j 

0 

0 

3.03 

2  .09 

1.75 

26 

.  c 

r 

1 
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58.2 
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4  3.6 

—  6.0 

70 

20  + 
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27 
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0 

0 

0 

•  41 
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.0^ 

25 

2.0 

24 
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( 

0 
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70.9 

44.0 

57.5 

86 

1 

35 

18+ 
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0 

e 

0 

0 
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.27 
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.0 
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4 
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0 

N  U  K  7  n   L  A  K  r 

67.7 

34.5 

51.1 

76 

21 

25 
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j: 

*z 

.99 

-  .44 

.37 

26 

.0 

0 

3 

C 

0 

PALMER   L  AK  E 

68.  OM 

40.  8M 

54. 4M 

82 

20 

32 

27 
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\ 

6.22 
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26 

.0 

0 

6 

2 
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50.3 
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38 

18 

G 

0 
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: 

^ 
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44.1 
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8" 

15 

32 

16 
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0 

0 

0 

1.27 
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26 
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c 

3 

0 

ROCKY  FOKD   2  SE 

78  •  B 

46.9 

62.9 

-  3,8 

92 

23 

35 
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2 

0 

0 

0 

2.43 
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1*82 

26 

.  0 

c 

2 

1 

1 

D  1  1  ¥  T  n  M     0  A  O  W 

KU A  1  UN    r  A  K  r\ 

60.8 

33.3 

47.1 

72 

20 

17 

27 

530 

;? 

1  5 

2 

1.93 

1.30 

26 

8.0 

4 

I 

1 

RYE 

74.3 

39.0 

56.7 

89 

6 

29 

27 

244 

Q 

0 

0 

1.12 

.75 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

C  A  i    T  ft  A     1  1.1 

5  A  L  I  I)  A    s  W 

71.9 

39.5 

55.7 

81 

7 

26 

27 
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0 

0 

0 

.21 

.17 

26 

.0 

0 

1 

0 

cootrUi*cici  n    i    ucu  it 

75 . 1 

49.5 

62.3 

90 

1 

40 

16 
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1 

0 

0 

3.56 

1.56 

24 
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c 

4 

. 

t 

2 

Sl'GARLQAF   RSVR   1  ESE 

M 

M 

M 

14 

27 

0 

0 

0 

.82 

.24 

24 

4.5 

1 

28  + 

3 

0 

1 AL  UN T    iU  )r 

77.3 

45.6 

61.5 

92 

1 

34 

16 

140 

2 

0 

0 

- 

1.11 

.58 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 

TR I N I  OA D 

76.8 

46.7 

61.8 

89 

8 

33 

26 

129 

0 

0 

0 

0 

1.37 

1  .16 

26 

.0 

c 

2 

1 

1 
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1 K 1 N 1 UAU    r  A  A  flr 
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46.1 

61.6 

93 

20 

37 

27  + 
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2 

0 

0 
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26 
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c 

2 

1 

1 
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60.0 
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72 

5 

16 

27  + 
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0 

0 

2  5 

0 
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.08 

26 

0 

c 

0 

TWO  BUTTE S 

VICTOR 

VJALSENBURG  POWER  PLANT 

76.0 

43.9 

60.0 

67 

6 

33 

3 
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0 

0 

0 

0 

.75 

.59 

26 

.0 

0 

2 

1 

0 
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89 

2 
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129 

o 

0 

0 

0 
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0 

4 

2 
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78 
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23 

27 
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0 
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26 
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0 

WETMORE   9  S 
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58.6 

-  3.8 
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39.8 
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27 
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0 
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52.7 
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.0 

0 

2 

1 

0 

rcriADcrirc 

L I n AKKUn 

74.9 

31.0 

53.0 

82 

8  + 

24 

5  + 

354 

0 

0 

22 

0 

.15 

.10 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

52.0 

29.2 

40.6 

65 

6 

10 

29 

724 

0 

1 

1  9 

0 

1 .63 

.  57 

26 

9.3 

26 

6 

} 

0 

v»JL"CIUrA    L  K  1 1 1\ 

69 . 3 

30  .6 

50.0 

80 

7  + 

12 

17 

447 

0 

0 

19 

0 

.  89 

.  49 

11 

.0 

: 

0 

2 

0 

0 

COLLBRAN  2  SW 

72.9 

37. 9M 

55. 4M 

-  4.0 

85 

7 

23 

17 

284 

0 

0 

5 

0 

•  17 

-  1.11 

.09 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

rni nDAnn  mat  uhm 

L  J  L  U  K  A  U  U    Nil  "UN 

78  .  1 

50.8 

64.5 

86 

5 

39 

2 

77 

0 

0 

0 

0 

.43 

.22 

25 

.0 

0 

2 

0 

0 

C  ORT E  Z 
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41.5 

58.5 

-  3.7 

84 

7 

31 

2"* 

190 

0 

0 

3 

0 

1.35 

-  .06 

.74 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

70  •  6 

38.6 

54 . 6 

82 

9* 

26 

27 

304 

0 

0 

4 

0 

1.49 

.  33 

25 

T 

0 

5 

0 

0 

64.6 

29.6 

47. 1 

-  3.0 

77 

6 

17 

27 

529 

0 

0 

2  1 

0 

1.71 

.05 

.41 

10 

S 

0 

0 

DELTA  3  NW 

n  T i  t  Dm   i  c 

U  1  L  L  UN    1  t 

64.3 

30.9 

47.6 

-     .  1 

75 

6  + 

15 

27 

514 

0 

0 

19 

0 

1  .09 

.08 

.35 

29 

2 . 0 

0 

3 

0 

0 

n  T  kinC  Al  ID     MATI  MflWlluCklT 

LIIIiUjAUK    NAIL  nUNUMtiNT 

75.6 

44.3 

60.0 

85 

8 

32 

27 

160 

0 

0 

1 

0 

1.37 

.51 

25 

T 

0 

3 

1 

0 

UUK ANuU 

76  *  4M 

34  .  4M 

55 .  4M 

-  3.6 

84 

12  + 

25 

26 

281 

0 

0 

0 

1  .62 

•  11 

.  72 

1 1 

.  0 

0 

4 

1 

0 

E  AGL  E   F  A  A  AP 

73  ■  3 

35.0 

54.2 

87 

5 

19 

27 

318 

0 

0 

13 

0 

.26 

.09 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  LEWIS 
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0 
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0 
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0 
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.73 

.50 

10 

.0 

0 

i 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA      «^»°°,  197J 
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7 
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27 
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.0 
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0 
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.0 
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0 
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0 
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34.5 
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5 

22 

27 
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0 
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.50 
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4.5 

0 

7 
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0 
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75.2 

46.5 
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-  3.5 

84 

7+ 

37 
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0 

0 

0 

1.26 
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.75 

10 

.0 

0 
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0 
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76.4 

60.6 
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87 

27 
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0 

0 

0 

0 
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.0 

0 

2 

0 

0 
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73.2 
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-  3.0 
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27 
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a 

5 

0 

.73 
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.40 
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.0 
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2 

0 

0 

NORWOOD 
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27 

27 
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0 
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0 
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.33 
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.0 

0 

3 

0 

0 
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68.5 

42.9 
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2C 

30 

27 
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0 

0 
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0 
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0 
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27 
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.63 
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0 
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35 

27 

76 

6 

0 
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0 
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.0 
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0 
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88 

7* 

29 

27 
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0 

0 

0 

.56 

.20 
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.0 

0 

3 

0 

0 

PITKIN 

62.5 

28.2 

45.4 

74 

5 

14 

27 

584 

0 

0 

26 

0 

.80 

-  .43 

.35 

10 

T 

0 

4 

0 

0 
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78.2 

39.6 

58.9 

89 

14 

29 

27 
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0 

0 

2 

0 

1.23 
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.0 

■J 

4 

1 

0 
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0 

0 
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0 
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.35 
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25 

5 
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39.6 
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4 

27 

27 
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0 

0 
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0 

.38 
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.  16 

13 
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S I LVERTON 
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29.9 

47.0 

-  1.2 
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7 

20 

27 
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0 

0 
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0 

1  .83 

-  .45 

1.02 
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.0 

0 
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1 

STEAMBOAT  SPRINGS 

69.4 

32.8 

51.1 
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81 

6 

20 

27 
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0 

0 
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0 

1.20 
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T 
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0 
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61.8 

32.7 

47.3 
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5 

22 

27 
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0 

15 

c 
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.35 
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T 

0 

5 

0 

0 

TELLUR I DE 

67.4 

33.6 

50.5 
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78 

5 

21 

27 

427 

0 

0 

12 

0 

1.54 

-  .36 

.43 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

URAVAN 

82.6 

44.8 
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97 

18 

33 

27 

78 

3 

0 

0 

0 

.70 
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25 
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0 

3 
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VALLEC ITO  0AM  // 

69.3 

35.0 

52.2 

88 

1 

25 

27 
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0 

0 

7 

0 

2.07 

1.40 
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T 

0 

3 

1 

1 
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67.2 

34.7 

51.0 

78 
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22 

27 
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0 

0 

14 

0 

1.57 

.47 
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T 

0 

5 

0 

0 

YELLOW  JACKFT  2  W 

72.6 

42.8 

57.7 

82 

7 

34 

26+ 
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0 

0 

0 

0 

1.18 

.82 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

53.7 

-  3.6 

1.01 

-  .32 
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KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 
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72.5 

46.4 

59.5 

90 

24 

15 

3 
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1 

0 

0 

0 
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.0 

0 
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2 

0 
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46.0 
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88 

23 
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0 

0 

0 

0 
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.80 
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.0 

0 
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2 

0 
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73.5 

60.8 

92 

16 
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2 

0 

0 

0 

4.33 

1.30 

12 

.0 

0 

8 

3 

1 

BURLINGTON 

72.5 

49.4 

61.0 

-  4.8 

91 

1 

37 

15 
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1 

0 

0 

0 

3.32 

2  .09 

1.43 

12 

.0 

0 

7 

3 

1 
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73.8 

48.7 

61.3 
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95 

1 

31 

16 
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1 

0 
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0 

4.74 

3.64 

1.32 
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.0 

0 

6 

4 

2 

FLAGLER  2  Nw 

74.9 

45.3 

60. 1 

89 

23  + 

32 

17 

162 

0 

0 

1 

0 

1.37 

.46 

28 

.  0 

0 

6 

C 

0 

HOLYOKE 

73.0 

48.5 

60.8 

-  3.5 

88 

23* 

35 

18 

163 

0 

0 

0 

0 

3.07 

1.59 

1.49 

28 

.0 

0 

6 

1 

3  1 K  A  1  I UN    3    N  t 

73.4 

49  .  1 

61.3 

91 

37 

16 

152 

l 

0 

0 

0 

2  •  3^* 

.60 

12 

.0 

0 

5 

1 

0 

WR  AY 

74.3 

49.5 

61.9 

-  2.5 

90 

1 

36 

16 

147 

l 

0 

0 

0 

3.33 

1.92 

1.24 

28 

T 

T 

24 

6 

3 

1 

YUMA 

DIVISION 

60.6 

-  4.1 

3.12 

1.80 

T 

•       .  . 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

62.6 

33.4 

48.0 

75 

20 

19 

27 

498 

0 

0 

10 

0 

.85 

.50 

11 

T 

0 

3 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

64.4 

31.9 

48.2 

74 

7 

17 

27 

496 

0 

a 

20 

0 

.63 

.36 

26 

2.0 

1 

26 

2 

0 

0 

73.7 

34.9 

54.3 

85 

2  5 

27  + 

314 

0 

0 

11 

0 

.  89 

.85 

26 

1.0 

0 

1 

1 

0 

BOULDER 

73.3 

45.4 

59.4 

-  4.9 

84 

7 

33 

27 

177 

0 

a 

0 

0 

2.31 

1  .06 

.58 

1 1 

T 

0 

7 

1 

0 

BR  I GGSDALE 

73.9 

42.9 

58.4 

88 

7 

28 

27 

204 

0 

0 

2 

0 

2.70 

1  .06 

28 

.0 

0 

4 

2 

1 

BYERS  5  NE 

74.7 

42.7 

58.7 

-  5.1 

88 

2C 

31 

3 

204 

0 

0 

3 

0 

3.44 

2.30 

.96 

28 

.  0 

0 

6 

3 

0 

CABIN  CREEK 

59.' 

35.9 

47.7 

70 

20* 

16 

27 

512 

0 

0 

7 

0 

2.12 

.91 

9 

2.0 

2 

26 

3 

2 

0 

fACTI  c     o  u 
LAoTLC  KUCK 

72.3 

39,7 

56.0 

86 

21 

27 

27 

266 

0 

0 

4 

0 

2*93 

1.28 

29 

T 

0 

1 

3 

1 

CHEESHAN 

73.2 

37.9 

55.6 

-  3.7 

83 

8 

26 

27 

282 

0 

a 

8 

0 

1.31 

.18 

.61 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

CHERRY  CRFEK  DAM 

73.3 

42.6 

58.0 

86 

84 

28 

27 

220 

0 

a 

1 

0 

3.88 

1.80 

29 

.0 

0 

6 

1 

1 

DENVER  WSO  AP                    /  /R 

74.3 

45.5 

59.9 

-  3.1 

87 

7 

35 

27 

166 

0 

a 

0 

0 

2.85 

1  .72 

1.4". 

28 

.  0 

0 

4 

2 

1 

DENVER   CITY  R 

71.  7M 

49. 5M 

60. 6M 

-  4.0 

87 

2 

40 

27  + 

167 

0 

a 

0 

0 

2.04 

1.13 

.93 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

Elbert 

69.9 

38,7 

54.3 

82 

20 

27 

27 

317 

0 

a 

6 

0 

2.83 

1.05 

28 

4 

4 

1 

ESTES  PARK 

67.  1 

38.0 

52.6 

-  1.5 

77 

21 

18 

27 

366 

0 

a 

5 

0 

1.32 

.08 

.93 

11 

.0 

0 

1 

1 

c 

EVERGREEN 

69.3 

35.6 

52.5 

81 

7 

25 

26 

368 

0 

0 

0 

2.14 

.92 

28 

.0 

0 

6 

1 

0 

FORT  COLLINS 

71.0 

46.2 

58.6 

-  2.1 

82 

7 

32 

27 

189 

0 

0 

1 

0 

1.70 

.50 

.  80 

11 

.  0 

0 

3 

1 

0 

FORT   LUPTPN   1  N 

74.9 

44.1 

59.5 

B8 

7 

31 

27 

172 

0 

0 

1 

0 

3.00 

1.98 

1.20 

28 

.0 

0 

6 

1 

1 

C1DT      ■J  □ 

73.6 

46,4 

60.0 

-  2.7 

87 

24  + 

35 

27 

179 

0 

0 

0 

0 

3.47 

2.33 

a 

.0 

0 

6 

4 

1 

GRANT 

65.5 

34.0 

49. B 

77 

20 

18 

27 

450 

0 

a 

10 

0 

.79 

.67 

27 

4.0 

T 

*27 

2 

1 

0 

GREELEY  UNC 

74.0 

46.8 

60.4 

-  1.7 

84 

8+ 

35 

27 

148 

0 

0 

0 

1.96 

1.20 

1.00 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

IDAHO  SPRINGS 

JONFS   PASS  2  E 

1 1 1 1  ccaiiar 

73.1 

60.8 

-  3.9 

38 

10+ 

30 

17 

158 

0 

a 

1 

0 

W  •  0  2 

2.79 

1.00 

10 

.0 

0 

7 

4 

i 

KASSLER 

75.  3M 

47i3 

61. 3M 

-  4.1 

86 

14 

37 

27 

125 

0 

a 

0 

3.12 

1.90 

.66 

29 

.0 

0 

S 

3 

u 

KAUFFMAN  4   SSE  R 

71.6 

41.  8 

56.7 

84 

7  + 

31 

27 

247 

0 

0 

1 

0 

3.96 

1.64 

28 

.0 

0 

4 

3 

2 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

65.9 

33.3 

49.6 

74 

20  + 

24 

27 

458 

0 

0 

13 

0 

.98 

.67 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKEWflOD 

71.7 

45.0 

56.4 

-  5.5 

84 

20  + 

37 

27 

201 

0 

0 

0 

0 

2.01 

1.10 

29 

.0 

0 

5 

1 

1 

.      LONGMONT  2  ESE 

72.6 

43.2 

57.9 

-  3.8 

86 

8 

30 

27 

215 

0 

0 

2 

0 

2.49 

1.43 

.95 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

NFDERLANU  2  NNE 

62.6 

30.7 

46.7 

77 

21 

16 

27 

544 

0 

n 

18 

0 

1.85 

.80 

29 

7 

1 

0 

NEW  RAYMER 

75.0 

44.5 

59.8 

87 

7 

33 

27 

172 

0 

0 

0 

0 

3.87 

1.93 

9 

.0 

0 

5 

2 

2 

PARKER   7  E 

72.6 

40.8 

56.7 

85 

20  + 

26 

27 

251 

0 

0 

5 

0 

3.46 

2.46 

1.55 

28 

6 

3 

1 

RED  FEATHER   LAKES   2  SF 

64.  1 

35.1 

49.6 

78 

7 

22 

27 

456 

0 

0 

'-i 

0 

2.50 

1.17 

25 

1.6 

2 

25 

4 

2 

1 

SEDGWICK  5   S  R 

72.0 

48.7 

60.4 

88 

1 

36 

17+ 

168 

0 

a 

0 

0 

4.75 

1.32 

11 

.0 

0 

7 

4 

3 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


COLORADO 
SEPTEMBER  1973 


Temperature 


No.  of  Days 


Precipitation 


3| 

t  £ 


1 9 

a  o 


No.  ol  Days 


SPICER 
STERLING 
WALDEN 
WATERDALE 

DIVISION 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  SSh 
PEL  NORTE 

GRFAT   SAND   DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE  / 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

SAGUACHE 

WOLF   CREEK   PASS   1  E 
DIVISION 


64.0 
70.9 
64.8 
68.9 


71.9 
71. 5M 
70.4 
68.8 
69.6 

65.9 
71  .6M 
72.2 
71.5 
56.0 


33.7 
46.5 
30.0 
44.8 


34.9 
33. 5M 
34.1 
38.6 
38.6 

23.7 
35. 5M 
38.0 
30.5 
31.6 


53.4 
52. 5M 
52.3 
53.7 
54.  1 

44  .  3 
53. 6M 
55.1 
51.0 
43.8 

51.4 


2.3 
2.6 


3.9 
2.2 


475 
209 
520 
239 


342 
368 
379 
332 
319 

602 
334 
290 
413 
628 


1.49 
3 

1 .09 
2.34 

2.46 


1  .06 
.71 
.59 
.41 
.77 

.75 
2.13 
.85 
.51 
2.07 


.42 
2.76 


.89 
1.31 


.65 
1.39 


.55 
1. 11 
.32 
.96 


1.0 
T 
T 


2  5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Monlh 


1  1 

2  1 

3 

4  1  5  1  6 

7  1  e 

9 

10  1 
1 

11  ] 

12 

13  1  14 

15 

IE  1 

17 

18 

19 

20 

I 

21 

22  23 

-  1 

24 

25 

26  | 

27 

28 

I 

29  1 

30 

.10 

.30 

.16 

.34 

•  9* 

.66 

.18 

.27 

.74 

.19 

.20 

.01 

.06 

.06 

.02 

1.27 

.0* 

.21 

.28 

.61 

.06 

7 

.16 

7 

7 

.03 

1.01 

.09 

.36 

.03 

.06 

7 

.08 

7 

7 

.29 

7 

7 

•  13 

T 

.16 

.06 

■  01 

.12 

.02 

.20 

.21 

.01 

.11 

7 

.06 

.09 

7 

3.33 

.07 

.21 

7 

1.B0 

,C  " 

7 

.31 

.03 

.01 

.86 

.02 

.44 

.8? 

.76 

7 

7 

.10 

.07 

.10 

.51 

.65 

.10 

■  29 

.05 

.69 

.04 

7 

.01 

.06 

1.09 

.  : ! 

.12 

.31 

.04 

.06 

.03 

.67 

.18 

.01 

.26 

.35 

.02 

.18 

.22 

.99 

•  IB 

.  ' 

.29  .06 

.26 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

.73 

7 

.12 

.60 

.23 

.01 

.07 

.19 

.06 

.01 

.11 

.46 

.52 

.3' 

.50 

.21 

.16 

.21 

7 

7 

.16 

1.61 

7 

.14 

.05 

.46 

.70 

7  .06 

.03  7 

■  01 

7 

.10 

7 

.06 

T 

.22 

1.10 

.11 

.31 

.05 

7 

7  .02 

.21 

.03 

7 

7 

7 

7 

.60 

.  1 1 

.07 

.96 

•  91 

.46 

7 

.26 

7 

7 

.02 

.12 

7 

1.75 

.11 

.62 

.13 

T 

■  03 

.05 

.06 

. :  1 

7 

T 

.03 

.06 

7 

.09 

.02 

.06 

.06 

7 

.02 

.27 

.04 

7 

.07 

.05 

.22 

.16 

.27 

.04 

■  02 

.32 

.08 

.20 

.37 

.02 

.01 

.04 

1.90 

.52 

.29 

.23 

.08 

.02 

.78 

.01 

.09 

.05 

1.96 

.24 

.60 

1.71 

7 

■  06 

7 

7 

7 

j 

7 

.27 

.45 

.10 

.26 

T 

.09 

7 

.96 

.21 

T 

.01 

.01 

T 

.90 

T 

.11 

.24 

•  0B 

■  03 

■  04 

.06 

1.82 

.  93 

.30 

.07 

T 

.12 

.25 

1.30 

.21 

.03 

7 

7 

.73 

.37 

7 

.06 

J 

7 

7 

.17 

7 

.35 

1 .88 

.79 

.47 

.66 

7 

.60 

.02 

.04 

1.56 

1.09 

.4* 

.01 

.18 

.54 

1  .41 

.05 

.27 

.03 

.01 

.06 

.02 

.12 

.24 

.01 

.21 

.05 

.06 

T 

T 

.OS 

.58 

.36 

.04 

.11 

T 

7 

7 

1.18 

.08 

7 

.01 

T 

7 

1 .00 

.06 

.20 

.02 

.29 

7 

1.09 

.90 

.21 

7 

T 

.09 

.09 

.01 

.02 

.02 

.08 

T 

.01 

.39 

.01 

.15 

.16 

2.80 

.11 

.69 

.20 

.05 

.16 

.02 

.10 

.19 

.03 

7 

.12 

.66 

.30 

.01 

.03 

.21 

.11 

.11 

.11 

.17 

.06 

.26 

.09 

.03 

.01 

7 

.20 

.33 

.06 

.01 

T 

•  20 

•  17 

.13 

.03 

.27 

.08 

.  16 

.52 

.  =8 

.02 

7 

.69 

7 

.02 

T 

.  16 

.02 

.02 

.02 

.16 

.16 

.13 

.36 

.25 

.22 

.10 

.12 

.09 

.02 

.OS 

.07 

.02 

.08 

.04 

.05 

.06 

.06 

•  07 

.70 

•  22 

■  06 

.OS 

.10 

.01 

•  IB 

.20 

7 

.02 

.11 

.06 

.03 

7 

.12 

.26 

7 

.57 

.04 

.03 

.29 

.49 

.08 

.07 

.06 

7 

.09 

.03 

.01 

.03 

.06 

T 

.12 

.22 

.16 

.76 

.10 

.26 

.09 

.29 

■  29 

T 

7 

.06 

•  16 

•  OS 

.27 

.01 

.33 

.09 

•  OS 

.05 

.61 

.27 

.29 

.06 

.07 

.17 

.20 

.07 

.01 

■  06 

.01 

.09 

.09 

.01 

.06 

.01 

.07 

.03 

.20 

.14 

.35 

.01 

.69 

.01 

.01 

.  16 

.03 

.SI 

.09 

.10 

.90 

.25 

.66 

•  72 

T 

.32 

.  ;> 

.01 

.09 

7 

.07 

.07 

.01 

7 

.01 

* 

T 

.90 

.15 

.05 

.  10 

.67 

.18 

7 

.33 

.07 

.02 

.06 

7 

7 

.12 

•  01 

T 

.02 

.02 

.03 

.13 

7 

.21 

.09 

.02 

7 

T 

.  12 

•  08 

T 

7 

7 

.02 

.23 

7 

.08 

.03 

.03 

•  17 

.05 

.17 

T 

■  OB 

T 

.07 

.06 

.30 

.10 

•  OS 

.01 

.01 

7 

•  IB 

.01 

.11 

.15 

.C2 

.02 

7 

7 

.02 

•  02 

.06 

•  11 

■  01 

7 

.01 

7 

T 

7 

.03 

7 

.06 

.09 

•  26 

.09 

.06 

.09 

.10 

.21 

.06 

■  03 

.06 

7 

.06 

7 

7 

.13 

.01 

.04 

.02 

.02 

7 

.08 

.60 

.02 

.  '.4 

.01 

7 

.12 

7 

.08 

■  62 

.10 

.30 

.30 

.10 

.27 

.09 

.06 

7 

7 

.07 

■  01 

.01 

.23 

.02 

.01 

.49 

.56 

.32 

.01 

.42 

•  30 

.06 

.06 

.06 

.20 

.04 

.28 

.60 

.07 

.08 

.03 

.07 

.12 

.  .4 

.08 

.02 

.02 

.03 

.90 

.10 

.11 

7 

.17 

.36 

.  10 

.63 

.18 

.01 

.37 

•  IB 

.67 

■  15 

.23 

.05 

.20 

•  70 

.20 

.43 

.99 

.09 

7 

■  12 

.10 

.26 

.07 

.07 

•  16 

.19 

.35 

.18 

.30 

.02 

.04 

.02 

.06 

.04 

.OS 

.01 

.03 

T 

.16 

.01 

.06 

.90 

.12 

■  30 

.26 

.30 

.11 

7 

.19 

.75 

.11 

7 

T 

.23 

•  03 

.09 

.05 

■  01 

.02 

.06 

.03 

.03 

.07 

.03 

•  10 

.02 

.10 

.13 

•  60 

.26 

.09 

.08 

.33 

.11 

.02 

.11 

.06 

■05 

.02 

.20 

.41 

.74 

AMY 

BRANDON 
SRANSQN 
BUENA  VISTA 
BUTLE*  RANCH 

CAMPO  7  S 
CANON  CITY 

COLORADO  SPAGS  wSO  AP 
DELHI 

DOMERTy  RANCH 

BADS 

FORCE*   6  S 

FOUNTAIN  2  NH 
FOWLER   1  SE 
GUFFEY   10  SE 

HASMElL 
HOLLY 

JOHN  HART  IN  DAM 

KARVAL 

KIT  C  ARSON 

LA  JUNTA  F A A  AP 
LAMAR 

LAS  AN I  HAS 
LEADVUlE 
L I  HON  MS HO 

NORTH  LAKE 
OROViAY 
PALMER  LAKE 

PUEBLO  WSO  AP  / 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 
ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTQN  PARK 
RYE 

SAL  I  DA  3  W 
SPRINCFIELO 

SPRINSFIELO  '  HSW  / 
STQNINGTON 

SUGAR L OA F   RSVR    1  ESF 
TACONY  10  SE 

TMNIOAO 
TRINIDAD  FAA  J» 
TROY   1  SE 

Twin  lakes  reservoir 
two  buttes 

victor 

walsenburg  power  plant 
halSh 

mestc  l i pfe 

WETMQRE   9  5 


ALTENSERN 

AMES 

ASPEN 

BERTHOUO  PASS 
BLUE  HE S A  LAKE 

BOND 

BONHAH  RE  SERVO  IP 
BRECKENRIOGE 
BROWNS   PARK  REFUGE 
CEOAREOGE 

CIMARRON 
CLIMA* 

COCHETOPA  CREFK 
COLLBRAN  2  Sw 
COLORADO  NAT  HON 

CORTEI 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  NH 
DILLON  1  E 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

DOLORFS 

OURANGQ 

EAGLE  FAA  AP 

ELECTRA  LAKE  / / R 

FORT  LEWIS 
PMSER 
FRUI T  A 

GATEWAY   1  SW 
CLENMOOD  SPRINGS   1  N 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //R 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE    1  NM 

GRAND  LAKE  6  SSw 

GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAN 

GUNNISON 

HAMILTON 

HAVDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS   2  SW 
ICNACIO   1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 
KREMHL ING 
LAKE  CITY 
LITTLE  HILLS 

HANCOS 

MAR V  I NE  RANCH 
mayBEll 
MEE"ER  NO.  2 
MIRED  I Tm 

MESA  la^ES  RESORT 
MESA   VERDE  NAT  PARK 
MONTrosf  no  1 
MQNTR3SF  NO  2 
NORTHDALE 


1.03 
3.92 
1.85 


3.03 
.41 
1.20 


1.55 
1.62 
.69 


1.63 
.69 
.17 


1.37 
1.25 
1.62 


1.60 

1.10 
1.63 
1  .OB 
1.62 

•71 

1.B7 


Sm  i*l«w*ric6>  notn  following  SlaI>on 


DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  | 

2 

3 

4   |  5 

6 

7 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13  | 

14 

IS 

16  | 

17  |  18 

19  |  20  |  21 

22  | 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28| 

29  j 

30 

31 

PAGOSA  SPRINGS 

1 .50 

.01 

.06 

.63 

.42 

.02 

.02 

T 

.20 

.06 

•  06 

.02 

PALISADE 

.59 

.06 

.04 

.10 

.13 

.  10 

.16 

PA0N1A 

PARADOX 

•  58 

•  06 

.17 

.20 

.15 

PARSHALL    10  SSE 

PITKIN 

.80 

.35 

.15 

.05 

T 

.  15 

.10 

PLACERVILLE 

1.98 

.10 

.39 

.42 

T 

.49 

.12 

.10 

■  l» 

.17 

PYRAMID 

1.53 

.06 

•  20 

■  01 

.08 

.03 

.63 

T 

.09 

.36 

.05 

.02 

RANCELV 

1 .23 

T 

.53 

•  13 

.08 

T 

.10 

.39 

RICO 

.92 

•  20 

.10 

.35 

•  12 

.13 

RIFLE 

.38 

.04 

.03 

T 

T 

T 

.16 

T 

.01 

T 

.16 

SARCENTS 

.47 

.12 

T 

.27 

,08 

SHOSHONE 

1.22 

.08 

.37 

.17 

.03 

.31 

.23 

.01 

SILVERTON 

1.83 

.10 

.10 

1.02 

.30 

.20 

T 

.11 

STEAMBOAT  SPRINGS 

1.20 

.18 

.55 

.03 

•  02 

.13 

.09 

.20 

TACOMA 

1.37 

.03 

T 

.93 

.25 

.02 

T 

.01 

.06 
.03 

.04 

.01 

TAYLOR  PARK 

1.23 

•  05 

.20 

.10 

TELLURIOE 

1.5A 

.01 

•  06 

!43 

!o8 

ill 

.09 

.13 

.2* 

.36 

.01 

URAVAN 

.70 

.22 

.04 

.01 

.14 

.26 

.03 

.01 

VALLEC I  TO  DAM 

II 

2.07 

.03 

1.40 

.23 

.01 

.08 

.01 

.28 

.02 

WINTER  PARK 

II 

1.31 

.33 

.25 

•  16 

.02 

.03 

.10 

.09 

.08 

.10 

.09 

.06 

.02 

YAMPA 

1.57 

.20 

28 

YELLOW  JACKET  2  W 

1.18 

.07 

.82 

.16 

.07 

\ 

lo6 

•       .  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

II 

2 . 80 

T 

■  10 

.17 

.97 

T 

.03 

.01 

T 

.10 

.32 

•  12 

.79 

.19 

AKRON  FAA  AP 

2.81 

T 

T 

.07 

T 

.49 

T 

.03 

.03 

T 

T 

.50 

.45 

•  44 

.60 

BONNY  LAKE 

A. 33 

T 

.05 

.20 

T 

T 

.40 

1.30 

T 

T 

.01 

.04 

.01 

.06 

.04 

.32 

•  48 

.97 

.15 

.10 

BURL  I NGTON 

3.32 

.10 

.02 

1.43 

.01 

.03 

.10 

■  26 

.68 

.57 

■  12 

CHEYENNE  WELLS 

4.74 

.22 

T 

1.32 

.09 

.01 

.01 

.06 

.05 

1.10 

.09 

■  28 

•  54 

.95 

.02 

FLAGLER  2  NW 

1.37 

•  12 

.10 

.08 

.03 

.13 

.10 

.33 

.46 

FLEMING  1  S 

3.10 

.81 

.09 

.28 

.02 

.85 

.  10 

GENOA   1  W 

1.36 

.06 

T* 

.30 

T 

.02 

.04 

T 

.05 

T 

.33 

.48 

.06 

HOLYOKE 

3.07 

.01 

.19 

.38 

.01 

.16 

.01 

.53 

.01 

.23 

.01 

1.49 

.02 

I  DAL  I A  2  NNW 

LEROY  5  HSW 

2.87 

.87 

.03 

.30 

.32 

.08 

.01 

.02 

.19 

.07 

.90 

.06 

OTIS   11  NE 

2.50 

.06 

.37 

.45 

.06 

.34 

T 

.94 

.08 

STRATTON  3  NE 

2.3* 

.23 

.07 

•  Be 

.01 

.05 

.32 

.36 

.48 

.02 

2  •  OS 

.  -i 

.14 

.98 

.06 

.03 

T 

.2' 

.14 

WRAY 

3.33 

.11 

.66 

.87 

T 

.02 

.07 

T 

.02 

T 

.20 

T 

1.24 

.10 

.04 

YUMA 

•       •  . 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

OA 

ALLENSPARK 

.85 

T 

.05 

.10 

•  50 

T 

.05 

.05 

.10 

ANTERO  RESERVOIR 

.63 

.21 

.06 

.36 

BAILEY 

.89 

.01 

T 

.03 

.85 

BOULDER 

2.31 

.20 

T 

.24 

•  20 

.04 

.38 

T 

T 

.21 

.02  .02 

T 

.06 

T 

.42 

.32 

T 

BRIGGSOALB 

2.70 

.06 

■  30 

.H 

.97 

T 

.08 

T 

.02 

1 .06 

.04 

BYERS  5  NE 

3.44 

.01 

.73 

.18 

.85 

.01 

.01 

.02 

.04 

.20 

.96 

.43 

CABIN  CREEK 

2.12 

.02 

.91 

.04 

.09 

.18 

.05 

T 

T 

.72 

.03 

T 

.08 

CASTLE  ROCK 

2.93 

.10 

.11 

.05 

T 

T 

.01 

T 

.60 

.56 

1.28 

.02 

CMEESMAN 

1.31 

.02 

.05 

.61 

.46 

.15 

CHERRY  CREEK  DAM 

3.86 

T 

.04 

.49 

.07 

.37 

.33 

.03 

.03 

T 

.23 

.48 

1.60 

.01 

DENVER  WSO  AP 

//R 

2. 85 

.03 

.07 

.26 

•  02 

.66 

T 

.02 

.05 

T 

.05 

.07 

.02 

1.44 

.16 

DENVER  CITY 

R 

2.04 

T 

.25 

.32 

■  17 

.02 

T 

.02 

.32 

.93 

.01 

EASTQNV I LLE   1  NNW 

1.93 

.05 

.07 

.04 

.89 

.06 

.20 

.59 

.01 

2.83 

•  06 

.33 

.04 

.04 

.60 

1.05 

.51 

ESTES  PARK 

1.32 

.02 

T 

•  05 

.09 

.93 

.04 

T 

.04 

.01 

.02 

.04 

.06 

EVERGREEN 

2.14 

.01 

.12 

.25 

.10 

.36 

.02 

.03 

.28 

.03 

.92 

FORT  COLLINS 

1.70 

.01 

.05 

.80 

.16 

.02 

.09 

.03 

.49 

.05 

FORT  LUPTON  1  N 

3.00 

.32 

.29 

.14 

.46 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

1.20 

.45 

FORT  MDRGAN 

2.33 

.02 

.14 

.50 

.03 

.06 

.02 

.12 

.36 

.89 

GEORGETOWN 

2.06 

.03 

.16 

.03 

1.15 

.01 

T 

T 

T 

.24 

T 

.37 

.02 

.03 

.02 

GRANT 

.79 

T 

.12 

T 

.67 

T 

GREELEY  UNC 

1.96 

.03 

.04 

.23 

T 

.41 

T 

T 

.02 

.07 

T 

T 

.03 

T 

1.00 

■  13 

HAWTHORNE 

IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

4.02 

.50 

1.00 

.80 

.10 

.06 

.02 

.17 

.32 

.98 

.03 

T 

KASSLER 

3.12 

•  36 

.51 

.23 

.14 

■  12 

.05 

.24 

.61 

.86 

T 

KAUFFHAN  4  SSE 

R 

3.96 

.75 

1 .46 

.11 

1.64 

LAKE  GEORGE  6  Sw 

.01 

.13 

.67 

.13 

.03 

.01 

LAKEWOOD 

2.01 

T 

T 

.19 

.30 

■  11 

.01 

T 

.05 

.09 

.11 

.05 

1.10 

T 

LONCMONT  2  ESE 

2.49 

.11 

T 

•  59 

.03 

.38 

.09 

.06 

.01 

.23 

.03 

.95 

.01 

NEDERLANO  2  NNE 

1.85 

.10 

.01 

•  10 

.07 

.16 

.27 

.03 

.10 

■  18 

.02 

.80 

.01 

NEW  RAYMER 

3.87 

.02 

.04 

1.93 

.29 

.19 

.01 

.03 

T 

.02 

.03 

1.04 

.27 

PARKER  7  E 

3.46 

.17 

T 

.15 

.33 

T 

.60 

1.55 

.66 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

2.50 

•  OB 

.01 

.03 

.02 

•  20 

.72 

.02 

1.17 

.25 

SEDALIA  4  SSE 

2.26 

.03 

•  08 

.01 

.06 

.09 

.02 

.06 

.03 

.29 

1.55 

.02 

SEOCWICK  5  S 

R 

4.75 

.66 

1 . 32 

1.10 

.05 

.07 

.04 

"l 

SPICER 

1.49 

.05 

.  10 

.09 

.03 

.35 

.03 

T 

.25 

'.25 

■14 

T 

SQUAW  MOUNTAIN 

4.41 

T 

T 

.09 

1.95 

.08 

.08 

.04 

.02 

.58 

.01 

•  23 

1.33 

STERLING 

3.86 

1.11 

.46 

.74 

.05 

.07 

.  16 

.33 

.62 

.34 

WALOEN 

1.09 

.02 

.23 

.07 

.09 

.32 

.01 

.11 

T 

.22 

.02 

WATEROALE 

2.34 

.02 

.01 

.05 

.  1  9 

.96 

•  10 

•  21 

.06 

.11 

.54 

WINOSOR  1  SE 

1.05 

.22 

.17 

.04 

^62 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN 

05 

ALAMOSA  WSO  AP 

R 

1.06 

.71 

.07 

.01 

.09 

.18 

BLANCA 

.71 

.42 

.01 

.01 

.27 

CENTER  A  SSW 

.59 

.03 

.34 

T 

.22 

DEL  NORTE 

.41 

.  11 

.14 

.05 

.11 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

T 

.42 

T 

.35 

T 

HERMIT  7  ESE 

II 

.75 

MAN AS  S  A 

2.13 

l.°22 

•*49 

.15 

.27 

MONTE  VISTA 

.85 

.30 

.40 

.15 

SAGUACHE 

.51 

.13 

.23 

.05 

T 

.08 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

2.07 

.44 

1.10 

.20 

.33 

T 

noi*.  following 

-  6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

0 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   i  8 

9 

10  1 

u 

12 

13 

14  1 

IS 

,6  | 

17 

18 

13  i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

> 
-4 

•          *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
SASIN  01 

BRANSON 

MAX 
M1N 

BUSNA  VISTA 

MAX 
MIN 

66 
38 

74 
34 

78 
40 

78 
39 

78 
37 

76 
39 

66 
42 

63 
42 

67 
39 

75 
37 

73 
38 

74 
40 

73 
)t 

77 
31 

77 
34 

a 

35 

77 
44 

75 
34 

6  0 
33 

60 
32 

35 
35 

57 
24 

54 
38 

60 
40 

69.9 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

79 
58 

86 
95 

ao 

40 

76 
45 

77 
47 

78 
48 

75 
47 

78 
5; 

81 
60 

73 
59 

75 

73 
48 

76 
49 

82 
53 

e? 
55 

67 
42 

62 
43 

60 
3  ■ 

85 

45 

65 

•  7 

86 
59 

81 
45 

75 
46 

81 
54 

81 
41 

70 
44 

56 
37 

38 
38 

55 

45 

65 
43 

74.6 
48 1  2 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

ei 

52 

78 
42 

73 
40 

76 
48 

76 
49 

73 
46 

76 
44 

81 
57 

71 
56 

73 
57 

73 
54 

69 
47 

78 
50 

80 
51 

e  g 

43 

49 
41 

52 
42 

83 
36 

82 
54 

gg 
49 

76 
50 

73 
47 

61 
50 

70 
51 

65 
43 

51 
41 

53 
37 

44 
39 

59 
42 

73 
41 

70.8 

DELHI 

MAX 
MIN 

93 
S3 

S8 
48 

89 
34 

79 
49 

85 
49 

SO 
49 

83 

54 

89 
49 

62 
54 

72 
59 

79 
59 

79 
5  9 

62 
49 

72 
48 

57 
41 

55 

41 

66 
42 

92 
53 

94 

45 

94 
45 

88 

52 

82 
52 

95 
52 

79 
49 

82 
36 

62 
36 

57 
30 

53 
41 

60 
44 

73 
38 

76.0 
47.3 

EADS 

MAX 
MIN 

92 
51 

84 
53 

80 

40 

81 
52 

83 
48 

79 
45 

71 
51 

84 
53 

ao 

58 

88 

62 

BC 
56 

'8 
53 

B6 
58 

76 
55 

76 
45 

46 
39 

58 
3° 

3" 
40 

67 
54 

83 
51 

78 
46 

79 
54 

93 
55 

BO 
52 

73 
48 

63 
48 

30 
42 

52 
42 

63 

44 

75 
47 

75.9 
49.6 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

88 
41 

84 
51 

77 
35 

81 

50 

80 
46 

76 
49 

77 
50 

84 
55 

BO 
59 

as 

53 

so 
53 

73 

5  I 

86 
44 

65 
52 

B  Q 
43 

52 
39 

6C 

40 

85 

31 

88 

41 

87 
43 

77 
40 

75 
48 

89 

51 

76 
45 

74 
45 

55 
44 

54 
3° 

50 
36 

62 
36 

73 
37 

75.6 

HOLLY 

MAX 
MIN 

89 
55 

88 
48 

ai 

45 

81 
49 

80 
49 

75 
47 

72 
60 

71 
t  3 

80 
62 

82 
64 

90 
62 

82 
55 

78 
50 

83 
54 

72 
52 

52 
42 

49 
41 

51 
42 

80 

48 

B6 

49 

72 
44 

69 

45 

88 
56 

8  9 
54 

78 
49 

74 
47 

59 
47 

51 
44 

52 
41 

63 
42 

74.8 
50.1 

JOHN   MARTIN  OAK 

MAX 

MIN 

90 
52 

93 
54 

as 

42 

83 
47 

81 
47 

82 
42 

78 
48 

73 
54 

!  b 
58 

80 
58 

89 

57 

81 
54 

77 
47 

87 
51 

8  5 
46 

60 
41 

50 
42 

60 
37 

84 

41 

8  7 
50 

78 
45 

81 
52 

82 
53 

47 

50 

74 
46 

80 
49 

55 
46 

58 

43 

58 
43 

64 

46 

77.4 
4,  g  .  ■ 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

93 
49 

90 
50 

ao 

41 

84 

51 

84 
49 

3  3 
42 

74 
52 

84 
59 

B6 
60 

90 
62 

S3 

57 

76 
52 

83 
51 

75 
54 

71 
44 

47 
39 

58 
39 

86 

39 

68 

51 

ei 

50 

76 
44 

79 
51 

91 
56 

76 

:  3 

74 
46 

68 
48 

51 
43 

51 
42 

61 
42 

74 
48 

76.6 
(,3,9 

LA  JUNTA  FAA  A» 

MAX 
MIN 

93 
61 

88 
51 

86 

42 

82 
52 

84 

51 

82 
48 

82 
55 

54 

79 
62 

92 
57 

B2 
60 

i  . 
55 

90 
50 

92 
55 

62 
45 

54 
44 

66 
43 

*i 
36 

90 

49 

90 

51 

83 
48 

63 
56 

95 
53 

76 
51 

77 
47 

56 
50 

5" 

45 

55 
43 

67 
46 

74 

46 

79.1 

50.  3 

LAMAR 

MAX 
MIN 

94 
54 

88 
52 

82 
43 

80 
54 

82 
50 

77 
47 

72 
52 

84 
57 

81 
59 

87 
63 

80 
•  0 

79 
56 

87 

50 

82 

55 

:  7 
44 

51 

42 

59 
-2 

"3 
41 

86 

53 

73 
51 

82 
48 

80 
57 

93 
58 

74 
54 

79 
48 

59 
50 

52 
44 

52 
44 

62 
43 

73 
50 

76.0 
50  •  8 

LAS  ANIMAS 

MAX 

MIN 

94 

51 

87 
54 

85 

40 

81 

54 

84 

49 

80 
43 

78 
53 

Be 

53 

61 

60 

90 
55 

64 
57 

78 

53 

88 
48 

89 
53 

86 
50 

53 
42 

64 
42 

86 

37 

90 
49 

86 
5  0 

6  7 
45 

82 
54 

94 

52 

9  0 
49 

77 
45 

72 
48 

53 
45 

52 
40 

65 
45 

74 
43 

79.6 
48*6 

LEADVIllE 

MAX 
MIN 

62 
33 

52 
30 

58 

27 

64 
27 

70 
29 

70 

65 
32 

66 
32 

o  1 
31 

53 
39 

54 
35 

53 
34 

61 

30 

64 
26 

:<• 
35 

58 
31 

60 
24 

64 

29 

64 
26 

70 
2< 

60 
35 

65 
25 

61 
30 

45 
28 

47 
28 

37 
24 

48 

11 

42 
28 

45 
27 

60 
24 

58.2 
29.0 

LIMON  WSMO 

MAX 
MIN 

86 
48 

72 
42 

74 
35 

77 
43 

77 

41 

74 
44 

77 
49 

79 
54 

76 
53 

82 
54 

74 
49 

71 
49 

79 
48 

80 
53 

56 
37 

47 
36 

60 
36 

B9 
3  « 

63 

46 

84 

42 

72 
>i 

74 
46 

85 
54 

69 
45 

68 

42 

47 
38 

48 
37 

43 
37 

57 
41 

71 
38 

70.9 
44*0 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

71 
46 

69 
42 

74 
28 

69 
42 

71 
40 

70 
i  3 

75 
37 

75 
34 

71 
32 

64 

36 

66 

42 

67 

32 

71 
36 

72 
32 

71 
39 

70 
37 

73 
2S 

73 
30 

75 
35 

75 
41 

76 

5  1 

75 
30 

72 
34 

62 
37 

58 
26 

42 
27 

49 
29 

47 
28 

60 
31 

65 
26 

67.7 
34.5 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

75 
48 

79 
44 

73 
34 

79 
42 

78 
42 

75 

69 
39 

75 
45 

68 

50 

68 
45 

68 
41 

72 
42 

79 
46 

75 
44 

59 
34 

45 
33 

55 
31 

61 
50 

83 
46 

8" 
46 

74 
39 

66 
44 

76 
42 

69 
36 

62 
35 

41 
3  3 

52 

34 

41 
33 

56 
37 

68.0 

pueblo  *so  ap 

MAX 
MIN 

89 
55 

86 
49 

82 
41 

82 
54 

83 
51 

s. 

47 

83 
50 

86 

63 

77 
63 

85 
58 

82 
62 

ai 

53 

66 
47 

90 
56 

70 
47 

63 

47 

65 
47 

90 
g( 

90 
49 

71 
48 

61 
49 

62 
58 

91 
51 

•6 
55 

76 
47 

56 
46 

62 
40 

55 
46 

70 
49 

77 
42 

79.1 
50.3 

PUEBLO  6  SSw 

MAX 
MIN 

82 
51 

87 
48 

83 

37 

80 
39 

79 
46 

80 

71 
42 

81 
43 

84 
60 

74 
57 

81 

56 

B4 
47 

88 
48 

85 
46 

89 

4a 

69 
41 

49 
42 

64 
32 

67 
35 

86 

42 

88 
45 

77 
48 

77 
46 

B7 
4a 

77 
40 

73 
39 

33 
35 

61 
35 

33 
40 

67 
43 

76.5 
44*1 

ROCKY  fORO  2  SE 

MAX 
MIN 

90 
52 

88 
51 

ao 

39 

80 

48 

BO 

45 

77 
42 

80 
54 

84 

52 

ei 

59 

85 

52 

BO 

5  a 

5  = 

87 
45 

89 
53 

a  a 

5? 

57 
42 

66 

43 

86 
3  5 

69 
42 

e  1 
43 

84 

4  1 

80 
53 

92 
48 

B2 
47 

74 
41 

69 
48 

56 
44 

56 

43 

64 
44 

74 
40 

78.6 
46.9 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

65 
36 

62 
39 

5B 
28 

61 
28 

64 

30 

62 
33 

65 
35 

7  0 
40 

63 
44 

62 
41 

62 
40 

57 
31 

65 

30 

69 

35 

66 

41 

63 
29 

57 
29 

69 

30 

69 
36 

72 
34 

66 

40 

61 
30 

65 
39 

60 
33 

54 
29 

46 
29 

46 
17 

42 
30 

45 

32 

59 
30 

60.8 
33.3 

RYE 

MAX 
MIN 

77 
42 

75 
47 

75 
31 

76 
36 

76 
48 

89 
38 

77 
36 

ao 

39 

83 
50 

73 
44 

80 
54 

ei 

38 

76 
39 

78 
39 

79 
39 

69 
38 

64 
3« 

79 
3? 

85 
36 

79 
37 

78 
53 

77 
37 

77 

40 

73 
41 

74 
32 

60 
31 

50 
29 

59 
34 

58 
37 

71 
34 

74.3 
39 . 0 

SALIDA  3  M 

MAX 
MIN 

73 
42 

71 
46 

7S 
35 

77 
35 

ao 

38 

77 
39 

61 
38 

79 
45 

74 
39 

66 

47 

65 

48 

7  J 
38 

74 
39 

77 
39 

78 
46 

71 
35 

77 
37 

79 
31 

77 
44 

78 
44 

77 
54 

78 
36 

73 
44 

62 
42 

63 
31 

51 
37 

57 
26 

37 
36 

67 
43 

74 
29 

71.9 
39.5 

SPRINGFIELD  7  WSW 

MAX 
MIN 

90 
51 

88 
57 

7a 

41 

73 
51 

78 
47 

n. 
45 

67 
50 

79 
56 

7B 
59 

64 
58 

62 

60 

76 
51 

64 
54 

81 
54 

77 
47 

60 
40 

53 
41 

89 
47 

86 
51 

76 
51 

83 
51 

76 
55 

8a 

56 

76 
51 

80 
44 

72 
45 

4  8 

43 

33 
41 

60 
42 

69 
46 

75.1 
49.5 

SUGAR  LOAF  RSVR  1  ESE 

MAX 
MIN 

66 

22 

68 
25 

75 
29 

75 
30 

70 
28 

54 
33 

58 

36 

58 

30 

64 

23 

68 

21 

64 

23 

67 
24 

67 

22 

72 
22 

70 
22 

48 
23 

47 
28 

39 
14 

30 
18 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

92 
45 

85 
50 

78 
if 

79 
44 

80 
45 

•b 

78 
48 

83 
56 

B  i 
t ; 

85 

50 

78 
53 

80 
51 

68 
46 

67 
52 

61 

4a 

37 
38 

62 
42 

89 
34 

39 
48 

87 
46 

78 
46 

77 
45 

91 
54 

re 
49 

75 
41 

63 
46 

34 
37 

30 
37 

65 
37 

74 
41 

77.3 
4  5.6 

TRINIOAO 

MAX 
MIN 

82 
46 

81 
58 

ai 

37 

80 
45 

77 
46 

75 
46 

80 
52 

89 
52 

87 

53 

76 
53 

77 
56 

76 
46 

81 
46 

81 
56 

77 
50 

76 
41 

72 
43 

86 

41 

83 
53 

87 
48 

B6 
51 

80 
44 

86 

60 

62 
50 

73 
41 

56 
33 

33 
38 

53 
38 

60 
40 

72 
39 

76.8 
46 . 7 

TRINID40   FAA  AP 

MAX 
MIN 

87 

50 

97 
43 

82 
37 

76 
44 

80 
46 

-4 

43 

83 
53 

»C 
55 

72 
'  5 

83 

52 

78 
55 

77 

45 

85 
49 

63 

54 

71 
45 

82 
42 

73 
43 

37 

86 
49 

93 
45 

89 

50 

83 

47 

68 
58 

77 
49 

74 
40 

49 
37 

54 
37 

51 
40 

60 
42 

73 
41 

77.5 
46.  1 

TNIN  lakes  reservoir 

MAX 
MIN 

64 

33 

57 

25 

62 

I  B 

65 
27 

72 
29 

71 
i  3 

69 
33 

69 
25 

65 
19 

60 
40 

58 
36 

60 

1  g 

63 
36 

67 
23 

64 
28 

60 
30 

58 
16 

65 
31 

61 
30 

62 
35 

61 

34 

63 
28 

58 

20 

49 

29 

45 
30 

38 

21 

5  1 
16 

45 
17 

50 
31 

61 
23 

60.0 
26.8 

Tho  buttes 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 

MIN 

WALSEN9URG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

ao 

59 

80 
54 

81 
33 

78 
42 

78 
44 

74 

81 

43 

B  1 
46 

a: 

49 

77 
49 

79 

'.  3 

76 

41 

83 
44 

84 
42 

SO 

69 
39 

70 
43 

84 
3? 

84 
45 

46 

8  3 

64 

78 

41 

80 
47 

BO 
45 

72 
36 

58 
36 

35 

51 
36 

61 
39 

70 
36 

76.0 
43 . 9 

WALSH 

MAX 
MIN 

88 

56 

89 
17 

67 
46 

75 
52 

74 
57 

70 
-1 

64 
50 

74 
56 

78 
58 

76 
62 

74 
52 

72 
53 

ao 

50 

76 
54 

71 
48 

48 
41 

52 
41 

rO 

45 

79 
53 

re 

♦7 

30 
62 

78 
60 

82 
55 

8  0 
5? 

79 
46 

74 
46 

40 
44 

32 
43 

61 
44 

67 
50 

72  .9 
50.7 

"ESTCLIFFE 

MAX 

MIN 

73 
37 

69 
90 

74 
28 

73 
27 

74 
34 

73 
32 

6» 
45 

64 

43 

33 

74 
32 

75 
37 

75 
38 

73 
42 

76 
37 

•« 

:' 

77 
37 

't 
34 

-4 

52 

76 
30 

73 
47 

t  3 
39 

61 

33 

47 
32 

5 : 

23 

47 
33 

60 
39 

70 
29 

69.3 
36.0 

WETMORE  9  s 

MAX 
MIN 

St>*  fUlaranc*  NoU*  Following  Sution  Ind»x 


DAILY  TEMPERATURES  co^aoo 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  i 

 L 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

02 

ALT6NBERN 

MAX 
MIN 

75 
50 

73 
34 

71 
31 

80 
37 

83 
41 

83 

42 

83 
42 

76 
47 

62 
46 

73 
50 

64 
46 

72 
46 

77 
40 

80 
40 

80 
44 

79 
43 

80 
37 

80 
37 

81 
37 

82 
35 

78 
45 

80 
37 

69 
39 

63 
35 

55 
40 

60 
39 

65 
29 

70 
32 

70 
40 

74 
32 

74.6 
39.6 

ASPEN 

MAX 

MIN 

72 
42 

57 

33 

68 
27 

73 
33 

79 
37 

BO 
43 

77 
40 

77 
43 

69 
35 

66 

45 

60 
40 

65 
41 

70 
39 

73 
36 

73 
47 

67 
47 

70 
32 

73 
36 

74 
35 

77 
33 

72 
40 

76 
35 

71 
44 

57 
33 

54 
36 

52 
35 

58 
23 

54 
35 

59 
36 

70 
31 

68.2 
37.1 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

50 
3* 

53 
2? 

40 
23 

50 
28 

54 
32 

62 
37 

62 
35 

63 
40 

63 
39 

60 
41 

54 
39 

49 
36 

52 
34 

58 
36 

62 
36 

53 

34 

46 
23 

50 
32 

58 
33 

55 
32 

60 
26 

52 
27 

58 
34 

54 
23 

35 
23 

41 
20 

26 
12 

37 
19 

28 

23 

34 
22 

50.6 
30.2 

BOND 

MAX 
MIN 

45 

28 

78 
28 

76 

34 

77 
33 

62 
35 

85 

28 

86 
38 

82 
34 

35 

70 
36 

71 
43 

70 
42 

68 

42 

81 

43 

72 
45 

76 
37 

80 
30 

80 
28 

62 
27 

83 
31 

33 

41 

38 

66 
37 

68 
34 

63 
32 

64 
29 

63 

30 

70 
28 

74.8 
34.8 

BROWNS   PARK  REFUGE 

MAX 
MIN 

73 
44 

57 

35 

73 
30 

79 
34 

83 
35 

83 
34 

82 

40 

74 
44 

61 
49 

77 
41 

81 
36 

42 

71 
45 

76 
29 

79 
30 

80 
29 

61 
30 

78 
36 

80 
24 

71 
42 

64 

31 

59 
35 

62 
41 

75 
20 

78 
24 

79 
25 

74.2 
34.8 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

76 
39 

70 
33 

72 
24 

81 
29 

82 
24 

81 

it 

82 
34 

82 
34 

81 

30 

77 

40 

73 
29 

67 
45 

76 
31 

76 
31 

78 
30 

78 
29 

78 
27 

78 

30 

80 
30 

80 
30 

79 
32 

78 
32 

77 
32 

69 
34 

60 
33 

60 
30 

63 
30 

68 
28 

70 
27 

70 
25 

74.9 
31.0 

Climax 

MAX 
MIN 

92 
27 

5* 

25 

45 
26 

53 
32 

56 
32 

65 
32 

63 
36 

62 
37 

62 
38 

54 
37 

45 
33 

45 
31 

47 
31 

54 
32 

59 

32 

60 
24 

59 
31 

54 
33 

£8 
35 

58 
35 

63 
36 

57 
33 

61 

34 

53 
24 

40 
23 

39 
22 

32 
12 

40 
15 

34 
10 

35 
27 

52.0 
29.2 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

MIN 

69 
36 

72 

40 

61 
25 

70 
26 

76 
38 

BO 
40 

80 
36 

78 
32 

77 
30 

70 
31 

65 

37 

64 
43 

6e 

36 

72 
32 

73 
30 

72 
32 

70 
12 

71 
24 

75 
27 

74 
26 

76 
30 

72 
27 

76 
33 

72 
30 

60 
33 

54 
27 

55 
17 

59 

24 

59 

39 

58 

22 

69.3 
30.6 

COLLBRAN  2  SW 

MAX 
MIN 

73 
36 

73 
34 

73 
31 

80 
35 

34 

3° 

83 

40 

85 
42 

76 
52 

77 

73 
50 

67 

40 

71 
48 

78 
40 

78 
41 

69 
45 

70 
44 

80 
23 

80 
49 

70 
39 

71 
40 

70 
38 

70 

81 

62 
34 

62 
37 

58 
36 

63 
27 

67 
25 

68 
35 

73 
32 

72.9 
37.9 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 

MIN 

79 
53 

78 

39 

76 
44 

82 
49 

56 

B5 
57 

85 

58 

85 
58 

79 
54 

75 
53 

64 

46 

73 
49 

82 
53 

63 
57 

82 
60 

81 

60 

79 
51 

83 
58 

63 
54 

83 
51 

82 
53 

81 
53 

80 
49 

66 

42 

71 
40 

63 
42 

72 
40 

72 
43 

72 
49 

77 
48 

76.1 
50.8 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

78 
47 

71 
40 

76 
35 

81 
36 

63 
44 

62 
44 

84 
47 

63 
45 

75 
46 

65 

50 

69 
41 

73 
39 

78 
44 

80 

45 

80 
44 

77 
49 

78 
38 

7» 
42 

80 
38 

78 
40 

78 
40 

79 
41 

78 
47 

71 
32 

66 

45 

62 
39 

64 

32 

71 
31 

70 
44 

75 
37 

75.5 
41.5 

CRAIG 

MAX 
MIN 

71 
35 

52 

33 

67 
34 

72 
35 

82 
39 

82 
44 

62 
49 

71 
50 

6  0 
41 

63 

51 

63 
47 

69 
47 

76 
38 

79 
46 

73 
44 

69 
41 

74 
29 

76 
36 

79 
36 

80 
37 

66 
39 

79 
33 

74 
42 

59 
36 

50 
38 

56 
36 

63 
26 

60 
29 

68 
36 

75 
32 

70.6 
38.6 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

Mm 

66 

32 

64 

31 

66 
21 

71 
24 

76 
29 

77 
33 

75 
33 

72 
29 

67 
28 

58 
39 

56 
39 

61 
36 

66 
35 

68 
28 

69 
33 

62 
32 

67 
23 

69 
26 

69 
27 

73 
24 

6Q 

31 

70 
24 

66 
29 

54 
32 

49 
31 

46 
30 

54 
17 

54 

33 

55 
37 

67 
21 

64.6 
29.6 

DELTA  3  NW 

MAX 
MIN 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

66 
34 

67 

33 

62 
23 

67 
25 

75 
30 

75 
30 

72 

34 

73 
34 

6B 
3' 

60 
41 

61 
40 

61 
39 

66 
32 

71 
29 

69 

29 

65 
37 

66 
27 

69 
2' 

69 
29 

73 
27 

72 
37 

70 
27 

70 
32 

65 
31 

49 
26 

44 
31 

48 
15 

46 
32 

48 
33 

63 
23 

64.3 
30.9 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

83 
49 

68 
35 

67 
36 

74 
43 

60 
43 

63 
49 

84 
48 

8  5 
49 

7B 
44 

80 
56 

63 
48 

71 
45 

80 
47 

61 
51 

83 
50 

80 
44 

78 
40 

79 
48 

81 
44 

82 
49 

62 
46 

77 
39 

80 
55 

64 
34 

65 
41 

60 
40 

62 
32 

70 
37 

73 
43 

73 

44 

75.6 
44.3 

DURANGO 

MAX 
MIN 

75 
35 

73 
29 

82 
31 

62 
36 

B4 

40 

84 
39 

81 
35 

77 
36 

80 
38 

84 
3^ 

79 
37 

60 
37 

78 
39 

75 
42 

80 
33 

79 
35 

60 
31 

78 
32 

77 
33 

83 
34 

70 
34 

67 
29 

52 
35 

66 
31 

66 
27 

74 
25 

78 
38 

75 
34 

76.4 
34.4 

EAGLE  PAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
45 

57 

31 

73 

24 

78 
30 

87 

33 

86 
39 

83 
41 

61 
37 

80 
36 

69 
49 

68 
47 

72 
47 

81 
38 

80 
32 

78 

41 

72 
40 

76 
29 

70 

30 

79 
29 

81 
30 

76 
31 

80 
29 

72 
34 

61 
40 

56 
41 

55 
29 

64 
19 

56 
31 

65 
33 

73 
26 

73.3 
35.0 

PORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

71 
42 

67 
31 

71 
39 

77 
33 

76 
34 

7b 
41 

79 
41 

76 
38 

72 
39 

52 
44 

63 
37 

70 
33 

72 
37 

73 
39 

70 
35 

71 
4  1 

73 
36 

73 
3% 

73 
32 

73 
35 

72 
32 

74 
37 

69 
37 

61 
22 

59 
31 

54 
26 

58 

24 

67 
29 

65 
30 

70 
34 

69.3 
34.9 

FRASER 

MAX 
MIN 

67 
28 

64 

26 

63 
20 

68 

22 

75 
24 

78 
25 

72 
28 

72 
28 

68 
39 

65 

30 

59 
35 

58 
3 1 

68 
30 

71 
24 

70 
32 

60 

62 
23 

71 
1 g 

70 

74 
22 

70 
20 

70 
20 

66 

19 

56 
23 

49 
1  6 

41 
20 

52 

1 2 

44 

3 1 

47 
24 

63 

16 

64.0 
24.9 

FRUITA 

MAX 
MIN 

64 
62 

82 
37 

76 
36 

85 
38 

90 
45 

67 
44 

91 
45 

80 
51 

62 
46 

71 
56 

70 
48 

80 
5  [ 

86 

44 

87 
48 

66 
4  5 

84 
47 

85 
38 

81 

3  B 

85 
37 

87 
37 

61 
4 1 

64 
39 

78 
58 

70 
37 

62 
45 

69 
39 

73 
31 

76 
32 

73 
44 

81 
34 

80.4 
43.3 

GATEWAY  I  Sw 

MAX 
MIN 

B4 
63 

75 
42 

79 
39 

85 
40 

90 
47 

87 
47 

87 
51 

78 

85 
45 

74 
56 

71 
45 

79 
49 

87 
46 

85 
55 

86 
51 

86 
47 

86 

86 
49 

65 

46 

85 
47 

82 
47 

67 
46 

80 
58 

71 
37 

65 

-5 

66 
43 

73 
32 

77 

71 
43 

60 
39 

80.4 
46.5 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

MIN 

GRANO  JUNCTION  WSO 

AP 

MAX 
MIN 

86 

52 

71 
41 

79 
44 

86 
49 

89 
53 

86 

54 

92 
59 

79 
63 

84 

54 

78 
55 

70 
5  1 

80 
5* 

86 
54 

85 
58 

87 
60 

66 

61 

85 

50 

86 

50 

66 
50 

8  6 
56 

83 
53 

67 
52 

77 
50 

66 

42 

60 
47 

68 
43 

70 
37 

79 
37 

74 
46 

79 
45 

80.6 
50.8 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

82 
61 

82 
39 

69 

46 

80 
48 

67 
S  i 

66 

50 

88 
54 

90 
50 

75 
52 

80 
54 

73 
48 

68 
5  | 

79 
32 

66 
57 

82 
57 

66 
61 

81 
48 

89 
53 

64 
55 

83 
54 

85 
-0 

82 
52 

86 
62 

72 
37 

69 
37 

58 
41 

63 

37 

70 
36 

75 
43 

73 

76.8 
49.4 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 
MIN 

64 

30 

62 
30 

69 
27 

65 

25 

73 
I  B 

76 

26 

69 
34 

75 
32 

70 
36 

61 
35 

58 
35 

56 
36 

61 
29 

67 
25 

64 

35 

58 
30 

65 

20 

69 
23 

69 
2  4 

71 
23 

63 

30 

68 

21 

69 
21 

67 
29 

48 

24 

45 
28 

52 

12 

52 
31 

50 
29 

62 
19 

63.3 
27.6 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

66 
35 

65 
35 

61 
27 

65 

30 

70 
34 

74 
37 

73 
41 

72 
37 

71 
47 

62 
42 

57 
44 

57 
42 

65 
36 

68 
32 

67 
45 

59 
36 

64 
28 

66 
29 

67 
32 

69 
26 

69 
42 

67 
28 

68 
32 

61 
36 

51 
30 

46 
33 

51 
20 

46 
35 

50 
35 

63 
26 

63.1 
34.3 

GRAND  VALLEY 

MAX 

Mm 

66 
46 

66 
36 

78 
33 

85 

41 

90 
47 

90 
44 

90 
51 

61 
45 

B4 
48 

80 
54 

72 
43 

77 
47 

84 
48 

65 
47 

64 
46 

83 

40 

84 
39 

a? 
4 } 

85 
40 

85 
35 

83 
47 

85 
39 

84 
45 

68 
39 

65 
43 

67 
4  1 

70 
31 

75 
29 

76 
45 

78 
35 

80.4 
42.2 

GREEN  FOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

68 

40 

73 
37 

66 
29 

70 
32 

77 
35 

79 
31 

75 
41 

77 
42 

76 
39 

73 
46 

62 
46 

64 

42 

70 
36 

71 
36 

76 
43 

72 
40 

70 
26 

73 
33 

74 
37 

76 
38 

75 
37 

74 
31 

72 
40 

64 
34 

53 
35 

48 
35 

56 

21 

55 
37 

56 
38 

66 

27 

68.8 
36.4 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

73 
36 

63 
39 

70 
23 

75 
26 

79 
3  3 

79 
35 

75 
34 

76 
33 

66 

30 

62 
46 

65 
37 

65 
43 

72 
38 

75 
30 

73 
34 

70 
37 

73 
26 

73 
26 

74 
27 

77 
24 

71 
2  t 

76 
25 

72 
32 

5B 
32 

52 
38 

54 
29 

58 
17 

61 
33 

61 
39 

70 
27 

69.1 
31.9 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 

Mm 

73 
36 

67 
26 

67 

23 

73 
25 

5': 

30 

82 
37 

77 
41 

77 
37 

76 
37 

64 
43 

64 
46 

65 
44 

73 
30 

75 
32 

72 

66 
38 

73 
26 

75 

76 
30 

77 
31 

71 
35 

75 
23 

72 
36 

55 
34 

57 
33 

52 
3 1 

55 
14 

49 

35 

69 

35 

69 

20 

69.4 
32.6 

IGNACIO  1  N 

MAX 
MIN 

74 
45 

78 
39 

72 
29 

84 

32 

8" 
38 

82 
-2 

B3 
40 

85 
38 

63 
39 

75 
45 

61 
40 

71 
36 

78 
37 

79 
37 

81 
38 

76 
42 

76 
34 

7» 

34 

79 
33 

80 
32 

80 
33 

78 
34 

63 
36 

70 
30 

65 
30 

52 
34 

62 
27 

64 
28 

73 
32 

70 
33 

75.2 
35.6 

INDEPENDENCE  PASS 

9  SW 

MAX 
MIN 

5F 
34 

57 
24 

57 
21 

62 
24 

67 
26 

66 
33 

67 
32 

65 
32 

62 
31 

58 
38 

50 
32 

5o 
31 

58 
31 

59 
28 

62 
36 

56 
31 

59 
25 

63 
26 

65 

31 

67 
26 

67 
in 

67 
27 

59 

33 

52 
30 

45 
26 

35 
25 

44 
28 

39 
28 

42 
32 

53 
25 

57.1 
29.2 

KREMMLING 

MAX 

Mm 

74 
43 

74 
26 

75 
32 

81 
28 

85 
31 

85 
33 

79 
33 

65 
41 

68 
39 

68 

47 

68 

4  0 

75 
31 

78 
28 

76 
26 

68 
25 

74 
22 

77 
25 

78 
28 

80 
24 

78 
38 

77 
24 

70 
38 

58 
34 

58 
32 

52 
35 

61 
12 

57 
38 

63 

21 

63 
16 

71.2 
30.8 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

70 
37 

65 
33 

72 
20 

74 
26 

7  1 
27 

73 
34 

79 
36 

77 
34 

7  1 
26 

61 
37 

62 
32 

62 
31 

70 
31 

75 
34 

7' 
38 

73 
31 

74 
35 

7! 
32 

75 
31 

78 
27 

77 
26 

70 
30 

76 
22 

76 
23 

72 
26 

62 
28 

60 
22 

67 
26 

58 

31 

70 
29 

70.6 
30.2 

Sen  flel»ronc»  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  colors. 


Station 

Day  of  Month 

• 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

»| 

8  J 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1, 

20 

21 

22 

23 

24 

23 

26  1 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

75 
45 

57 
31 

70 
27 

75 
30 

81 
33 

ai 

36 

62 
39 

75 
44 

3  . 
40 

71 
48 

59 
41 

73 
47 

78 
40 

79 
4 1 

76 
4  3 

74 

77 
27 

79 

78 

81 

3 1 

tl 
26 

77 
28 

73 
38 

61 

55 

58 
36 

67 

2  3 

66 

66 
25 

75 
27 

72.3 
34.9 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

69 

65 
?  6 

61 

68 
28 

74 
29 

75 
29 

73 

71 

7* 

2  3 

70 

55 

64 

69 

71 

e ; 

64 

30 

67 

72 
26 

71 

73 
2  8 

61 

72 

66 

53 

52 

48 

32 

46 

55 

2  2 

60 

67 

22 

69.7 
26.6 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

76 
3  0 

70 
32 

69 

73 
34 

81 
35 

33 
37 

84 
39 

75 

82 

80 

70 
43 

74 

79 

80 

76 

71 

75 

79 

79 

80 

70 

79 

79 

6! 

59 

60 

66 

66 
25 

76 

73 
30 

74.3 
34.4 

MEEKER  NO.  2 

MAX 
MIN 

76 

73 

7C 

73 
32 

82 
37 

82 
39 

82 

80 

7S 

72 

63 

72 

78 

79 

76 

73 
38 

76 

79 

81 

80 

71 

79 
29 

71 

61 

55 

36 

64 

2  5 

64 
22 

70 

76 
30 

73.2 
37.2 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

72 
21 

78 
28 

77 
33 

77 

77 

65 
38 

61 

72 

74 

75 

73 

73 

80 

76 

74 

67 

54 

58 

5! 

26 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

36 

35 
2  6 

6C 

64 
31 

68 
36 

66 
39 

66 

64 

5  3 

56 

46 
36 

55 

61 

61 

6C 

63 

62 

63 

63 

61 

5=) 

61 

59 

-5 

41 

36 

48 

51 
2  5 

51 

59 
29 

57.3 
34.3 

MESA    VERDE    NAT  PARK 

MAX 
MIN 

77 

75 

71 

82 
48 

82 
50 

84 

50 

84 

83 

7! 

58 

70 

72 

78 

80 

77 

76 

79 

71 

78 

79 

7  7 

80 

60 

67 

63 

62 

64 

70 
38 

71 

76 
44 

75.2 
46.3 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

61 

BO 

67 

76 
43 

80 
46 

36 

47 

86 

87 

81 

60 

71 

70 

73 

80 

B2 

80 

79 

'2 

82 

83 

34 

80 

84 

'5 

67 

54 

6  1 

64 
37 

70 

66 
38 

76.4 
44.7 

NORTHDALE 

MAX 
MIN 

74 

5  j 

69 

73 

82 
35 

83 
37 

83 
44 

80 
38 

78 

78 
39 

70 
48 

62 
39 

62 
37 

77 
37 

78 

77 

76 

76 

'4 

77 

75 

75 

78 

71 

66 

60 

59 

63 

71 

69 

73 
35 

73.2 
37.3 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

72 
35 

72 
3  1 

79 
36 

81 
38 

79 
43 

81 
43 

78 
43 

78 
35 

61 
4  5 

65 

34 

71 

76 

77 
39 

42 

74 

77 
37 

76 

77 

77 
36 

73 

77 

69 

63 

55 

57 

61 

67 

72 
28 

72.1 
36.3 

OURAV 

MAX 
MIN 

69 
47 

40 

70 
3  3 

71 
41 

77 
42 

74 
48 

77 
47 

77 
50 

72 
44 

64 
47 

60 
39 

64 
H  4 

70 
44 

74 
49 

74 
49 

71 

73 
49 

76 

73 

78 
49 

74 

77 
43 

73 
50 

64 
34 

56 
34 

44 
32 

55 
30 

60 

34 
38 

67 
37 

68.3 
42.9 

RACOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
38 

6* 
39 

71 

78 
29 

77 
35 

78 
38 

78 
37 

76 
34 

76 
35 

67 
47 

65 

40 

69 
3  $ 

74 
33 

74 
3  5 

73 

72 
37 

74 

74 

74 

74 
2  6 

74 

73 
29 

73 

63 

58 
27 

59 

61 

68 

67 

72 
30 

70.9 
32.7 

PALISAOE 

MAX 
MIN 

89 

6  1 

85 
46 

74 

79 
49 

85 

57 

92 
55 

91 
59 

94 
60 

85 
5  B 

68 
58 

79 
52 

74 
50 

79 
54 

88 

56 

87 
57 

69 

88 
54 

37 

90 
50 

86 
43 

90 
5  1 

84 
5  1 

90 
54 

74 

71 

58 

6^ 

3  g 

73 
39 

76 
4  3 

73 
40 

82.2 
30.3 

PAONIA 

MAX 
MIN 

PARADOX 

MAX 
MIN 

88 
46 

88 

82 

82 

67 

70 

79 

84 

84 

63 

83 

85 

6" 

40 

85 

63 

31 

84 

73 

71 

60 

63 

71 

74 

70 

60 
33 

78.2 
41.3 

PITKIN 

MAX 
MIN 

3 1 

61 
3  3 

64 

66 
24 

74 

32 

73 
32 

70 

70 

66 

^  R 

60 

57 
36 

60 
3  7 

65 

66 
2  8 

66 
3  1 

38 

56 

61 

67 

70 
2  3 

66 

69 

63 
27 

5  2 

50 

52 

52 

51 

52 

2  3 

65 
27 

62.9 
28.2 

RANGELY 

MAX 
MIN 

83 
50 

61 
35 

73 

79 
39 

85 
38 

35 
44 

88 

S3 

83 

81 

o5 
49 

77 

83 

89 

85 

83 

60 

64 

84 

84 

81 

83 

77 

70 

63 

60 

66 

73 

75 

80 
36 

78.2 
39.6 

RICO 

MAX 
MIN 

65 
39 

65 
38 

72 
23 

78 
26 

75 
30 

75 
30 

74 
32 

71 
3 1 

66 

30 

58 

41 

60 
30 

68 
3  j 

70 
30 

72 
2  9 

66 

3  9 

66 

72 
27 

66 

70 

71 
29 

71 
2  a 

71 
27 

62 
2  8 

56 

52 
2  8 

55 

60 
19 

63 

27 

73 
25 

67.2 
29.0 

RIFLE 

MAX 
MIN 

7B 

64 

77 

68 
35 

87 
38 

87 

42 

87 

81 

60 

72 

66 
47 

76 

82 

84 

62 

79 

81 

83 

81 

83 

7B 

82 

72 

65 

56 

63 

70 

70 
2  8 

70 

78 

30 

76.7 
39.6 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

65 

62 
35 

70 

72 
28 

74 
29 

70 
29 

78 

68 

64 

58 

50 

60 

70 

65 

70 

69 
28 

66 
27 

61 

2  9 

70 

66 
2  5 

69 

70 

66 

55 
26 

50 

45 
3 1 

5' 

33 

24 

55 

66 
25 

64.  1 
29.9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

71 

60 

64 

72 
28 

80 
31 

81 
35 

78 

74 

8^ 

78 

61 

63 

73 

75 

71 

65 

69 

77 

75 

79 

re 

76 

70 

77 

48 

51 

61 

53 

6h 
26 

72 
24 

69.4 
32.6 

Taylor  park 

MAX 
MIN 

63 

60 

64 

69 
30 

74 
35 

73 
36 

70 

69 

64 

57 

53 
38 

56 

64 

65 

65 

64 

64 

29 

65 

67 

69 
2  e 

66 

67 

63 

52 

48 

44 

53 

48 

94 
36 

64 
26 

61.6 
32.7 

TELLURIDE 

MAX 
MIN 

66 

40 

63 
32 

72 

76 
29 

78 
37 

73 
39 

77 

72 

71 
36 

56 

57 
34 

64 

72 

70 
32 

70 
3  7 

66 

73 
29 

72 

74 

76 
3 

72 
3  6 

75 
30 

66 

41 

6  0 

27 

54 

33 

48 
32 

53 
2  1 

63 
2  5 

55 
34 

70 
27 

67.4 
33.6 

URAV AN 

MAX 
MIN 

86 
54 

82 
47 

81 
40 

87 
42 

90 
45 

91 
50 

89 
49 

85 
65 

89 
49 

62 
54 

71 
44 

80 
50 

86 
46 

69 
48 

82 
46 

85 
44 

87 
42 

97 
44 

85 

41 

85 
40 

63 
44 

67 

41 

67 

50 

73 
38 

73 
44 

66 
41 

71 
33 

76 
34 

76 
42 

82 
36 

62.8 
44.8 

VALLEC ITO  DAM 

MAX 
MIN 

88 

42 

67 
37 

70 
2» 

75 
33 

74 
38 

76 
41 

76 
39 

75 
36 

72 
38 

54 

43 

63 
38 

66 
35 

72 
36 

72 
37 

71 
38 

70 
41 

73 
35 

73 
39 

73 
33 

72 
32 

72 
34 

73 
34 

70 
36 

61 
30 

58 
32 

54 
33 

51 
25 

67 
26 

64 

32 

70 
33 

69.3 
35.0 

VAMPA 

MAX 
MIN 

70 

61 

32 

64 

27 

69 
32 

76 
37 

76 
42 

76 

71 

73 
32 

64 
48 

61 

62 
39 

70 
36 

78 
4  1 

68 
41 

63 

35 

68 
28 

71 
37 

75 
35 

78 
38 

70 
32 

74 
28 

77 
24 

53 
31 

50 
34 

50 
32 

53 

22 

55 

27 

63 

69 
30 

67.2 
34.7 

YELLOW  JACKET  2  M 
•          •  • 

MAX 
MIN 

75 

68 
40 

74 

78 
44 

81 
45 

80 
49 

62 

79 

77 

74 

64 

69 

74 

78 

74 

74 

77 

7» 

75 

75 

78 

78 

70 

04 

60 

58 

62 

68 

67 

68 

41 

72.6 
42.6 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  4  E 

MAX 
MIN 

85 

87 

72 

78 
48 

82 
40 

80 
48 

81 

84 

82 

77 

88 
57 

71 

66 

78 

77 

43 

43 
37 

61 

83 

84 

6? 

73 

79 
54 

90 

70 

69 

50 

35 

43 

57 
40 

72.5 
46.4 

AKRON   F  AA  AP 

MAX 

Mm 

85 

67 
42 

76 

35 

81 

51 

78 
46 

79 
51 

82 
55 

61 

75 

84 

72 

66 
47 

78 

77 
52 

66 

42 
35 

61 

■  ! 
4  ? 

83 
52 

83 

73 

77 

88 

70 

69 

50 
4  1 

52 

44 
39 

56 

70 
39 

71.7 
46.0 

BONNY  LAKE 

MAX 

Mm 

91 

92 
3  3 

76 
4  2 

80 
40 

83 
47 

80 
46 

66 

71 

82 

83 

87 

70 

70 

76 
50 

63 

46 
37 

44 

61 
42 

79 

86 

75 
5 1 

77 

78 

87 

73 

73 

73 

32 

48 

60 
45 

73.3 
48.1 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

91 

84 

77 

77 
47 

78 
47 

77 
54 

76 

80 

63 

85 

61 

69 

77 

71 

62 

44 

57 

77 

84 

79 

73 

75 
58 

87 
56 

76 

70 

67 

48 

47 

57 
46 

67 
44 

72.5 
49.4 

CHEYENNE  HELLS 

MAX 
MIN 

95 

7» 
3  3 

78 
39 

82 
50 

88 
50 

80 
45 

73 

82 

84 

86 

78 

78 
5 1 

78 

67 

67 

44 

3 1 

63 

71 

86 

77 

•3 

77 

86 

74 

71 

63 

50 

48 

39 

69 
49 

73.8 
48.7 

Flagler  2  nw 

MAX 
MIN 

89 

78 
32 

76 
35 

80 

45 

78 
48 

78 
45 

77 

80 

79 
5  5 

84 
58 

76 

71 

60 

75 

-0 

45 
34 

86 

32 

86 
3  4 

84 

83 

-7 

76 

89 

33 

71 

60 
40 

52 

49 
38 

65 

70 
41 

74.9 
45.3 

holyqke 

MAX 
MIN 

87 

38 

»2 
34 

81 

41 

83 
52 

83 
46 

84 

44 

83 
57 

75 
60 

77 
49 

68 

56 

80 
55 

61 
49 

75 

50 

75 
52 

64 
40 

43 
36 

64 
38 

74 

33 

81 

52 

74 
54 

73 
5.. 

60 
44 

68 

56 

78 
5. 

66 
45 

58 
48 

5  = 
4, 

49 

42 

56 
46 

68 
44 

73.0 
48.3 

STRATTUN  3  NE 

MAX 
MIN 

91 
31 

84 

45 

78 
58 

82 

51 

79 
45 

78 
45 

73 
53 

75 
55 

e 

62 

87 

60 

83 
59 

70 

79 

50 

69 
54 

63 

42 

49 
37 

52 
36 

61 

42 

85 

50 

76 
50 

75 
57 

78 
48 

89 
60 

79 

5  1 

72 
45 

65 
47 

S 
•3 

46 

40 

56 
45 

70 
41 

73.4 
49.1 

-RAY 

MAX 
MIN 

90 
55 

88 
34 

79 
39 

84 
49 

82 
43 

81 
47 

76 
56 

79 
62 

3 

e  0 

86 
60 

86 
60 

64 
51 

76 
49 

73 
54 

64 
43 

46 
38 

56 
40 

76 

41 

84 

50 

82 
36 

76 
52 

77 
46 

87 
51 

8' 
55 

71 
45 

70 
49 

54 
4  7 

32 
42 

56 
45 

66 
45 

74.3 
49.3 

YUMA 

MAX 

Mm 

So.  R.Urooc*  N 

>(•»  Following  Suu 
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DAILY  TEMPERATURES  Colorado 

  SEPTEMBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

9 

10 

11 

12 

1 

13 

14 

15 

.6 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30  1  31 

*          •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

04 

AL  LENS  PARK 

MAX 

64 

5* 

63 

65 

65 

67 

72 

68 

69 

69 

56 

63 

70 

72 

59 

45 

65 

72 

71 

75 

68 

68 

67 

60 

50 

50 

48 

44 

57 

62 

62.6 

M1N 

45 

33 

34 

34 

32 

30 

44 

35 

36 

40 

41 

34 

34 

35 

34 

27 

26 

33 

39 

34 

45 

29 

36 

34 

26 

25 

19 

31 

33 

23 

33.4 

ANTEPH  RESERVOIR 

MAX 

68 

66 

67 

69 

71 

71 

74 

73 

70 

57 

59 

62 

70 

71 

66 

63 

68 

68 

73 

71 

70 

70 

66 

56 

53 

45 

47 

45 

55 

67 

64.4 

MIN 

41 

43 

27 

26 

32 

32 

31 

31 

41 

44 

43 

32 

31 

31 

33 

32 

32 

26 

30 

24 

49 

25 

34 

28 

21 

32 

17 

33 

36 

20 

31.9 

BAILEY 

MAX 

71 

69 

76 

75 

76 

78 

81 

82 

74 

75 

77 

76 

78 

62 

76 

67 

75 

79 

80 

85 

81 

78 

68 

68 

63 

57 

53 

62 

73 

75 

73.7 

MIN 

36 

34 

2  7 

31 

3 1 

35 

39 

40 

49 

49 

45 

47 

33 

34 

36 

41 

33 

26 

38 

32 

39 

30 

35 

37 

25 

33 

25 

27 

31 

28 

34.9 

BOULDER 

MAX 

81 

78 

80 

79 

77 

83 

64 

83 

74 

73 

71 

72 

81 

79 

77 

48 

61 

81 

83 

83 

91 

75 

74 

70 

67 

56 

59 

56 

59 

74 

73.3 

MIN 

56 

46 

41 

48 

45 

47 

50 

45 

50 

52 

56 

44 

52 

49 

40 

38 

40 

39 

52 

45 

53 

42 

46 

48 

44 

41 

33 

42 

43 

34 

45.4 

6RIGGSDALE 

MAX 

85 

16 

77 

80 

81 

8- 

88 

81 

72 

83 

73 

73 

80 

83 

73 

48 

63 

80 

83 

80 

7S 

80 

79 

74 

65 

58 

58 

52 

61 

73 

73.9 

MIN 

43 

40 

3  j 

45 

37 

37 

49 

52 

50 

50 

49 

46 

46 

52 

43 

33 

39 

34 

47 

45 

48 

38 

51 

50 

45 

45 

28 

40 

41 

33 

42.9 

BYERS   5  NE 

MAX 

85 

72 

78 

79 

62 

e? 

87 

84 

79 

83 

72 

71 

80 

85 

79 

30 

65 

83 

84 

88 

80 

78 

84 

75 

69 

53 

53 

49 

58 

72 

74.7 

MIN 

50 

49 

3 1 

43 

35 

42 

47 

52 

51 

51 

47 

47 

44 

52 

38 

36 

32 

3  i 

42 

40 

4  6 

40 

60 

46 

41 

4  1 

32 

36 

38 

34 

42.7 

Cabin  creek 

MAX 

61 

61 

62 

63 

65 

66 

70 

70 

61 

57 

57 

55 

63 

67 

65 

53 

58 

64 

66 

70 

67 

68 

60 

58 

48 

44 

41 

40 

44 

59 

59.4 

MIN 

39 

36 

36 

33 

35 

40 

40 

45 

37 

41 

37 

34 

38 

37 

42 

34 

31 

39 

40 

39 

48 

37 

42 

33 

31 

28 

16 

30 

31 

28 

35.9 

Castle  rock 

MAX 

78 

82 

73 

77 

76 

79 

77 

81 

62 

76 

75 

6^ 

70 

78 

84 

73 

47 

61 

78 

82 

86 

72 

77 

81 

70 

65 

49 

54 

44 

64 

72.3 

MIN 

49 

42 

31 

37 

36 

47 

46 

49 

46 

51 

34 

41 

39 

36 

42 

38 

38 

34 

38 

42 

46 

43 

48 

45 

36 

33 

27 

32 

33 

31 

39.7 

CHEESMAN 

MAX 

75 

74 

78 

78 

80 

79 

82 

8  3 

75 

72 

70 

74 

80 

79 

78 

68 

70 

80 

82 

82 

80 

79 

76 

70 

65 

55 

52 

50 

56 

73 

73.2 

MIN 

45 

37 

28 

31 

32 

37 

39 

40 

47 

46 

67 

39 

33 

38 

45 

34 

36 

31 

33 

34 

43 

39 

38 

63 

29 

34 

26 

32 

33 

29 

37.9 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

80 

86 

74 

78 

79 

8? 

85 

Be 

81 

78 

75 

70 

74 

79 

85 

48 

51 

61 

83 

84 

85 

74 

82 

81 

71 

68 

56 

56 

47 

56 

73.3 

MIN 

51 

51 

34 

42 

40 

47 

4B 

52 

52 

53 

42 

38 

38 

50 

44 

40 

37 

37 

43 

40 

46 

42 

46 

48 

38 

41 

28 

34 

38 

35 

42.6 

DENVER  wSO  AP 

MAX 

86 

73 

79 

81 

83 

83 

87 

81 

77 

77 

70 

75 

81 

86 

55 

50 

67 

84 

85 

86 

75 

81 

85 

72 

69 

60 

59 

48 

59 

75 

74.3 

MIN 

53 

43 

40 

47 

43 

50 

53 

52 

55 

52 

52 

47 

52 

50 

43 

42 

40 

3° 

44 

46 

47 

43 

44 

47 

42 

38 

35 

43 

44 

40 

45.3 

DENVER  CITY 

MAX 

78 

87 

62 

78 

76 

83 

86 

78 

73 

65 

75 

79 

64 

53 

46 

64 

81 

85 

8  5 

74 

79 

83 

69 

64 

55 

57 

49 

59 

71.7 

MIN 

58 

53 

45 

50 

54 

57 

53 

56 

53 

4« 

54 

57 

41 

42 

40 

4* 

54 

51 

54 

50 

52 

53 

49 

47 

40 

42 

42 

43 

49.5 

Elbert 

MAX 

79 

76 

72 

75 

76 

72 

77 

80 

75 

76 

7 1 

68 

75 

79 

74 

56 

59 

80 

60 

B2 

68 

70 

77 

71 

62 

52 

48 

47 

52 

67 

69,9 

MIN 

46 

43 

28 

33 

33 

45 

45 

52 

5  0 

51 

35 

44 

39 

50 

40 

36 

39 

32 

38 

35 

44 

34 

45 

40 

35 

34 

27 

31 

28 

28 

38.7 

ESTES  PARK 

MAX 

67 

67 

6f 

6B 

70 

72 

75 

73 

69 

72 

65 

63 

69 

75 

71 

49 

68 

73 

75 

75 

77 

72 

71 

69 

54 

49 

53 

50 

58 

70 

67.1 

MIN 

52 

43 

40 

38 

33 

35 

44 

36 

50 

43 

47 

39 

43 

37 

40 

36 

37 

32 

35 

3  = 

49 

29 

34 

43 

32 

35 

18 

40 

40 

25 

38.0 

EVERGREEN 

MAX 

77 

68 

73 

74 

76 

79 

81 

79 

72 

70 

67 

71 

77 

80 

75 

53 

60 

77 

80 

60 

69 

74 

77 

65 

60 

47 

53 

41 

53 

69 

69.3 

MIN 

38 

28 

34 

33 

37 

41 

40 

43 

45 

47 

36 

35 

37 

41 

38 

37 

33 

34 

36 

37 

32 

36 

39 

30 

34 

25 

28 

35 

29 

30 

35.6 

PORT  CULLINS 

MAX 

80 

67 

73 

77 

76 

81 

82 

76 

75 

77 

68 

70 

78 

78 

75 

47 

59 

78 

81 

73 

73 

74 

74 

69 

63 

58 

60 

54 

62 

71 

71.0 

MIN 

49 

52 

3" 

45 

45 

48 

52 

55 

53 

56 

53 

46 

49 

51 

41 

39 

40 

39 

45 

47 

49 

42 

49 

54 

42 

45 

32 

44 

47 

35 

46.2 

FORT  LUPTQN  1  N 

MAX 

72 

80 

78 

80 

83 

81 

88 

84 

80 

81 

70 

74 

81 

86 

70 

51 

66 

6  * 

85 

85 

78 

81 

62 

73 

67 

60 

59 

50 

60 

76 

74.9 

MIN 

49 

38 

40 

43 

41 

46 

51 

52 

56 

52 

54 

49 

44 

46 

41 

40 

42 

39 

43 

42 

46 

39 

44 

49 

40 

44 

31 

43 

43 

37 

44.1 

PORT  MORGAN 

MAX 

82 

86 

7 * 

82 

8  0 

84 

87 

82 

72 

72 

87 

45 

42 

6  9 

80 

86 

6  6 

77 

79 

87 

72 

71 

56 

55 

73.6 

MIN 

52 

54 

38 

41 

45 

47 

53 

50 

54 

57 

57 

52 

50 

53 

42 

37 

36 

41 

45 

50 

52 

44 

44 

50 

46 

48 

35 

37 

42 

39 

46.4 

GRANT 

MAX 

61 

7 1 

75 

76 

6  5 

63 

68 

71 

72 

68 

45 

65.5 

MIN 

38 

38 

30 

31 

33 

37 

36 

37 

46 

46 

41 

36 

35 

33 

3  = 

33 

29 

32 

27 

35 

34 

33 

31 

36 

26 

32 

18 

32 

34 

29 

34.0 

GREELEY  UNC 

MAX 

80 

79 

7? 

78 

78 

8  1 

84 

84 

75 

79 

78 

72 

79 

83 

83 

46 

64 

78 

82 

6  0 

78 

80 

78 

72 

67 

56 

59 

56 

59 

74 

74.0 

MIN 

50 

52 

3  = 

49 

41 

48 

52 

53 

56 

55 

57 

49 

50 

49 

41 

38 

42 

4  2 

40 

48 

52 

44 

53 

53 

43 

47 

35 

42 

43 

41 

46.8 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

MIN 

JULESBURG 

88 

92 

8! 

84 

83 

84 

77 

75 

80 

68 

74 

58 

75 

74 

66 

46 

64 

78 

82 

74 

73 

79 

86 

76 

68 

61 

56 

53 

57 

70 

73.  1 

MIN 

64 

56 

49 

47 

43 

46 

56 

57 

57 

58 

52 

49 

49 

51 

40 

37 

30 

41 

47 

54 

54 

42 

58 

56 

48 

43 

43 

46 

42 

48.5 

KASSLER 

84 

73 

6^ 

78 

80 

82 

85 

77 

78 

75 

72 

76 

80 

86 

73 

75 

63 

80 

64 

8  2 

73 

79 

81 

68 

65 

54 

56 

66 

75.3 

MIN 

61 

48 

63 

50 

49 

47 

53 

52 

54 

52 

55 

46 

50 

5- 

44 

41 

43 

4  I 

51 

49 

45 

41 

53 

45 

4  1 

44 

37 

4  1 

43 

43 

47.3 

KAUFFMAN  4  SSE 

84 

80 

75 

79 

78 

8: 

84 

8t 

71 

60 

70 

71 

78 

73 

64 

42 

58 

80 

78 

77 

73 

77 

81 

73 

63 

57 

56 

51 

59 

71 

71.6 

MIN 

54 

45 

36 

46 

36 

39 

49 

48 

50 

50 

50 

47 

47 

51 

36 

35 

37 

3  1 

45 

43 

40 

36 

45 

35 

35 

42 

31 

40 

39 

33 

41.8 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

67 

67 

70 

70 

73 

73 

74 

73 

72 

65 

63 

64 

70 

72 

70 

64 

69 

71 

72 

74 

73 

71 

68 

64 

56 

49 

43 

43 

49 

67 

65.9 

MIN 

35 

35 

2» 

33 

34 

37 

34 

3^ 

45 

44 

41 

34 

32 

36 

36 

31 

35 

29 

32 

30 

38 

33 

34 

28 

26 

29 

24 

29 

32 

27 

33.3 

LAKEWOOO 

79 

82 

67 

75 

77 

78 

80 

84 

78 

73 

74 

66 

7? 

80 

62 

58 

49 

6? 

60 

84 

82 

80 

76 

81 

68 

62 

54 

56 

50 

57 

71.7 

MIN 

56 

30 

3" 

51 

47 

49 

50 

51 

43 

50 

49 

45 

48 

44 

42 

38 

41 

41 

40 

40 

50 

48 

44 

50 

45 

43 

37 

41 

39 

40 

45.0 

LONGMONT  2  ESE 

80 

82 

6  B 

81 

80 

61 

84 

86 

79 

76 

75 

68 

74 

79 

82 

46 

49 

65 

61 

85 

81 

77 

79 

74 

71 

65 

60 

57 

55 

59 

72.6 

MIN 

46 

32 

30 

44 

43 

46 

46 

53 

54 

52 

54 

49 

45 

45 

40 

38 

39 

38 

41 

44 

47 

39 

40 

46 

40 

41 

30 

32 

40 

34 

43.2 

NEOERLANO  2  NNE 

65 

65 

56 

66 

68 

67 

72 

64 

72 

65 

64 

60 

65 

69 

75 

46 

50 

67 

73 

71 

77 

68 

72 

65 

53 

54 

46 

49 

41 

53 

62.6 

MIN 

42 

33 

33 

27 

31 

33 

36 

33 

41 

37 

39 

30 

34 

31 

32 

27 

28 

2  9 

30 

30 

35 

26 

31 

34 

23 

26 

16 

19 

29 

23 

30.7 

NEW  RAYMER 

85 

80 

78 

82 

61 

82 

87 

85 

75 

81 

79 

71 

79 

83 

79 

43 

61 

82 

61 

82 

81 

7a 

86 

79 

69 

58 

58 

53 

60 

72 

75.0 

MIN 

50 

47 

3' 

46 

40 

»4 

53 

50 

47 

55 

55 

48 

49 

52 

37 

36 

38 

38 

48 

45 

41 

48 

51 

50 

40 

43 

33 

38 

41 

36 

44.5 

PARKER  7  E 

M  X 

82 

BO 

75 

76 

80 

77 

62 

85 

74 

78 

68 

72 

76 

82 

77 

50 

64 

61 

81 

85 

78 

76 

80 

75 

65 

53 

52 

47 

57 

70 

72.6 

MIN 

53 

45 

31 

38 

34 

48 

49 

50 

50 

48 

50 

36 

45 

52 

38 

36 

32 

34 

43 

40 

45 

39 

45 

42 

37 

38 

26 

30 

35 

32 

40.  B 

RED  FEATHER  LAKES  2 

S  E 

63 

67 

65 

68 

69 

71 

76 

69 

70 

69 

60 

66 

72 

74 

60 

52 

67 

70 

72 

71 

70 

70 

66 

55 

46 

40 

50 

45 

59 

68 

64.1 

MIN 

40 

39 

36 

34 

31 

34 

46 

35 

45 

41 

44 

40 

45 

36 

35 

3 1 

28 

32 

34 

33 

36 

29 

33 

28 

30 

32 

22 

33 

35 

36 

35.1 

SEDGWICK  5  S 

68 

80 

86 

62 

60 

83 

61 

74 

74 

83 

74 

58 

74 

74 

63 

41 

62 

81 

80 

71 

72 

77 

65 

79 

66 

59 

55 

50 

56 

67 

72.0 

MIN 

54 

33 

44 

46 

48 

5  1 

59 

6  0 

56 

59 

54 

49 

48 

52 

3  8 

36 

36 

3  6 

52 

54 

54 

47 

56 

54 

48 

47 

4  1 

42 

44 

42 

48.7 

SPICER 

MAX 

66 

39 

57 

66 

74 

76 

72 

73 

73 

67 

55 

58 

65 

70 

65 

60 

63 

69 

75 

75 

74 

71 

65 

52 

54 

40 

53 

51 

59 

64 

64.0 

MIN 

49 

34 

3? 

27 

27 

53 

44 

44 

30 

39 

43 

39 

31 

37 

45 

41 

21 

30 

35 

35 

34 

23 

32 

33 

22 

33 

14 

28 

31 

26 

33.7 

STERLING 

MAX 

84 

81 

70 

77 

79 

76 

81 

83 

8  0 

73 

64 

65 

65 

75 

75 

45 

44 

59 

78 

82 

60 

71 

77 

86 

69 

69 

54 

55 

48 

60 

70.9 

MIN 

50 

36 

40 

46 

42 

45 

51 

5» 

56 

61 

57 

51 

50 

52 

35 

39 

39 

41 

42 

52 

5- 

41 

46 

50 

44 

48 

4  0 

35 

43 

39 

46.5 

WALDEN 

MAX 

68 

52 

59 

68 

76 

76 

74 

75 

71 

68 

56 

64 

68 

73 

66 

60 

66 

70 

70 

74 

68 

71 

68 

52 

50 

43 

58 

48 

61 

67 

64*8 

MIN 

35 

32 

31 

25 

24 

30 

37 

32 

31 

38 

43 

39 

32 

31 

38 

33 

18 

25 

29 

34 

31 

18 

35 

29 

24 

32 

12 

30 

34 

19 

30.0 

WATEROALE 

MAX 

80 

79 

65 

73 

76 

75 

80 

91 

77 

76 

74 

65 

69 

78 

74 

44 

46 

57 

74 

79 

74 

72 

71 

72 

68 

63 

51 

58 

55 

60 

68.9 

MIN 

52 

4' 

3  6 

46 

45 

4  6 

30 

47 

52 

52 

52 

46 

50 

45 

40 

39 

39 

39 

46 

45 

51 

40 

43 

50 

40 

44 

32 

42 

44 

37 

44.8 

S««  Raltreac*  Notes  Following  SUUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

SEPTEMBER  1973 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19  I  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN 

ALAMOSA   USO  AP 
E-LANCA 

CENTER  4  SSw 
DEL  NORTE 

liREAT  SAND  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANAS  S  A 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 


MAX 
M1N 


MAX 

M1N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


73  71  74 
35     40  25 


72  70  7? 
*0     25  30 


72  72 
36  36 


63  62  72 
31     30  16 


6?  79 
4*  24 


74  72 
38  45 


74  75 

33  31 


53     51  51 


77  76  76 
38     40  35 


72  77 
20  25 


74  76 
29  33 


77  78  81 
35     40  35 


70  61 
25  21 


65     65  60 


69 
36 


6"  65 
33  43 


76  75 
38  35 


40     42  42 


68  68 
25  26 


75  73 
38  41 


76  76 
42  40 


68  61 
34  35 


73  77 
41  32 


32     32  32 


79  78 
32  35 


78  78 
31  32 


78  78 
32  30 


76  77 
40  41 


74  76 
38  42 


72  72 
18  22 


77  76 
24  26 


57  58 
34  32 


73  67 
37  33 


78  72 
37  39 


75  72 
31  28 


56  56 
33  27 


57  51 
29  30 


52  50 
20  28 


64  71 
37  31 


68 
27 


65 
36 


67 
36 


28  29 
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SUPPLEMENTAL  DATA 

COLORADO 

 SEPTEMBER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

1.2 

Resultant 
Speed 

• 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  Time 
MOUNTAIN 

.50-.99 

o- 

> 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Averc 

Faste; 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

o 

o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

ALAMOSA  WSO  AP 

■ 

76 

35 

29 

65 

0 

3 

1 

1 

0 

0 

5 

2.9 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

6 

2.5 

11.* 

37  +  + 

35 

26 

64 

43 

35 

58 

3 

4 

6 

0 

0 

0 

13 

4.6 

DENVER  WSPO  AP 

5 

0.3 

9.5 

27 

SW 

23 

70 

43 

37 

62 

2 

e 

2 

1 

1 

0 

14 

69 

5.2 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

13 

1.9 

9.2 

36 

sw 

23 

47 

30 

23 

37 

4 

2 

1 

0 

0 

0 

7 

77 

3.7 

PUEBLO  *IS0  AP 

6 

2.9 

9.8 

42 

sw 

23 

77 

47 

34 

66 

7 

2 

4 

0 

0 

0 

13 

76 

4.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  12  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

COLORADO 

SEPTEMBER  1973 


t 

« 

Day  of  month 

111 

Station 

O 

Q 

{  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

iPf 

so 

7» 

80 

81 

83 

82 

83 

80 

76 

77 

68 

78 

80 

86 

80 

S3 

•  2 

•  4 

84 

S4 

84 

85 

78 

79 

69 

59 

65 

70 

74 

74 

78.2 

4 

5PP 

7i 

76 

77 

78 

80 

79 

SO 

78 

7* 

78 

70 

76 

76 

74 

77 

81 

80 

83 

S3 

82 

82 

82 

77 

78 

69 

60 

65 

70 

72 

72 

76.2 

a 

5PC 

76 

74 

74 

7* 

74 

7* 

75 

76 

72 

76 

74 

72 

72 

72 

74 

79 

78 

80 

81 

BO 

80 

79 

77 

76 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

74.4 

Sec  Reference  Notes  Following  Sutlon  Index 
-  13  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
SEPTEMBER  1973 


Day 

Ol  Month 

"3  o> 

Station 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN  0AM 

EVAP 

.34 

•  3" 

.30 

•  35 

•  25 

.  24 

.27 

■  11 

.30 

ao 

.  28 

■  16 

.23 

.23 

.42 

.07 

.07 

.09 

•  19 

•  26 

•  33 

.  24 

•  22 

.  50 

.16 

.22 

.no 

.03 

.07 

•  Ol 

6.49 

WIND 

A3 

42 

58 

36 

35 

36 

51 

61 

61  39 

44 

64 

24 

50 

154 

7S 

52 

29 

74 

44 

34 

138 

41 

69 

67 

101 

65 

136 

1839 

MAX 

87 

85 

67 

81 

7i 

83 

79 

74 

87 

75 

86 

75 

62 

62 

eo 

63 

54 

6( 

80 

85 

81 

79 

83 

82 

81 

79 

55 

56 

53 

6  1 

76.1 

MIN 

5 1 

66 

5( 

5C 

57 

5! 

5* 

58 

59 

63 

62 

5£ 

5" 

56 

56 

41 

39 

62 

$2 

58 

38 

58 

5  2 

52 

50 

4  6 

4  5 

53 

54 . 7 

pueblo  wsq  ap 

EVAP 

.30 

.32 

.38 

.30 

•  30 

.  29 

.  34 

•  32 

•  4  ] 

.37 

.27 

.42 

.28 

.30 

.36 

.15 

.11 

•  4] 

.35 

.  30 

.  33 

•  29 

•  42 

.46 

.20 

•  11 

.  3  8 

.28 

9.21B 

WIND 

57 

53 

74 

76 

43 

46 

67 

95 

120 

~56 

63 

116 

>» 

74 

58 

8  5 

7  7 

59 

64 

61 

100 

73 

115 

95 

139 

154 

104 

120 

128 

2517 

MAX 

8S 

89 

87 

91 

as 

90 

91 

82 

54 

77 

A3 

78 

B3 

85 

83 

81 

83 

82 

78 

80 

78 

74 

76 

52 

63 

52 

65 

76.4 

MIN 

'  3 

49 

47 

46 

46 

49 

5  1 

56 

60 

60 

60 

54 

51 

58 

55 

46 

4  t 

h  ■ 

43 

49 

49 

54 

50 

4  8 

4  I 

41 

A] 

4  5 

46 

49.9 

PUEBLO  6  SSu 

EVAP 

.25 

.30 

•  36 

■  21 

WIND 

89 

59 

70 

48 

58 

51 

65 

65 

95 

A9 

65 

78 

37 

* 

100 

99 

56 

50 

66 

49 

81 

30 

76 

82 

126 

1A2 

76 

52 

80 

2101 

MAX 

Bi 

80 

78 

89 

MIN 

51 

5] 

55 

53 

■ 

SPRINGFIELD  7  wSw 

EVAP 

.  8 

.  44 

.41 

.27 

•  54 

.  30 

.05 

•  25 

.15 

.31 

.  1  8 

.24 

.43 

■  22 

.23 

.04 

.12 

.29 

.36 

28 

•  43 

.33 

.  4  1 

48 

.  3  2 

.14 

•  13 

•  11 

.08 

6 . 326 

WIND 

BA 

120 

98 

90 

69 

78 

53 

135 

84 

84 

67 

59 

91 

119 

163 

105 

97 

122 

124 

178 

135 

87 

76 

252 

124 

124 

6" 

3206 

MAX 

84 

85 

SO 

79 

80 

72 

68 

84 

78 

86 

78 

82 

83 

80 

76 

72 

82 

S3 

81 

60 

81 

81 

76 

76 

71 

72 

71 

64 

7; 

77.1 

M  I  N 

5* 

51 

46 

56 

5  ] 

49 

54 

5T 

59 

»l 

59 

55 

66 

56 

55 

5  2 

54 

49 

53 

56 

46 

46 

42 

44 

42 

48 

31.9 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

E  *AP 

* 

* 

* 

.58 

.  17 

.18 

.  19 

* 

* 

■  A3 

.05 

.06 

.08 

.20 

* 

.  1  8 

.  1 E 

■  21 

.  4  6 

.08 

.04 

.  04 

.06 

■ 

4.046 

WINO 

• 

• 

171 

27 

23 

32 

* 

* 

88 

18 

27 

38 

43 

* 

* 

112 

*4C 

44 

34 

44 

* 

* 

116 

28 

21 

25 

35 

I 

1035B 

MAX 

67 

72 

77 

75 

m 

75 

56 

60 

61 

68 

68 

5T 

45 

50 

'- 

MIN 

- 

• 

34 

35 

37 

40 

- 

' 

38 

♦2 

39 

38 

37 

. 

35 

35 

36 

36 

36 

- 

- 

35 

34 

34 

31 

31 

■ 

'.  1 

TWIN    LAKES  RESERVOIR 

EVAP 

.26 

.10 

.30 

.30 

.16 

.30 

.15 

.30 

.19 

.10 

.19 

■  14 

.18 

■  16 

.22 

15 

.16 

.16 

.15 

.17 

.16 

.14 

.13 

.18 

.15 

.06 

.10 

.15 

3.21 

WIND 

73 

113 

109 

48 

53 

68 

33 

71 

80 

46 

88 

90 

87 

33 

59 

79 

8 1 

6 1 

68 

16 

63 

59 

69 

96 

101 

64 

A6 

122 

115 

66 

2199 

MAX 

7< 

71 

7*. 

75 

8 1 

80 

8  1 

BC 

78 

70 

76 

76 

75 

73 

73 

73 

73 

74 

7j 

74 

74 

74 

. 7 ' 

75 

'  ' 

69 

MIN 

42 

4C 

36 

38 

42 

43 

38 

3  8 

38 

47 

46 

38 

Al 

39 

A2 

38 

37 

38 

4C 

3  9 

39 

39 

39 

39 

36 

36 

3' 

3*i 

39.3 

«        «  • 

COLORADO  OPAINAGF 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.32 

.48 

.23 

.27 

.25 

.26 

.23 

.44 

.  1  9 

.09 

.27 

.07 

.17 

.33 

.25 

.40 

.27 

.  2  7 

•  32 

.44 

•  17 

.  2  1 

.  2  7 

.  06 

.08 

•  15 

.  16 

.  1? 

.13 

7.26 

WIND 

115 

122 

40 

27 

15 

36 

40 

60 

'll 

57 

41 

42 

46 

48 

72 

43 

85 

84 

47 

63 

67 

19 

35 

29 

26 

33 

29 

1513 

MAX 

82 

76 

72 

80 

84 

83 

85 

87 

76 

76 

68 

69 

67 

67 

73 

75 

81 

81 

81 

80 

81 

83 

65 

72 

58 

62 

70 

72 

63 

76.5 

MIN 

52 

44 

44 

44 

4  8 

47 

50 

50 

48 

49 

48 

30 

49 

46 

47 

*n 

48 

48 

46 

48 

47 

32 

41 

48 

42 

3  9 

39 

42 

43 

46.7 

GRAND  LAKE  6  SSW 

E  V  A  P 

.12 

.  1  9 

.  12 

.  17 

.02 

.26 

.20 

•  22 

.22 

•  10 

.17 

■  05 

.17 

.20 

.29 

.15 

.20 

.20 

•  10 

.24 

•  28 

.  1  9 

■  1 8 

•  12 

.03 

.14 

•  11 

.04 

.04 

.10 

4.62 

WIND 

82 

134 

97 

80 

55 

86 

106 

75 

90 

70 

85 

96 

79 

67 

104 

116 

66 

93 

165 

87 

79 

165 

110 

136 

69 

83 

129 

74 

2697 

MAX 

67 

67 

61 

69 

73 

73 

71 

63 

70 

62 

58 

36 

63 

64 

62 

59 

61 

63 

63 

64 

64 

63 

55 

50 

46 

45 

44 

50 

59 

61.5 

MIN 

35 

^ 

3  2 

35 

4C 

41 

4  4 

32 

45 

43 

45 

A3 

39 

37 

46 

39 

3  5 

36 

38 

^ 

* 

^ 

37 

36 

3  ^ 

34 

32 

36 

3  5 

34 

37.9 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.10 

•  15 

.11 

.  1  7 

.  1  8 

•  20 

.12 

.25 

.22 

.11 

.12 

.13 

.19 

.22 

.18 

.11 

.05 

.20 

*  24 

.22 

.29 

.20 

•  21 

•  19 

■  10 

•  05 

.07 

.06 

.04 

.05 

4.35 

WIND 

25 

35 

36 

A 

9 

16 

7 

23 

37 

21 

16 

26 

36 

26 

43 

33 

35 

39 

33 

29 

43 

26 

25 

15 

28 

• 

s 

778 

MAX 

68 

68 

70 

75 

75 

76 

75 

75 

72 

68 

61 

66 

68 

66 

73 

7ft 

72 

72 

71 

68 

68 

64 

60 

47 

53 

58 

50 

63 

66.9 

MIN 

43 

4 1 

37 

38 

A3 

48 

47 

46 

44 

A7 

48 

45 

A2 

40 

45 

37 

36 

39 

42 

39 

42 

39 

38 

39 

35 

36 

38 

37 

41.0 

MEREDITH 

EVAP 

.78 

.30 

*  15 

.  15 

* 

.61 

.01 

.10 

.13 

.19 

* 

• 

.52 

.19 

•  26 

■  25 

.25 

.  10 

.08 

•  04 

.11 

•  09 

™ 

4.978 

WIND 

• 

* 

• 

174 

36 

41 

26 

* 

85 

27 

25 

30 

29 

• 

* 

125 

45 

38 

59 

• 

117 

30 

34 

29 

20 

10616 

MAX 

- 

- 

76 

76 

77 

77 

- 

m 

79 

73 

63 

75 

74 

72 

69 

69 

71 

72 

- 

- 

71 

57 

56 

56 

37 

- 

MIN 

" 

43 

59 

52 

52 

• 

' 

58 

61 

60 

58 

57 

* 

55 

55 

45 

65 

A5 

" 

■ 

55 

53 

54 

31 

55 

■ 

- 

1 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.34 

.27 

.  16 

.22 

.22 

.  24 

.  19 

,26 

.25 

.05 

.06 

.09 

.19 

.21 

.32 

.21 

•  19 

•  24 

.21 

.24 

•  21 

.16 

•  34 

.12 

.10 

.06 

.10 

.17 

.13 

.12 

5.67 

WIND 

56 

56 

19 

23 

17 

18 

15 

30 

30 

26 

15 

13 

14 

25 

43 

42 

21 

20 

21 

31 

27 

17 

82 

31 

40 

24 

27 

31 

24 

22 

860 

MAX 

82 

76 

80 

82 

85 

85 

87 

85 

63 

68 

71 

61 

81 

81 

77 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

75 

75 

68 

65 

60 

66 

68 

67 

73 

76.5 

MIN 

57 

47 

45 

48 

50 

54 

33 

51 

49 

59 

59 

65 

59 

60 

52 

54 

48 

49 

47 

46 

49 

49 

53 

46 

48 

45 

39 

41 

47 

43 

50.4 

VAL  LEC I TD  DAM 

EVAP 

.10 

.18 

.16 

.16 

.17 

.18 

.18 

.20 

.12 

.05 

.04 

.08 

•  15 

■  14 

.19 

.16 

.17 

.17 

.15 

.15 

.17 

.16 

.09 

.09 

.07 

.06 

•  08 

•  10 

•  10 

.11 

3.93 

WIND 

0 

19 

6 

5 

6 

5 

6 

7 

1 

0 

4 

6 

5 

4 

16 

16 

13 

1 3 

6 

6 

13 

8 

4 

14 

4 

3 

9 

9 

4 

9 

225 

MAX 

72 

77 

80 

82 

85 

86 

85 

65 

60 

65 

65 

76 

78 

80 

79 

75 

78 

77 

77 

78 

7 1 

70 

61 

63 

7 1 

71 

73 

75.7 

M  I  N 

5C 

5 1 

43 

46 

50 

53 

32 

49 

49 

51 

45 

45 

47 

49 

50 

51 

45 

45 

45 

43 

44 

43 

46 

40 

41 

40 

39 

39 

39 

42 

45.7 

•      «  . 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   A  E 

EVAP 

.49 

.  38 

.  39 

.30 

.30 

.  28 

.  55 

.36 

.37 

.18 

.31 

.25 

.09 

.25 

.29 

.05 

.  18 

.32 

•  22 

.36 

.32 

•  48 

.27 

.26 

.03 

.15 

.02 

.06 

7  .63 

WIND 

174 

144 

192 

69 

52 

68 

172 

184 

196 

85 

96 

167 

75 

105 

230 

131 

69 

'  95 

75 

124 

180 

103 

169 

16. 

90 

206 

160 

133 

160 

168 

4061 

MAX 

70 

79 

70 

71 

77 

78 

75 

78 

79 

75 

82 

71 

69 

79 

77 

65 

76 

69 

72 

68 

66 

43 

50 

52 

55 

69.0 

MIN 

50 

51 

40 

43 

47 

49 

49 

53 

56 

58 

58 

50 

50 

53 

44 

39 

38 

41 

A3 

52 

51 

48 

49 

50 

♦7 

46 

41 

40 

41 

42 

47.3 

BONNY  LAKE 

EVAP 

.28 

.42 

•  24 

.31 

.28 

•  15 

.20 

•  34 

.20 

.18 

.23 

•  10 

•  20 

.  15 

.06 

■  1 2 

.20 

.11 

•  21 

.22 

.26 

.31 

.21 

.04 

•  14 

.08 

.09 

.  15 

5.70B 

WIND 

90 

100 

100 

90 

5 

40 

135 

120 

100 

20 

85 

45 

40 

20 

200 

* 

^63 

115 

20 

120 

60 

140 

250 

40 

160 

45 

95 

110 

80 

2610 

m*n 

^  1 

9 1 

81 

60 

66 

87 

80 

74 

66 

83 

86 

70 

70 

"8 

65 

46 

44 

II 

78 

80 

8  1 

85 

76 

73 

73 

50 

48 

57 

74.2 

56 

53 

42 

45 

58 

46 

47 

55 

60 

63 

59 

54 

53 

35 

A6 

38 

38 

42 

44 

54 

55 

54 

51 

56 

48 

46 

4  6 

43 

45 

45 

49.2 

*       •  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

FORT  COLLINS 

EVAP 

.18 

.20 

.22 

.20 

.19 

.27 

.19 

.  16 

.18 

.12 

.21 

.13 

• 

.28 

.07 

.06 

.07 

■  14 

.  09 

.20 

.  12 

•  16 

.  1  7 

.10 

.  16 

•  13 

.08 

.09 

4.47B 

WINO 

35 

50 

37 

29 

31 

41 

36 

35 

51 

36 

42 

28 

33 

• 

62 

64 

34 

11 

28 

17 

66 

16 

19 

48 

32 

74 

16 

34 

64 

19 

1108 

MAX 

72 

69 

"3 

76 

76 

77 

78 

76 

76 

77 

73 

74 

77 

61 

64 

70 

73 

70 

71 

73 

74 

70 

64 

59 

59 

57 

58 

67 

70.1 

MIN 

65 

65 

61 

63 

65 

65 

66 

62 

66 

67 

61 

64 

64 

60 

56 

55 

56 

38 

60 

59 

39 

49 

59 

58 

35 

S3 

53 

52 

52 

59.6 

LAKE   GEORGE   B  SW 

EVAP 

.18 

.26 

.24 

.23 

.22 

.25 

.26 

.20 

.21 

.13 

.13 

.18 

.17 

.23 

.23 

.22 

.22 

.22 

.21 

.23 

.30 

.22 

.24 

.20 

.15 

.03 

.05 

.03 

.09 

5.728 

WIND 

50 

77 

61 

42 

43 

58 

50 

46 

66 

38 

37 

53 

39 

47 

58 

83 

73 

5m 

35 

42 

69 

56 

86 

81 

48 

53 

42 

40 

55 

42 

1626 

MAX 

63 

65 

71 

73 

75 

75 

75 

72 

72 

70 

61 

67 

73 

73 

71 

66 

69 

69 

71 

71 

71 

70 

69 

60 

60 

53 

48 

48 

52 

65 

66.6 

MIN 

42 

42 

36 

38 

42 

44 

«2 

46 

48 

50 

46 

41 

AO 

44 

43 

40 

4  0 

37 

39 

39 

42 

45 

*1 

37 

36 

35 

34 

36 

36 

35 

40.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
SEPTEMBER  1973 


Day  ol  month 


10     11     12     13     14     IS    18     17     18     19     20     21  I  22  I  23     24     25     26     27     28     29     30  31 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 


RUXTON  PARK 
WESTCLIFFE 


COLURA00  DRAINAGE 
BASIN 


02 


B6RTH0UD  PASS 
CRAIC 

CRESTED  BUTTE 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
FRASSR 

grand  lake  1  nw 
keeker  no.  2 
steamboat  springs 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 


0* 


BOULDER 
PARKER  7  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SPICER 

WALDEN 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 


ALAMOSA   -s:  AP 


GREAT    SAND   DUNES  NH 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  CNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUlV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


See  Helerence  Nolee  Following  SlAllon  Index 
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STATION  INDEX 


CUlQRADO 
SEPTEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

v»/ ±J*<J l—i X I  V  J_ ill 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

AKRON  4  E 

0109 

03 

IJ  A  CUT  MTTriM 

WAS" l NO  TUN 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

8A 

c 

UbDA   LEN   UK   PLAINi    pD  S 

AKRON  FA A  AP 

Oil* 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

10 

103 

13 

4663 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMQSA  WSQ  aP 

R 

0130 

05 

ALAMQSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ALLENSPARK 

0183 

04 

4 

40 

12 

1C5 

32 

8500 

5P 

5P 

c 

u  ipctpr  r  n  a  t  *; 

ALTFiMBEPN 

021* 

02 

r.  a  o  P  t  p  i  n 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

nDlfll  1  c     r  AITCMftCDU 

AMES 

0228 

02 

CAM     M  T  r  1  1  C  1 

2 

37 

54 

107 

55 

8701 

5P 

u c  e t   mi  n   Bnuco   p  n 

AMY 

0242 

01 

1  T  Mf  n  1  KJ 

1 

0  0 

54 

103 

39 

542C 

6  P 

ft  P  NI   U  madqmaii 

DC  IN     H        M«  jnAL  L 

ANTFRO  RESERVOIR 

0263 

04 

D  A  D  li 
r  A  R  * 

* 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

c 

d  n  a  q  n    nC    uiatcd  pomm 
bUAKU    UP    H A  I e K  LUnn 

APEX   1  W 

0289 

04 

GILPIN 

* 

39 

52 

105 

35 

10400 

S 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ARAPAHQ  RIOGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

21 

106 

23 

10965 

S 

ucn!/*fhic    onu    mat    c  n  D  r  c  t 
MfcDiClNfc    BOW   NA 1  rOKEiT 

ARAPAHOE 

030* 

03 

C  HE  Y t NNE 

3 

38 

51 

102 

11 

4020 

c 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

AROYA  6  NE 

0343 

01 

CHEYENNE 

1 

33 

55 

103 

05 

4787 

5P 

INACTIVE  10/19/72 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

11 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 

BAILEY 

0*5* 

04 

PARK 

* 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

U   5    FURfcSI  bcKviCc 

BASALT 

051* 

02 

c  a  r  i  p 
c  a  u  u  c 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5  P 

5P 

T  M  A  f*  T  T  \i  C    7/i  yro 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

04 

Rni  1  L  DP  R 

D  l.  U  L  u  n  PV 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

s 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

1  AD  I  MP  D 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

s 

MATI     WPATHPR  ^PRUTfP 

BERTHOUD  PASS 

067* 

02 

GRAND 

2 

"X  Q 

48 

105 

47 

11314 

6  A 

6  A 

H 

BLANC  A 

0776 

05 

f  D9T I  1  1  A 

Kg  U  j  I  ILL" 

5 

H  -1 
3  1 

26 

105 

3 1 

775C 

5  P 

5P 

PTHFL  kPSTPR 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

2 

38 

28 

107 

13 

7630 

5P 

II    C    KIATI      DABI/  CPDWTfP 
U    o    NAIL    rAHfv  Ut 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

AwENTi    U   t   RGW  RR 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  LAKE 

083* 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

11 

3748 

8A 

8  A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0843 

04 

d  n  1 1 1  n  c  d 

4 

40 

01 

105 

16 

5400 

c 

TLJHMAC     I       D1  ATT 

TnUnAs    L    r  L A  1  1 

BOULDER 

0848 

04 

a n  1 1 1  nco 

0  U  U  L  U  t  K 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

MAT        DIlD         PIC  CTAMRADnC 

NATt    BURg    Up  SIANUAK173 

BRANDON 

0895 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

uDc     CICTc     C     i  uj  t  Tr 

MR5   E  U  b  X  E   c   Wn I  1 E 

BRANSON 

0898 

01 

1   AG  AMIMAC 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

rWADl  PC     C    MTTPUPI 1 

BRECKENRIDGE 

0909 

02 

C  1  1  MM  T  T 
J  U  H 1  1  i  1 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

iriDPRI     D  CMVPAOT 

BR  I GGSDALE 

0945 

04 

n  t  L  w 

4 

40 

38 

104 

19 

4850 

5P 

5P 

TUPiMAC     U         CTADl  CTnM 

BROWNS  PARK  REFUGF 

1017 

02 

mo  f  fat 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

ni  in  r  i  i  i     n  r     C  n  n  □  t     C     c      ill  is 

BUREAU   UF    5PDKT   r    6  WLD 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

*P 

4P 

LLOYD  R  SWEDHIN 

BUENA  VISTA  5  NF 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUFFALO  PARK   1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

41 

9760 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

BURL INGTQN 

1121 

03 

l/TT  fADCriM 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7A 

H 

MIIMTPTOAi       DnuCD     Dl  AMT 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

l/TT      P  A  D  C  H  M 

KIT  L  AR  5  UN 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

iiQ  »       r-  \.  1  *  D  i     n  T  T  r        A         I  A  M  C  r 

MRS   CHARLUTTE   A  JAMtS 

BUTLER  RANCH 

1157 

01 

d  1 1  c  o  i  n 
KU t B  LU 

1 

38 

02 

104 

28 

*850 

5P 

UD{      Al  ID  no  A      A     \[  A  V/  A  D  D  li 

MR5    AUKUKA    A  NAVAUKU 

BYERS  5  NE 

1179 

04 

a  n  A  M  c 
M  U  A J 

4 

39 

45 

104 

15 

5200 

6P 

6P 

c 

H 

moc      cutdicv    ntcriD  ttu 
MKb  •    jnlKLcY  UltURlLrl 

CABIN  CREEK 

1186 

0* 

Pi  CAD     f DC fk 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

nl  ID  1    TP      CrDt/T/'C  PPI 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

1  A  D  T  M  P  D 
L  A  K  i  n  t  R 

4 

40 

31 

105 

54 

10301 

s 

ucnT/*  TMC    onu   mat  cpidcct 

CAMPO  7  S 

1268 

01 

ft  A  P  A 
0  A  L  A 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

c"en    P       r AM mcd 

F..EU   L«  TANNER 

CANON  CITY 

1294 

01 

CD  CMflMT 
r  K  t  HUNT 

1 

38 

26 

105 

16 

53*3 

7A 

5P 

i  i  A  n  n  r  m  DcMTTCMTTADV 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

138* 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

10< 

52 

6200 

3P 

3P 

C 

GEORGE  KDBALT 

CEDAREDGE 

1440 

02 

np i  T a 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

e 

H 

MRC    PADIlt  VMM    M  AMnPRCriW 

CENTER   4   5  S  W 

1458 

05 

pin  r.  d  a  m  n  p 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8A 

8A 

CAM     IIITC     l/AI  1  CV     CVD  CTA 

bAN    LUIS    VAuLtY    ca"  blA 

CHE  E  SMAN 

1528 

04 

iccccdchm 

JtrrcKiUIN 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

B  n  »  o  r>    nC     u  A  T  C  D  PP1MM 

BUARD   Ur    WATER  LUn" 

CHER AW 

1539 

01 

nT  p  R  n 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

C  T  M  PI  M     D     CfUIII  TT 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

AR  A  P  AHI1  P 

* 

39 

39 

104 

51 

56*7 

8A 

8A 

l,UI\r  j     UP     C    *  W  1  !'t  C"j 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

rucVPisIMP 

3 

38 

49 

102 

21 

4250 

4P 

4P 

*  Ad  I     a    i  n\/Ei  i 
CARL   A  LUVcLL 

C IMARRON 

1609 

02 

MnMTD  nc  c 
nUN 1 KUjt 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

ii         Li         MCllDCDD  V 

W«    H.  NbWbcRRY 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CLIMAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

11 

11400 

3A 

8A 

CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 

CHALDALE    1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

38 

23 

10  5 

47 

h  5  ?  5 

c 

V 

R   L  9ANTA 

COALDALE  2  Sw 

1698 

01 

C  R  P  MflWT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

/*  !  imM  t  com 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

f 

H 

uABPli    f\     C     1/  n  r  i  | r  o 

HARULU   P  IsRcUObR 

COLLBPAN  2  SW 

1741 

02 

M  C  C  A 

nc  b  A 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

UDC          if  T  W  t  A  kl      A          U  C  1    1    U  V 

MR5«    VIVIAN   Ai  RcLLtY 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

n  t  j  A 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

*P 

4P 

ciidt    rni  n    mat  mpim 
5UPI     t  U  L  U    iNAl  nUIN 

COLORADO  SPRGS  WSO 

AP 

1778 

01 

pi    P  a  en 

1 

38 

49 

104 

43 

61*5 

MID 

MID 

HJ 

MATI       JCATblCD  CCD\/TPP 

NAIL    WtAlPlfcR  OtRVlLC 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

s 

klAVI           i  (•  A  T  Li  r  n       C  f  D  1  '  T  f'  C 

NATL   WEATHER  SERVICE 

CONIFER  3  NE 

R 

1826 

04 

J  t  r r c  K bUN 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

MKS   ADDALINe    L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

IIP 

c 

H 

MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8855 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  MARY  A  YE  L  FN  I CK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

INACTIVE  10/1/71 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

ARCHFR  B  CRISP 

CUMRRES 

2043 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEADMAN  HILL 

R 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

102*0 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEER  TRAIL 

P 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

EVERITT  L  DAVIS 

DELHI 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
SEPTEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  %  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DELTA  3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

36 

46 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KDTA 

DENVER  WSO  AP 

R 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MI  D 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

#DENVER  CITY 

R 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

1C4 

59 

5320 

9A 

9A 

C 

U  S  POSTAL  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

17 

105 

05 

8480 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON  1  E 

228  1 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

1C8 

58 

5921 

5P 

5P 

C  H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS  MARGARET  T  CROWUER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

C  H 

JOHN  W.  ERTEL 

EADS 

2^46 

01 

KIOWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5P 

c 

JOHN  E.  JACOBS 

EAGLE  FAA  AP 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MID 

MID 

C  H 

FED  AVIATION  AGENCY 

EASTQNVILLE   1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

2511 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

SP 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELLICOTT 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS  LEOLA  E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

19 

6997 

5P 

5P 

C  H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NW 

2^32 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP  MTN  3  SF 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

FLEMING  1  S 

29*4 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FORDER  8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38 

33 

103 

41 

4739 

6P 

6P 

C  H 

MELVIN  B  savage 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

C  H 

COLORADO  STATE  UN IV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

041 

WELD 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

5P 

3P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

4321 

8A 

8A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7A 

C 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

FOWLER   1  SE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

4328 

7A 

EDWARD  R.  FELLHAUER 

ERASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

IIP 

IIP 

H 

RONALD  R  TUCKER 

FRU I TA 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

J OHN  f.  barcus 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

U 

6955 

3P 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY  1  Sw 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5P 

SP 

MRS  M  S  HUBBARD 

GENOA  1  W 

3258 

03 

LINCOLN 

39 

17 

103 

32 

5603 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS.   LINDA  L.  TERRY 

GLADE   PARK  STORF 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOOD  SPRINGS    1  N 

3359 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

SP 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

C 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRAND  JUNCTION  6  FSE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

4710 

R  A 

8A 

8A 

G 

W  SLOPE  BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE   1  NW 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

SP 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

11 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARF I E  L  D 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

41 

8667 

5P 

5P 

RQAkD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MDFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

c 

WILLIAM  R i  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

09 

ALAMOSA 

3 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

GREELEY 

35*6 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

41 

4648 

C 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

42 

4633 

4P 

4P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

c 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

c 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GROVER   10  W 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

5 1 

104 

24 

5090 

5P 

5? 

H 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY  10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

B200 

4P 

MRS   C  LARA   G  NASH 

GUNNISON 

3662^ 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS   ETHAL   M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

103 

09 

4520 

7A 

FRANK  I E  E  STOKER 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BDULDER 

4 

39 

56 

ICS 

17 

5923 

ISP 

MRS  LAURA  E  CHESEBRQ 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUND9ERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL  D  WRIGHT 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W  R  OAVIS 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS  MYRA  J  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  C  FISH  DEP 

HOYT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES  F  •  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS  BARBARA  L  MATT  I X 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF  IDAHO  SPRINGS 

IOALlA  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZIQN 

IGNACIO  1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

C0NS1L  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

1C2 

56 

3814 

8A 

8A 

BA 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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SPECIAL 

{SEE  NOTES) 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9  A 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

41 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

L  INCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.   KATHRYN  M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE  R 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

1C3 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

c 

ROBERT  L  PLATT 

KINGS   CANYON   6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

r 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  C ARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMMl ING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

38 

50 

103 

50 

5390 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

K7 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS  MILDRED  MENDENHALL 

LAKE  GEORC-E  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

r 

s 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKFWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

1C2 

36 

3617 

HP 

IIP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  AN  I  MAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3891 

5P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

18 

10158 

hp 

IIP 

J.   LEROY  WINGENBACK 

LEADVILLE   10  WNW 

4866 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

11000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  5  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

4470 

6A 

NEIL  M  LINDSTROM 

LIMON  WSMD 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

1 1 

103 

42 

5557 

MI  D 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

106 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  GAME  6  FISH  DEP 

LONGMPNT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

1C5 

04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.  WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOVE  LAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

11400 

s 

NATL  WEATHER  SERV  OFF 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

CLETUS  M.   GIL L EL AND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7018 

5P 

MRS.   EDGAR  A.   NQL AND 

MANITOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6606 

c 

m  A  m  i  t  n  i  i    t*  D  d  r  c    Li  v  n  □  n  di 
MANiTUU  SrRoS   HYDKU  PL 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIP  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

JOHN  W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

lu8 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.   CHARLENE  E.  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K.   JAMES  COOK 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

D.   J.  BALDWIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

11330 

S 

GrORGE  R.   MACK E EN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RID  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5  P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

1C6 

09 

7675 

c 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTRDSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON  1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

1 1 

8890 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

NEDERLAND  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS  t .  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K.D.THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5  P 

5  P 

l-l 

MRS   I   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

I 

37 

13 

105 

03 

8  800 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

108 

If 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUMN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5 1  9n 

MERRILL  V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

R  A 

TWIN  LAKES  R  i  C  CO 

OTIS   11  NE 

6192 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

QUP  AY 

2 

38 

01 

1C7 

40 

7740 

5P 

5P 

c 

H 

GARY  LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

8A 

COLO  DEPT  AGRICULTURE 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASC 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE  C  HANSON 

PAOLl 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

35 

5693 

7P 

7P 

MELVIN  A.  BENCICH 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  7  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

31 

104 

39 

6170 

5P 

5P 

c 

H 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.   WAYNE  MUSTAIN 

PLACERVI LLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PL ATQRQ  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

106 

48 

6860 

c 

DON  W  CLEVER 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

1C7 

06 

8087 

5P 

5P 

CLOSED  5/4/73 
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DRAINAGE  % 

LATITUDE 
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(SEE  NOTES) 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8A 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SFRVICE 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38 

11 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7A 

CF  £   I  STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H,  KNOTT 

KABB1T    t AKo    P    j  5    ©  Win 

6811 

02 

D  ni  ITT 
ft  u  U  1  1 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

S 

MAT!       UPATLICD  CCDi/TrC 

NAIL    n  fc  A  I  nfc  ft    b  fc  ft  V  j,  L  E 

RANGeL Y 

6832 

02 

DTD     Ql    A  M  r"  H 

KIU   tt  LA  NL  U 

2 

40 

05 

10  8 

47 

5216 

5P 

5P 

TUWN   UF    RANGE  LY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

i   An  Turn 

LAR I MER 

4 

AO 

48 

105 

34 

8237 

5  P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

nn  i  n  o  r*  c 

DULURE5 

2 

37 

41 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  H  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARr I  ELD 

2 

39 

32 

107 

4  8 

5400 

5P 

MID 

c 

MRS  MAXlNE  C.  MYSER 

RIJ   GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

nllNoUALt 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

s 

oAi  ou    ii  rnMi/cu 
RALrH    Wt  LUNKcY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

01 

OTERO 

1 

33 

02 

103 

42 

4170 

5P 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

3  8 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO'  SPGS  WTR  WORKS 

□  VP 
Kit 

7315 

01 

d  1 1  c  r  i  n 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

n  ft   n   u   n  a  j  i  T 

c  a  r  1 1 A  r  u  c 
j  Aul  J  AC  M  t 

"?  "a  a  7 
lost 

C.  A  r  1 1  A  C  U  P 

K 

J 

3  0 

l  u  o 

no 

1  07  f 

c  0 

5  r 

c 

H 

uiTi  i  t  am   uni  nco 
WILLIAn  HULUbft 

S  AL I  DA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

3  8 

32 

106 

03 

7488 

IIP 

IIP 

m.i  f  r  i  it     m        a  o  n  o ▼  T 

DW  I  GHT   N •    ABBOT  I 

Cam    i  i  i  t  c 
b  AN  LUIS 

7428 
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REFERENCE  NOTES 
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Sffi^ti"J5rS22JB^2  oTntlTAl  tL^USS^iLSSSSSL^  rtine  'Vf  Natlonal  Climatlc  °-*«.  Fcd-al  »<•"«««.  ».c. 

near  you-     Addltional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 
HMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are      Tomnerature  t„  •»    „-„,...,..  .. 

.ovement  in  miles       Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departure'  ..f  averale  Salty  ^emner^ures  fro!  BV?"  ™<t  ""I    V"*"  ™* 

Urections  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind^re"^^^^^^.^^5 by  thrnumb^'orohsir^t'lons""16 
BSERVATION  TIME:    The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
«fSi*^i  1111";  m"1'     S"°"  ?"  «round,ln  thc  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  Is  a,  observation  time  for  all  except  National  Weather  £rv  °e 
11  ?,     £  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 

S  hours  endi:ngear,.merof  observation!"  "*  W1"d     table'  a"d  Sn°Wfa11  *"  the  "Sno<"a11  and  S"°»  •»  Ground"  table,  when  pubilshed^are  for  the 

IVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  ..nl...  „,h„_ 

TnTrTTbTcT    Max  and  Min  values  In  the  Evaporation  and  WinS  table  are  extre£e^of  teSSerSu™  o^f t      ?"""  "V  ,ootnote  'ollo»lnK  the  Evaporation  and 
ime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   ,„  miles  over  the  evaporation  pa etll     7,  !?  recorded  du""K  2"  "ours  ending  at 

nches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  in  th»  „„  i     .  . 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  ooserva?  L      c  J  °f  S"7U  Jl??*'   OI"  lce  on  the  Kround-     Samples  for 

n  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  In  the"ecord  Time '  oi ■  o^^t^  lUOo  i.^"^  drlfUDg  °ther  CaUSeS  of  loc!l1  variability 

NOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table    and  i,  rh„  •■<:„,        i  c   

now  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  around    table,  and  in  the    Seasonal  Snowfall"  table,  Include 

IQRMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
3IVISI0NS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal   snowfall  and  heating  degree  davs   for  the  12  month*  onrti n„ 

of  this  bulletin.  K  ueBI*e  aays  Ior  tne  «  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

  Alamosa  WSO 

Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

B     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLI MA TO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional   for  foreign  mailing;  20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic  Center 
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Monthly  Normals  of  Temperature, 
Precipitation,  and  Heating  and 
Cooling  Degree  Days  1941-70 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


t\s»s 


Illinois 


National 
Climatic  Center 
Asheville.  N.C. 
September  1973 


CLIMATOGRAPHY  OF  THE  UNITED  STATES  NO.  84 


Daily  Normals  of  Temperature  and 
Heating  and  Cooling  Degree  Days  1941^0 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 
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U  S  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N.C-  28801 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


COLORADO 

U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 

Environmental  Data  Service 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


highest  temperature 
la  junta  faa  ap  91 

lowfst  tempfrature 
grand  lake  i  nw  -  6 

grfatest  total  precipitation 

CASTLF   ROCK  i.50 

l e as T  total  precipitation 

2       STATIONS  .00 

GREATEST   1   DAY  PRECIPITATION 
VICTOR  1.22 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
MESA  LAKES  RESHRj  17.0 

GRFATEST   DEPTH  OF  SNOW 
FLEMING   1   S  11 


DATF 
DATE 


DATE 


DEC  !*  ^ 


23 
27 


11 


11 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


COLORADO 
OCTOBER 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Depart  ure 
From  Normal 

Greatest  Day 

2 
a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Daya 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

1.00  or  More 

j. 

il 

0  ft 

S  ft 

sti 

h  » 

oS 

.10  or  M. 

£ 

S 

*       *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

68  •  5M 

43 .  4M 

5  6  •  0  H 

78 

2 

28 

12* 

278 

0 

0 

b 

0 

.48 

.46 

1 1 

T 

1 1 

1 

0 

0 

BUENA  VISTA 

63. 2M 

28. OM 

45. 6M 

-  1.4 

597 

0 

0 

.30 

-  .40 

.17 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANON  CITY 

73.4 

39.8 

56.6 

-     .  1 

83 

23 

26 

25 

256 

3 

0 

b 

" 

.70 

-  .08 

.50 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

COLORADO  SPRGS   WSO  AP 

66.2 

39.0 

52.6 

2.3 

80 

23 

26 

27 

378 

0 

0 

8 

0 

.35 

-  ,34 

.18 

11 

3.9 

3 

11 

2 

0 

0 

DELHI 

EADS 

74.5 

38,5 

56.5 

88 

23 

29 

29  + 

255 

0 

0 

5 

0 

.75 

•  09 

.75 

U 

3.0 

0 

I 

FORDER   8  S 

73.1 

32l5 

52.8 

86 

23 

21 

Z9  + 

369 

0 

0 

1  3 

0 

.55 

'.55 

11 

sis 

1 

1 

0 

HOLLY 

73.8 

37.1 

55.5 

89 

3 

29 

27+ 

294 

0 

0 

7 

0 

.42 

.39 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

74.4 

37.0 

55.7 

90 

24 

27 

31  + 

285 

1 

0 

6 

0 

.38 

.38 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

KIT  CARSON 

74.8 

37.4 

56.1 

89 

2 

26 

29 

270 

0 

o 

6 

o 

1.04 

1.04 

11 

3.0 

T 

11 

1 

1 

1 

LA   JUNTA   FAA  AP 

58.1 

23 

31  + 

220 

1 

0 

3 

0 

.42 

11 

Z  •  0 

1 1 

Q 

LAMAR 

73.1 

39!e 

56^ 

.5 

89 

23 

30 

31 

261 

0 

0 

5 

0 

.3B 

-  .41 

'Al 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

77.1 

38.2 

57.7 

1.7 

88 

24* 

27 

31 

225 

0 

0 

5 

0 

.49 

-  .21 

.49 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

LEADVULE 

52.5 

20.5 

36.5 

-  2.9 

66 

14 

9 

30 

876 

0 

0 

31 

0 

.24 

-  .87 

.09 

11 

3.7 

2 

11 

0 

0 

0 

L I MDN  WSMO 

66.6 

35.2 

50.9 

83 

23 

25 

27 

429 

o 

I  3 

Q 

.22 

.11 

11 

1.5 

1 

11 

1 

0 

0 

NORTH  LAKE 

61.0 

2  8.0 

44*5 

71 

22 

1 2 

26 

627 

0 

0 

23 

c 

1.12 

•  1 4 

.65 

10 

6 

10 

3 

1 

0 

PALMER  LAKE 

M 

M 

M 

78 

2 

0 

0 

0 

.82 

.68 

11 

2 

1 

0 

PUEBLO  WSO  AP  //R 

73.8 

38.6 

56.2 

1.4 

69 

23 

26 

27 

268 

0 

0 

5 

0 

.76 

-  .23 

.59 

10 

T 

0 

2 

1 

0 

PUEBLO  6  SSW 

72.0 

35.6 

53.8 

86 

24 

24 

26 

340 

0 

0 

9 

0 

.84 

.76 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

ROCKY  FORD  2  SE 

75.8 

36.5 

56.2 

1.7 

88 

23 

25 

31  + 

266 

0 

0 

6 

0 

.43 

-  .36 

.43 

11 

.5 

0 

1 

0 

0 

RUXTON  PARK 

52,6 

27,0 

39.8 

64 

2  + 

14 

27 

772 

-J 

0 

20 

0 

•  70 

.34 

11 

9 , 0 

6 

1 1 

3 

0 

0 

RYE 

68.0 

31.6 

49.8 

87 

16 

20 

27 

463 

0 

0 

19 

0 

.90 

.80 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

SALIDA  3  M 

64.1 

31.9 

48.0 

76 

14 

17 

27 

517 

0 

0 

17 

0 

.17 

.15 

10 

T 

T 

10 

1 

0 

0 

SPRINGFIELD  7   WSW  // 

72.8 

40.8 

56.8 

87 

2 

28 

31 

250 

0 

0 

3 

0 

.45 

.40 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

SUGARLOAF   RSVR   1  ESE 

M 

M 

M 

0 

0 

31 

0 

.46 

.22 

30 

6.0 

2 

30  + 

2 

0 

0 

TACDNY   10  SE 

73.8 

37.4 

55.6 

89 

23 

26 

27 

284 

0 

0 

7 

0 

.53 

.47 

1 1 

3.5 

0 

1 

0 

0 

TRINIDAD 

71.8 

39.0 

55.4 

81 

23 

25 

31 

291 

0 

0 

8 

0 

.63 

.32 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRINIDAD   FAA  AP 

71.0 

39.3 

55.2 

86 

23 

27 

27 

297 

0 

0 

6 

0 

.79 

.70 

10 

4.3 

1 

11 

1 

1 

0 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

56.7 

20,4 

38,6 

70 

14 

0 

25 

814 

0 

0 

31 

1 

.11 

.07 

30 

0 

0 

0 

0 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

56.7 

31.2 

44.0 

69 

16 

20 

11 

645 

0 

0 

18 

0 

1.22 

1.22 

11 

.  0 

0 

1 

1 

1 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

70.5 

37.2 

53.9 

80 

1 

22 

11 

341 

0 

0 

9 

0 

1.10 

.62 

10 

8 

11 

2 

1 

0 

WALSH 

WESTCLIFFF 

63. 3M 

26. 9M 

45. 1M 

73 

14 

12 

27 

609 

0 

e 

0 

.62 

.37 

10 

8.5 

5 

10 

2 

0 

0 

WETMORE   9  S 

63.2 

29.4 

46.3 

76 

25  + 

21 

12 

571 

0 

0 

27 

0 

.77 

.40 

1 1 

7.0 

3 

10 

2 

0 

0 

DIVISION 

51.5 

.  1 

.60 

■  30 

2  . 3 

*      *  » 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENRERN 

67 . 8 

30 . 7 

49 . 3 

79 

1 

20 

27 

481 

0 

0 

21 

0 

•  3  1 

.  30 

9 

J 

0 

1 

0 

0 

ASPEN 

62.3 

29.0 

45.7 

73 

16 

17 

27 

592 

0 

0 

23 

0 

,67 

.33 

9 

8.5 

3 

10 

3 

0 

0 

8ERTH0UD  PASS 

43.4 

22.7 

33.1 

53 

24 

10 

27 

983 

0 

5 

31 

0 

.98 

.35 

30 

10.5 

6 

31 

3 

0 

0  1 

BOND 

BROWNS  PARK  REFUGE 

68. 4M 

25. 9M 

47. 2M 

79 

1 

14 

27 

548 

0 

e 

26 

0 

.38 

.38 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

CEDAREDGE 

64 . 8 

36 . 2 

50.5 

-  1.1 

76 

2  + 

25 

30 

442 

0 

0 

9 

0 

•  49 

•  65 

•  44 

9 

•  0 

0 

I 

0 

0 

C IMARRON 

66.9 

21.8 

44.4 

75 

21  + 

10 

27 

638 

0 

0 

29 

0 

.25 

9 

0 

1 

0 

0-  j 

CLIMAX 

46.  1M 

23.  3M 

34. 7M 

9 

30 

931 

29 

0 

.48 

.2"1 

1 1 

9.0 

4 

30 

2 

0 

0 

COCHETOPA  CREEK 

63.7 

17.2 

40.5 

74 

19 

7 

30  + 

756 

0 

0 

31 

0 

.17 

.07 

11 

T 

T 

12 

0 

0 

0 

COLLBRAN  2  SW 

67.6 

28.  6M 

48. 1M 

-  .6 

78 

2 

19 

27+ 

»13 

0 

0 

27 

0 

.38 

-  .69 

.37 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLORADO  NAT  MON 

68 .  6M 

42.0 

55 .  3M 

79 

1 

32 

30+ 

293 

0 

0 

3 

0 

•  61 

.  46 

9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CORTEZ 

69.6 

32.9 

51.3 

.3 

78 

1 

22 

28 

418 

0 

0 

13 

0 

.46 

-  1.00 

.38 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CRAIG 

64.3 

29.8 

47.1 

76 

15  + 

13 

27 

545 

0 

0 

21 

0 

.36 

.29 

9 

.1 

0 

1 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

56.  1M 

18.5 

37. 3M 

-  3.0 

69 

15 

9 

27 

851 

0 

0 

31 

0 

.16 

-  1.27 

.09 

10 

3.4 

0 

0 

0 

0 

DELTA  3  NW 

DILLON   1  E 

57,9 

22.4 

40.2 

1 . 9 

68 

15 

3 

27 

763 

0 

0 

31 

0 

.29 

.82 

•  1  1 

30 

4.0 

J 

31  + 

I 

0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

66.  1 

36.3 

51.2 

79 

1 

24 

30 

420 

0 

0 

9 

0 

.65 

.35 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

DURANGO 

69,7 

27.5 

48.6 

-     .  1 

80 

1 

19 

25 

496 

0 

0 

29 

0 

.48 

-  1.36 

.20 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

EAGLE   FAA  AP 

66.6 

25.2 

45.9 

78 

1 

11 

27 

584 

0 

0 

29 

0 

.20 

.08 

29* 

.5 

1 

30 

0 

0 

0 

FORT  LEWIS 

61. 9M 

26. OM 

44. OM 

-  1.6 

14 

30 

647 

0 

o 

.52 

-  1.51 

.39 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRASER 

57.4 

16.5 

37.0 

,  7 

66 

15  + 

3 

27 

663 

0 

0 

31 

0 

_  ,63 

•  1 6 

31 

J 

Q 

3 

0 

0 

FRUITA 

70.8 

32.6 

51.7 

-  1.0 

82 

1 

22 

27 

407 

0 

0 

18 

0 

.62 

-  .15 

.39 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

72,6 

36. 9M 

54  .  8M 

87 

16 

23 

27 

303 

0 

0 

10 

0 

.36 

.15 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

GRAND   JUNCTION  WSO   AP  //R 

70.6 

42.1 

56.4 

1.4 

84 

1 

31 

27 

266 

Q 

0 

1 

o 

.20 

-  .54 

.15 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRAND   JUNCTION  6  ESE 

69.8 

40.9 

55.4 

82 

2 

30 

24 

291 

0 

0 

3 

3 

.25 

.11 

9 

.0 

0 

2 

0 

0  I 

GRAND  LAKE   1  NW 

57.6 

17.7 

37.7 

67 

15 

-  6 

27 

839 

0 

0 

31 

1 

.90 

.40 

30 

5.1 

5 

31 

3 

0 

0 

GRAND  LAKE   6  SSW 

56.6 

24.4 

40.5 

65 

15  + 

11 

27 

754 

0 

0 

31 

0 

.63 

.35 

30 

3.0 

0 

2 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

71.4 

31.7 

51.6 

62 

2  + 

23 

28  + 

410 

0 

0 

19 

0 

.41 

.30 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

f"  B  C  C  U    MniiUTATM  HAU 

62.3 

28.0 

45.2 

.78 

3 

17 

27 

608 

0 

0 

27 

0 

.59 

.58 

30 

6.5 

3 

30 

1 

1 

0  1 

GUNNISON 

62.2 

20.0 

41.1 

-  1.9 

72 

1 

9 

27 

733 

0 

0 

3. 

0 

.19 

-  .53 

.09 

10 

2.2 

T 

10 

0 

0 

0 

HAYDEN 

65.3 

30.1 

47.7 

79 

1 

14 

27 

527 

0 

0 

16 

0 

.67 

-  .79 

.47 

10 

1.4 

0 

1 

0 

0  1 

HOT  SULPHUR   SPRS   2  SW 

64.2 

21.5 

42.9 

82 

15  + 

6 

27 

679 

0 

0 

30 

0 

.63 

.45 

30 

4.0 

4 

30 

1 

0 

0  J 

IGNACIO   1  N 

68.9 

26.1 

47.5 

-  1.4 

79 

2 

17 

27  + 

534 

0 

0 

28 

0 

.08 

-  1.50 

.05 

11 

.0 

0 

0 

0 

0  1 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

53.4 

19.1 

36.3 

69 

13 

8 

12 

684 

0 

0 

30 

0 

.85 

.28 

30 

.9 

4 

31 

4 

0 

0  1 

KREMMLING 

65. OM 

19. 6M 

42. 3M 

5 

27 

699 

0 

0 

31 

0 

.08 

.08 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  CITY 

64.4 

20.2 

42.3 

83 

26 

6 

26 

698 

0 

0 

31 

n 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0  J 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

ll 
il 

Si 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

HighesI 

a 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

*«. 
0 
H 

"3 
fj 
I 

a  iZ 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleel 

No.  ol  Days 

Mix. 

Mln. 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

.10  or  More 

■  SO  or  More 

1.00  or  More 

1 1 
8  J 

8  * 

8  3 

hi 

b  1 
it 

LITTLE  HILLS 

65.6M 

24.7M 

45.  2X 

77 

1 

1  6 

28 

606 

0 

0 

0 

.55 

55 

9 

Q 

0 

I 

1 

Q 

MARV I NE  RANCH 

59.9 

23.2 

41.6 

70 

1 

10 

27 

717 

'J 

0 

29 

0 

.60 

.*30 

10 

6.0 

3 

0 

0 

MAYRELL 

M 

y 

M 

77 

J 

0 

0 

•  2  7 

.24 

1 

0 

0 

MEEkER  no.  ? 

66.2 

29.8 

48.0 

77 

1 

15 

27 

320 

0 

0 

24 

0 

.84 

.70 

9 

.3 

0 

2 

1 

0 

MEREDITH 

M 

M 

M 

77 

2 

7 

30 

?  9 

0 

.23 

.09 

30 

T 

T 

9 

0 

0 

0 

MESA   LAKES  RESORT 

50 . 5 

27.3 

38.9 

60 

15+ 

16 

10 

80f> 

0 

1 

25 

0 

.68 

.  32 

10 

1  7  n 
I  '  .  0 

5 

1 0 

3 

0 

0 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

67.* 

39.5 

53.5 

.8 

78 

2 

24 

30 

350 

0 

0 

4 

0 

.29 

1.37 

.  16 

11 

.5 

0 

2 

0 

0 

MONTROSE   NO  2 

68.5 

35.5 

52.0 

.5 

61 

2 

27 

27 

395 

0 

n 

12 

- 

•  5  2 

_ 

.41 

.36 

.0 

0 

2 

0 

0 

NORTHOALE 

64.7 

28.  8 

46.8 

-  .3 

75 

1 

10 

25 

560 

0 

0 

24 

0 

.73 

.83 

.73 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

NORWOOD 

64.1 

27.9 

46.0 

76 

1 

17 

29 

582 

0 

23 

.71 

_ 

.90 

.63 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

OURAY 

61.4 

35.0 

46. 2 

72 

1 

24 

27* 

513 

0 

0 

12 

0 

.45 

.  24 

11 

.  0 

0 

I 

0 

0 

pagosa  springs 

65.2 

23.3 

44.3 

74 

15 

14 

31  + 

635 

0 

0 

30 

r. 

.61 

.26 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALtSAOE 

73,4 

57.7 

87 

31 

229 

0 

0 

3 

0 

•  3 1 

- 

.70 

.16 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

PAOMIA 

35. 2M 

52. OM 

23 

22 

30 

397 

0 

0 

6 

1 

.72 

.  39 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

PARADOX 

7o!3M 

32. OM 

51. 2M 

82 

1 

22 

27 

418 

0 

l  0 

1 

.43 

.26 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

PITKIN 

56.4 

19.2 

37.6 

67 

23+ 

8 

27 

836 

0 

0 

31 

0 

.20 

- 

.80 

.15 

11 

1 

0 

0 

RANGELY 

68.7 

28.4 

48.6 

81 

1 

19 

27 

503 

0 

0 

2*t 

0 

1.05 

.94 

9 

.0 

0 

2 

1 

0 

Ricn 

61.4 

22,7 

74 

15 

13 

705 

0 

0 

31 

0 

- 

1.90 

.38 

9 

T 

T 

9 

1 

0 

0 

RIFLE 

70.1 

29.7 

49.9 

•  0 

8  0 

15  + 

27 

0 

0 

24 

0 

.41 

•  6  8 

9 

.  0 

59.8 

22.2 

41.0 

2.0 

70 

15 

8 

10 

738 

0 

0 

31 

1 

.65 

_ 

1.61 

.24 

10 

1.0 

1 

10 

3 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

62.5 

23.5 

43.0 

-  .3 

76 

23 

9 

27 

676 

0 

0 

31 

0 

1.01 

_ 

,78 

.55 

10 

5.7 

0 

4 

1 

0 

TAYLOR  PARK 

56.  IH 

22. 9M 

39. 5M 

65 

15  + 

13 

27 

784 

3  1 

.10 

.05 

12  + 

T 

T 

11* 

0 

0 

0 

TELLURIDE 

62.6 

25.9 

44.3 

1.5 

74 

15 

11 

27 

634 

0 

0 

27 

0 

.39 

- 

1.50 

.22 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

URAVAN 

73.6 

34.1 

53.9 

1 

27 

31  + 

337 

0 

0 

9 

0 

.74 

.42 

10 

.  0 

2 

0 

0 

VALLECITO  DAM  // 

63.8 

27.7 

45.8 

73 

15  + 

19 

30 

587 

0 

0 

29 

0 

.54 

.28 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

YAMPA 

61.8 

27.0 

44.4 

75 

1 

13 

25 

633 

0 

0 

25 

0 

.64 

.34 

10 

2.0 

T 

31  + 

3 

0 

0 

YELLOW  JACKET   2  W 

64.8 

38.3 

51.6 

75 

1 

27 

31 

409 

0 

1 1 

0 

.68 

.68 

9 

1.5 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

46.0 

_  f 

.49 

•  8  8 

1.6 

*      *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

B  AS  I N  03 

AKRON  4  E  // 

67.3 

38.2 

52.8 

24 

28 

12 

373 

0 

0 

8 

0 

.79 

11 

9,0 

9 

1  1 

1 

0 

AKRON   FAA  AP 

66.  1 

38.0 

52.1 

85 

23 

28 

27 

392 

0 

0 

7 

0 

1.17 

1.13 

11 

12.0 

6 

11 

1 

1 

BONNY  LAKE 

70.1 

37.1 

53.6 

85 

24  + 

27 

28  + 

346 

0 

0 

5 

0 

.82 

.76 

1  1 

1.2 

0 

1 

0 

BURLINGTON 

72.0 

41.4 

56.7 

2.8 

87 

23 

30 

27  + 

260 

0 

0 

4 

0 

.41 

- 

.47 

.40 

10 

.0 

0 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

71.6 

39.5 

55.7 

1.4 

85 

2 

29 

26 

287 

Q 

0 

5 

.57 

- 

.21 

.53 

11 

1.0 

0 

1 

0 

Flagler  2  Nw 

37.2 

53.5 

8  5 

23 

2  5 

27 

351 

0 

0 

7 

0 

.75 

.59 

11 

J 

7 

1 

0 

HOLYOKE 

69!  2 

37.4 

53.3 

1.1 

86 

23 

24 

26 

356 

0 

0 

6 

0 

1.14 

.22 

1.13 

11 

6.0 

3 

11 

1 

1 

STRATTON  3  NE 

70.5 

39.2 

54.9 

85 

23 

28 

27 

307 

0 

0 

5 

0 

.  49 

.48 

1  1 

5.0 

0 

0 

0 

WRAY 

71.4 

38.3 

54.9 

2.7 

85 

24 

23 

28 

309 

0 

0 

7 

0 

.90 

•  11 

.90 

11 

3.0 

3 

11 

1 

0 

YUMA 

DIVISION 

54.2 

1  •  2 

.78 

•  10 

4.1 

»       •  » 

Platte  drainage 

ntctu  n£ 

ALLENSPARK 

57.5 

30.5 

44.0 

68 

14 

17 

27 

645 

0 

0 

19 

0 

.17 

.10 

30 

30 

1 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

58.5 

18.7 

36.6 

73 

14 

6 

25 

811 

0 

0 

31 

0 

.26 

.  16 

11 

2.0 

2 

11 

1 

0 

0 

BAILEY 

67.2 

25*3 

46.3 

77 

9 

1  1 

574 

0 

0 

29 

0 

1.1' 

.48 

3 

7.0 

3 

0 

0 

BOULDER 

69.9 

39.8 

54.9 

1.2 

82 

23 

29 

27 

306 

0 

0 

6 

0 

.69 

.70 

.33 

30 

T 

0 

2 

0 

0 

■  ■  T  ft  ft  s  n  a  i  F 

68.9 

33.6 

51.3 

81 

23  + 

20 

27 

420 

Q 

1 2 

.16 

.  18 

11 

1.3 

0 

1 

0 

0 

BRIGHTON 

70  ■  4 

36.1 

53.3 

85 

23 

26 

27 

358 

0 

0 

a 

0 

.19 

.  10 

30 

.  5 

1 

1 1 

1 

0 

0 

BYERS   5  NE 

69.4 

33.5 

51.5 

-  .9 

85 

23 

22 

31 

412 

0 

0 

13 

0 

.70 

.02 

.57 

11 

3.0 

3 

11 

2 

1 

0 

CABIN  CREEK 

54.4 

30 . 3 

42.4 

67 

17 

3  0 

694 

0 

0 

18 

0 

•  67 

.36 

30 

11.0 

2 

30 

2 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

67.6 

32.0 

49.6 

61 

24 

19 

27 

463 

0 

0 

19 

0 

1.30 

.80 

4 

4 

11 

2 

2 

0 

CHEE SMAN 

69,0 

26.9 

46.0 

-  1.0 

79 

14 

16 

27 

522 

0 

0 

?  & 

0 

.66 

.19 

.32 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

68,6 

35.4 

52.0 

86 

24 

24 

27 

394 

0 

0 

9 

0 

.84 

11 

2.2 

1 1 

0 

0 

DENVER  WSO  AP                    / /R 

70.4 

38.6 

54.5 

3.1 

87 

23 

30 

11 

321 

0 

0 

5 

0 

.47 

m 

.54 

.22 

11 

2.3 

1 

11 

1 

0 

0 

DENVER  CITY  R 

68  .7M 

1 .3 

86 

24 

26 

^  1 

300 

0 

0 

3 

0 

•  08 

.85 

.03 

1 0 

2.0 

2 

11 

0 

0 

0 

ELBERT 

67.0 

30.4 

48.7 

60 

23 

19 

27 

496 

0 

0 

19 

0 

.65 

.45 

11 

6.5 

5 

11 

3 

0 

0 

ESTES  PARK 

62.3 

30.6 

46.5 

1.2 

76 

29 

15 

27 

568 

0 

1 

0 

.39 

.61 

.20 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

64,7 

26.1 

45.4 

80 

23 

9 

12 

599 

0 

1 

30 

0 

1.21 

.  67 

29 

7,5 

0 

3 

1 

0 

i  FORT  COLLINS 

67,3 

36.3 

51.8 

2.0 

81 

2 

25 

27 

403 

0 

0 

6 

0 

.43 

m 

.65 

.27 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

i  FORT   LUPTON   1  N 

70.5 

52*6 

86 

23 

19 

378 

0 

0 

13 

0 

.  1 8 

.66 

.08 

30+ 

T 

0 

0 

0 

0 

FORT  MORGAN 

69.8 

37.3 

53.6 

2.4 

65 

3 

26 

27 

353 

0 

0 

7 

0 

.36 

.37 

.36 

11 

6.0 

1 

0 

0 

GRANT 

59.6 

26.9 

43.3 

70 

23 

17 

27 

667 

0 

0 

30 

0 

.44 

.18 

30 

5.0 

2 

30 

2 

0 

0 

.  GREELEY  UNC 

71.5 

38.8 

55.2 

5.4 

84 

2 

27 

27 

297 

0 

0 

3 

0 

.15 

.70 

.11 

11 

.  5 

0 

1 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

JONES   PASS   2  E 

JULESBURG 

70.2 

37.1 

53.7 

1.1 

66 

18 

23 

28 

344 

0 

0 

9 

.87 

.14 

.80 

11 

4.0 

1 

11 

1 

1 

0 

|    »     L  R 

M 

40.8 

M 

85 

23 

29 

11 

0 

0 

3 

0 

1.31 

.02 

.50 

11 

.0 

0 

5 

1 

0 

•KAUFFMAN   l   SSE  R 

66.4 

3*. 7 

50.6 

82 

23 

24 

27 

438 

0 

0 

11 

0 

.05 

.05 

11 

T 

0 

0 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

60,5 

24.6 

42.6 

70 

14 

13 

27 

686 

0 

0 

31 

- 

.49 

.23 

4 

3.0 

1 

11 

2 

0 

0 

LAKEWOOO 

66.6 

39  .9M 

53. 3M 

.6 

83 

24 

365 

0 

0 

0 

.65 

.47 

.32 

30 

1.6 

1 

11 

3 

0 

0 

ILONGMONT  2  ESE 

69.6 

33.8 

51.7 

1.1 

83 

24 

23 

27 

406 

0 

0 

12 

- 

.26 

.66 

.12 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

(NEDFRLAND  2  NNE 

58.4 

23.9 

41.2 

71 

15 

14 

30 

733 

0 

1 

31 

0 

■  76 

.36 

30 

7.0 

5 

30 

3 

0 

0 

NEw  RAYMER 

68.8 

35.8 

52.3 

61 

2 

25 

27  + 

385 

0 

0 

9 

0 

.78 

.78 

11 

9.0 

5 

11 

1 

1 

0 

PARKER  7  E 

68,0 

35.1 

51.6 

80 

23 

21 

27 

411 

0 

0 

12 

.40 

.45 

.40 

11 

4.0 

T 

11 

1 

0 

0 

jREO  FEATHER   LAKES   2  SE 

M 

M 

M 

0 

0 

n 

.53 

.53 

29 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  o!  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tolal 

Max.  Depth 
on  Ground 

e 

.10  or  More 

e 

2 

0 

1.00  or  More 

s : 

si 

hi 

it 

Total 

SEDGWICK   5   S  R 

67»9 

39.1 

53.5 

p  3 

23  + 

2  8 

26  + 

349 

(J 

0 

6 

0 

1.10 

1  ■  OC 

11 

3  •  C 

1 1 

2 

] 

SPICER 

56.  OM 

25. OM 

40. 5M 

68 

4  + 

12 

27  + 

750 

0 

0 

28 

0 

.70 

-  .21 

.46 

10 

1*!2 

3 

10 

2 

0 

0 

STERLING 

66,3 

37.0 

51.7 

.9 

83 

24 

28 

26  + 

406 

0 

0 

e 

0 

1.44 

.69 

1.21 

I  I 

5 

11 

2 

1 

1 

WALDEN 

58.0 

22.0 

40.0 

69 

23  + 

6 

27 

767 

0 

0 

29 

0 

.51 

.44 

10 

5.5 

2 

10 

1 

0 

0 

WATEROALE 

66.  1 

37.9 

52.0 

1.9 

84 

7 

25 

27 

396 

o 

8 

.37 

-  .75 

.14 

30 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

49  2 

1 2 

•  6C 

3.4 

*       *  » 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

ft  ft  ^  T  N  (1( 

ALAMOSA  WSO  AP  R 

64.5 

24.1 

44.3 

-  ,i 

74 

18  + 

12 

27 

633 

0 

0 

30 

0 

.64 

.04 

.62 

10 

6.1 

3 

1  1 

1 

1 

0 

BLANCA 

64.0 

25.5 

44.8 

73 

1 

13 

27  + 

622 

0 

0 

?9 

0 

.07 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTER   4  SSW 

62.9 

24.1 

43.5 

72 

2 

10 

661 

0 

0 

30 

0 

.47 

.44 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEL  NORTE 

63.5 

29.8 

46.7 

.2 

71 

15  + 

19 

11 

562 

0 

0 

20 

0 

.64 

-  .18 

.27 

10 

4.2 

0 

3 

0 

0 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

62.4 

29.8 

46.  1 

72 

2 

21 

30 

580 

0 

0 

2i 

0 

.27 

.20 

11 

T 

0 

1 

0 

0 

HERMIT  7   ESE  // 

60.2 

13.8 

37.0 

-  2.2 

71 

14 

4 

27+ 

861 

0 

0 

31 

0 

.40 

-  1.47 

.35 

11 

3.5 

2 

11 

1 

0 

0 

MANASSA 

64, 6M 

24. 6M 

44. 6M 

-  1.1 

75 

1 

11 

27 

625 

0 

0 

0 

.81 

.16 

.60 

10 

0 

2 

1 

0 

MONTE  VISTA 

64.6 

27.3 

46.0 

74 

1 

16 

11 

583 

0 

0 

27 

0 

.45 

.30 

10 

T 

0 

2 

0 

0 

SAGUACHE 

63.6 

21.8 

42.6 

73 

16  + 

10 

25 

679 

0 

0 

31 

0 

.47 

-  .25 

.45 

10 

2.3 

0 

1 

0 

0 

WOLF  CREEK   PASS   1  E 

52.1 

25.0 

38.6 

66 

23 

10 

9 

811 

0 

3 

29 

0 

1.35 

.61 

10 

13.0 

3 

1 

0 

DIVISION 

43.4 

-  .7 

.56 

-  .46 

3.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


cmnmoo 

gCTglW  1973 


Station 

"<3 

Day  of  Month 

1   |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8|9 

10 

"1 

12 

13     14  |  IS 

16  ]  17 

18 

19  |  20  21 

22  |  23  24 

2S 

26  |  27 

28  29 

30 

31 

ARKANSAS  QQAtNACE 

•  AS  IS  01 

HANonN 
RAhSDN 
U£NA  VIST* 
UTLE "  RANCH 

.56 
.46 

.30 
.93 

T 

.13 
.02 

.56 
.46 
.17 
.91 

ANON  C I  TV 

OLOAOO  SPRCS  -SO  AP 
U.H1 

OHERT Y  RANCH 

.70 
.19 

.00 

.10 

.12 

.06 

T 

.30 
.06 

.06 
.18 

7 

T 

.01 

T 

T 

ADS 

qroe*  e  s 

QUNTAIN  2  NM 
OWLER    1  SE 
UFFEY  10  SE 

.73 
.99 
.34 
.30 
.70 

.05 

■  20 

T 
T 

■  04 

.29 
.14 

.79 
.35 

.30 
.220 

•  10 

ASHE  L  L 

OILY 

QHN  MARTIN  DAM 

ARVAL 

IT  C  ARSON 

.79 
.42 
.3) 
.90 
l.0» 

.03 

.50 

.75 
■  39 
.38 

1.04 

A  JUNTA   FAA  AP 
AMAR 

AS  ANIMAS 
EAOVlLLE 
IHON  MSMO 

.42 
.36 
.49 
.2* 
.22 

T 

.06 

T 

7 

.14 
.27 

.06 
.04 

.28 

.11 
.49 
.09 
.11 

T 

.01 

.07 

7 

T 

ORTH  LAKE 
ROM  A  V 
ALHE*  LAKE 

UEBLO  MSO  AP  //R 
UEBLO  ARM V  DEPOT 

1.12 
.47 
.11 
.76 

1.0* 

.19 
.14 

.65 
.59 

.28 

.47 
.68 

.17 
1 .04 

UEBLO  6  SSM 
OCKY  FORD  2  SE 
UXTQN  PARK 
VE 

AL  t  DA  3  M 

.8k 

.63 
.70 
.90 
.17 

■  12 
.10 

.23 
.  15 

.76 
•  43 
.34 
.80 
.02 

.06 

7 

.01 

T 

T 

PMNGFIELO 

PRINGF I E  L  0  7  HSM  // 
TQNINGTON 

UGARLQAF   RSVR    1  ESF 
ACONV    10  SE 

.49 
.22 
.46 
.93 

■  03 

.02 
.06 

•  40 
.22 
.16 

•  47 

.02 

.22 

.02  '. 

R  I N  1  0  AO 

HINIOAD  FAA  AP 
ROV  1  SE 

WIN  LAKES  RESERVOIR 
NO  8UTTES 

.  68 

.79 
.29 

.11 

T 

.02 

T 

.31 
.70 

.04 

.32 
.09 
.29 

.01 
.07 

ICTQR 

ALSENRURi*.  PQwEP  PLANT 
ALSH 

ESTCl IFFE 
ETNQRE   9  S 

1.22 
1.10 

.62 
•  7T 

T 
7 

T 

•  03 

7 

.62 

.37 
.37 

1.22 
.48 

.20 
■  40 

.02 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

LTENRERN 

MES 

SPEN 

ERTMOUO  PASS 
LUE   MESA  LAKE 

.31 
.45 
.87 
.98 
.49 

.06 

.02 

.30 
.29 
■  33 

.03 

.01 

■  14 
.31 

■  24 
.03 

7 

.06 
.34 

.04 
.03 

.03 

7 

T 

.23 
.35 

.14  '. 

OND 

ONHAM  RESERVOIR 
RECKENR ioce 
RQMNS   PARK  REFUGE 
EDAREOCE 

.80 
.69 
.38 
.49 

.01 

■  52 

7 

■  38 
.44 

.25 
.  10 

.03 

.15 

.07 
•  01 

.01 
.05 

.32  ! 

IMARRQN 
LSHAH 

GCMETOPA  CREEK 
OlLBRAN  2  SW 
OLORAOO  NAT  HON 

.48 
.17 
.38 
.61 

.29 

.37 
•  46 

.04 
.03 
7 

.19 

.20 
.07 

.03 
.05 

.01 

.16 

.03  '. 

0RTE7 
1AIG 

RESTED  BUTTE 
EtTA   i  NM 
ILLON    l  E 

.46 
.36 
.16 

.29 

■  36 
.29 
•  04 

.02 

.08 
.09 
.09 

.07 

7 

•  02 

,03 
•  03 

.02 

7 

■  11 

T  '. 
.04  . 

INOSAUR   NATL  MONUMENT 

□  LORES 

URAN60 

ACL  E   c 1 A  AP 

LECTRA   LAKE  //R 

.63 
.74 
.48 
.20 
.90 

.18 
.  10 

T 

.33 
.94 
•  20 
T 

.19 

.30 
.20 
•  10 
.06 
.25 

7 

.02 

7 

.08 

.02 

OUT  LEWIS 
R  ASE  > 
RUITa 

ATEwav   i  SW 
LENMOOn  SPRINGS    1  N 

.92 
.40 
.62 
.36 

.08 

.13 

•  11 
.23 

•  15 

.39 

.39 

■  13 

7 

T 

.11 

■  02 

.16  . 

IAND   JUNC T I  ON  wSO  AP    /  /  R 
RAND  JUNCTION  6  ESE 
RANO  LAKE    1  NM 
UNO  LAKE   ft  SSw 
RANO  VALLEY 

.20 
.29 
.90 
.63 
.41 

■  01 

7  .15 
.11 
•  01 

■  30 

.03 
.10 
.23 
.18 
.11 

.04 
.10 

.04 
•  01 

7 

.01 

T 

.40 
.15 

.09 ; 

.09  . 

l{EN  MOUNTAIN  DAH 

UNNISON 

HflLTON 

AYDEN 

IT  SULPHUR  S P R 5  2  SW 

.99 
.19 
.90 
.67 
.63 

7 

T 
T 

•  06 
.06 

7 

.09 

.47 
.07 

.01 

.06 

.90 

T 

T 

•  02 

•  03 
T 

.09 

7 

.56 

7 
T 

.45 

7 
T 

.03  . 

SNAC IQ  1  N 

40EPEN0ENCE  PASS  9  SW 
*f "Ml  INC 
IKf  CITY 

JTTLP  huls 

.06 
.89 

.06 
.00 
.99 

7 

.06 

• 

.03 
■19  .10 

•  95 

.05 

.21 

.20  ! 
.09  . 

IRVINE  RANCH 
IYBEll 
EEKE«  NO.  2 
IRCOITh 

'.11 
.27 
.8* 
.23 

.02 

.35 
.20 
.26 

•  70 

•  04 

.30 
.02 
.14 
.01 

•  10 
T 

.05 

•  01 

•  02 

.09 

T 

ISA  LAKES  RESORT 
ESA   VERDE   NAT  PARK 
3NTR0Sf   NO  1 
3NTR0SP   NO  2 
3RTHD Al  E 

.29 
.90 
.92 
.73 

T 
T 

.23 
•  11 

.49 
.36 
.73 

.3! 

.02 
7 

•  13 

7 

•  16 

T 
7 

•  03 

.01 
.01 

.10 

T 
T 

DRWOOD 
JRAY 

.71 
.45 

.63 
•  11 

.02 
.06 

.24 

•  06 

.02 

Sm  r«l«i«oc« 

no'.,  following  Sulion 

late. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 


pagosa  spmngs 
palISaof 
PA ONI A 
PARADOX 

PARSHALL    10  SSE 

PITKIN 

PL AC  ER VtLLE 

PYRAMID 

RANGEl J 

RICC 

RIFLE 
5 ARGENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 
steamboat  SPRINGS 

TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLURIOE 
URAVAN 

VALLECITO  DAM 

WINTER  PARK 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 


AKRON  4  E 
AKRON  FAA  AP 
BONNY  LAKE 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WPLL5 

FL AGLFR   2  NW 

FLEMING   1  S 

GENOA   1  W 

HOLYOKE 

I  DAL  I  A   2  NNW 

LEROY  5  WSW 
OTIS   LI  NE 
STRflTTON  3  NE 
VONA 
HRAV 

YUMA 


ALLENSPARK 

ANTER1  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDFR 

RRIGGSDALF 

BRIGHTON 
BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
C  Hg  E  S  M AN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WSH  AP 

DENVER  CITY 

E ASTQNVI LLE    1  NNH 

ELBERT 

ESTES  PARK 
EVERGRFEN 
FORT  COLLINS 
FORT   LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES   PASS  2  E 
JULES  RURG 
KASSLFR 

K AUFF M AN  4  SSE 
LAKE  GEORGE 


Sw 


LAKEwHOn 
LONGMnNT  2  ESF 
NEDERLANO  2  NNE 
NEW  RAYMfR 
PARKER  T  F 

RED  FEATHER  LAKF5 
SEDALIA  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 

50UAW  MOUNTAIN 

STERLING 
WALDEN 
WATEROALE 
WINDSOR   L  SE 


ALAMOSA  WSO  AP 
8  LAN C  A 

CENTE*   4  SSW 
OEL  NGRTE 

GREAT   SANO  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
H  AN A  S  5  A 
MONTE  VISTA 
SAGUACHF 

WOLF  CRFEK  PASS   1  E 


.20 
1.** 
1-12 
1.05 

.50 

.41 


.08 
.78 
.65 


1.21 
.43 
•  IB 
.36 


.87 
1.31 
.05 
.49 

.65 
.26 
.76 
.78 


1.10 
.70 
.82 


.22 
.10 


.03 
.24 
.59 


.03  1.13 
.76 

.40 


.96  .15 
1.15 
.48 


.12 
.26 
.27 


.03 
.07 
.76 
.40 


13  I  14  I  15 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 


lolei  following  Sulio 
-   6  - 


DAILY  TEMPERATURES 


JCT08ER  1973 


Station 

Day  of  Month 

o 

a 

i 

1 

•2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

27 

1  28 

29 

30 

3 1 

■ 
< 

*         •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

6RANS0N 

MAX 

M1N 

77 
49 

78 
51 

75 
46 

62 
40 

58 
40 

75 
55 

77 
57 

75 
53 

70 

50 

54 
32 

50 
28 

4 

28 

65 
38 

75 
38 

70 
43 

70 
45 

72 

47 

75 

5r- 

70 
50 

74 
50 

70 
50 

73 
45 

73 
50 

72 
48 

67 
34 

60 
35 

57 
30 

60 
32 

73 
45 

65 
33 

68  •  5 
43.4 

bUENA  VISTA 

MAX 
MtN 

73 
32 

74 

32 

71 
31 

63 

31 

65 

30 

5  I 

35 

45 
21 

48 

22 

5  2 
27 

57 
32 

71 
33 

69 

30 

70 
32 

71 
26 

68 

32 

65 

29 

74 
26 

71 
33 

62 
16 

2? 

15 

63 
23 

60 
25 

55 
34 

63.2 
28.0 

CANON  CITY 

MAX 
M1N 

82 
50 

80 
40 

76 
48 

63 
39 

64 
35 

74 
33 

78 

45 

74 
48 

74 
48 

62 
38 

55 
32 

S3 
29 

70 
42 

76 
46 

78 
37 

76 
48 

79 
38 

79 
39 

60 
39 

76 
47 

79 
47 

81 
47 

S3 
39 

81 
49 

73 
26 

69 
30 

66 
38 

65 

33 

74 
34 

73 
39 

68 

30 

73.4 
39.6 

COLORADO  SPKGS  WSO  AP 
DELHI 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

77 
46 

79 
45 

61 
43 

60 
40 

61 
37 

75 
48 

76 
48 

72 
46 

62 
38 

39 
32 

38 
28 

61 
31 

65 
36 

73 
39 

74 
44 

61 
42 

73 
44 

76 
44 

74 
49 

73 
41 

73 
46 

74 
43 

80 

43 

64 
35 

64 
32 

56 
36 

59 

26 

61 
31 

73 
34 

53 
31 

62 
32 

66.2 
39.0 

EADS 

MAX 
MIN 

61 

41 

87 
45 

70 
47 

60 
34 

69 
38 

82 
41 

85 
44 

84 
41 

63 

42 

68 
33 

54 
31 

68 
36 

72 
35 

79 
36 

60 
40 

64 

45 

83 
39 

B  * 

40 

79 
48 

79 
40 

63 

40 

60 
41 

88 

40 

-  B 
43 

75 
29 

62 
38 

65 
38 

68 

30 

75 
29 

59 
39 

65 
3 

3s!' 

FOROER  8  S 

MAX 
MIN 

80 
35 

85 
39 

71 
36 

63 
28 

66 
32 

61 
34 

85 
35 

82 
35 

71 
40 

67 
33 

50 
29 

65 
32 

70 
26 

76 
30 

Bl 
34 

64 
43 

82 
34 

63 
34 

81 

41 

75 
34 

BO 
33 

B3 

30 

86 

31 

69 
38 

69 
21 

57 
36 

64 
21 

68 
23 

79 
21 

68 
37 

65 
25 

73.  1 
32.5 

HOLLY 

MAX 
MIN 

71 
41 

80 

48 

89 

46 

58 
36 

62 
37 

70 
40 

68 

42 

86 
40 

87 
40 

76 
43 

52 
36 

56 
36 

76 
34 

75 
38 

Bo 
34 

60 
38 

80 
40 

62 
36 

67 
38 

60 
40 

80 
40 

82 
38 

79 
38 

87 
39 

70 
29 

75 
30 

5. 
29 

63 
30 

66 
30 

70 
32 

e  s 

30 

73.8 
37.1 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 

MIN 

73 
40 

82 
42 

89 

46 

63 
37 

66 
40 

71 
43 

83 

43 

66 
43 

86 
44 

74 
41 

54 
33 

56 
34 

69 

33 

73 
35 

80 
36 

60 
38 

69 
39 

80 
40 

83 

41 

80 
37 

83 

40 

81 
35 

60 
37 

90 
41 

71 
30 

78 
32 

59 
28 

64 
27 

67 
28 

76 
37 

e : 

27 

74,4 
37.0 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

84 

39 

89 

49 

80 

44 

67 
33 

67 
37 

35 

40 

85 
40 

84 
41 

76 
46 

66 
36 

51 
32 

67 
36 

74 
35 

79 
36 

77 
36 

66 
45 

82 
36 

64 
38 

79 
45 

77 
37 

Bl 
38 

82 
36 

87 
38 

80 
47 

74 
29 

63 
39 

64 
2° 

67 
32 

77 
26 

59 
39 

0  5 
27 

74,8 
37.4 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

84 

45 

89 
49 

64 
46 

67 
42 

71 
40 

83 
45 

86 
49 

86 
51 

75 
44 

53 
39 

57 
34 

69 

40 

73 
38 

80 
41 

81 
42 

69 
47 

82 
43 

84 
46 

62 
46 

Bl 

42 

60 
42 

82 
42 

91 
44 

73 
39 

76 
33 

60 
42 

65 
34 

67 
30 

81 
32 

61 
39 

70 
30 

75.0 
41.2 

LAMAR 

MAX 
MIN 

82 
42 

86 
48 

38 
50 

67 
38 

72 
43 

84 
44 

85 
46 

85 

42 

73 
46 

56 
43 

55 
36 

69 
35 

75 
36 

77 
39 

6", 
39 

65 
46 

80 
40 

8  3 
41 

80 
44 

8  " 

4  0 

6  ] 
40 

81 
40 

89 

40 

71 
41 

74 
31 

53 
39 

64 
32 

64 
32 

73 
31 

58 
37 

65 
3  3 

73. 1 
39.8 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

82 
42 

88 

46 

7* 
45 

66 
37 

72 
38 

83 
39 

85 
45 

86 
40 

79 
43 

71 
42 

57 
33 

69 
35 

74 
35 

79 
33 

80 
37 

78 
49 

81 
39 

85 

39 

82 
43 

81 
38 

a? 
38 

81 
37 

86 
37 

5  a 
46 

ra 

29 

72 
39 

66 
28 

67 
30 

60 
29 

67 
43 

70 
25 

77.  1 
38.2 

lfadville 

MAX 

MIN 

62 
24 

60 
26 

53 
25 

56 
21 

55 
21 

5b 
29 

60 
28 

55 
23 

43 
16 

36 

11 

34 

20 

36 
19 

56 

20 

66 
19 

64 
21 

55 

21 

61 

22 

57 
21 

60 
20 

56 

30 

59 
26 

62 
20 

62 

26 

44 
15 

49 
12 

45 
17 

44 

11 

55 
18 

52 
19 

33 
9 

38 

24 

52.5 
20.5 

LIMON  WSMO 

MAX 
MIN 

79 
38 

81 
44 

57 
40 

65 
31 

66 
32 

77 
39 

78 
41 

77 
44 

64 
37 

37 

30 

40 
31 

59 

30 

69 
33 

74 
39 

69 
40 

60 
40 

76 
40 

78 
42 

74 
36 

72 
38 

75 
40 

75 
37 

63 
43 

60 
30 

64 

26 

50 
27 

37 
25 

62 
28 

75 
30 

53 
30 

58 
27 

66  ■  6 
35.2 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

70 
30 

69 
33 

65 
2' 

57 
27 

57 
26 

64 

33 

66 

37 

57 
42 

54 
31 

43 
23 

49 

20 

51 

30 

63 
26 

69 
33 

66 

32 

66 

23 

67 
32 

66 

27 

65 

33 

65 
26 

67 
26 

71 
34 

68 
37 

60 
30 

61 
16 

51 
12 

55 

13 

60 
24 

62 
26 

50 
27 

55 
29 

61.0 
26.0 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

72 
39 

78 
45 

77 
42 

46 
33 

58 
33 

60 
43 

72 
44 

73 
41 

69 

33 

58 
29 

34 
23 

74 
26 

74 
36 

60 
38 

75 
42 

76 
42 

75 
37 

72 
43 

72 
41 

73 
44 

77 
35 

pueblo  wso  ap 

MAX 
MIN 

66 

41 

88 

44 

64 
46 

68 
38 

72 
39 

81 

47 

85 
46 

63 
43 

74 
45 

50 
35 

54 
34 

68 

34 

72 
33 

78 
38 

S3 

40 

69 
49 

79 
40 

84 

42 

Bo 
47 

79 
42 

81 
44 

81 
37 

89 
37 

72 
37 

73 
27 

58 
41 

64 
26 

67 
31 

78 
26 

59 
'5 

69 
30 

73.8 
36.6 

PUE8L0  6  SSW 

MAX 
MIN 

74 
40 

82 

40 

63 
39 

63 
40 

62 
35 

64 
34 

79 
46 

83 

42 

81 
40 

69 
36 

50 
30 

54 
30 

65 
28 

70 
38 

75 
38 

79 
43 

80 
40 

77 
38 

82 
40 

63 
38 

74 
37 

79 
36 

79 
36 

35 
43 

69 
29 

73 
33 

57 
25 

62 
24 

65 
2' 

77 
27 

55 
27 

72  ■  0 
35.6 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 
MIN 

82 

40 

86 
44 

83 
42 

66 
38 

69 
36 

B2 
39 

82 

41 

83 
46 

78 
40 

68 
41 

56 
31 

67 
38 

72 
33 

77 
33 

81 
33 

76 

47 

79 
39 

S3 
37 

81 
38 

77 
35 

80 
36 

82 
34 

86 
35 

81 
46 

76 
27 

71 
39 

65 

26 

67 
25 

77 
27 

67 
41 

5  3 

25 

75.8 
36.5 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

64 
28 

64 
33 

60 
32 

50 
25 

56 
28 

59 
35 

61 
35 

57 
38 

54 
30 

38 

23 

39 
19 

46 
23 

53 
23 

59 
24 

57 
28 

59 

30 

59 
27 

62 
2» 

58 
28 

54 
32 

52 
25 

52 
25 

59 
34 

54 
30 

52 
32 

40 
17 

41 
14 

43 
22 

50 
26 

37 
18 

42 
25 

52,6 
27.0 

RYE 

MAX 
MIN 

61 
34 

Rl 
37 

71 
37 

67 
30 

65 
32 

68 

34 

71 
41 

80 
37 

41 

47 
30 

45 
27 

54 
27 

61 
29 

68 
32 

73 
36 

87 

40 

71 
23 

84 

31 

67 
40 

70 
30 

74 
32 

73 
32 

76 
37 

73 
31 

76 
23 

67 
27 

55 
20 

59 
24 

67 
29 

52 
31 

60 
24 

69.0 
31.6 

SAL  I  DA   3  W 

MAX 
MIN 

74 

32 

73 
14 

68 
37 

66 
33 

65 
31 

69 
41 

72 
43 

66 

41 

54 
38 

39 
27 

46 
27 

51 
34 

69 

32 

76 
35 

73 
28 

71 

32 

72 
29 

69 

32 

69 
26 

68 
31 

69 
36 

72 
37 

70 
3B 

57 
37 

63 

21 

53 
23 

60 
17 

67 
26 

63 
32 

50 
24 

51 
33 

64  •  1 
31.9 

SPRINGFIELO  7  HSW 

MAX 
MIN 

79 
46 

97 
49 

74 
49 

61 
36 

64 
38 

80 
45 

63 
49 

62 
49 

76 
43 

66 

40 

57 
33 

67 
37 

70 
37 

77 
42 

76 
41 

63 
43 

78 
43 

83 
45 

79 
46 

78 

42 

77 
45 

81 
43 

86 

45 

70 
45 

70 
33 

58 
39 

63 
1 9 

63 
30 

76 
37 

65 
39 

67 
2  = 

72.B 
40.8 

SuGARLOAF  RSVR  1 

ESE 

MAX 
MIN 

63 

20 

64 

21 

62 

20 

56 
26 

60 
23 

62 
19 

46 
9 

39 
14 

37 

2  0 

67 
15 

66 
l« 

61 
17 

62 
16 

60 
13 

65 
16 

64 

2~ 

43 
8 

52 
10 

58 
9 

54 
15 

35 

22 

TACQNY  10  SE 

MAX 
MIN 

84 

40 

66 
45 

74 

4  1 

63 
36 

67 

36 

83 
38 

65 

42 

85 
41 

73 
41 

63 
35 

51 
31 

67 
32 

71 
34 

78 
36 

76 
40 

68 
45 

78 
40 

65 
39 

81 
48 

74 
37 

78 

41 

82 
37 

69 
37 

73 
47 

72 
29 

56 
39 

64 
26 

67 
30 

80 
28 

64 
36 

68 

30 

73.8 
37.4 

TRINIDAD 

MIN 

77 
43 

80 
46 

78 
46 

62 
35 

62 
43 

76 

4  3 

78 
43 

77 
54 

^> 
41 

66 
32 

50 
30 

64 

4 

7l 
34 

80 
36 

7  5 
3  6 

72 
47 

77 
41 

80 

42 

74 
41 

79 
41 

74 
43 

74 
40 

Bl 
43 

78 
49 

69 
36 

66 
31 

59 
28 

62 
32 

74 
31 

65 
28 

69 

25 

71,8 
39.0 

TRINIOAO   FAA  AP 

MIN 

80 
45 

82 

45 

59 
41 

66 
36 

67 
42 

3  . 

4! 

82 

45 

80 
47 

to 

-  = 

48 
32 

50 
30 

5  3 
35 

69 
35 

81 
41 

73 
41 

72 
49 

60 
44 

45 

76 
43 

6  . 

44 

^4 

42 

78 
38 

86 
42 

69 
36 

75 
35 

54 
34 

61 
27 

64 
29 

77 
42 

55 

32 

6  - 

2' 

71,0 
39.3 

twin  lakes  reservoir 

MIN 

64 

23 

62 
23 

>° 

10 

60 
28 

59 
16 

57 

20 

61 
27 

59 
17 

51 
.a 

37 

14 

40 
21 

4  2 

16 

60 
18 

70 
24 

68 

64 
26 

66 
32 

68 

30 

60 
1° 

63 
26 

61 
26 

64 

30 

62 
18 

54 
14 

52 
0 

49 
17 

4~ 

2 : 

60 
26 

53 
17 

45 
17 

42 
9 

56.7 
20.4 

two  buttes 

MAX 
MIN 

victor 

MIN 

61 
29 

60 

45 

62 
39 

54 

31 

52 
33 

54 

33 

59 
35 

58 
34 

;  ■ 

3  . 

45 
23 

39 
20 

37 
21 

64 

26 

63 
27 

65 
25 

69 
32 

57 
38 

60 

4^ 

62 
43 

62 
40 

51 
4" 

62 
38 

63 
37 

t 1 

t6 

45 

29 

54 
27 

55 
26 

35 

23 

56 

22 

55 
22 

,4 

27 

56.7 
31.2 

xalsenburg  power 

PLANT 

MIN 

60 
42 

79 
40 

77 
42 

63 
35 

67 
35 

"4 

5: 

76 
52 

76 
43 

t: 

"2 

60 
30 

52 

22 

60 
32 

67 
37 

74 
38 

■4 

3  6 

70 
39 

75 
38 

4? 

72 
38 

72 
43 

76 
46 

79 
45 

78 
46 

75 

45 

70 
25 

65 
23 

63 
2» 

65 

23 

72 
27 

63 
35 

64 
30 

70.5 
37.2 

WALSH 

MAX 
MIN 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

67 
3! 

70 
56 

70 
45 

59 
34 

41 
24 

47 
15 

54 

30 

68 
24 

73 
22 

70 
21 

70 
39 

70 
25 

68 

25 

69 

24 

66 
24 

69 

27 

72 
23 

70 
36 

61 
38 

63 
14 

54 
16 

59 

12 

64 
17 

64 
22 

54 
30 

55 

63.3 
26.9 

WETMORE   9  S 

MAX 

MIN 

73 
36 

76 
34 

70 
31 

67 
28 

55 
29 

70 
33 

70 
29 

65 
34 

52 
29 

40 
29 

47 

22 

54 

21 

60 
27 

64 
30 

71 
31 

70 
31 

69 
32 

68 

30 

65 

31 

68 
26 

69 

4  = 

60 
32 

63 
31 

70 
.  0 

76 
25 

47 
29 

52 
29 

60 
28 

66 

31 

63 
30 

59 

26 

63.2 
29.4 

S*a  FUI«r*nc«  Not**  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

COLORADO 


OCTOBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5  1 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         «  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

79 
34 

76 
33 

72 
46 

72 
34 

73 
31 

74 
37 

74 
40 

64 
26 

64 
38 

44 
36 

49 
28 

55 
26 

68 

28 

72 
28 

74 
30 

75 
32 

75 
30 

74 
31 

74 
31 

75 
31 

73 
32 

75 
30 

74 
31 

67 

23 

63 
25 

60 
33 

62 
20 

67 
23 

62 
25 

57 
33 

59 
25 

67.6 
30.7 

ASPEN 

MAX 

MIN 

72 
33 

71 
35 

62 
39 

67 
26 

66 
31 

66 
34 

72 
36 

66 
33 

32 
21 

44 
28 

48 
28 

49 
26 

65 
25 

69 
31 

71 
30 

73 
32 

69 
32 

68 
33 

69 
31 

66 

31 

66 

31 

71 
31 

72 
37 

58 
23 

57 
21 

53 
27 

54 
17 

62 
24 

58 
26 

43 
20 

47 
25 

62.3 
29.0 

BERTHOUO  PASS 

MAX 
MIN 

48 
27 

50 
30 

50 
26 

44 
18 

47 
26 

47 

30 

46 
30 

51 
29 

46 
22 

36 
11 

27 
14 

30 
15 

31 
19 

44 
25 

52 
26 

52 
29 

46 
26 

50 
26 

46 
26 

50 
29 

46 
26 

49 
24 

52 
30 

53 
15 

26 
15 

40 

21 

35 
10 

34 
20 

44 
25 

43 
14 

25 
15 

43.4 
22.7 

BOND 

MAX 
MIN 

BROWNS    PARK  REPUSE 

MAX 
MIN 

79 
26 

77 
28 

65 

33 

70 
24 

71 
16 

73 
22 

72 
29 

68 
36 

54 
36 

48 
36 

50 
21 

72 
22 

77 
21 

77 
23 

77 
23 

75 
20 

72 
23 

74 
26 

70 
42 

61 

23 

55 
.17 

14 

66 

66.4 
25.9 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

76 
40 

76 
43 

70 
49 

70 
36 

69 
38 

70 
43 

71 
46 

65 
41 

60 
38 

48 
28 

48 
32 

51 
31 

61 
33 

70 
36 

70 
37 

73 
36 

72 
38 

70 
36 

70 
37 

72 
36 

69 

40 

73 
40 

72 
43 

63 
30 

61 
30 

60 
35 

55 

26 

60 
30 

61 
34 

49 

25 

34 
30 

64.8 
36.2 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

73 
25 

73 
23 

70 
22 

75 
19 

72 
20 

72 
20 

72 
20 

65 
25 

64 
34 

40 
34 

70 
32 

70 
21 

70 
20 

72 
18 

68 
18 

70 
20 

70 
18 

70 
18 

70 
18 

70 
18 

75 
16 

74 
20 

66 

20 

64 
27 

62 

20 

62 
18 

62 

10 

62 
13 

60 
30 

50 

30 

60 
28 

66.9 
21.8 

CLIMAX 

MAX 
MIN 

49 
26 

54 
32 

52 
31 

45 
23 

52 
24 

49 
24 

50 
30 

52 
28 

47 
26 

36 
15 

29 
16 

29 
15 

63 
26 

54 
26 

49 

30 

52 
30 

46 

29 

51 
29 

49 
29 

53 
29 

55 
31 

52 
15 

32 
15 

43 
24 

36 

13 

37 
13 

46 
25 

44 
9 

27 
13 

46.1 
23.3 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

71 
22 

71 
23 

70 
20 

72 
22 

71 
20 

64 
24 

66 

22 

69 

22 

65 

25 

54 
24 

39 
24 

44 
28 

50 
12 

65 
14 

70 
15 

72 
20 

65 
24 

72 
20 

74 
15 

70 
14 

68 
12 

68 
15 

69 
17 

69 
13 

54 
10 

59 
8 

60 
6 

64 
10 

62 

58 
7 

49 
15 

63.7 
17.2 

COLLBRAN  2  SW 

MAX 
MIN 

76 
29 

78 

24 

7S 
27 

73 
30 

72 

74 
34 

70 
31 

65 
30 

62 
29 

50 
27 

48 
32 

56 
27 

67 

27 

73 
28 

75 
31 

75 
31 

75 
32 

75 
32 

75 
31 

74 
32 

73 
31 

75 
34 

75 
34 

70 
34 

62 
20 

60 
1° 

61 
19 

65 
24 

58 

53 
24 

56 
25 

67.6 
28.6 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 
MIN 

79 
49 

76 

57 

75 
50 

72 
34 

76 
32 

73 
52 

74 
49 

74 
47 

35 

70 
36 

50 
33 

57 
32 

66 
39 

69 
43 

73 
45 

73 
47 

74 
48 

74 

48 

74 
47 

73 
46 

70 
46 

73 
49 

73 
49 

70 
35 

59 
35 

62 
41 

60 
37 

64 
38 

56 
36 

53 
32 

61 
33 

68.6 
42.0 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

78 
37 

77 
39 

74 
37 

72 
31 

72 
40 

72 
42 

72 
41 

71 
42 

65 
35 

65 
28 

54 

25 

60 
30 

71 
30 

74 
35 

73 
34 

75 
35 

74 
36 

75 
34 

74 
35 

74 
34 

73 
34 

74 
34 

74 
38 

72 
32 

70 
32 

66 
24 

66 
25 

66 
22 

60 
30 

56 
23 

60 
25 

69.6 
32.9 

CRAIG 

MAX 
MIN 

76 
35 

74 
35 

63 
36 

66 

21 

73 
29 

7i 
36 

70 
41 

66 
33 

49 
34 

46 
31 

43 
27 

53 
30 

65 
32 

75 
34 

76 
30 

74 
29 

74 
26 

72 
30 

73 
28 

73 
32 

72 
28 

75 
32 

73 
35 

53 
27 

58 
26 

51 
22 

55 
13 

65 
22 

54 

25 

50 
28 

53 
36 

64.3 
29.8 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

MIN 

66 

22 

66 
?5 

64 
26 

62 
18 

56 
16 

17 

58 

26 

54 
20 

40 
20 

39 
19 

37 
18 

42 
25 

58 
19 

65 
20 

69 
18 

63 
15 

64 

20 

61 
19 

62 
18 

61 

17 

60 
20 

65 
19 

63 
18 

56 

20 

52 
13 

51 
16 

50 
9 

60 
14 

52 
14 

44 
14 

42 
16 

56.1 
18.5 

DELTA  3  Nw 

MAX 
MIN 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

65 

25 

65 
26 

62 
26 

61 
19 

61 
22 

61 
26 

64 
29 

63 
25 

60 
32 

40 
13 

38 
26 

40 
25 

59 
24 

67 
21 

66 

22 

67 
23 

64 

22 

63 
21 

62 
20 

62 
24 

63 
24 

67 
21 

66 

22 

59 
25 

53 
14 

51 

20 

48 
8 

58 

21 

55 
19 

46 
21 

38 
27 

57.9 
22.4 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

79 
43 

77 
44 

70 
43 

69 
34 

72 
36 

74 
47 

71 
47 

69 
49 

63 
3  8 

44 
32 

46 

28 

54 
29 

64 
34 

70 
33 

71 
37 

73 
38 

73 
39 

73 
36 

72 
36 

72 
42 

71 
38 

73 
41 

70 
44 

66 
26 

60 
33 

58 
29 

60 
25 

65 
30 

60 
35 

51 
24 

59 
31 

66.  1 
36.3 

DURANGO 

MAX 
MIN 

60 

31 

76 
29 

74 
29 

73 
30 

64 
32 

70 
35 

73 
32 

67 
26 

57 
36 

43 
27 

55 
29 

64 
25 

75 
25 

77 
28 

77 
30 

76 
29 

76 
29 

79 
30 

75 
30 

73 
30 

72 
27 

74 
26 

75 
27 

70 
25 

68 
19 

66 
23 

67 
20 

69 
25 

64 
25 

64 
20 

67 
23 

69.7 
27.5 

EAGLE  PAA  AP 

MAX 
MIN 

78 
26 

75 
29 

69 

31 

74 
22 

71 
23 

70 
31 

73 
39 

69 

30 

54 
29 

55 
27 

45 

32 

54 
30 

66 
24 

76 
23 

76 
23 

74 
23 

75 
24 

73 
25 

75 
23 

72 
24 

73 
24 

77 
22 

74 
23 

57 
19 

63 
16 

59 
18 

60 
11 

65 
19 

62 
19 

48 

32 

52 
37 

66.6 
25.2 

PORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

55 
27 

41 
21 

48 
17 

56 
23 

67 

25 

68 
30 

71 
30 

70 
32 

69 
34 

69 
34 

67 
31 

67 
30 

67 

31 

69 
33 

69 

32 

60 
21 

60 
20 

59 
25 

60 
16 

61 
25 

58 
21 

56 
14 

56 
23 

61.9 
26.0 

FRASER 

MAX 
MIN 

68 

30 

67 
17 

60 
20 

62 
14 

63 
14 

62 
16 

64 
16 

61 
1 B 

56 
16 

42 
14 

37 
18 

42 
23 

59 
2S 

66 
15 

68 
16 

65 

17 

64 
15 

62 
16 

63 
15 

61 
17 

63 
16 

65 
14 

65 

14 

59 
13 

54 
8 

46 
12 

47 
3 

57 
14 

56 
9 

37 
16 

36 
26 

57.4 
16.5 

PRUITA 

MIN 

62 
34 

81 
35 

76 
3" 

76 
31 

77 
32 

79 

45 

79 
49 

74 
43 

66 
40 

55 
39 

53 
33 

62 
30 

69 
29 

73 
33 

76 
32 

76 
33 

76 
33 

77 
32 

76 
3? 

76 
32 

7* 

31 

75 

31 

79 
35 

62 
30 

66 
27 

65 
29 

64 

22 

69 

23 

61 
25 

57 
28 

65 
25 

70.6 
32  .6 

GATEWAY    1  SW 

MAX 
MIN 

85 
42 

85 
44 

71 
48 

78 
33 

73 
42 

78 
46 

76 
49 

74 
47 

67 
39 

56 

36 

53 

63 
31 

69 
31 

77 
37 

76 
34 

87 
37 

78 
36 

81 
36 

79 
36 

60 

76 
39 

79 
41 

78 
46 

69 
29 

S9 
30 

66 

32 

64 

23 

70 
36 

62 
35 

62 
35 

68 
29 

72.6 
36.9 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 
MIN 

GRAND  JUNCTION  WSO 

AP 

MAX 
MIN 

84 
48 

62 
49 

76 
49 

76 
41 

76 
46 

80 
52 

80 
56 

75 
51 

56 
43 

56 
39 

51 
37 

61 
37 

7o 
37 

75 
41 

76 
43 

76 
42 

78 
44 

76 
43 

77 
44 

77 
45 

75 
46 

77 
48 

77 
50 

61 
34 

64 
34 

64 
36 

64 
31 

68 
35 

62 
34 

56 
34 

63 
35 

70.6 
42.1 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

81 
44 

82 
46 

61 
45 

75 

41 

76 
41 

74 
41 

76 
55 

77 
48 

71 

40 

52 
39 

54 
36 

49 
34 

60 
37 

70 
44 

72 
42 

74 
43 

75 
43 

75 
44 

76 
44 

77 
47 

78 
48 

73 
48 

77 
50 

74 
30 

61 
34 

62 
37 

62 
31 

64 
34 

67 
36 

60 
32 

60 
33 

69.8 
40*9 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 
MIN 

66 
19 

64 
20 

65 

22 

58 
15 

62 
14 

60 
23 

63 
23 

60 
20 

60 
17 

56 
18 

45 

20 

39 
22 

55 
24 

65 
18 

67 
19 

65 
19 

6? 
18 

62 
1» 

63 
17 

62 
20 

61 
17 

64 
16 

66 
13 

53 
21 

50 
18 

55 
20 

46 
-  6 

53 
18 

55 
17 

48 

1 1 

35 
16 

57.6 
17.7 

GRAND   LAKE   6  SSW 

MAX 
MIN 

65 
27 

63 
27 

63 
27 

59 
25 

60 
22 

60 
25 

61 
28 

60 
25 

59 
27 

43 
26 

36 
26 

40 
29 

57 
32 

63 
26 

65 
23 

63 
26 

63 
24 

62 
24 

61 
23 

61 
26 

60 
24 

63 
23 

63 
23 

60 
30 

51 
15 

50 
18 

44 
11 

35 

21 

54 
19 

44 
26 

44 
26 

56.6 
24.4 

GRAND  VALLEV 

MAX 
MIN 

62 
36 

82 
33 

75 
42 

75 
34 

75 
32 

76 
35 

75 
42 

71 

38 

65 
39 

51 
35 

52 
35 

6  D 
30 

74 
28 

76 
32 

BO 

32 

78 
29 

79 
31 

79 
29 

77 
35 

78 
30 

77 
27 

79 
34 

78 

32 

73 
30 

65 

25 

64 
32 

66 
23 

70 
23 

64 
28 

60 
28 

56 
25 

71.4 
31.7 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

71 
30 

71 
32 

78 
39 

65 
25 

65 

26 

65 

34 

68 
35 

66 
32 

64 
31 

47 
25 

44 
30 

48 
26 

62 

34 

69 

24 

b'i 
it 

69 
29 

69 
27 

68 
27 

66 
26 

66 
29 

66 
29 

67 
29 

68 

29 

67 
30 

55 
19 

54 
24 

50 
17 

60 
25 

57 
23 

48 
26 

46 
26 

62.3 
26.0 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

72 
22 

70 
22 

66 
25 

67 
19 

65 
21 

66 

25 

69 

23 

64 

2  0 

5  . 
31 

41 
22 

45 

30 

50 
30 

63 

19 

68 

20 

; 

IB 

68 
21 

68 
19 

67 
19 

67 
18 

67 

20 

67 
18 

69 

18 

66 
16 

63 
30 

60 
11 

56 
16 

56 

9 

62 

14 

58 
14 

51 

12 

5  1 
17 

62.2 
20.0 

HAVDEN 

MAX 
MIN 

79 
35 

75 
36 

64 
34 

67 
23 

72 
31 

71 
36 

73 
37 

69 
33 

54 
33 

46 

30 

45 
26 

52 
3  0 

66 
35 

75 
34 

34 

73 
32 

75 
32 

73 
32 

74 
32 

72 
37 

73 
28 

76 
29 

74 
35 

62 
26 

59 
24 

52 
20 

56 
14 

66 
22 

53 
23 

51 

24 

52 
35 

65.3 
30. 1 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 
MIN 

81 

24 

71 
37 

65 

30 

67 
17 

67 
27 

6  7 
25 

70 
27 

68 
25 

54 
25 

57 

23 

42 
26 

47 
22 

82 

29 

71 
18 

82 
19 

71 
22 

71 
21 

6  9 
1' 

68 

18 

61 

22 

67 
19 

71 
16 

72 
20 

63 
.8 

57 
11 

73 
14 

51 

6 

63 
17 

59 

16 

40 

22 

41 

27 

64.2 
21-5 

IGNACIO  1  N 

MAX 
MIN 

75 
31 

79 

31 

75 
30 

73 
29 

72 
35 

66 
34 

66 
32 

73 
26 

6  9 

36 

59 
27 

43 
26 

53 
26 

63 
24 

73 
28 

74 

27 

77 
29 

75 
27 

74 
27 

74 
28 

75 
27 

72 
26 

74 
25 

74 
25 

75 
22 

65 
17 

67 
20 

64 
17 

65 
18 

69 

20 

64 

ie 

56 
1  3 

68.9 
26.  1 

INDEPENDENCE  PASS  5 

SW 

MAX 
MIN 

59 
33 

;>6 
32 

51 
29 

58 
19 

52 
24 

52 
23 

54 
24 

46 
19 

44 
11 

43 
14 

42 
16 

62 
8 

69 
14 

63 
23 

66 

23 

59 

23 

54 
24 

58 
21 

55 
25 

56 
23 

60 
22 

59 
26 

53 
15 

5  0 
15 

49 
14 

50 
14 

5.' 

; ' 

52 
11 

52 
11 

38 

11 

36 
11 

53.4 
19.1 

KREMMLING 

MAX 
MIN 

74 

20 

73 

23 

70 
30 

69 

14 

66 
16 

70 
14 

57 
38 

70 
2  2 

62 
36 

57 
30 

45 

29 

49 
19 

75 
15 

71 
17 

71 
15 

70 
16 

70 
19 

70 
23 

66 
8 

57 
10 

51 

12 

5 

65 

65.0 
19.6 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

73 
3d 

69 
28 

67 
2  4 

70 
21 

69 
25 

67 
23 

68 
30 

f  2 
24 

54 

24 

50 
15 

51 

12 

49 
15 

54 
16 

69 
25 

66 
il 

68 
18 

66 

20 

66 
2» 

66 
3? 

67 
27 

6" 

22 

67 
21 

67 
21 

'-• 

68 
20 

83 

8 

6- 

10 

61 
11 

59 

12 

61 
14 

56 

12 

64.4 
20.2 

See  R«l«r*nc«  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


3CT08EP  1973 


Station 

Dayol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8  1 

9 

10 

11  | 

12 

.3 

14 

15 

.6 

17 

16 

19  ] 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

LITTLE  MILLS 

MAX 
MIN 

77 
31 

72 
10 

67 
38 

68 
19 

71 
23 

71 
36 

71 
36 

45 

24 

54 
23 

68 
23 

65 
20 

69 
20 

74 
26 

72 
24 

71 
27 

76 
22 

73 
25 

71 
25 

74 
24 

70 
26 

62 
23 

60 
20 

53 
17 

59 
24 

66 
16 

51 
21 

50 

22 

58 

23 

65.6 
24.7 

hARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

70 
25 

68 

20 

68 
3S 

65 
16 

64 
20 

64 
28 

65 
40 

65 
32 

6C 
25 

38 
23 

38 

32 

45 
25 

60 
24 

59 
20 

69 

20 

66 
23 

66 
24 

65 
26 

64 
26 

66 
26 

67 
26 

68 
15 

62 
17 

58 
13 

50 
15 

63 

20 

59 

13 

60 
17 

55 
23 

44 
17 

45 

59.9 
23.2 

MAYBELl 

MAX 
MIN 

77 
18 

74 
22 

65 
36 

67 
19 

71 

14 

72 
33 

72 
32 

66 
28 

51 
36 

49 

31 

49 

11 

53 
27 

68 

24 

69 

23 

74 
23 

73 
23 

23 

13 

MEEKER  NO.  2 

MAX 

MIN 

77 
33 

73 
36 

68 

40 

70 
23 

71 
28 

71 
♦7 

71 
40 

68 

43 

60 

30 

43 
31 

43 
24 

5^ 

26 

67 
29 

76 
28 

75 
29 

74 
32 

75 
31 

7  1 
29 

73 
30 

73 
31 

72 
31 

74 
32 

69 

37 

65 

19 

63 
26 

55 
25 

59 

19 

67 
20 

55 
24 

52 
26 

67 
26 

66.2 
29.6 

MEREOITH 

MAX 
MIN 

71 
27 

77 
36 

70 
37 

70 
23 

66 

28 

67 
26 

47 
19 

42 
29 

5 

30 

73 
24 

72 
26 

70 
25 

71 
25 

70 
24 

72 
25 

66 
24 

59 
16 

64 
24 

65 
13 

52 
7 

40 
25 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

60 
30 

56 
35 

56 
36 

56 
26 

53 
29 

52 
29 

51 
39 

49 
38 

43 
27 

33 
16 

32 
20 

49 

22 

52 
21 

58 
26 

60 
27 

59 
29 

59 
28 

57 
28 

57 
26 

54 
29 

53 
26 

56 
36 

53 
42 

50 
20 

46 
26 

44 
26 

46 
17 

35 

22 

42 
21 

37 
21 

37 
?l 

50.5 
27.3 

MESA  VERDE   NAT  PARK 

MAX 
MIN 

77 
46 

78 
45 

72 
43 

71 
41 

68 
45 

70 
44 

72 
46 

70 
39 

60 
34 

44 

30 

53 
28 

60 
33 

7o 
38 

73 
42 

74 
42 

74 
45 

74 
47 

74 
44 

73 
44 

71 
47 

70 
42 

73 
45 

72 
47 

66 

34 

65 
33 

62 
39 

64 

32 

64 
37 

60 
37 

54 

24 

60 
3  3 

67.4 
39.3 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

77 
40 

81 
42 

76 
46 

70 
36 

72 
36 

68 
36 

74 
43 

75 
51 

71 
40 

52 
29 

54 
30 

49 
32 

59 
32 

66 
33 

75 
37 

74 
36 

76 
36 

75 
36 

75 
37 

74 
34 

73 
40 

75 
39 

77 
39 

77 
30 

56 
26 

63 
30 

63 
27 

61 
29 

66 
32 

62 
30 

53 
30 

66.5 
35.5 

NORTHOALE 

MAX 
MIN 

75 
29 

74 
34 

67 
37 

69 

29 

69 
36 

69 
37 

70 
41 

66 
40 

58 

32 

47 
27 

49 

25 

56 

26 

67 
29 

72 
27 

74 

31 

72 
27 

72 
26 

72 
27 

72 
29 

70 
27 

60 

£0 

69 
25 

67 
36 

60 
27 

60 
10 

60 
24 

60 
24 

61 
27 

54 
29 

48 
28 

58 
16 

64.7 
28.8 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

76 
36 

72 
36 

68 
26 

68 
29 

66 

31 

68 

S 

68 
36 

64 
29 

57 
27 

46 

20 

47 
25 

54 

25 

65 
28 

69 

33 

71 
33 

71 
30 

70 
33 

70 
30 

69 
34 

70 
31 

70 
32 

73 
33 

67 
30 

60 
18 

61 
21 

58 
24 

61 
20 

64 
24 

57 
17 

52 
23 

56 
19 

64.1 
27.9 

Ouray 

MAX 
MIN 

72 
40 

71 
41 

64 
41 

63 
32 

62 
39 

65 
42 

67 
45 

60 
45 

56 
33 

45 
24 

41 
29 

51 
29 

61 
31 

65 
38 

67 
35 

69 
36 

69 

40 

66 
39 

65 
36 

66 

40 

66 
40 

70 
40 

69 
41 

63 
i« 

62 
27 

53 
31 

53 

24 

59 

31 

62 
34 

46 
26 

53 
26 

61.4 
35.0 

PAGDSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

73 
24 

71 
25 

69 
25 

69 
27 

66 
27 

66 

32 

67 
28 

64 

23 

60 
34 

43 
24 

46 
30 

58 
25 

70 
22 

72 
25 

74 

25 

69 
23 

71 
25 

71 
25 

70 
24 

70 
24 

67 
23 

71 
22 

7  0 

22 

6°. 

23 

63 
14 

63 
16 

62 
13 

65 
19 

61 
18 

53 
18 

59 

14 

65.2 
23.3 

palisade 

MAX 
MIN 

78 
47 

87 

45 

84 

50 

76 
46 

78 
43 

7? 

5C 

81 
54 

79 
59 

75 
44 

58 
39 

56 
39 

53 
36 

63 
36 

73 
43 

78 
44 

78 
41 

78 
45 

8  1 
45 

79 
46 

80 
44 

61 
44 

79 
43 

82 
44 

78 
31 

63 
31 

67 
37 

66 
36 

65 
34 

73 
33 

65 
39 

61 
32 

73.4 

42.0 

PAONIA 

MAX 
MIN 

74 
38 

75 
37 

73 
39 

75 
40 

74 
37 

72 
35 

55 
27 

51 
28 

51 
35 

60 
34 

68 
39 

76 
40 

73 
40 

77 
41 

77 
41 

75 
40 

75 
40 

76 
40 

76 
42 

79 
42 

75 
27 

60 
25 

67 
33 

63 
34 

61 
33 

66 
33 

64 
22 

54 
23 

68.7 
35.2 

paradox 

MAX 
MIN 

82 
34 

80 
35 

73 
42 

70 
47 

75 
44 

54 
35 

52 
29 

60 

31 

73 
29 

76 
31 

79 
31 

78 

32 

75 
32 

77 
32 

75 
30 

75 
32 

74 
32 

76 
31 

74 
32 

68 
31 

68 

23 

65 
28 

67 
22 

70 
23 

60 
36 

59 
35 

64 
23 

70.3 
32.0 

PITKIN 

MAX 
MIN 

65 

22 

62 
23 

60 

22 

62 
17 

60 

22 

51 
22 

63 

22 

60 
20 

52 
26 

37 

14 

37 
23 

43 
24 

60 
17 

65 
19 

67 
19 

61 

21 

60 
19 

60 
19 

60 
19 

61 

22 

60 
20 

61 
20 

67 
20 

57 
25 

54 

12 

51 
16 

50 
6 

57 
13 

54 

17 

45 

12 

45 

17 

36.4 
19.2 

RANGE  LY 

MAX 
MIN 

ei 
34 

79 

35 

7J 
45 

71 
30 

75 
26 

75 
25 

73 
26 

70 
38 

6  5 

36 

47 
35 

58 
2! 

58 
24 

66 
24 

72 
28 

74 
30 

76 
31 

76 
31 

76 
29 

75 
29 

74 
35 

74 
30 

76 
30 

72 
23 

69 

23 

63 
26 

63 
26 

61 
19 

66 

21 

54 

22 

53 
21 

63 

22 

68.7 
26.4 

RICO 

MAX 
MIN 

68 
24 

68 
23 

66 
27 

61 
21 

59 
27 

61 
29 

62 
27 

55 
20 

49 
29 

39 
13 

47 
13 

56 
21 

66 

2 1 

69 
24 

74 
22 

68 
24 

70 
24 

67 
24 

69 

23 

64 

25 

63 
23 

69 

23 

64 
24 

60 
21 

58 
14 

5fl 
18 

61 
27 

64 
29 

53 
19 

55 
26 

56 
19 

61.4 

22.7 

RIFLE 

MAX 
MIN 

80 
33 

78 

11 

73 
38 

76 
27 

74 
29 

75 
32 

75 
43 

72 
40 

57 
40 

55 
36 

52 
36 

63 
31 

72 
26 

76 
28 

80 
29 

77 
29 

78 
29 

77 
29 

77 
29 

76 
30 

74 
26 

78 
28 

78 
29 

60 
26 

63 
24 

65 
26 

63 

16 

69 

20 

62 
22 

58 

30 

60 
28 

70.1 
29.7 

5  I LVfcRTQN 

MAX 
MIN 

65 
23 

63 
26 

65 
25 

62 

20 

61 
26 

55 

30 

67 
28 

66 
30 

57 
30 

40 
8 

41 
25 

50 
26 

66 
25 

63 
25 

70 
22 

66 
21 

65 

21 

63 

22 

63 

20 

65 

21 

64 
20 

64 
20 

5« 

21 

55 

21 

53 
12 

64 
18 

62 
19 

61 
17 

62 
18 

45 

20 

50 
25 

39.6 

22.2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

75 
25 

73 
25 

62 
30 

65 

IB 

70 
19 

70 
28 

70 
32 

68 
25 

59 
26 

57 

30 

44 
28 

47 

30 

61 
31 

71 
23 

74 

24 

70 
24 

71 
21 

70 
22 

70 
21 

70 
23 

69 

21 

70 
20 

76 
20 

48 
t  '• 

56 
17 

50 
16 

32 
9 

60 
17 

30 
16 

45 
28 

45 

31 

62.5 
23.3 

TAYL'JR  PARK 

MAX 
MIN 

63 
25 

63 
26 

59 
26 

60 
23 

58 

24 

56 
29 

60 
30 

57 
24 

52 
18 

35 
25 

41 
23 

56 
22 

65 

23 

65 
22 

61 
24 

61 
23 

60 
23 

60 
22 

59 

23 

58 

23 

61 
21 

61 
22 

56 
26 

51 
14 

54 

20 

51 
13 

38 

21 

34 
18 

45 
21 

40 
28 

56.1 
22.9 

TELLURIDE 

MAX 
MIN 

72 
27 

70 
31 

62 
37 

68 

22 

57 
29 

65 
33 

66 
37 

63 

32 

52 
30 

38 
13 

44 
26 

53 
25 

69 
23 

70 
25 

74 
23 

70 
27 

69 
26 

67 
27 

69 
24 

67 
27 

70 
27 

72 
31 

6» 

34 

59 

22 

61 
20 

57 
20 

56 

11 

66 

21 

59 
29 

53 
21 

54 
20 

62.6 
25.9 

URAVAN 

MAX 
MIN 

84 
35 

83 
38 

80 
43 

78 
38 

78 
38 

75 
38 

68 
36 

78 
38 

76 
38 

56 
36 

56 
32 

66 

33 

78 
32 

77 
33 

60 
33 

60 
35 

81 
34 

79 
34 

79 

33 

78 
35 

76 
34 

77 
32 

76 
34 

74 
32 

70 
27 

70 
31 

60 
35 

72 
34 

68 
28 

61 
32 

66 
27 

73.6 
34.1 

VALLFCITO  dam 

MAX 
MIN 

73 
31 

70 
31 

67 
30 

67 
28 

62 
31 

65 
34 

66 
31 

62 
26 

57 
36 

36 

24 

46 
24 

56 
26 

69 

25 

70 
29 

73 
32 

69 
30 

71 
30 

70 
31 

70 
30 

68 
30 

67 
28 

70 
29 

66 
30 

64 
27 

61 
21 

61 

23 

62 

22 

64 
26 

60 
25 

52 
19 

63 

63.8 
27.7 

YAMPA 

MAX 
MIN 

75 
35 

70 
35 

61 
34 

65 

21 

70 

20 

67 
32 

70 
41 

63 

31 

60 

23 

38 
28 

40 
25 

48 

23 

62 
30 

71 
30 

73 
21 

69 
31 

70 
30 

68 
34 

69 
28 

69 
31 

70 
28 

70 
32 

70 
41 

61 
20 

55 

13 

47 
19 

54 

14 

61 
20 

56 
14 

42 

24 

50 
28 

61.8 

27.0 

YELLOW  JACKET  2  w 
.          .  . 

MAX 
MIN 

75 
41 

74 
41 

68 

40 

69 
40 

70 
58 

67 
42 

69 

42 

65 
49 

56 

32 

41 
30 

53 

28 

59 

32 

67 

32 

70 
42 

67 
44 

71 
42 

72 
42 

72 
41 

71 
40 

70 
42 

71 
43 

72 
41 

72 
42 

62 
47 

65 
38 

60 
30 

60 

32 

62 
28 

52 
29 

51 
29 

57 
27 

64  . 8 
36.3 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   *  E 

MAX 
MIN 

70 
44 

80 
50 

82 
47 

50 
34 

67 

40 

72 
43 

81 

43 

81 
48 

79 
42 

50 
34 

48 

30 

- 

28 

54 
32 

70 
39 

77 
44 

63 
36 

65 
38 

74 
44 

81 
43 

73 
4  1 

76 
40 

76 
39 

78 
42 

8^ 
41 

61 
33 

62 
32 

50 
29 

36 
29 

63 
35 

67 
3 1 

55 

32 

67.3 
36.2 

AKRON    p  A A  AP 

MAX 

MIN 

82 
45 

81 
50 

57 
37 

66 
33 

72 
43 

79 
46 

81 
49 

78 
43 

49 
36 

46 
31 

41 
29 

53 
30 

71 
34 

76 
45 

64 
39 

63 
35 

70 
41 

80 
43 

72 
44 

76 
44 

75 
42 

75 
40 

85 

46 

61 
35 

60 
33 

50 
29 

95 
23 

63 
29 

66 
37 

54 
33 

47 

29 

66. 1 
36.0 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

67 
44 

84 

42 

79 
46 

59 
35 

67 
34 

69 
43 

84 

44 

85 
45 

84 
43 

63 
37 

54 
30 

47 
31 

65 

34 

73 
40 

80 
40 

68 
38 

59 
37 

37 

84 

40 

73 
37 

76 
36 

79 
39 

81 
37 

85 
41 

67 
33 

70 
34 

50 
27 

39 

27 

60 
28 

66 

35 

56 

35 

70.1 
37.1 

BURLINGTON 

MAX 

MIN 

81 

5 1 

82 
49 

76 
36 

66 
44 

67 
46 

62 
50 

84 

47 

84 
41 

76 
37 

57 
30 

43 

30 

64 
39 

73 
45 

79 
46 

73 
42 

63 
42 

77 
41 

83 
53 

79 
47 

76 
46 

77 
5' 

79 
49 

87 

51 

80 

36 

70 
40 

66 
33 

56 

30 

60 
33 

66 

33 

64 
33 

55 
3: 

72.0 
41.4 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

79 
49 

15 
4( 

78 

34 

64 

42 

67 
45 

81 

47 

82 
44 

82 

42 

re 

31 

70 
31 

49 

36 

64 

37 

70 
41 

75 
42 

""5 
-2 

59 
36 

78 

42 

S  1 

80 
41 

76 
43 

"7 

43 

79 
44 

64 

48 

67 
3  3 

71 
37 

55 
29 

61 
3: 

61 
33 

71 
33 

67 
31 

60 
32 

71.8 
39.5 

flagler  2  nw 

MAX 
MIN 

62 

42 

84 
47 

70 
44 

66 

31 

66 
38 

It 
42 

63 

45 

84 

45 

69 
39 

49 

34 

42 
29 

61 
32 

72 
36 

77 
38 

~0 
39 

63 
39 

76 
41 

8" 
4  0 

74 
47 

75 
38 

77 
36 

73 
37 

85 

40 

71 
it 

66 
30 

54 
33 

5^ 
23 

62 
29 

73 
33 

37 
37 

it 
27 

69.7 
37.2 

HQLYOKE 

MAX 
MIN 

81 

40 

77 
43 

69 
47 

69 
35 

71 
39 

83 
41 

83 
44 

75 
44 

63 

49 
37 

45 

31 

5  = 
3 

71 
35 

82 
42 

67 

41 

65 
35 

70 
36 

65 

43 

74 
41 

77 
36 

78 
37 

83 

40 

86 
39 

70 
46 

65 
32 

55 
35 

57 
28 

64 
24 

63 
29 

59 
33 

51 
33 

69.2 
37.4 

STRATTJN   3  NE 

MAX 

MIN 

8-? 
41 

83 
45 

7* 
46 

67 
33 

67 
44 

61 

45 

83 

46 

83 
48 

42 

53 
36 

46 
29 

53 
37 

7l 
36 

78 
40 

68 

40 

59 

41 

76 
41 

61 

42 

72 
47 

76 
40 

-f 

41 

80 
43 

85 

42 

76 
48 

68 
35 

61 
34 

53 
."■ 

62 
29 

73 
32 

56 
35 

5  J 
30 

70.5 
39.2 

WRAV 

MAX 

MIN 

78 
43 

77 

45 

73 
46 

66 
34 

71 
41 

63 

44 

84 
44 

84 
44 

'7 
«- 

57 
38 

51 
32 

59 

69 
34 

80 
39 

76 
40 

66 
40 

75 
38 

81 

41 

79 
43 

76 
36 

7T 

78 
37 

B2 
41 

85 

5^ 

65 
32 

66 
36 

36 

23 

57 
23 

66 
31 

64 

41 

56 
30 

71.4 
36.3 

YUMA 

MAX 
MIN 

So*  Raforo&co  N 

>(••  Following  Sun 

>n  Ind*x 

-  9  - 


DAILY  TEMPERATURES 


OCTOBER  1973 


Station 

Day  ol  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7  1 

8  J 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

•         •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 

ALLENSPARK 

MAX 

62 

65 

67 

54 

64 

64 

67 

62 

56 

34 

41 

b4 

6p 

68 

63 

67 

66 

65 

60 

62 

64 

65 

66 

59 

52 

42 

47 

55 

57 

37 

39 

57 

.5 

MIN 

30 

31 

23 

44 

25 

42 

43 

32 

29 

21 

19 

30 

37 

42 

42 

29 

39 

35 

3R 

30 

35 

34 

34 

29 

24 

20 

17 

25 

26 

18 

23 

30 

g 

ANT  ERO  RESERVOIR 

MAX 

69 

66 

60 

62 

59 

63 

6 1 

5  1 

43 

43 

46 

64 

73 

66 

65 

65 

65 

63 

6 1 

63 

64 

60 

47 

54 

5<< 

50 

62 

59 

43 

4  E 

58 

.: 

MIN 

20 

22 

20 

26 

20 

20 

32 

22 

29 

13 

18 

17 

le 

16 

16 

22 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

22 

30 

6 

15 

8 

16 

13 

11 

29 

16 

BAILEY 

MAX 

75 

77 

70 

66 

69 

74 

73 

70 

64 

60 

58 

59 

70 

74 

70 

66 

71 

70 

69 

69 

72 

74 

76 

66 

65 

60 

59 

64 

67 

48 

53 

67 

MIN 

31 

to 

25 

29 

29 

29 

32 

26 

28 

27 

9 

20 

25 

24 

26 

28 

25 

30 

26 

26 

23 

25 

26 

37 

17 

2  1 

13 

22 

21 

20 

34 

25 

BOULOER 

MAX 

Bl 

79 

77 

66 

76 

75 

77 

73 

68 

46 

54 

60 

71 

75 

74 

67 

72 

77 

76 

77 

77 

74 

8  2 

75 

67 

66 

62 

65 

66 

54 

57 

69 

.s 

MIN 

45 

48 

41 

33 

38 

46 

49 

46 

43 

31 

30 

33 

39 

40 

46 

40 

45 

44 

46 

39 

44 

44 

45 

44 

3? 

32 

29 

33 

37 

32 

39 

39 

BRIGGSDALE 

MAX 

BO 

81 

66 

68 

74 

77 

77 

79 

57 

47 

55 

62 

73 

78 

68 

70 

75 

60 

75 

75 

77 

76 

81 

64 

68 

55 

60 

67 

65 

57 

50 

66 

.9 

MIN 

32 

40 

41 

30 

34 

35 

41 

35 

42 

33 

29 

27 

33 

32 

38 

40 

37 

34 

35 

34 

38 

35 

31 

42 

28 

29 

20 

29 

26 

26 

35 

33 

BRIGHTON 

MAX 

79 

82 

75 

67 

76 

78 

79 

73 

66 

46 

54 

62 

76 

77 

72 

70 

76 

78 

75 

77 

77 

76 

85 

68 

67 

57 

62 

67 

70 

56 

59 

70 

.4 

MIN 

40 

44 

43 

31 

36 

41 

46 

39 

43 

34 

30 

32 

33 

35 

37 

36 

39 

38 

40 

35 

37 

37 

34 

43 

27 

29 

26 

30 

31 

34 

36 

36 

*l 

BVERS  5  NE 

MAX 

80 

81 

71 

68 

75 

78 

80 

78 

68 

45 

42 

58 

71 

76 

69 

70 

75 

79 

76 

78 

77 

76 

85 

68 

64 

53 

60 

65 

71 

56 

58 

69 

•4 

MIN 

39 

42 

40 

30 

36 

40 

43 

45 

39 

32 

25 

26 

29 

33 

33 

37 

35 

37 

37 

35 

35 

33 

32 

39 

26 

29 

25 

25 

28 

30 

22 

33 

' 

CABIN  CREEK 

MAX 

64 

64 

57 

58 

58 

59 

55 

56 

3  3 

33 

38 

39 

59 

67 

62 

58 

63 

58 

60 

55 

59 

63 

64 

57 

51 

46 

43 

37 

53 

39 

39 

54 

.< 

MIN 

33 

37 

32 

25 

32 

39 

32 

34 

28 

20 

20 

25 

33 

30 

34 

33 

33 

35 

32 

35 

34 

32 

40 

25 

28 

25 

22 

30 

35 

17 

28 

30 

CASTLE  ROCK 

MAX 

76 

78 

79 

57 

63 

65 

75 

76 

73 

53 

41 

48 

60 

72 

75 

71 

71 

76 

74 

73 

73 

75 

77 

81 

59 

68 

55 

60 

65 

72 

55 

67 

■  e 

34 

37 

40 

28 

30 

35 

42 

44 

36 

29 

25 

27 

28 

30 

31 

40 

31 

34 

31 

36 

31 

32 

40 

33 

29 

26 

19 

23 

30 

31 

28 

32 

CHEESMAN 

MAX 

78 

76 

74 

69 

67 

69 

7 1 

70 

67 

44 

54 

57 

79 

75 

68 

74 

75 

74 

72 

75 

73 

77 

72 

68 

67 

62 

70 

70 

57 

60 

69 

.c 

29 

30 

30 

27 

30 

31 

31 

30 

32 

27 

21 

23 

25 

24 

25 

34 

25 

26 

24 

24 

25 

26 

33 

38 

25 

23 

16 

21 

25 

27 

27 

26 

CHERRY  CREEK  0AM 

MAX 

73 

80 

75 

57 

66 

75 

76 

79 

74 

52 

40 

50 

62 

74 

76 

71 

71 

78 

77 

74 

76 

75 

72 

86 

62 

68 

52 

62 

66 

73 

56 

68 

.6 

39 

45 

44 

31 

37 

41 

45 

45 

40 

31 

27 

27 

29 

35 

35 

38 

36 

38 

37 

39 

38 

35 

39 

36 

34 

25 

24 

25 

33 

31 

36 

35 

DENVER  wSQ  AP 

MAX 

8 1 

8  1 

56 

70 

76 

60 

54 

43 

63 

73 

7  1 

80 

80 

76 

79 

87 

63 

68 

55 

65 

68 

62 

70 

,4 

43 

48 

38 

35 

39 

45 

48 

45 

36 

33 

30 

34 

36 

41 

41 

40 

43 

42 

43 

39 

42 

36 

44 

37 

32 

31 

31 

32 

35 

38 

38 

38 

OENVER  CITY 

MAX 

76 

82 

43 

66 

76 

79 

62 

77 

52 

4  1 

5  6 

62 

74 

7B 

80 

69 

77 

78 

76 

79 

78 

86 

62 

66 

52 

60 

65 

68 

5 1 

66 

.1 

50 

43 

36 

36 

42 

48 

53 

45 

32 

28 

35 

47 

46 

44 

47 

45 

4* 

45 

*6 

46 

42 

4  1 

38 

35 

34 

42 

30 

38 

41 

Elbert 

MAX 

76 

78 

68 

63 

66 

73 

73 

70 

59 

43 

62 

57 

6P 

75 

66 

68 

74 

73 

71 

73 

73 

74 

60 

71 

67 

56 

57 

62 

70 

52 

56 

67 

.0 

35 

38 

37 

32 

35 

32 

33 

37 

35 

27 

21 

26 

26 

30 

29 

37 

29 

34 

32 

36 

31 

30 

37 

42 

23 

24 

19 

20 

21 

31 

23 

30 

ESTES  PARK 

MAX 

71 

72 

69 

57 

65 

66 

69 

68 

64 

39 

45 

48 

62 

71 

71 

69 

69 

68 

68 

64 

66 

68 

70 

66 

57 

56 

50 

59 

76 

42 

46 

62 

.  3 

31 

33 

32 

21 

23 

50 

40 

35 

36 

26 

25 

32 

42 

36 

35 

33 

31 

27 

26 

25 

33 

28 

33 

35 

27 

21 

15 

27 

27 

23 

36 

30 

EVERGREEN 

MAX 

75 

75 

60 

62 

71 

72 

73 

69 

50 

32 

5  1 

54 

69 

73 

70 

72 

71 

73 

70 

71 

71 

71 

80 

55 

64 

51 

62 

64 

67 

51 

56 

64 

.7 

28 

31 

26 

26 

30 

29 

28 

24 

29 

29 

24 

9 

26 

29 

27 

26 

26 

27 

26 

28 

27 

30 

31 

20 

23 

16 

19 

24 

21 

29 

36 

26 

FORT  COLLINS 

MAX 

79 

81 

61 

63 

73 

76 

76 

73 

54 

45 

55 

62 

71 

74 

73 

66 

72 

78 

74 

74 

73 

74 

79 

62 

65 

53 

59 

66 

70 

56 

50 

67 

.3 

MIN 

40 

41 

42 

31 

35 

41 

44 

41 

40 

33 

33 

31 

33 

35 

37 

42 

37 

37 

32 

36 

41 

39 

36 

44 

33 

34 

25 

30 

29 

36 

37 

36 

FORT  LUPTON   1  N 

MAX 

83 

83 

67 

67 

76 

80 

81 

71 

57 

44 

55 

64 

76 

78 

70 

70 

76 

80 

78 

80 

78 

78 

86 

65 

66 

55 

62 

68 

72 

56 

56 

70 

S 

41 

40 

43 

32 

35 

42 

46 

40 

44 

32 

30 

30 

30 

33 

37 

38 

38 

38 

40 

33 

35 

33 

30 

41 

26 

27 

19 

28 

29 

32 

31 

34 

FORT  MORGAN 

MAX 

75 

84 

8  5 

55 

69 

74 

84 

82 

78 

50 

49 

45 

5P 

72 

78 

65 

72 

74 

63 

75 

76 

79 

78 

84 

63 

61 

54 

62 

68 

69 

60 

69 

•  8 

40 

44 

48 

33 

39 

42 

42 

44 

46 

38 

32 

30 

30 

36 

39 

39 

36 

40 

38 

38 

30 

38 

36 

37 

GRANT 

MAX 

69 

68 

5  B 

62 

64 

66 

64 

64 

58 

37 

43 

45 

65 

68 

64 

65 

66 

65 

64 

62 

66 

66 

70 

62 

62 

52 

49 

58 

60 

43 

43 

59 

6 

MIN 

32 

30 

26 

26 

30 

33 

30 

28 

23 

26 

2  J 

2  2 

32 

29 

30 

28 

26 

2  8 

28 

28 

^7 

29 

16 

30 

26 

9 

GREELEY  UNC 

MAX 

82 

84 

8  1 

66 

73 

80 

80 

74 

69 

46 

55 

65 

77 

75 

69 

76 

61 

80 

75 

77 

76 

79 

77 

67 

65 

61 

66 

72 

60 

55 

71 

5 

MIN 

44 

46 

49 

35 

38 

44 

49 

41 

46 

34 

31 

32 

36 

39 

39 

42 

40 

42 

44 

37 

40 

40 

40 

36 

34 

37 

27 

3*4 

33 

34 

40 

38 

8 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

JULESBURG 

MAX 

84 

81 

67 

70 

72 

84 

85 

76 

64 

49 

45 

59 

72 

83 

70 

63 

75 

86 

75 

77 

76 

82 

85 

70 

68 

60 

57 

62 

66 

37 

55 

70 

2 

45 

44 

48 

32 

4  1 

43 

46 

42 

44 

37 

3 1 

29 

34 

40 

40 

3  3 

35 

44 

37 

39 

39 

37 

40 

45 

31 

26 

29 

32 

29 

37 

1 

KASSLER 

MAX 

65 

79 

78 

77 

76 

78 

79 

8^ 

62 

70 

63 

67 

69 

73 

57 

61 

MIN 

50 

50 

43 

30 

38 

50 

51 

51 

43 

33 

29 

33 

39 

43 

47 

37 

47 

-8 

47 

44 

41 

45 

48 

35 

41 

34 

33 

32 

33 

34 

36 

40 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

79 

72 

67 

63 

70 

76 

70 

75 

57 

45 

43 

57 

69 

79 

62 

65 

72 

60 

71 

71 

75 

75 

82 

66 

64 

56 

57 

65 

72 

56 

46 

66 

4 

MIN 

39 

41 

40 

26 

34 

40 

41 

41 

40 

33 

28 

26 

34 

36 

43 

34 

4  1 

37 

40 

31 

38 

35 

37 

31 

28 

3 1 

24 

30 

30 

31 

35 

34 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

69 

59 

61 

64 

64 

5  8 

49 

45 

48 

70 

65 

65 

67 

67 

63 

62 

65 

68 

67 

58 

5B 

56 

52 

60 

60 

52 

48 

60 

5 

MIN 

26 

28 

26 

30 

28 

26 

31 

27 

27 

25 

21 

25 

25 

24 

24 

31 

25 

25 

24 

26 

24 

24 

26 

29 

14 

2  1 

13 

24 

20 

22 

23 

24 

L AK  E  WOOD 

MAX 

74 

78 

77 

48 

67 

70 

75 

77 

73 

50 

37 

48 

54 

70 

76 

70 

67 

72 

76 

77 

78 

74 

74 

63 

58 

65 

52 

56 

65 

68 

55 

66 

6 

MIN 

46 

50 

42 

35 

41 

44 

46 

43 

41 

32 

28 

26 

36 

42 

44 

42 

43 

47 

50 

49 

42 

40 

48 

33 

29 

32 

34 

32 

30 

39 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

80 

5 1 

67 

77 

80 

79 

73 

5 1 

44 

55 

6*t 

76 

76 

70 

69 

75 

79 

76 

76 

76 

77 

63 

65 

68 

35 

62 

68 

72 

56 

69 

6 

MIN 

3B 

38 

4C 

30 

32 

35 

41 

36 

38 

31 

28 

28 

30 

32 

36 

38 

34 

34 

35 

36 

36 

38 

37 

38 

29 

30 

23 

26 

29 

34 

37 

33 

g 

NEDERLANO  2  NNE 

MAX 

6  1 

68 

6  B 

38 

55 

66 

64 

67 

6  5 

40 

28 

44 

45 

64 

7l 

64 

66 

6  7 

66 

64 

64 

66 

67 

70 

45 

57 

44 

51 

58 

61 

55 

58 

4 

MIN 

27 

10 

23 

20 

22 

26 

25 

2  6 

20 

17 

19 

29 

24 

26 

24 

26 

28 

28 

25 

30 

28 

30 

26 

18 

15 

16 

20 

25 

14 

26 

23 

NEW  RAYMER 

MAX 

80 

8  1 

79 

66 

72 

77 

78 

76 

62 

45 

44 

58 

70 

75 

71 

66 

71 

7« 

77 

73 

76 

75 

80 

72 

62 

68 

57 

63 

71 

37 

51 

68 

6 

40 

44 

42 

31 

37 

40 

43 

42 

4  1 

34 

29 

25 

35 

37 

40 

39 

39 

39 

40 

34 

40 

35 

37 

3^ 

31 

32 

2  5 

30 

31 

31 

3  3 

35 

PARKER   7  E 

MAX 

75 

66 

65 

70 

7  3 

74 

74 

6  : 

45 

45 

65 

64 

73 

7  1 

68 

73 

75 

72 

74 

72 

73 

80 

70 

68 

59 

66 

62 

72 

5 1 

67 

68 

0 

MIN 

38 

45 

38 

30 

40 

39 

41 

50 

36 

28 

23 

25 

28 

35 

36 

35 

37 

37 

36 

41 

31 

41 

32 

30 

25 

2 1 

32 

47 

31 

38 

35 

1 

RED   FEATHER   LAKES  2 

SE 

MAX 

66 

67 

68 

69 

bi 

56 

49 

26 

30 

26 

26 

26 

19 

18 

SEDGWICK  5  S 

MAX 

79 

83 

7C 

67 

71 

82 

82 

73 

57 

47 

43 

5": 

60 

79 

7  5 

63 

71 

82 

73 

75 

"5 

79 

83 

69 

66 

56 

55 

61 

61 

57 

51 

67. 

9 

MIN 

40 

47 

45 

36 

38 

41 

46 

45 

44 

35 

31 

30 

36 

40 

->\ 

35 

39 

43 

46 

45 

44 

46 

47 

.1 

41 

34 

28 

28 

29 

31 

34 

39. 

SPICER 

MAX 

68 

67 

60 

68 

65 

6  4 

66 

62 

5  ' 

35 

36 

37 

55 

66 

65 

64 

65 

62 

64 

64 

65 

65 

48 

49 

44 

46 

56 

45 

36 

41 

56. 

0 

MIN 

32 

16 

22 

26 

21 

39 

39 

20 

22 

20 

24 

3n 

30 

26 

35 

27 

25 

25 

25 

22 

30 

27 

17 

12 

12 

25 

23 

22 

22 

25. 

0 

STERLING 

MAX 

68 

79 

79 

51 

64 

73 

78 

76 

73 

49 

46 

41 

50 

69 

75 

64 

65 

71 

79 

72 

74 

76 

73 

83 

59 

62 

53 

60 

60 

70 

58 

66. 

3 

MIN 

42 

44 

4B 

34 

35 

3e 

45 

42 

44 

38 

31 

29 

29 

37 

40 

40 

39 

42 

40 

38 

39 

36 

38 

41 

30 

32 

28 

28 

30 

33 

36 

37. 

0 

WALOEN 

MAX 

69 

67 

60 

62 

65 

63 

66 

63 

56 

38 

40 

4  1 

56 

66 

6  9 

65 

66 

65 

66 

61 

62 

66 

69 

58 

51 

48 

5 : 

60 

52 

38 

39 

56. 

0 

MIN 

23 

27 

24 

13 

15 

2« 

35 

27 

24 

24 

18 

2- 

31 

23 

22 

20 

20 

18 

17 

19 

24 

33 

25 

16 

12 

6 

17 

21 

19 

2" 

22* 

0 

See  Refertmc*  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  I 

t 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

1 

8 

 L 

9 

io ! 

11  1 

— L 

12 

13 

1 

IS 

16 

17 

IE 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  ' 

1 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WATERDALE 

MAX 

70 

77 

81 

48 

62 

72 

84 

75 

46 

40 

47 

62 

69 

74 

70 

64 

70 

76 

72 

71 

72 

74 

79 

63 

62 

5  3 

59 

65 

70 

52 

66. 1 

•          •  • 

MIN 

42 

45 

44 

31 

38 

43 

48 

44 

43 

35 

32 

34 

39 

44 

36 

41 

41 

45 

35 

43 

41 

39 

44 

30 

29 

30 

34 

32 

38 

37,9 

BIO  GRANDE  ORAINAGE 

BASIN  05 

A L  AMI'S  A    WSO  AP 

MAX 

74 

72 

70 

66 

63 

71 

70 

67 

35 

47 

54 

66 

71 

73 

72 

71 

74 

70 

70 

67 

70 

73 

59 

65 

59 

6  '. 

62 

64 

56 

56 

64.3 

MIN 

29 

2' 

27 

29 

29 

3 

34 

30 

31 

27 

16 

26 

25 

25 

25 

27 

25 

24 

24 

24 

22 

22 

22 

22 

14 

16 

12 

19 

18 

23 

16 

24.1 

BLANCA 

MAX 

73 

72 

70 

66 

61 

67 

67 

67 

61 

39 

45 

35 

63 

69 

FO 

68 

69 

69 

69 

68 

70 

71 

5^ 

62 

63 

63 

63 

65 

54 

57 

64.0 

MIN 

28 

30 

28 

28 

32 

39 

31 

34 

i  a 

19 

21 

27 

23 

23 

23 

29 

26 

26 

26 

23 

23 

23 

28 

17 

24 

13 

13 

21 

29 

26 

28 

25.5 

CENTER   4  SSW 

MAX 

71 

72 

69 

65 

64 

66 

68 

67 

57 

35 

42 

57 

62 

66 

ro 

67 

67 

66 

67 

67 

66 

68 

70 

56 

61 

56 

60 

61 

65 

57 

56 

62.9 

MIN 

32 

29 

28 

27 

28 

26 

26 

25 

)2 

25 

11 

! 

22 

30 

28 

29 

30 

28 

33 

25 

23 

28 

24 

29 

10 

14 

16 

22 

17 

19 

17 

24. 1 

DEL  NORTE 

MAX 

71 

71 

69 

64 

63 

65 

68 

65 

55 

42 

44 

52 

64 

70 

71 

67 

70 

6  ' 

67 

67 

69 

68 

70 

63 

62 

55 

60 

63 

65 

62 

61 

63.5 

MIN 

35 

35 

32 

32 

31 

31 

34 

31 

34 

26 

19 

25 

29 

33 

34 

33 

34 

33 

34 

31 

32 

32 

31 

36 

20 

25 

23 

29 

25 

23 

21 

29.8 

GREAT    SAND   DUNES  NM 

MAX 

70 

72 

69 

61 

59 

65 

67 

64 

58 

44 

44 

51 

64 

68 

68 

63 

66 

67 

66 

66 

66 

68 

70 

66 

61 

60 

62 

60 

60 

52 

54 

62.4 

MIN 

36 

15 

33 

31 

34 

31 

25 

38 

37 

29 

28 

29 

30 

30 

31 

29 

30 

33 

34 

32 

31 

33 

30 

26 

23 

23 

23 

26 

26 

21 

23 

29.8 

HERMIT  7  ESE 

MAX 

70 

67 

64 

64 

57 

56 

62 

56 

50 

39 

43 

53 

66 

71 

70 

67 

65 

65 

64 

63 

66 

67 

65 

57 

59 

57 

53 

66 

57 

46 

54 

60.2 

MIN 

15 

17 

1» 

14 

15 

20 

19 

15 

17 

6 

16 

14 

14 

13 

14 

15 

15 

;  ; 

14 

13 

12 

12 

14 

4 

7 

4 

11 

9 

18 

10 

13.8 

HANASSA 

MAX 

75 

72 

71 

69 

67 

57 

37 

42 

57 

66 

72 

71 

72 

71 

72 

73 

71 

65 

64 

62 

65 

63 

57 

59 

64.6 

MIN 

29 

31 

31 

26 

38 

34 

29 

17 

28 

22 

2  1 

24 

23 

25 

23 

21 

23 

34 

19 

12 

11 

31 

23 

15 

24.6 

MONTE  VISTA 

MAX 

74 

72 

71 

67 

65 

69 

71 

68 

54 

47 

43 

53 

64 

69 

71 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

69 

71 

63 

65 

60 

59 

61 

64 

58 

58 

64.6 

MIN 

35 

34 

30 

31 

29 

30 

33 

30 

35 

27 

16 

26 

27 

27 

26 

32 

29 

29 

29 

29 

27 

26 

27 

27 

19 

21 

18 

23 

24 

24 

2  3 

27.3 

SAGUACHE 

MAX 

73 

72 

73 

66 

62 

68 

69 

66 

58 

48 

41 

52 

65 

69 

71 

73 

69 

69 

6  = 

69 

67 

69 

72 

59 

59 

60 

59 

61 

64 

54 

53 

63.8 

MIN 

30 

27 

25 

24 

23 

22 

22 

20 

29 

18 

21 

19 

22 

26 

24 

23 

25 

25 

25 

24 

21 

21 

22 

26 

10 

15 

14 

16 

15 

14 

29 

21.6 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

MAX 

56 

54 

33 

55 

43 

50 

52 

50 

25 

29 

30 

55 

57 

63 

62 

54 

56 

59 

56 

5 

5" 

60 

66 

51 

50 

56 

52 

55 

48 

47 

49 

52.1 

Mm 

35 

29 

26 

28 

28 

33 

31 

25 

. 

14 

20 

23 

25 

22 

27 

29 

28 

29 

28 

26 

30 

26 

25 

24 

23 

22 

20 

18 

23 

21 

23 

25.0 

S««  B»Ur»oc«  Not«i  following  Station  Indax 
-  11  - 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
OCTOBER  1973 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

ishine 

«5 

tn 
c 

3 

1.2 

Resultant 
Speed 

• 

0) 

ion  of 
t  mile 

j) 
«-  E 

Standard  of  Time 
MOUNTAIN 

CK 

1.99 

2.00 

and  over 

Percent  of 
Possible  sur 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Result 
Direct 

Averc 

Faste: 
mile 

Direcl 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

o 
o 

o 

o 

1.00- 

Total 

ALAMOSA  WSO  AP 

73 

34 

25 

63 

0 

2 

0 

1 

0 

0 

3 

■ 

2.2 

COLORADO  SPRINGS  WSO  AP 

3 

2.7 

10.0 

35++ 

36 

29 

52 

32 

31 

50 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

3.8 

DENVER  WSFO  AP 

19 

2.7 

8.6 

34 

NE 

29 

63 

32 

32 

56 

0 

5 

1 

C 

c 

0 

6 

80 

3.8 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

13 

2.3 

8.5 

32 

NW 

29 

47 

30 

25 

40 

2 

1 

1 

c 

c 

c 

4 

77 

3.5 

PUEBLO  WSO  AP 

36 

0.7 

8.1 

46 

N 

29 

73 

36 

28 

59 

0 

0 

1 

1 

0 

G 

2 

88 

3.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 

OCTOBER  197J 


Station 

r-C 

Day  of  month 

111 
D> 

"5. 
ai 

Q 

(INI 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PM 

7* 

72 

72 

71 

68 

68 

68 

67 

58 

56 

55 

61 

65 

66 

66 

66 

»7 

66 

66 

66 

66 

6! 

62 

62 

60 

61 

60 

60 

56 

57 

57 

64.0 

4 

5PM 

70 

70 

69 

68 

66 

66 

66 

65 

58 

57 

55 

59 

61 

63 

63 

63 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

61 

60 

58 

59 

59 

58 

56 

56 

53 

62.0 

e 

5PM 

66 

66 

65 

6* 

64 

64 

64 

6* 

60 

58 

56 

56 

58 

60 

60 

60 

61 

61 

60 

60 

61 

6C 

60 

59 

57 

57 

57 

57 

55 

5! 

54 

60.0 

Sec  Referenco  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  ^°»«o 


Day 

Ol  Month 

3  "  £ 

Station 

0  0  j* 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

16 

<  

17 

IS 

in 
19 

20 

__ 
1 1 

_ 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

*      *  * 

ARKANSAS    OR  A  T  NAGF 

BASIN  01 

JOHN   MARTIN  DAM 

EVAP 

.14 

.15 

.29 

.12 

.13 

.18 

.24 

.23  .39 

.19 

.11 

.12 

.  OS 

.23  .17 

.21 

.17 

.24 

C  9 

.  ^ 

2 1 

I  g 

32 

32 

25 

1C 

^  ( 

24 

.22 

■  IE 

6.02 

WIND 

28 

33 

78  48 

25 

103  46 

107 

27 

41 

87 

54 

35 

24 

34 

60 

4C 

26 

44 

35 

103 

'31 

*51 

'78 

77 

*73 

37 

48 

35 

80 

40 

1628 

MAX 

77 

7B 

771  56 

7] 

6! 

76 

77 

74 

75 

54 

63 

61 

7C 

74 

75 

7C 

75 

75 

70 

71 

73 

70 

71 

66 

66 

55 

62 

61 

65 

60 

69.0 

MIN 

5C 

50  50 

45 

45 

46 

49      49  48 

48 

40 

41 

43 

43  45 

47 

48 

4E 

47 

45 

44 

45 

4  7 

35 

4  2 

34 

3  j 

44,3 

PUEBlQ  WSO  AP 

EVAP 

.13 

.14 

.34 

.27 

.  15 

.11 

.21 

.301  .29 

.31 

.08 

.21 

.19 

.11 

.26 

.31 

.14 

.14 

24 

3C 

^ 

4C 

50 

69 

24 

.  1  3 

^ 

.09 

6.68 

WIND 

32 

62 

50  101 

63 

40 

57  56 

75 

141 

54  61 

67 

46 

52 

84 

59 

61 

50 

49 

'47 

35 

105 

162 

*91 

54 

47 

42 

178 

33 

2036 

MAX 

77 

80 

78 

63 

72 

67 

78 

79 

73 

691     49  59 

66 

70  74 

74 

75 

74 

72 

72 

72 

74 

65 

65 

59 

63 

64 

68 

63 

70.0 

MIN 

49 

47 

47 

43 

42 

4C 

43 

45 

-.3 

43  36 

35 

38 

39  41 

43 

45 

43 

42 

4 1 

40 

36 

41 

^ 

'"^ 

36 

38 

38 

41.1 

SPRINGFIFLD   7  WSW 

EVAP 

.22 

.23  .171  .14 

•  19 

.17 

.21 

.41 

.34  .17 

.08  .13 

.15  .19 

.22 

•  16 

•  17 

.  1  9 

19 

1 7 

30 

33 

.25 

18 

.19 

.15 

.  15 

.15 

.13 

6.45 

WINO 

62  53 

109 

70 

119 

96 

65 

130 

112 

139 

109 

93 

38 

61 

66 

129 

63 

47 

'74 

85 

90 

*29 

*56 

*96 

114 

139 

60 

36 

84 

182 

36 

2648 

MAX 

79 

81 

78  69 

77 

77 

75'  71 

651     60  68 

69     73  72 

68 

75 

76 

73 

72 

72 

7  3 

74 

67 

65 

MIN 

47 

49 

5  ] 

4  ] 

41 

44 

49 

* 

44 

'7 

38 

42  44 

* 

47 

45 

47 

47 

46 

45 

45 

46 

44 

39 

39 

37 

36 

39 

40 

37 

43.4 

SUGAR  LC1AF    RSVR   1  E5E 

EVAP 

.21 

.16 

.13 

.09 

.12 

* 

• 

* 

.53 

.13 

.09 

.?- 

12 

09 

.13 

4 

* 

* 

.35 

.12 

.11 

.07 

• 

• 

.21 

.07 

.08 

3.18B 

WIND 

91 

33 

50 

31 

19 

* 

• 

• 

183 

26 

24 

44 

• 

* 

116 

22 

3  I 

I  3 

3* 

* 

* 

* 

104 

80 

46 

30 

* 

• 

136 

36 

60 

1231 

MAX 

63 

64 

61 

56 

62 

_ 

59 

45 

4C 

42 

58 

59 

56 

57 

3^ 

it 

if 

1? 

46 

M  I  N 

32 

34 

33 

33 

35 

- 

- 

m 

34 

31 

31 

31 

- 

- 

31 

33 

33 

32 

13 

13 

31 

3 1 

*        *  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.29 

.24 

.33 

.08 

.  28 

•  2  2 

.  32 

.31 

.16 

.10 

.06 

.13 

.  1 C 

.18 

.16 

.15 

.20 

.17 

.19 

.25 

.  1  4 

.31 

.17 

•  22 

.  09 

•  12 

.  08 

.  0  ' 

.  1  8 

5 . 52B 

WIND 

49 

57 

77 

24 

45 

127 

114 

100 

86 

59 

27 

35 

37 

40 

28 

29 

30 

3  4 

32 

46 

58 

49 

81 

85 

37 

16 

25 

35 

54 

44 

36 

1598 

MAX 

74 

77 

75 

67 

72 

68 

70 

64 

65 

51 

60 

56 

67 

69 

69 

7  \ 

66 

7 1 

69 

70 

68 

60 

69 

60 

63 

60 

64 

60 

69 

63 

- 

66.2 

MIN 

43 

45 

42 

38 

39 

46 

41 

*7 

*Z 

36 

38 

36 

3E 

*l 

42 

41 

42 

38 

38 

4  1 

41 

4C 

36 

" 

^ 

33 

^ 

3  5 

39.2 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

.16 

.19 

.17 

.08 

.  1 : 

.16 

.19 

.15 

.13 

.06 

.05 

.10 

OE 

.  1 2 

.12 

.11 

.10 

.05 

07 

18 

16 

10 

10 

2^ 

69 

07 

•  07 

08 

.10 

3 .  6  1  B 

WIND 

31 

45 

41 

20 

27 

25 

48 

40 

22 

31 

28 

51 

3: 

17 

26 

I  3 

34 

30 

6 

8 

3  'J 

■47 

43 

'62 

'33 

*23 

28 

*17 

35 

37 

90 

1023 

MAX 

65 

67 

64 

62 

61 

62 

62 

60 

60 

49 

48 

45 

6C 

61 

61 

6 1 

62 

62 

63 

60 

61 

61 

60 

55 

47 

46 

47 

55 

55 

- 

- 

56.0 

MJN 

37 

37 

38 

36 

35 

37 

37 

36 

37 

34 

35 

35 

36 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

3  6 

36 

3  fe 

3  5 

^ 

30 

26 

32 

35.4 

MEREDITH 

EVAP 

.31 

.21 

.  19 

.15 

.  14 

* 

* 

• 

.58 

.01 

.05 

.02 

• 

* 

.43 

.15 

.07 

.15 

^2 

^ 

.09 

07 

.  2  9 

.  02 

•  06 

3.81 

WINO 

76 

38 

53 

31 

32 

* 

* 

« 

156 

22 

32 

31 

« 

* 

99 

3 1 

32 

35 

30 

* 

* 

* 

132 

93 

30 

'31 

* 

* 

117 

32 

U71B 

MAX 

66 

67 

63 

_ 

_ 

50 

52 

52 

™ 

61 

59 

60 

59 

- 

59 

53 

51 

50 

- 

52 

55 

51 

- 

MIN 

54 

55 

55 

53 

54 

- 

- 

„ 

53 

47 

44 

48 

52 

54 

53 

53 

43 

41 

50 

49 

*^ 

48 

38 

44 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.IS 

.23 

.17 

.12 

•  25 

.19 

.03 

.32 

.07 

.05 

.06 

.05 

.09 

."9 

.13 

.14 

.12 

.14 

14 

14 

.  1  4 

14 

1  0 

09 

^  ^ 

09 

08 

4  07 

WIND 

13 

36 

27 

27 

26 

37 

44 

67 

45 

21 

21 

14 

13 

12 

16 

16 

19 

14 

26 

'21 

26 

*15 

'52 

44 

14 

31 

*14 

24 

44 

*30 

19 

828 

MAX 

74 

75 

71 

7C 

69 

71 

68 

61 

51 

50 

62 

65 

69 

68 

69 

69 

68 

67 

66 

67 

68 

67 

60 

58 

36 

MIN 

46 

46 

46 

38 

41 

43 

4  l 

46 

44 

37 

40 

38 

38 

41 

42 

43 

42 

42 

41 

41 

40 

<.l 

44 

38 

36 

38 

35 

38 

38 

38 

38 

40. *9 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

.19 

.16 

.  13 

.11 

.05 

.07 

.08 

.12 

.01 

.00 

.03 

.08 

.08 

.10 

.09 

.10 

.14 

•  24 

.09 

.10 

.13 

.08 

.11 

.10 

.10 

.09 

.09 

.08 

.09 

.09 

.07 

2.96 

WIND 

10 

12 

11 

6 

0 

10 

8 

2 

0 

0 

12 

6 

3 

4 

4 

6 

4 

5 

2 

6 

7 

4 

6 

7 

5 

1 

7 

14 

12 

9 

14 

197 

MAX 

73 

72 

71 

70 

7C 

65 

67 

66 

57 

45 

55 

63 

66 

67 

72 

72 

73 

65 

6  3 

62 

^\ 

5^ 

MIN 

42 

41 

41 

40 

4  1 

42 

40 

40 

41 

42 

35 

39 

39 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

4  0 

AO 

40 

40 

40 

it 

16 

36 

17 

36 

36 

36 

39.4 

*      *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

RA5IN  03 

AKRON   4  E 

EVAP 

.16 

.20 

.21 

.09 

•  17 

.22 

.30 

.28 

.20 

.08 

.11 

.17 

.20 

•  1 7 

.19 

.16 

.34 

■  1 3 

•  04 

.  1  7 

.11 

.  22 

.  1 7 

5 .  72B 

WIND 

68 

96 

in 

82 

118 

172 

125 

99 

128 

150 

209 

153 

80 

114 

85 

132 

141 

*55 

85 

48 

157 

*54 

'48 

185 

174 

95 

61 

101 

41 

194 

132 

3519 

MAX 

71 

73 

76 

51 

67 

65 

71 

72 

67 

52 

53 

46 

58 

64 

69 

7  1 

54 

51 

49 

55 

60 

60 

55 

62.7 

MIN 

42 

47 

48 

42 

38 

42 

45 

45 

42 

37 

33 

32 

35 

35 

42 

40 

39 

43 

43 

43 

43 

42 

43 

39 

37 

36 

34 

33 

37 

37 

35 

39.6 

BONNV  LAKE 

EVAP 

.06 

.21 

.08 

.11 

.26 

.20 

.26 

.19 

.21 

.10 

• 

.08 

.  10 

.16 

.13 

'  * 

■ 

.16 

.14 

.27 

.12 

.18 

.20 

.21 

.10 

* 

.52 

.14 

.14 

.10 

4.80 

WIND 

20 

40 

30 

BO 

100 

240 

60 

50 

55 

95 

110 

100 

50 

70 

60 

l  36 

20 

30 

160 

20 

40 

150 

100 

110 

75 

15 

40 

120 

30 

2270 

MAX 

71 

77 

80 

60 

67 

67 

76 

77 

74 

63 

46 

63 

67 

80 

69 

59 

72 

Ii 

y? 

J? 

72 

63 

6 1 

* 

58 

62 

67 . 7 

MIN 

47 

45 

49 

39 

38 

39 

46 

45 

43 

39 

42 

38 

43 

43 

41 

. 

40 

43 

41 

4 1 

42 

43 

34 

34 

27 

33 

35 

35 

40.3 

*        *  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

FORT  COLLINS 

EVAP 

.11 

.16 

.05 

.06 

•  14 

.12 

.11 

.09 

.12 

.03 

.15 

.13 

.11 

.09 

.13 

.10 

.06 

.13 

.08 

•  1 1 

.  1 3 

■  1 0 

.09 

.28 

.13 

.  09 

•  09 

.  1 3 

.08 

.03 

.10 

3.33 

WIND 

22 

23 

32 

22 

26 

21 

20 

37 

24 

24 

35 

34 

23 

16 

33 

37 

15 

18 

16 

17 

29 

18 

23 

140 

15 

22 

24 

31 

45 

46 

57 

945 

MAX 

70 

69 

63 

66 

67 

69 

68 

69 

61 

51 

59 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

64 

64 

62 

61 

58 

59 

94 

52 

57 

53 

55 

51 

62.0 

MIN 

54 

55 

55 

52 

52 

54 

54 

54 

53 

50 

47 

48 

49 

51 

51 

52 

52 

52 

52 

32 

52 

52 

51 

49 

46 

48 

46 

46 

46 

46 

45 

50.6 

LAKE    GEOPGF    8  SW 

EVAP 

.17 

.14 

.07 

.12 

.19 

.17 

.19 

.13 

.09 

.09 

.12 

.14 

.12 

.09 

.11 

.  12 

.14 

.13 

.12 

.11 

.17 

.26 

.12 

.10 

.09 

.08 

.12 

.13 

.17 

4.08B 

40 

51 

57 

68 

49 

70 

59 

70 

64 

101 

46 

49 

47 

56 

45 

44 

137 

56 

39 

56 

43 

44 

109 

159 

1869 

MAX 

66 

68 

64 

59 

60 

62 

62 

60 

54 

51 

45 

51 

62 

62 

62 

61 

60 

61 

60 

56 

59 

59 

59 

57 

50 

48 

46 

57 

56 

66 

47 

57.9 

MIN 

36 

37 

36 

36 

36 

37 

37 

36 

36 

34 

32 

33 

35 

35 

35 

37 

35 

36 

35 

35 

35 

35 

35 

36 

31 

33 

30 

34 

34 

33 

33 

34.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
OCTOBER  1973 


Day  ol  month 


ARKANSAS    OR A  I N AGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRGS  MSO  AP 

FORDER  8  S 
PUEBLO  WSO  AP 

ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTON  PARK 
TRINIDAD   FAA  AP 
WESTCLIFFE 

«       •  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 
ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
COCHETOPA  CREEK 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DILLON  1  E 
EAGLE  Fit  AP 
ERASER 

GRAND    LAKE    L  NW 
MAVBELL 
"EEKER  NO.  2 
S I LVERTON 
STEAHBTAT  SPRINGS 

•       •  * 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   FAA  AP 
HOLVOKE 

PLATTE  ORAINAGE 
BASIN  04 

BOULDER 
BYERS  5  NE 
DENVER  WSO  AP 

EVERGREEN 
PORT  MORGAN 
LIKE  GEORGE  8  SM 
Parker  7  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEDGWICK  3  S 


SNOWFAi  L 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALl 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  GN  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAlL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFAlL 
SN  UN  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNQ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


14  15 


23     24     25     26  27 


See  Releience  Notes  Following  Station  Index 


29     30  31 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
OCTOBER  1973 


Day  ot  month 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

SPICER 
WALDEN 

*       •  • 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   HSO  AP 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
SAGUACHE 

SNOWF  A I  L 
5N  ON  GN[ 

SNOWFALL 
SN   ON  GN( 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

T 

S.i 

7.1 
T 

2.! 

T 

.' 

; 

2  . 

T 
T 

T 

T 

3. 

T 
T 

J 

T 

.2 
1 

T 
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STATION  INDEX 


C  OLOR AOU 
OCTOBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESl 

A  k  D  flN    4  F 

M  l\  l\  U  ll     ^  C 

0109 

03 

WASH  I NGTQN 

3 

40 

09 

103 

09 

4  5  4  C 

8  A 

8  A 

8  A 

c 

USDA  CEN  GR  PLAINS  FD  S 

AKRON   FAA  AP 

Oil* 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

10 

103 

13 

4663 

MIC 

MIC 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA   WSO  AP 

R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

I05 

52 

7536 

MIC 

M I  C 

5P 

H* 

NATL  WEATHER  SERVICE 

A  L  L  E  NS  P  ARK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5  p 

f 

H  LESTER  COATS 

ALTENBERN 

0214 

02 

GARF  I  ELD 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

ORV I  LIE  C  ALTENBERN 

AMES 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

54 

107 

55 

8701 

5P 

WEST  COLO  POWER  CO 

AMY 

0242 

01 

LINCOLN 

1 

38 

54 

103 

39 

5420 

6P 

REN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

r 

BOARD  OF   WATER  COMM 

APEX    1  W 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

10400 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

2  1 

106 

23 

10965 

s 

MEDICINE   BOW  NAT  FOREST 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

5 1 

102 

1 1 

4020 

f 

CLEMENT  Di  MITCHELL 

AROYA  6  NE 

034  3 

01 

CHEYENNE 

\ 

36 

55 

103 

05 

4787 

5  p 

INACTIVE  10/19/72 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1 1 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

r 

H 

MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 

BAILEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

0514 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

INACTIVE  7/1/72 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

los 

31 

9160 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

LARIMER 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6  A 

6A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLANCA 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

MRS.   ETHEL  KESTER 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

38 

28 

107 

13 

7630 

5  P 

U   S   NATL   PARK  SERVICE 

BOND 

o  fl  i  0 

EAGLE 

2 

39 

53 

1  r,  ft 

4  1 

670C 

ft  D 

o  r 

ft  D 

H 

AGENT/   D  £.  RGW  RR 

ft  l"l  N  H  A  M  PPSPRwnTR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

ftp 

U  S  BUR  RECLAMATION 

oflMKlv    |  A  k  P 

YUMA 

3 

39 

3  8 

10  9 

1  1 

3  1 L  fl 

3  1HC 

ft  A 
o  A 

fl  A 

o  A 

ft  A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

q ni 1 1  ncD  ? 
DuuLurn  £ 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

0 1 

10  5 

1 6 

540C 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

NAT.   BUR.   OF  STANOARDS 

BRANDON 

0895 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

MRS  ELSIE   E  WHITE 

BRANSON 

0898 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

I03 

53 

6292 

5P 

5P 

CHARLES   S  MITCHELL 

RR  E  f  K  F  NR  I  OGF 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

29 

106 

02 

956C 

;  p 

LOREN  r  enyeart 

Dni  l   1  y  ^  u  "  L  r 

094  5 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

1 9 

4  8  5C 

5  P 

3  p 

THOMAS  W.  STAPLETON 

R  R  T  r» H t n N 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

1 C  4 

50 

498C 

5  p 

7A 

MERL  J  SOTH 

tt  0  fl  Li  M  C     D  A  D  L/  ntciirc 

i  ni  7 

n  o 
u  c 

MOFFAT 

■y 
C 

u  ft 

1 C  8 

D  P 

K  n 

5r 

5  P 

BUREAU  OF  SPORT  F  £  WLD 

DIICMA  i/ICTA 

D  U  b  N  A    V  1  0  1  A 

1071 

01 

CHAFFEE 

L 

3  ft 

5  1 

106 

A  □ 
U  0 

7954 

4  P 

4P 

iLnYn   R  SWFDHIN 

Q|  ICKIA     1/  T  C  T  A     C  MC 
DUCI^M     V  1  J  I  M     D  INC 

i  077 

lull 

o  l 

CHAFFEE 

i 
i 

38 

5  5 

1  0  ft 

0  fl 

o  o  o  o 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RIIPPAin    PARK     1  N 

1  OftO 

04 

JACKSON 

40 

59 

1 0  6 

4  1 

976C 

5 

MEDICINE   BOW  NAT  FOREST 

BURL INGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7A 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

BURLINGTON   12  NNE 

1126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

MRS  CHARLOTTE  A  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

5  P 

MRS  AURORA  A  NAVARRO 

BYERS  5  NE 

1  179 

04 

ADAMS 

39 

45 

104 

15 

5200 

6P 

*,  p 

c 

H 

MRS.   SHIRLEY  QIEDRICH 

CABIN  CREEK 

1186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

«  p 

PUBLIC   SERVICE  CO 

CAMERON  PASS 

12  36 

04 

LARIMER 

40 

3 1 

105 

54 

10301 

5 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

r a  md n  7  < 

L  A  n  r  u     I  J 

i  ?  ft  ft 

fi  l 

BACA 

37 

n  i 

w  i 

1 0  5 

34 

4  3  0  0 

5  P 

FRED  C.  TANNER 

r  A MHN    C T  TV 

1  ?Q4 

n  i 
w  i 

FREMONT 

i 
i 

38 

26 

1 0  5 

1  ft 

->  J*+  J 

7  A 

I  A 

5  P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

1384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

3P 

3P 

c 

GEORGE  KOBALT 

CEDAREDGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

( 

H 

MRS  CARQLYNN  M  ANDERSON 

CENTER  4  SSW 

1458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8A 

8A 

SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 

CHEESMAN 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CHERAW 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

SIMON  B  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

lu4 

51 

5647 

8  A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

2 1 

4250 

4P 

4P 

CARL  A  LOVE  LL 

1609 

0? 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5p 

5  P 

W.    H.  NEWBERRY 

fl    TEC     1  A  k  P  S 

1644 

Cl? 
v  C 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

C  L I  MAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

2  2 

106 

1 1 

1 1400 

8  A 

8  A 

CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 

COALDALE    1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

R   L  BANTA 

COALDALE  2  Sw 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

INACTIVE  4/6/65 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBR AN  2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRGS  WSO 

AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6145 

MID 

MID 

HJ 

NATL  WEATHFR  SERVICE 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CONIFER  3  NE 

R 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

MRS   ADDALlNE   L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

IIP 

c 

H 

MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8855 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  MARY  A  YELENICK 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

INACTIVE  10/1/71 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

ARCHER  B  CRISP 

CUMBRFS 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEAOMAN  HILL 

R 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEER  TRAIL 

R 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

EVERITT  L  DAVIS 

DELHI 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

CHARLES   F  SHAFFER 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
OCTOBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OR^FRVFR 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTESI 

DEL  NORTE 

218* 

05 

MU    v  K  A  IN  U  t 

5 

11 

40 

106 

2 1 

7884 

6P 

6P 

LI  IN  11  rs 

DrlTA   3  NW 

7  1  O  7 

0  7 

nF  1  T  A 

u  c  L  1  M 

c 

5  0 

■f  D 

1  u  0 

0  7 

A,  D 

0  y 

A  D 

0  r 

RAnin  ^TATTriN  kdta 

Dt  N V t  P    WoD   A  P 

R 

2220 

C\  L. 
U  H 

DENVER 

104 

O  c 

5  C  o3 

MIC 

MIC 

C     H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

^DENVER  CITY 

R 

2225 

0* 

DENVER 

* 

39 

45 

104 

59 

5320 

9A 

9A 

C 

U  S  POSTAL  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

0* 

n  n  1 1  c  1  a  ^ 

* 

39 

17 

105 

05 

8480 

s 

NATL    WFATHFR  SFRVIfF 

D I L  LUN   1  E 

2  2  81 

n  7 

Ci    mm  1  T 

•> 

c. 

"3  0 

j  0 

Ci  7 

L.  a 
HP 

4  P 

H 

DfiARn  nc  uatcb  rriMM 

tJUA^LJ    UP    HA  1  C  Hi  LUnrl 

DINUbAUR   NATL  MONUMENT 

2  2  86 

02 

M  PI  C  C  A  T 

L.  Pi 

1  A 

1 0  8 

j  a 

59  21 

7  P 

5  P 

C  H 

II     C     MATI      D  A  □  V  CCDWTPC 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

1    AC      AM] MAC 

LAj    AIN1  HAj 

1 

3  ( 

23 

103 

5  3 

5130 

5  P 

M  Q  C     MADf.ABCT     T  fDniilPiCD 

DOLORES 

232* 

02 

MDUTC  7  1  IMA 
n  UN  1  t  L U ™M 

2 

3  I 

2  8 

10  8 

30 

6950 

8  A 

\/  PI  wnnpFC 

D  U  R  A  N  r,  Q 

2*32 

02 

1  A    P  1  A  T  A 
LA     r LA  1  M 

2 

1  "7 

3  I 

1 7 

107 

5  3 

655C 

6P 

6P 

C  H 

inuM    U  FflTFI 
JUHIi     n  •     CM  CL 

EADS 

2*46 

01 

U  T  nu  A 
IS  1  U  W  A 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5  P 

"  P 

0 

iflUN    F  lAPriftC 

EAGLE   FAA  AP 

2*5* 

02 

c  A  P  1  C 
t  AOL  t 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MID 

MID 

C  H 

CFPl    A\/TATTPIN  apfmpv 

rtU     AVIAIlUli  AOCINLT 

EASTQNVILLE   1  NNW 

2*9* 

0* 

EL  PASD 

* 

3? 

05 

104 

3* 

7250 

6  A 

CARL  R  GUY 

EAST  LITE  PASS 

2511 

0* 

LARIMER 

* 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS   ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2  ->  7  3 

ELBERT 

H 

■5  Q 

37 

1  D 

a  7  A.  n 

5  D 

J  r 

B  D 

5  r 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

262* 

02 

1  A     pi  ATA 
LA     "LA  1  A 

2 

37 

33 

107 

*  8 

8398 

M  I  D 

uiFcTcrn  pfii  n  pnyep  pn 

WCJ  1  Cn™     LULU     "  UnCr  LLI 

ELL  I  CDTT 

2667 

01 

CI     P  A  c  n 
C  L     r  tt  j  U 

1 

38 

50 

1C4 

20 

6015 

c 

iiDr      I    Cnl    A      C      r  U  !  C  M  A  M 

nKS    LtULA    t  LPIionAIN 

ESTES  PARK 

2759 

0* 

1   AD ! Men 

L  A  K  1  n  t  K 

* 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

II     c     □  ,  1 D  DCPIAMATTPIM 
U    5    tJUK  KtL.LAriAIIU'N 

EVERGREEN 

2790 

0* 

I  P  C  P  C  D  C  f  IN] 

j  c  r  r  c  r\  j  u  in 

* 

39 

38 

105 

19 

6997 

5  P 

5  P 

C  H 

FVFRP,RFFM  ^AWITATTIIN 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CAR5PN 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

TtRRY   GA I NE5 

FLATTOP  MTN  3  SF 

29*0 

0* 

J  ACKbUN 

* 

40 

48 

106 

36 

9330 

s 

MtDlCINt   BUW  NA 1  ruREST 

FLEMING  1  S 

29** 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MDR I  SON 

FORDER  8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38 

33 

103 

*1 

4739 

6P 

6P 

C  H 

MELVIN  b  savage 

FORT  COLLINS 

3005 

0* 

L  AR  I  M F R 

* 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

f.  H 

rDlDRADD   STATE  UNIV 

I,  U  L  u  n  M  u  U      -J   1   i-K  <    t_      wll  1  V 

c  n  L3  T     i  C  1  1  T  c 

rtJKT  LEWIS 

3016 

02 

1   A     D|  ATA 
LA     "LA  1  A 

2 

-» 7 

J  1 

1 4 

108 

0  3 

7595 

5  P 

5  P 

CAM     MIAN    Q  A  C  T  m    FVP    C  T  A 
OAIN     J  U  All     DAj  1  li     CAr     3  1  A 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

0* 

WELD 

* 

40 

06 

104 

*9 

4888 

5P 

5  P 

i  F nM   Mnn n v 
LCD  IN  nuuui 

FORT  MORGAN 

3038 

0* 

M  PI  O  P  AM 

* 

40 

15 

103 

*8 

4321 

8  A 

8A 

H 

pt  u c c t  cnpad  p n 

til     Mb  J  1     jUL»AK  III 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

0 1 

c 1    p  ac  n 

C  L     r  A  J  U 

1 

3  8 

42 

104 

*3 

5570 

7  A 

C 

DflMAlPl    P.  MIKf.PAUF 

FOWLER   1  SE 

3079 

01 

pit  c  0  n 

1 

38 

07 

104 

02 

432  8 

7  A 

cPiUlADPi    R       CFl  1  MAIIFR 
t  UWAKU     r\»  PCLLPIAUC" 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

IIP 

IIP 

H 

d  n  M  a  i  n    d  tiipi/cd 
RUNALU    K  lULKtR 

F  R  U I T  A 

31*6 

02 

MESA 

2 

39 

10 

1 0  8 

44 

4507 

5  P 

7A 

JUHIN    p,  dAKLUj 

GARDNER 

3222 

0 1 

HUERFANO 

1 

3  / 

46 

1 0  5 

1 1 

6955 

5  P 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY    1  SW 

32*6 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5P 

5P 

MRS   M   S  HUBBARD 

GENOA   1  W 

3258 

03 

L  I  NCfl  1  N 

L  1  111  U  L  11 

39 

17 

103 

32 

5603 

9P 

wAl TFR   M  HHFFMAN 

n  h l  i  c  l\     m     nu  r  '  i  ihii 

OtUKljt  1  U  W  IN 

S  c-  0  i 

0* 

n  car  PRFPk 

L  L  C  **  l^  L^CCIS 

A 
t 

■a  Q 
0  ~ 

L  Tl 

*T  3 

L  7 

q  a  n  f\ 

•t  r 

MR^      1  TNnA    I  TFRRY 

Pi    A  nC     0  A  D  1/      C  T  PI  D  C 

1  ^  1  Pi 

n  7 

MESA 

£. 

1  no 
luB 

L  S 
H  3 

7000 

™  r 

TNaTTTUF    1  9  /  1  Pi  /  ft  <5 

GLENWDUD   SPRINGS    1  N 

3359 

02 

P.  A  D  C  T  C  1  Pi 

2 

3? 

34 

107 

20 

5823 

5  P 

5  P 

H 

DAnTn    <JTATTriNJ  kT.IM 
KAU1U     j  1  A  1  1  U!N  ^ULIN 

GRANADA 

3477 

0 1 

DDHUCDC 
KKUWCKj 

1 

3  0 

04 

1 0  2 

1  7 

348^ 

C 

Pi  VPlC     Q  1/FWMFPlV 

P  D  A  M  n       1  1  1  M  P  T  T  n  M     I.I  C  PI  AD 

K 

■5  A  Q  Q 

1*1  7 

MESA 

2 

3  7 

r\  7 

10  8 

"X  7 

48  5  5 

n  I  U 

MIC 

C  H  J 

MATI     WFATHFR  ^FRVTfC 

l*H  1  L     WCM  1  ncn     JCVV  i^C 

GRAND   JUNCTION  6  FSE 

3489 

02 

MB  C  A 

lit  OA 

2 

39 

03 

108 

27 

4710 

8  A 

8  A 

8  A 

G 

U    CI nOF    ORAMPH    FVP  CT 
W    5LUrc     n^AINLPt    CAr  31 

GRAND   LAKE    1  NW 

3^96 

02 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

1  i  C     MAT     O  A  D  U  CCDWTPC 

UJ    INAI     KAKK    3CKV  lit 

PDAMn     1    A  1/  C     i.     C  C  I.I 

UK  AN  U    L  Ar\  t    o  SbW 

35  00 

02 

GRAND 

2 

40 

1 1 

1 0  5 

5  2 

8  2  8  8 

5  P 

5  P 

5  P 

C 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

0* 

PARK 

* 

39 

28 

105 

41 

8667 

5P 

5P 

BOARD  OF  WATER  C0MMS 

pdcat   r\T\/tnc    Q  cc 

IjK  t  A  1      UlVlUt     O     J  C 

3->  J" 

U2 

MOFFAT 

2 

/.  A 

HU 

43 

107 

42 

7030 

c 

Wll 1  TAM    R.  ^TFWART 

pdcat    c  a  Mn    hiikicc  mm 
l?K  t  A  1     i  A  N  U    UUNcS  NM 

35*1 

05 

A  I  A  Mfl  ^  A 
ALA'  IU  j  A 

5 

43 

1 0  5 

32 

8120 

5  P 

5  P 

H 

PRCAT    CAMP)    nill\lF^  NM 

r*  ft  c  c  i   r*  \/ 

GREELEY 

3546 

0* 

ntLU 

* 

40 

25 

104 

41 

4648 

C 

PT     UIPCT     CIIPAP  Pfl 

*nrri    e  V     II WT 

uRtrLEY  UNL 

3553 

0* 

uc  1  r\ 
n  c  L  u 

* 

40 

2  5 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

mmtw  nc  Mn  rni  nRArtn 

UlNiv     UP     INU  LULUr\**UU 

uKtrrHLANU   7  be 

3579 

0* 

ci     p  A  C  pi 

* 

06 

104 

44 

7*80 

c 

MflRMAM    R       VnilMf,  FR 
INUM  IhIi    □#     t  uuiiy  civ 

GREENLAND  9  NE 

358* 

0* 

n  n  1  ip  1  ac 
LUJUO  L Ai 

* 

39 

16 

104 

45 

6900 

C 

ii  D  C         MPtDMA       1  DATM 

MK5t    INUKMA    J  ,     dm  1  IN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

C  1  1  M  M  T  T 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

77*0 

3P 

3P 

3P 

ii     f     mm     n  C.  r  i    »  u  A  T  T  n  M 

U   5   BUR  RtCLAMAIIUN 

GROVER   10  W 

36*3 

0* 

WELD 

* 

40 

5 1 

104 

24 

5090 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY  10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

3662 

02 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

c 

PTTY    nc  P.UMMT^nN 

HAMILTON 

3738 

02 

MPI  C  CAT 

"lUrrA  1 

2 

*0 

22 

107 

37 

6230 

6A 

mrc  ctuai    m    mo n an 

nP>3     t  1  HAL     ™  JUM/MIN 

HASWEl L 

3828 

01 

k  T  n  W  A 

1 

38 

27 

103 

09 

4520 

7A 

HAWTHORNE 

3850 

0* 

r  n  1 1 1  hfp 

* 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

m  ft  C     IAIIRA    F  PMF^FRRn 

HAYDEN 

3867 

02 

D  PI  1  ITT 

2 

*0 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

uPc    p  a  d  n  1 '  V  M    C    C  1  1  m  n  R  c  d  r 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

M  T  M  C  O  A  1 

n  i  IN  b  K  A  L 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

uDC     uadCi      r\  lidtPut 

HOLLY 

*076 

01 

oonucD c 
HR  DW t  R  5 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W   R  DAVIS 

H0LY0KE 

*082 

03 

Bn  T  1    1     T  n F 

PHILLIPS 

3 

*0 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

i,D  r       tJWnA         1       El     A  M  A  C  A  M 

MK5    MYRA   J  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS   2  SW 

*129 

02 

GRAND 

2 

*0 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLD  GAME   E  FISH  DEP 

HOYT 

*155 

04 

ADAMS 

* 

*0 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES  f.  musgrave 

HUGO 

*172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS  BARBARA  L   MATT  I X 

IDAHO  SPRINGS 

*23* 

04 

CLEAR  CREEK 

* 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  QF  IDAHO  SPRINGS 

I  DAL  I  A   2  NNW 

*2*2 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZIDN 

IGNACIO   1  N 

*250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

C0NSGL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE   PASS   5  SW 

*270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CD. 

JOES 

*380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

c 

WILL  ROGERS 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
OCTOBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

JOHN   MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

56 

3814 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

80ARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

41 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL   PWR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.   KATHRYN  M.  INNESS 

K  A  S  S  L  F  ft 

4452 

04 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DtNVEK   WAIEK  LU" 

KAUFFMAN  4  SSE  R 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

ss 

7A 

MISS   THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM   15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

r 

ROBERT  L  P L ATT 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

5 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMMLING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

r 

JAMES  R  P ICKENPAUGH 

LA   JUNTA   FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

1   A  k  C     f  ITV 

4734 

02 

UTMCnAI  C 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5  P 

5P 

c 

H 

BOARD  OF   WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

f 

5 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

IIP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  AN  I  MAS 

4B34 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3891 

5P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

18 

10158 

IIP 

UP 

J.   LEROY  WINGENBACK 

LEADVILLE   10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

11000 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  5  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

4470 

6A 

NEIL  M  L  I NDSTROM 

5018 

01 

1  t  Mr n l  N 

t  1  Hv  U  L  IN 

1 

39 

11 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

MATI      WCATHCD  ccDyirc 
[NMIU     ntHlntK     J  t  r\  V  1  L  t 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLD  GAME   C  FISH  DEP 

L ONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  Nw 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

r 

JOHN  L  NELSUN 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

1C5 

33 

8960 

S 

NATL.  WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

11400 

S 

NATL  WEATHER  SERV  OFF 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

CLETUS  M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7018 

5P 

MRS.   EDGAR  A.   NOL AND 

MAN  I TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6606 

C 

MAN  I TOU  SPRGS  HYDRO  PL 

mad\/Tmc  DAMru 

5414 

02 

K  l  J    D  L  A  M  L  U 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

i  n u m   u   nni  c 

J  U  H  :  A       «  UULt 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

3 1 

10  8 

05 

5925 

6  P 

6P 

H 

MRS.   CHARLENE  E.  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

r 

K.   JAMES  COOK 

MEREOITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

D.   J.  BALDWIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

11330 

s 

GEORGE  R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE  VISTA  NATL  WL  RE F 

MONTROSE   NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

nuii  1  MJ  Jt    IN  U  £ 

5722 

02 

2 

38 

29 

1C7 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

1  1  N  f  fl  M  P  ;  w  r  B  P     W     U     II  A 

MORRISON  1  sw 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LOOGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

11 

8890 

r 

JOHN  A  ZEMBER 

NEDFRL AND  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS  E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K . D. THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5P 

5P 

H 

MRS   I   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

1C8 

17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH   L  HANNIGAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5190 

f 

MERRILL  V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

8A 

TWIN   LAKES   R   £   C  CO 

riTTC      11  MC 

LIT 15    11  Nc 

6192 

03 

WA5HINGTUN 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

u  E  M  M  C  T  U     /•  1  CUM 

KCNINtlH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

c 

H 

GARY  LEE  LOVF 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  0  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

8A 

COLO  DEPT  AGRICULTURE 

PALISADE   LAKES   6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASQ 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE   C  HANSON 

PAOLI 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

1C2 

28 

3898 

c 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

35 

5693 

7P 

7P 

MELVIN  a.  bencich 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  garber 

PARKER   7  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

31 

104 

39 

6170 

5P 

IP 

c 

H 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.   FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

BA 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.   WAYNE  MUSTAIN 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

5 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT   VIEW   2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6860 

c 

DON  W  CLFVER 
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STATION  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

ruWUt  K  MU  KIN 

a  a  t;  1 

n  9 

Gl  INN  I  QnN 

9 

c 

J  0 

1  A 
i  O 

1T7 
A  \j  f 

v  O 

ft  ft  ft  1 

-J  r 

K  D 

5  r 

cinsEn  5/4/73 

bLUJCU     J  1  H  /   1  J 

6740 

ft  1 

PUEBLO 

\ 

38 

17 

1 04 

3 1 

4639 

MIC 

MIC 

A  A 

H». 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DIlFfil  n    ARMY  nPPflT 

rUCnLU     WISH  I      L/CfU  1 

6763 

0 1 

PUEBLO 

\ 

38 

19 

1 04 

2 1 

473C 

8  A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUERLD  6  SSW 

A  7  A  7 

PUEBLO 

1 
1 

38 

1 04 

39 

4  Q  1  ft 

7  A 

7  A 

7A 

CF  £  I  STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT   EARS   PASS   6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGE  1  Y 

68  32 

09 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

10  8 

47 

5216 

5  p 

5P 

TOWN  QF  RANGELY 

ocn    FFATHFrt    1  AKFS.    7  SF 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8  842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARF I  ELD 

2 

39 

32 

107 

48 

540C 

5P 

MID 

c 

MRS  MAXINE  C.  MYSER 

U  9 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

1 6 

04  Q  R 

s 

RALPH  Hi  CONKEY 

RTV/FR    c.PRTNft*;    R  C. 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

1  ^ 
1 0 

Q  R  A  3 

5 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7 167 

0 1 

OTERO 

A 

38 

02 

103 

42 

4 1 7C 

5P 

5  P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

72  87 

0 1 

EL  PASO 

36 

5  2 

1 04 

05 

6006 

6  P 

MIC 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTQN  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

MR  W  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5  P 

H 

WILLIAM  HOLDER 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

0 1 

CHAFFEE 

38 

32 

106 

03 

748  G 

IIP 

IIP 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7  4  ?  ft 

05 

COSTI  LLA 

5 

37 

1 2 

105 

27 

7990 

r 

MISS  CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

74  50 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

H  H  HARMON 

SARGENT"? 

7460 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

106 

26 

8465 

6  P 

BERNARD   (N)  IRBY 

ccnAi  ta   4    c,  c  c 

7  5  l  n 

04 

DOUGLAS 

39 

£  -> 

1 04 

57 

Aft  4ft 

7  A 

MRS  BETTY  S  BLANFORD 

c,FDf*WTfK5-s  R 

j  l  j  u  n  i  ^  r\     ~j     J3  r\ 

7  5  1  *5 

04 

SE  DGW I C  K 

4 

40 

5 1 

102 

3  1 

399C 

5  P 

7  A 

LAYTON  D  MUNSON 

SE I  BERT 

7  5  1  0 

KIT  CARSON 

3 

39 

1 8 

lnj 

l  u  C 

E  7 
7  C 

A  7  ft  "S 

r 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

LINCOLN 

3 

39 

33 

103 

21 

5180 

c 

WESLEY  OAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARF I  ELD 

2 

39 

34 

107 

14 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

s 

CITY  QF  BOULDER 

SILVER   LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

lC6 

24 

9300 

s 

MRS  NEVA  HORTON 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

932  2 

5  p 

5  P 

c 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

n  l 

ELBERT 

39 

09 

1 04 

05 

Aft  9ft 

f 

US  SOIL  CON  SERVICE 

S  P  I  C  E  R 

7  ft  A  ft 

r  o  4  o 

ft  A 

1  AC  K  ^HN 

w  M  \*  IV  J  U |"l 

A 
*T 

■*  w 

£  r 

1  ft  A 

5  Q 

4  0 

q  9.  ft  r\ 
0  p  0  L 

5  P 

H 

MR<;    MARinN   A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

BACA 

1 
1 

37 

24 

1  ft  5 

37 

4  4  1ft 

A  D 
O  r 

HERBERT  E  HOMSHER/  JR, 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7  ft  A  A 

ft  i 

BACA 

1 
1 

37 

2  3 

1  ft  9 

44 

4  R  ft  ft 

5  P 

c  D 

9  r 

5  P 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7QQ1 
r  o  0  A 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

4 1 

105 

■}n 

J  u 

1  1  R  ft  ft 

7P 

f  r 

FRANK  A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

5S 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STON I NGTON 

7Q0? 

I  ~  7  c 

0 1 

BACA 

1 
1 

37 

1  7 

In  ? 

4  1 

7  ft  ft  i 

6  P 

MRS  ARMILDA  BURHENN 

STRATTON   3  NE 

800  8 

KIT  CARSQN 

3 

39 

20 

1  ft  9 

A  9,  9,  A 

6  P 

A  D 

O  r 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

u  1 

LAKE 

1 

39 

1 5 

106 

4  L 

"OOj 

ft  A 
O  A 

o  A 

ft  A 

L 

UtS«   BUREAU  OF  RECLAM. 

CllUMIT    I  AK  F    1  P 

808  5 

n  a 

1  AC  k  ^nN 

J        \r  F\  J  U  IX 

4 

j  0 

l  U  0 

A  A 

40 

10390 

c 

J 

MFMlMNF    RflW    NAT  FnRF^T 

SUMMITVTLI  E 

8  09  2 

UP 

RIO  GRANDF 

e 

9 

-17 

3  A 

1  riA 
1 U  0 

3.  A 

11^30 

c 

J 

NATL    WFATHFR  SFRVICF 

TACOMA 

ft  1  5  4 

ft  5 

LA  PLATA 

9 

t 

37 

7  1 
J  1 

4  7 

7  9  ft  f\ 

A  D 

4  r 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY  10  SE 

ft  1 

PUEBLO 

1 

i 

s  0 

1  n  a 
1 U  4 

ft  A 
U4 

H7DO 

->  r 

9  r 

JOHN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

5P 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLUR IDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6P 

r 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERCIO  4  NW 

82  20 

0 1 

LAS  ANIMAS 

]_ 

37 

05 

105 

03 

8040 

c 

JUANITA  G  TORRES 

TRINIDAD 

ft  4  5  Q 

ft  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

l  ft 

">  0 

*.  Pi  "X  rt 

S  D 

c  0 

3  r 

C 

CITY  QF  TRINIDAD 

TRINIDAD   FAA  AP 

0  *+  5  *t 

ft  l 

LAS  ANIMAS 

1 

77 

1  3 

1  f>A 

cQ 

-■Jit 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

Q  A  C  A 

O  H  9  *t 

ft  9 

SAN  MIGUEL 

c 

77 

1  flT 

1U  1 

96  80 

c 

J 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY   1   S  E 

8468 

0 1 

1  A^    ANT  MA^ 
L  ^  J     Hill  1  IM  J 

1 

37 

0  8 

103 

19 

5460 

6P 

rcrTi  <;HANNnN 

twin  i  ake*;  rf^frvotr 

8501 

0 1 

LAKE 

1 

37 

05 

106 

19 

9300 

5  P 

5P 

5  P 

TWIN    1  AkC^i    R  P  <i  F  R  V-C  ANA  1 
I  If  X  1 1     LMiNCJ     ISCJCIMi  tHliML 

TWISTY  PARK 

ft  A 

J  AC  K  SnN 

Aft 
4  V 

106 

J7 

9060 

c 

MEnlrlNE    BDW   NAT  FORFST 

TWO  BUTTES 

OKI  A 

ft  1 

BACA 

1 

9.  7 

54 

1  n  0 
i  02 

£4 

4130 

6  P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VALL  EC  I  TO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE  RIVER   IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.   COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY    1  FORD 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 

8742 

05 

M I NERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

r 

H 

I NAC  T IVF  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  D0N0H0E 

UJ  A  1  ^FNRIIRC,    DHUCD    PI  ANT 

8781 

01 

Ul  1  C  Q  C  A  M  n 

1 

37 

37 

104 

48 

6221 

5P 

5P 

C 

1.1  A  1  ^  CWnllDf.    IITTl  TTTFC 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

CF    rni n    RF^FARTH  fFMTFR 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WllLTAM    Cm  DAVIS 

WESTC  L  I  FFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANKIN 

WETMORE   9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD  R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

c 

WILLIAM   F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38 

55 

107 

31 

5960 

c 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR  1  SE 

9U7 

04 

WELD 

4 

40 

29 

104 

54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39 

54 

105 

46 

9058 

8A 

DENVER  BD  OF  WATER  C 
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ISEE  NOTTS) 

umc    r  □  c  c  u    oacc    i  c 

9181 

n  1  IN  C  K  A  u 

5 

37  29 

106  47 

10642 

8A 

8A 

^ni n   ncDT   nc  urruuAv 
CULU    Ufcrl     Up  nifjnWftT 

Ufll  C     r  DCPl/     n  A            U  U 

nUL'     1.  K  E  C  n    r  a 33    •?  n 

9183 

M  T  NF  R  A  1 

2 

37  29 

106  52 

9425 

S 

Kl[~lAA.     NIATI     WEATHER  CCdw 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105  05 

7760 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

WR  AY 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102  14 

3560 

5P 

5P 

HAP  LAN  A  ZI0N 

YAMPA 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106  54 

7892 

6P 

6P 

FLOYD  M ( MONTGOMERY 

YELLOW  JACKET  2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  31 

108  45 

6860 

7P 

7P 

ARTHUR  WILSON 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102  44 

4125 

AP 

6P 

GEORGE  0.  VAUGHN 

NEW  STATIONS 

BRIGHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39  59 

104  50 

4980 

5P 

7A 

MERL  J  S0TH 

*  DRAINAGE  CODE:     1-ARKANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4 -PLATTE     5-RIO  GRANDE 

USCOMM-NOAA-ASHEV I LLE ,   N.C.  12/4/73-1305 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


28801iOSr\onanvm^»?h,.^ewdlnB  «5« cll"»to  of  thls  state         be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building    Asheville    N  C 
101,  or  to  any  Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA     for  this  State.  ' 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  In  °F    precipitation  and  »».„„r,ti„,  ,„,„,,  . 
movement  in  miles^     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  Sally  temperatures  frol  IVf       In  "Su^ementa    Data"  table 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  anS  speeds  divided  by  the  number  01  observations 
OBSERVATION  TIME :     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 

£n!^  ^rand'MiVv^u^  TSXUfiSSi  X^T^^  T 

SS^JSrSTSi.  W1"d  1S  t0tal  "ind  "°Vement  1D  BileS  °Ver  ***»«~  *«»  »  deteli'ned^yVcSntLuo^^nemo'meter  reefer  loc'ated'o-S 

gjgg  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet  or  ice  on  the  eround  Samnl.«  f™. 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations:  consequently  occasional  drifting  ami  „?h2r  ™=f  5  ,  ,  P  ?  £or 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  obawrt^liM  *.™".™.    ^'"^  ^  °ther  CaUSes  of  local  variability 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal   wt.i."  , 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  aeasonal  snowfall     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

|EASONALJABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  i     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 
  Alamosa  WSO 

Bonny  Dam 

Estes  Park 

Green  Mountain  Dam 

Montrose  No  1 

Pueblo  City  Res 

Port  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  ■     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE : Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

tf    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,   D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,  N.C.  28601. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   pr  ce  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic  Center 


U  S  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CUMATIC  CENTER 
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ASHEVILLE,  N.C.  28801 
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.9 
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0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  l973 


Temperature 
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27.0 
17.4 
23.2 
17.4 
25.7 
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DAILY  PRECIPITATION 
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.11 

.05 

•  OS 

.02 

.01 

D$DMV 

.50 

.03 

.47 

PALME"  LAKE 

PUEBLO  WSO  AP  //R 

.05 

T 

T 

.04 

.01 

PUEBLO  ARMY  OEPOT 

.00 

PUEBLO  *  SSW 

ROCKY  FORD  2  SE 

.25 

T 

T 

T 

.25 

RUXTQN  PARK 

.35 

.28 

.06 

T 

.01 

SALlOA  3  H 

T 

T 

T 

T 

T 

SPRINGFIELD 

SPRINCFIELO  7  MSN  // 

■  AO 

.40 

STQNINCTON 

.2A 

T 

.24 

sucarloaf  rsvr  l  ESE 

.22 

.12 

.11 

.03 

.  12 

.01 

TACONY   10  SE 

T 

T 

T 

T 

T 

TRINIDAD 

.63 

.06 

.57 

T 

TRINIDAD  F  A  A  AP 

.29 

T 

.12 

.17 

TRQV   \  SE 

.19 

.19 

T 

.03 

.01 

.06 

TMO  BJTTES 

VICTOR 

.23 

.23 

MAL5ENBURC       -    -  PLANT 

.77 

.03 

.02 

.06 

.66 

WALSH 

.10 

.10 

uc tTf i iccc 
» -  i    -  . 

WfT»0«E   9  S 

•  AB 

.40 

.08 

T 

•       «  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBEAN 

1.15 

.12 

.50 

.12 

.16 

.04 

.0« 

.12 

AMES 

.89 

T 

.07 

.  16 

.02 

•  04 

•  04 

.04 

.40 

.03 

ASPEN 

1.56 

■  12 

T 

.59 

T 

T 

T 

.24 

T 

•31 

■  16 

.0* 

.04 

.  • 

BEATMOUD  PASS 

3.5A 

.2A 

.95 

.14 

.61 

T 

T 

T 

.36 

T 

.40 

T 

.24 

.08 

.12 

T 

.10 

BLUE   MESA  LAKE 

.22 

T 

T 

.  1 

.03 

.11 

.01 

.01 

BOND 

60NNAW  RESERVOIR 

3.35 

.15 

T 

.90 

.15 

.05 

• 

• 

• 

A 

1.85 

.29 

BAECKENR10GE 

1.07 

.06 

■  AO 

.36 

.  12 

.09 

T 

.04 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1.26 

T 

■  20 

•  •7 

.04 

T 

T 

.19 

CEDARE  OGE 

.55 

.02 

.03 

T 

.04 

.25 

.17 

.04 

T 

CIMARRON 

.46 

.23 

.13 

.39 

.23 

CLIMAX 

1.32 

T 

.29 

.10 

.42 

T 

.10 

.10 

.12 

.03 

.03 

.01 

.02 

COCMgTOPA  CREEK 

.15 

.04 

.04 

.03 

COLLBRAN  2  SM 

.90 

•  11 

.32 

.01 

.08 

.13 

.17 

.06 

COLORADO  NAT  MON 

.68 

.02 

.10 

.11 

.02 

.12 

.01 

.30 

CORTEI 

l.OB 

.59 

.09 

.10 

.30 

CRAIG 

3.23 

.33 

■  AO 

1.10 

.02 

T 

.07 

•  01 

.14 

.38 

.25 

.01 

.07 

.12 

.07 

.08 

CRESTED  BUTTE 

1.1  A 

.32 

.01 

.01 

.0-* 

■  21 

.21 

.05 

.17 

.07 

DELTA  3  NM 

OILLQN  1  E 

.79 

.02 

.39 

.19 

T 

T 

.06 

•  01 

.01 

.06 

.01 

T 

.01 

.03 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

1.19 

T 

.66 

.07 

T 

T 

.40 

•  13 

■  10 

T 

T 

.05 

7 

DOLORES 

1->1 

.43 

.33 

.12 

.44 

.19 

■  12 

.16 

OURANGO 

.99 

.09 

.07 

.07 

.29 

.20 

.13 

.04 

EAGLE   F  A  A  AP 

■  BO 

.02 

•  21 

.07 

.25 

T 

T 

•  10 

.02 

.06 

.02 

.05 

T 

7 

ELECTRA  LAKE  //A 

1.43 

T 

.10 

.10 

.45 

.15 

T 

.35 

.30 

FORT  LEVIS 

.71 

.13 

•  14 

.21 

.21 

FRASER 

1.98 

.50 

.33 

.  10 

•  A3 

•  04 

.02 

.06 

•  13 

.02 

T 

T 

T 

.17 

.11 

FRUITA 

.91 

■  01 

T 

.53 

.06 

.15 

T 

.11 

T 

.09 

GATEWAY   I  SW 

1.20 

.65 

.22 

.03 

.19 

.12 

.03 

CLENNOOO  SPRINGS   1  N 

.7A 

.06 

•  01 

.01 

■  01 

.12 

.01 

.01 

.02 

.01 

.10 

.05 

.01 

.25 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //A 

.91 

•  01 

T 

.05 

.55 

.  ■ 

T 

T 

.09 

.07 

.12 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

1.21 

T 

■  25 

•  51 

.10 

.20 

.19 

GRAND  LAKE   1  NM 

1 .63 

.11 

•  8A 

■  07 

.A3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.08 

.05 

.09 

GRAND  LAKE   6  SSW 

1  •  A  B 

.02 

.65 

•  40 

.02 

.01 

•  02 

.05 

T 

.06 

.01 

.04 

GRAND  VALLEY 

.70 

.17 

■  04 

.11 

.09 

.02 

.12 

.19 

GREEN  MOUNTAIN  OAH 

1  .71 

T 

•  77 

.02 

•  68 

•  OS 

•  01 

•  09 

.05 

•  02 

.01 

T 

•  01 

GUNNISON 

■  14 

T 

.03 

.04 

T 

.03 

.04 

T 

HAMILTON 

A. 06 

.90 

.35 

.80 

.62 

.42 

.01 

T 

■  20 

.24 

.20 

.11 

3.57 

.A3 

•  60 

1 .16 

.29 

T 

T 

.05 

T 

.31 

•  17 

•  09 

.01 

•  14 

•  1 3 

.19 

•  04 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SM 

1. 00 

T 

.55 

T 

.A5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

IGNAC10  1  N 

.AT 

.01 

.04 

T 

.16 

T 

.19 

•  11 

INDEPENDENCE  PASS  S  S - 

1.10 

.08 

.32 

.27 

.09 

.04 

.16 

.05 

.06 

.03 

KREMMLING 

1.03 

.38 

.15 

.35 

.15 

LAKE  CITY 

.20 

.14 

LITTLE  HILLS 

1.93 

T 

.17 

.27 

.29 

.91 

■  01 

.10 

•  01 

.06 

.10 

T 

MANCOS 

.91 

.30 

T 

.07 

.14 

.12 

.28 

HARVINE  RANCH 

2.28 

.10 

■  60 

.20 

.30 

.13 

.20 

.15 

.30 

.28 

HAYBELL 

MEEKER  HO.  2 

l.AB 

.02 

-34 

.20 

.20 

T 

.45 

■  01 

.03 

.10 

T 

.09 

.08 

MEREDITH 

.73 

•  10 

.31 

•  01 

T 

•  07 

.09 

.11 

.04 

•  01 

MESA   LAKES  RESORT 

2.16 

T 

.16 

T 

.81 

.06 

.11 

.29 

.08 

.01 

.13 

.18 

.29 

MESA    VERDE    NAT  PARK 

1.55 

.49 

•  0< 

•  06 

.04 

.  14 

.79 

•  01 

MONTROSE  NO  I 

.72 

.16 

.23 

T 

•  11 

.12 

.  10 

7 

MONTROSE  HO  2 

.68 

.11 

.04 

T 

.22 

■  06 

.16 

.06 

.01 

T 

NORTHDAl E 

.96 

.43 

T 

.23 

.03 

.24 

.03 

NORWOOD 

.92 

.25 

T 

.06 

.57 

.04 

OURAV 

1.38 

.40 

.22 

.02 

.24 

.07 

.06 

.11 

DAILY  PRECIPITATION 


p agos  a  springs 

PALlSADF 
PAONJA   1  SW 
PARADOX 

PARSHALL    10  SSE 

PITKIN 
PLACERVILLE 
PYRAMTO 
fi  ANGEL  V 
RICO 

RIFLE 

S  AKGE  NTS 

SHOSHONE 

SlLVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

T ACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLUR  IflE 
URAVAN 

VALLEC ITO  OAM 

WINTER  PARK 
Y  AMP  A 

YELLOW  JACKET  2  W 


1.0* 
.57 


.ee> 

2.89 
.96 
1.27 


.13  .0* 
.35   I. 30  .69 


2.67 
1.75 
1.09 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


.18  .22 
.03  .17 


28     29  30 


.23  .02 
.04  ,07 


AKRON  <.  E 
AKRON  FAA  AP 
BONNY  LAKE 
BURLINGTON 
CHEYESNE  WELLS 

FLAGLER  2  NW 

FLEMING   1  S 

GENOA    1  W 

MOLVOKE 

I  HAL  1  A  2  NNW 

LEROY  5  WSW 
OTIS   11  NE 
STRATTON  3  NE 
VONA 
WRAY 

YUMA 


ALLENSPARK 

ANTERO  RE  SEP VOIR 

BAILEY 

BCULOER 

BRIGGSDALE 

BRIGHTON 
BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CNEESMAN 

CHERRY  CRFEK  OAM 

DENVER   WSO  AP 

DENVER  CITY 

E ASTDNV I  LLC    1  NNH 

ELBERT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT   LUPTTN   1  N 
FORT  MORGAN 

GECjRGPTflwN 
GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE   8  $W 

LAKEWDOrt 
LONGMflNT  2  ESE 
NEDERL AND  2  NNE 
NEW  RAYMER 
PARKER   7  E 

RED  FFATHER  LAKFS 
SEDALIA  *  SSE 
SEDGWICK   5  S 
SPICER 

SOUAM  MOUNTAIN 

STERLING 
WALDEN 
WATERDALE 
WINDSOR    1  SE 


.10   1.30  1.20 


1.10 
1.91 
1.69 
1.00 


■  16 
.08 
.27 


AL6MDSA  WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  t,  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT   SANt  OUNES  NM 

HERMIT  7  ESF 
MAN AS  S A 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CRFEK  PASS   1  E 


.95     .16  .2* 


DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  1973 


Station 

Day  ol  Month 

age  ' 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

*          •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

70 
36 

64 
24 

64 
18 

58 

27 

55 

70 
35 

72 
45 

71 
30 

t ! 

74 

40 

74 
54 

78 
48 

7r 
46 

65 
47 

56 
27 

63 
37 

60 
38 

64 
38 

56 
26 

28 
15 

! ! 
16 

50 
24 

48 
28 

43 

24 

45 
23 

39 

2  4 

33 
24 

36 

20 

70 
38 

62 
42 

59.3 
31.8 

DUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

50 
37 

53 
22 

54 

20 

58 

62 

63 

40 

65 
39 

67 

67 

23 

65 

2  3 

65 
35 

58 
34 

48 
19 

57 
17 

55 
25 

36 
17 

38 
18 

38 

38 

10 

39 

i  -, 

31 
9 

29 

46 

55 
13 

55 
16 

51.8 
22.1 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

on 
40 

47 
32 

49 
28 

45 
29 

45 
29 

72 

75 
42 

7; 
33 

39 

68 

30 

65 

32 

71 
35 

70 
40 

65 
34 

67 
33 

61 
30 

62 
38 

57 
39 

50 
28 

53 
28 

44 

26 

49 
22 

51 
23 

50 

2  Q 

42 
24 

42 

6? 

^  Q 

73 

70 
40 

63 
36 

59.6 
31.4 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

67 
23 

38 

27 

42 
28 

31 

33 
2  5 

53 

67 
32 

59 
30 

55 
2  8 

74 
32 

71 
37 

• 

44 

70 
36 

57 
36 

47 
25 

64 

24 

59 
30 

58 
26 

45 
2 1 

38 
17 

52 
17 

40 

48 

17 

44 

44 
1 5 

3? 
19 

37 
1 6 

59 
1 0 

71 
3 1 

36 
35 

53.1 
26.1 

deChi 

MAX 
MIN 

75 
44 

65 
24 

59 
44 

50 

50 

74 

78 
38 

69 
31 

64 

73 
27 

80 
30 

83 

40 

75 
36 

66 
39 

61 
19 

69 

2 1 

74 

31 

72 
29 

62 
24 

34 
18 

47 
18 

50 
22 

54 
9 

47 
|  e 

45 
10 

42 
2  2 

42 
15 

52 
20 

65 
27 

58 

33 

61.2 
26.6 

EADS 

MAX 
MIN 

77 
26 

52 
28 

45 
14 

38 

35 
27 

62 
97 

72 
30 

37 
32 

43 

58 
36 

74 
34 

76 
35 

64 
33 

70 
38 

56 
28 

56 

21 

68 
27 

62 
28 

52 
24 

34 
20 

47 
1 1 

44 
20 

51 
25 

48 
16 

40 
16 

42 
19 

41 
26 

60 
1  8 

72 
25 

60 
32 

55.3 
25.8 

PDRDeR   8  S 

MAX 
MIN 

74 
20 

46 
19 

41 
2? 

37 

37 

65 
1 6 

72 
24 

50 
35 

45 

72 
26 

75 
25 

79 
25 

65 
34 

65 
2a 

52 

16 

57 

67 
1  9 

60 

1  4 

56 
19 

33 
1  8 

37 
6 

45 
1  ? 

53 
21 

50 
9 

42 

41 

42 

63 
7 

71 
13 

56 
25 

55.0 
19.6 

HOLLY 

MAX 

80 
30 

48 
34 

52 
34 

36 

34 

41 

60 
26 

62 
27 

41 

45 
39 

66 

32 

76 

32 

73 
36 

66 
33 

73 
27 

53 
25 

57 
23 

69 
20 

64 

2  i 

55 
16 

22 

44 

lo 

41 
26 

37 
17 

45 
16 

39 

2  0 

42 
1 6 

55 

2  0 

65 
26 

67 
2  S 

53.9 
25.2 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 

69 
25 

79 
26 

56 
35 

56 

2» 

42 

64 
25 

72 
32 

47 

49 
36 

60 
32 

80 
29 

7* 
37 

68 

42 

70 
24 

55 
23 

56 
26 

70 
26 

66 
20 

55 
2 1 

48 

36 
9 

13 

40 

43 
19 

46 

41 

43 

56 

21 

67 
30 

57.6 
24.9 

KIT  CARSON 

MAX 

72 
25 

47 
29 

45 
27 

37 

35 

64 

71 
27 

44 
35 

43 

62 
37 

76 
32 

72 
36 

68 
37 

69 
34 

59 
25 

62 

20 

67 
23 

59 

23 

51 
1 8 

33 
19 

49 
7 

48 
14 

54 

20 

49 

1 3 

41 
1 2 

44 

41 
2  7 

64 

71 
2 1 

56 
2  8 

55.1 
24.7 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 

80 
30 

47 
25 

66 
34 

39 

46 
2  8 

71 
27 

76 
30 

53 
40 

f> 

69 
39 

82 

78 

71 

71 

55 

60 

69 

65 

52 

32 

47 

36 

38 
16 

39 
14 

34 

36 

2  2 

41 
20 

52 
20 

65 

53 

55.9 
27.3 

LAMAR 

MAX 
MIN 

78 
30 

»e 

3  1 

53 
32 

40 
3 1 

39 
31 

59 
26 

69 
34 

43 
37 

47 
37 

56 

34 

76 
3 1 

76 
33 

67 
39 

72 
35 

57 
30 

55 
26 

69 
29 

65 

54 

30 

36 

41 

36 
2  - 

42 

42 

44 

42 

54 

63 
2  8 

53 
31 

53.5 
26.6 

LAS    AN  I  MAS 

MAX 

78 
26 

56 
24 

59 
35 

51 
3 1 

45 
30 

67 
26 

74 
26 

51 
38 

54 
38 

65 
33 

80 
29 

76 
30 

70 
3  h 

70 
3  8 

61 

58 

68 

68 
19 

61 

40 

39 

44 

40 

44 

39 

41 

43 

58 

69 
23 

56 
29 

57.5 
24.8 

LEADVILLE 

MAX 

L I MON  WSMO 

MAX 
MIN 

70 
26 

35 
26 

30 
22 

30 
24 

37 

24 

64 
24 

68 
27 

52 
29 

53 

3  0 

73 
24 

73 
35 

74 
39 

7? 
30 

57 
30 

52 
2  i 

64 

20 

59 
24 

58 
2 1 

51 
1  g 

24 
10 

42 
13 

41 
13 

45 
16 

42 
15 

39 
14 

34 
19 

34 
18 

59 
17 

74 
30 

56 
30 

52.1 
23.0 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

55 
39 

56 
27 

52 
24 

45 
29 

57 
23 

62 
39 

66 
23 

65 
26 

67 
28 

65 
26 

70 
26 

64 
39 

65 

52 

49 

54 

52 
25 

56 

48 

32 

39 

39 

34 

41 

34 

33 

26 

34 

62 

55 
26 

51.6 
22.6 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

PUERLO  wSO  AP 

MAX 

75 
29 

39 
27 

55 
25 

41 

35 

64 

74 
28 

58 
39 

55 

80 

32 

79 
30 

73 
36 

73 
4  1 

64 
36 

51 
26 

61 
1' 

66 
30 

61 
23 

58 
2° 

39 

14 

53 
12 

44 
2 1 

57 

17 

54 
13 

45 
15 

42 
ln 

44 
24 

66 

22 

74 
22 

60 

32 

58.3 
25.9 

PUEBLO  6  SSW 

MAX 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 

76 
24 

58 

22 

62 
24 

51 

46 

69 

73 
27 

52 
38 

53 

66 
35 

79 
26 

75 
29 

69 
45 

68 
54 

59 

22 

60 
2 1 

68 

23 

63 
19 

52 
23 

37 
21 

48 
.  3 

41 
10 

38 
9 

44 
7 

36 
7 

39 
16 

40 
2  " 

52 
12 

61 
23 

51 
28 

56.2 
23.5 

RUKTDN  PARK 

MAX 

46 
32 

38 

13 

40 
14 

23 

41 
1 4 

52 

46 
30 

53 
27 

48 

50 
25 

52 
22 

52 
30 

54 

36 

36 
25 

30 
20 

42 
20 

36 
22 

44 
18 

32 
10 

24 
-  1 

35 
5 

25 
14 

28 
14 

26 

2 

27 
8 

21 
3 

17 

2 

42 
14 

50 
22 

46 
22 

38.7 
17.6 

RYE 

MAX 

73 
34 

56 

2  1 

59 

30 

43 

55 
24 

64 
24 

67 
25 

66 
25 

61 
26 

61 
26 

66 

34 

66 
36 

67 
36 

63 

43 

51 
14 

60 
20 

60 
23 

64 
22 

54 
26 

37 
16 

42 
10 

57 
22 

41 
2 1 

51 
10 

40 
9 

36 

9 

33 
1 1 

58 

10 

63 
2  1 

59 

31 

55.9 
22.9 

SAL  I  OA  3  w 

MAX 

56 
42 

52 
24 

60 
16 

47 

57 
2 1 

63 

65 
46 

65 
47 

69 

66 

3  1 

69 
29 

65 
34 

66 
44 

47 
32 

50 
22 

54 
27 

52 
33 

53 
30 

39 

23 

40 
12 

40 
25 

38 

22 

37 
23 

40 
22 

36 
23 

36 
19 

30 
9 

47 
1 1 

56 
23 

56 
28 

51.7 
27.1 

SPRINGFIELD  7  WSw 

MAX 

79 
37 

64 
26 

56 
31 

45 
29 

42 
26 

65 
25 

74 
32 

61 
39 

44 
38 

70 
3 1 

74 
42 

BO 

42 

66 

71 

55 
29 

72 
28 

66 

65 

56 
3 1 

44 
19 

53 

52 
2  3 

58 
24 

48 

46 

43 

37 
23 

61 

1  g 

78 
32 

64 
35 

59.6 
29.7 

SUGARLOAP  PSVR  1  ESE 

MAX 
MIN 

40 

26 

43 
23 

45 

46 
22 

48 
27 

50 
28 

53 
19 

60 
15 

5f 
2  i 

55 
2  2 

35 

m  1 

38 

3 

47 
g 

30 
9 

30 

33 
1 

31 

26 

I 

15 

3 

40 

0 

55 
4 

41.8 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

72 
28 

47 
21 

53 

28 

41 

38 

2 1 

63 

20 

70 
29 

52 
40 

45 

79 
26 

76 
30 

77 
35 

70 
42 

63 
34 

50 
21 

63 

67 
2  8 

57 

55 
29 

36 

20 

55 

12 

43 

20 

53 
19 

50 
12 

35 

13 

41 
17 

44 

2  g 

64 

73 
24 

58 

33 

56.5 
24.9 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

69 

40 

64 
25 

67 
20 

62 
29 

49 

28 

71 
29 

75 
38 

77 
35 

78 
30 

73 
37 

77 
38 

77 
40 

75 
49 

66 
5 1 

57 
22 

65 

33 

60 
36 

65 
3 1 

56 

29 

35 

20 

50 
16 

45 
2 1 

49 

2  i 

42 

2  2 

46 

22 

40 
23 

3ft 
2  ^ 

62 
20 

73 
31 

64 
38 

61.0 
30.0 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 
33 

50 
24 

71 
24 

38 

30 

50 
25 

74 
24 

75 
39 

77 
32 

67 

3  C 

79 
28 

79 
4 1 

78 
37 

77 

64 

60 
20 

69 
27 

64 

30 

69 
2  8 

59 

22 

31 
12 

53 

10 

44 
18 

55 
2 1 

46 
20 

51 
23 

43 

3» 
19 

62 
19 

78 

30 

61 
31 

61.2 
26.4 

twin  lakes  reservoir 

MAX 
MIN 

42 
3 1 

49 

2  8 

50 
30 

47 
31 

48 
28 

46 
3 

52 
32 

53 
20 

60 

20 

57 
15 

60 
15 

56 
17 

47 

22 

50 

55 
20 

46 
7 

41 
19 

42 
1 3 

37 
19 

26 
1 4 

31 
9 

27 
7 

27 
18 

34 

29 
8 

25 

18 
3 

41 

1 3 

36 
5 

50 
13 

43.5 
16.9 

two  buttes 

MAX 
MIN 

victor 

MAX 

MIN 

46 
27 

46 
16 

42 
15 

40 
16 

42 
15 

44 
30 

54 
35 

64 
34 

SB 
36 

58 
36 

59 
37 

62 
38 

57 
35 

55 
29 

38 
16 

43 
26 

46 

20 

48 
16 

54 

25 

35 
12 

30 
10 

32 
13 

30 

29 
1 1 

30 
12 

33 
10 

25 

2 

32 
9 

45 
30 

50 
30 

44.2 
21.8 

halsenburg  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

64 
54 

60 
19 

63 
15 

54 
24 

52 
20 

70 
2  S 

72 
44 

73 
33 

66 
2  5 

73 
29 

76 
36 

70 
50 

73 
51 

64 
40 

57 
27 

60 
25 

60 
32 

64 
34 

65 
26 

29 

15 

44 
8 

45 
29 

46 

17 

44 

27 

43 
15 

42 
26 

36 
18 

55 
24 

68 

36 

61 
43 

58.4 
28.9 

WALSH 

MAX 
MIN 

79 
35 

54 
30 

52 
33 

47 

30 

37 
28 

55 
25 

72 
31 

49 
40 

44 
40 

69 

40 

75 
40 

62 
47 

7C 
46 

73 
44 

56 
29 

72 
27 

68 
32 

64 
26 

59 
35 

50 
22 

50 
14 

44 
27 

52 
26 

46 

22 

46 
16 

42 
27 

40 
20 

60 
IB 

76 
28 

60 
32 

56.2 

30.4 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

57 
37 

52 

34 
18 

46 
22 

57 
1« 

62 
40 

64 
42 

66 
29 

68 

22 

66 
22 

70 
2  i 

65 
36 

64 
45 

56 
35 

50 
13 

55 

20 

53 
34 

57 
25 

46 
27 

36 
17 

37 
13 

40 
7 

30 
7 

54 
5 

63 
14 

62 

25 

55.1 
23.5 

WETMORE  9  S 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

61 
19 

60 
20 

58 

21 

43 
16 

44 

20 

65 

20 

66 
30 

67 
30 

63 

32 

67 

30 

69 

31 

67 
10 

64 

27 

49 

24 

40 
18 

46 

29 

52 

29 

59 
26 

49 

23 

37 
16 

42 
13 

38 
16 

40 
18 

37 
10 

41 
18 

30 
13 

32 
10 

55 

12 

61 
26 

63 
28 

52.2 
22.0 

So*  FUUr«nc»  Nolo*  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  19?3 


Day  ol  Month 

0 

Station 

■ 

1 

2 

3 

4 

5  | 

6 

7  ! 

8  1 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

IS 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

.29 

30 

31 

> 
< 

•          *  • 

COLURAOO  DRAINAGE 

BASIN 

02 

ALTENPERN 

MAX 

65 

50 

50 

46 

57 

62 

65 

70 

:c 

68 

69 

66 

6' 

61 

47 

58 

56 

60 

51 

41 

33 

32 

43 

36 

34 

31 

32 

35 

37 

44 

51.2 

26 

31 

34 

19 

2  1 

2  9 

27 

32 

2  5 

2 

22 

2U 

24 

23 

16 

22 

30 

14 

22 

19 

24 

22 

24 

23 

7 

13 

21. 

ASPEN 

MAX 

53 

52 

50 

38 

53 

5t 

00 

63 

6. 

63 

66 

65 

61 

51 

43 

54 

55 

46 

53 

33 

35 

33 

33 

34 

27 

27 

20 

30 

46 

46 

46.9 

3' 

?5 

35 

22 

1  8 

30 

35 

28 

t  - 

2 

32 

3' 

2? 

11 

21 

23 

22 

2? 

1 

14 

g 

16 

12 

13 

1 1 

22 

21.1 

BERTHOUO  PASS 

MAX 

29 

30 

28 

37 

20 

33 

37 

41 

«<. 

47 

44 

45 

47 

45 

21 

28 

37 

33 

39 

21 

18 

19 

16 

20 

17 

19 

16 

8 

33 

44 

30.7 

20 

18 

25 

26 

7  5 

19 

1 

9 

11 

_  3 

7 

31 

11.9 

HHND 

MAX 

73 

75 

53 

39 

40 

39 

36 

37 

37 

40 

31 

41 

45 

48 

1* 

1  5 

2  5 

2  0 

1 8 

17 

16 

B 

9 

oROKNS  PARK  REFUGE 

MAX 

96 

44 

2' 

31 

37 

52 

63 

67 

69 

60 

62 

58 

48 

47 

46 

38 

34 

2» 

31 

30 

37 

41 

49 

52 

46.3 

* 

21 

20 

25 

25 

2' 

26 

13 

19 

22 

23 

16 

20 

18.9 

CEOAREOGE 

MAX 

62 

62 

60 

50 

60 

64 

63 

68 

68 

69 

70 

66 

63 

56 

48 

56 

54 

59 

49 

35 

33 

37 

38 

38 

36 

33 

31 

39 

45 

93 

52.2 

32 

28 

33 

j7 

36 

° 

35 

41 

27 

21 

27 

31 

2  5 

2  5 

24 

9 

10 

15 

19 

28.2 

CIMARRON 

MAX 

55 

50 

52 

58 

62 

63 

64 

6i 

65 

67 

67 

68 

68 

68 

65 

65 

65 

60 

47 

35 

34 

34 

37 

35 

32 

32 

32 

33 

38 

44 

52.0 

° 

' 

18 

1 

17 

1 

1 

1 

19 

12 

12 

12 

12 

13 

5 

1 

-10 

_  5 

4 

14.4 

Climax 

MAX 

34 

33 

34 

3? 

23 

39 

38 

40 

46 

49 

45 

53 

50 

49 

24 

33 

42 

36 

40 

26 

26 

26 

21 

19 

23 

25 

1» 

11 

36 

48 

34.2 

19 

1 5 

2 1 

12 

12 

18 

26 

27 

24 

2' 

26 

28 

25 

1 9 

0 

6 

19 

21 

17 

1 

1 

1 

21 

13.0 

cqchetjpa  creek 

MAX 

50 

55 

58 

55 

44 

56 

60 

61 

62 

64 

62 

63 

62 

60 

45 

52 

51 

50 

52 

40 

35 

35 

34 

35 

35 

33 

31 

24 

36 

43 

48.1 

22 

24 

2' 

28 

2 1 

2 

1 2 

17 

1 8 

13 

15 

15 

° 

22 

5 

6 

10 

14 

20 

1 

10 

10 

° 

4 

13.8 

CDLLSRAN  2  SW 

MAX 

57 

56 

52 

52 

54 

60 

65 

67 

68 

62 

60 

58 

55 

50 

45 

49 

53 

59 

49 

35 

31 

32 

39 

37 

35 

31 

32 

37 

39 

46 

48.8 

29 

30 

31 

2 

31 

32 

33 

25 

2' 

1 7 

12 

20 

23 

10 

29 

12 

19 

1 

1 

e 

11 

20.3 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

65 

51 

45 

53 

53 

55 

60 

66 

67 

65 

64 

63 

63 

60 

45 

52 

51 

56 

51 

39 

32 

31 

37 

35 

32 

31 

32 

39 

38 

41 

48.9 

34 

30 

38 

41 

35 

25 

29 

34 

37 

1 

29 

20 

21 

23 

1 

1 8 

18 

30.6 

CORTEZ 

MAX 

65 

63 

62 

62 

61 

64 

65 

66 

70 

71 

72 

68 

65 

60 

52 

58 

55 

57 

56 

39 

3S 

36 

40 

40 

40 

32 

31 

39 

44 

35 

54.1 

3 

39 

2  7 

27 

27 

27 

17 

23 

22 

16 

10 

23 

22 

24.4 

CRAIG 

MAX 

50 

28 

28 

28 

37 

42 

44 

53 

46 

52 

48 

56 

50 

43 

42 

51 

50 

57 

35 

27 

30 

22 

31 

28 

27 

28 

26 

31 

34 

37 

36.7 

M1N 

27 

23 

18 

1 

4 

28 

25 

32 

25 

24 

25 

27 

32 

2  3 

16 

25 

27 

26 

20 

7 

17 

-  1 

17 

10 

1 8 

16 

-  2 

8 

17.5 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

45 

46 

47 

39 

50 

45 

52 

54 

58 

57 

60 

57 

54 

34 

39 

46 

42 

47 

34 

26 

24 

31 

29 

32 

25 

24 

17 

36 

44 

41 

41.2 

MIN 

28 

34 

35 

22 

° 

22 

20 

16 

2' 

29 

4 

4 

9 

12 

U 

10 

10 

10 

1 

-13 

-  3 

12.9 

DELTA  3  NW 

MAX 

M1N 

DILLCN  1  E 

MAX 

41 

41 

43 

39 

47 

49 

49 

52 

57 

57 

61 

59 

57 

50 

38 

48 

43 

50 

45 

30 

34 

30 

31 

31 

29 

30 

20 

43 

57 

91 

43.7 

MIN 

28 

18 

23 

3 

12 

25 

1 

1 

1 

31 

26 

6 

10 

15 

16 

5 

14 

16.5 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

MAX 

54 

42 

33 

37 

27 

38 

52 

60 

63 

62 

58 

60 

58 

49 

45 

49 

51 

55 

37 

34 

33 

26 

33 

31 

27 

25 

32 

33 

34 

36 

42.7 

MIN 

37 

25 

20 

1 3 

1 

30 

32 

28 

19 

23 

24 

29 

31 

2 

10 

° 

13 

13 

21.7 

DURANGU 

MAX 

64 

64 

60 

55 

60 

69 

69 

70 

71 

74 

73 

70 

65 

55 

54 

59 

57 

55 

50 

45 

34 

35 

43 

44 

40 

34 

35 

49 

61 

61 

55.7 

MIN 

1 

23 

23 

2 

22 

2 

24 

27 

2 

28 

2 

25 

26 

2  2 

18 

18 

18 

18 

20 

° 

1 1 

22 

27 

26 

20 

2 

19 

19.9 

eagle  faa  ap 

MAX 

57 

33 

51 

39 

48 

56 

61 

64 

64 

63 

62 

68 

64 

51 

50 

57 

54 

58 

47 

41 

35 

26 

38 

37 

33 

33 

30 

42 

45 

48 

46.5 

MIN 

31 

2  7 

2  8 

1 

12 

27 

30 

21 

° 

20 

31 

2  1 

12 

10 

17 

1  5 

27 

15 

23 

2 

22 

21 

17 

* 

9 

19.0 

FORT  LEWIS 

MAX 

58 

57 

54 

48 

53 

60 

62 

62 

66 

67 

66 

63 

63 

53 

42 

52 

49 

49 

43 

34 

28 

33 

36 

39 

29 

26 

28 

41 

51 

57 

49.0 

MIN 

19 

21 

28 

1 9 

22 

22 

22 

28 

32 

30 

21 

1 4 

14 

20 

17 

1 

* 

1 

25 

18 

13 

- 1 0 

22 

FRASER 

MAX 

42 

28 

46 

35 

41 

44 

48 

50 

51 

54 

56 

57 

5? 

38 

48 

48 

40 

47 

33 

29 

28 

28 

26 

32 

25 

27 

20 

39 

44 

49 

40.0 

MIN 

18 

16 

- 1  5 

20 

19 

18 

1 

21 

9 

5 

11 

* 

U 

_  9 

-  8 

7  •  6 

FRUITA 

MAX 

71 

52 

56 

51 

57 

61 

65 

72 

70 

69 

65 

68 

67 

58 

49 

58 

57 

64 

55 

42 

37 

34 

43 

38 

37 

33 

36 

40 

41 

45 

53.0 

MIN 

27 

36 

37 

2T 

2  2 

29 

24 

28 

2 

2' 

25 

27 

29 

34 

16 

17 

18 

20 

30 

26 

1  8 

24 

28 

26 

27 

13 

14 

18 

24.3 

GATEWAY  1  SH 

MAX 

62 

61 

54 

64 

6« 

71 

79 

73 

72 

77 

68 

69 

66 

57 

65 

61 

64 

57 

45 

39 

35 

45 

42 

38 

35 

40 

43 

43 

50 

57.2 

MIN 

27 

1 

26 

32 

30 

20 

25 

24 

36 

28 

2 

° 

1 ' 

23 

22 

2' 

1  2 

1 3 

19 

27.1 

r.LENkOJD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

58 

59 

40 

51 

50 

54 

60 

62 

66 

69 

68 

67 

65 

67 

48 

45 

56 

55 

62 

43 

40 

33 

31 

33 

38 

30 

34 

30 

36 

44 

50.0 

MIN 

27 

2» 

2 1 

33 

26 

31 

2 

2' 

2 

24 

34 

2  8 

14 

19 

23 

24 

1  4 

1 

26 

1 3 

22 

2 1 

21 

20 

1 1 

9 

17 

2  2,3 

ORAND    JUNCTION  WSO 

AP 

MAX 

71 

54 

61 

50 

59 

63 

66 

70 

70 

69 

67 

65 

7(1 

56 

50 

58 

56 

65 

42 

39 

39 

35 

41 

42 

33 

33 

32 

36 

38 

43 

52.5 

IN 

3E 

2 

27 

3 

32 

38 

35 

40 

38 

25 

'.4 

23 

28 

3 

32 

2  8 

28 

2 1 

27 

30 

31 

2 1 

1 2 

19 

19 

22 

29.9 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

61 

69 

5  8 

61 

50 

56 

60 

63 

69 

70 

68 

69 

64 

68 

56 

52 

57 

55 

62 

47 

39 

38 

34 

40 

40 

34 

32 

39 

38 

39 

52.9 

MIN 

36 

35 

2 

2  8 

34 

31 

35 

5 

41 

37 

33 

3 1 

23 

23 

24 

2  8 

32 

25 

27 

1 9 

Z  5 

27 

29 

26 

1 1 

12 

15 

18 

28. 

GRAND  LAKE   1  NU 

MAX 

26 

40 

36 

44 

44 

44 

53 

55 

53 

57 

57 

54 

47 

39 

46 

44 

49 

38 

33 

26 

29 

28 

28 

27 

28 

21 

37 

50 

53 

40,9 

MIN 

14 

19 

* 

25 

18 

1 

16 

23 

24 

9 

2 

19 

1 5 

2 

3 

2 

1 5 

10 

1 2 

5 

GRAND   LAKE   6  SSW 

MAX 

42 

27 

41 

39 

40 

45 

46 

51 

54 

50 

51 

53 

53 

50 

38 

46 

44 

48 

40 

30 

29 

28 

28 

28 

28 

28 

25 

36 

46 

48 

40.4 

MIN 

25 

19 

23 

21 

29 

24 

32 

24 

16 

20 

2  3 

27 

2  8 

13 

15 

15 

1  5 

22 

10 

4 

18 

20 

1  2 

1  8 

13 

10 

12 

17.6 

GRAND  VALLEY 

MAX 

67 

57 

55 

48 

59 

64 

66 

70 

72 

71 

69 

66 

67 

63 

53 

59 

56 

60 

55 

41 

37 

33 

41 

40 

35 

33 

33 

37 

39 

46 

53.1 

MIN 

3 1 

3 1 

34 

2 

22 

27 

24 

30 

30 

22 

21 

26 

32 

35 

15 

15 

19 

19 

30 

21 

44 

1 1 

21 

26 

25 

23 

* 

* 

12 

22.2 

GREEN    MOUNTAIN  DAM 

MAX 

48 

34 

45 

42 

44 

51 

56 

57 

58 

54 

59 

63 

6C 

55 

42 

51 

47 

54 

50 

36 

36 

34 

35 

34 

31 

30 

26 

32 

43 

52 

45.3 

MIN 

32 

2 1 

° 

10 

34 

32 

37 

28 

22 

22 

34 

28 

3  1 

14 

16 

27 

19 

24 

17 

7 

' 

19 

14 

1  4 

10 

13 

16 

20.3 

GUNNISON 

MAX 

55 

58 

55 

49 

56 

61 

62 

64 

63 

61 

62 

60 

62 

54 

44 

54 

50 

52 

47 

38 

35 

32 

35 

34 

35 

29 

26 

36 

39 

40 

46.3 

MIN 

2 

25 

28 

2  1 

2 

16 

1 5 

1 2 

13 

13 

2? 

28 

6 

5 

13 

27 

19 

14 

19 

1 

° 

6 

14.5 

•  IAVDFN 

MAX 

50 

29 

2' 

33 

35 

41 

45 

51 

46 

45 

45 

54 

5? 

44 

42 

46 

47 

55 

41 

27 

31 

23 

31 

32 

27 

30 

29 

32 

34 

35 

38.7 

MIN 

^ 

23 

18 

1 3 

-10 

24 

24 

34 

26 

2 1 

2  z 

25 

3 1 

26 

15 

21 

24 

2  3 

27 

* 

0 

16 

15 

1  8 

12 

13 

15 

17.6 

HOT  SULPMUR  SPRS  2 

Su 

MAX 

47 

29 

44 

37 

40 

47 

52 

57 

57 

55 

55 

63 

62 

50 

43 

53 

46 

55 

41 

34 

35 

32 

33 

33 

34 

31 

24 

42 

48 

55 

44.5 

MIN 

21 

1  7 

1  6 

1 2 

26 

23 

30 

23 

16 

16 

29 

21 

25 

9 

15 

21 

1  5 

1  8 

5 

15 

-  1 

13 

12 

2 

14 

11 

15.0 

IGNACIU  1  M 

MAX 

62 

63 

63 

60 

55 

59 

64 

66 

66 

72 

73 

72 

67 

65 

51 

51 

57 

57 

55 

38 

41 

34 

33 

39 

38 

35 

33 

30 

38 

94 

53.2 

MIN 

1 

22 

23 

30 

22 

19 

2 1 

23 

25 

2  2 

2  2 

2  2 

23 

2  1 

15 

13 

14 

33 

27 

13 

19 

25 

19 

19 

5 

12 

18,0 

INDEPENDENCE  PASS 

5  SH 

MAX 

36 

40 

38 

29 

42 

44 

43 

47 

47 

48 

47 

49 

49 

33 

33 

42 

38 

42 

34 

26 

21 

23 

22 

26 

24 

19 

13 

40 

50 

48 

36.6 

16 

1 1 

20 

18 

-  3 

7 

16 

18 

14.  1 

KREMMLING 

MAX 

5 

30 

27 

41 

50 

44 

57 

59 

52 

63 

62 

54 

45 

40 

55 

38 

28 

42 

47 

56 

MIN 

29 

21 

18 

20 

0 

26 

28 

36 

28 

H 

23 

39 

14 

11 

6 

20 

5 

19 

2 

8 

LAKE  CITY 

MAX 

61 

62 

57 

it 

63 

61 

63 

62 

54 

55 

63 

62 

62 

56 

46 

52 

50 

56 

48 

49 

46 

43 

44 

39 

40 

47 

48 

43 

48 

60 

53.3 

MIN 

18 

14 

28 

25 

17 

15 

18 

2. 

17 

15 

16 

15 

20 

27 

16 

6 

13 

16 

22 

.  3 

0 

10 

.  8 

-  7 

11 

0 

20 

-  9 

-  2 

16 

12.4 

S«4>  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  0!  Monlh 

• 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

9 

10 

11  1 

12 

13 

u 

15 

16  j 

17 

18 

19 

1 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

LITTLE  HILLS 

MAX 
M1N 

S7 
39 

41 

25 

30 
21 

38 

12 

39 
6 

53 
20 

60 
30 

64 
36 

69 

21 

68 

21 

59 

21 

61 
37 

62 
28 

49 
16 

48 

.- 

55 
16 

5  2 
18 

51 
17 

44 
24 

34 
7 

33 

24 

26 
9 

39 

12 

31 
9 

28 
9 

28 
16 

31 
9 

43 

3 

42 
4 

43 

7 

45.9 
17,6 

HARV I NE  RANCH 

MAX 

MIN 

45 

27 

30 
18 

27 

20 

32 
16 

37 
5 

50 
30 

93 

27 

53 
37 

61 

20 

61 
23 

63 
30 

37 
23 

3? 

26 

48 

27 

42 
6 

50 
19 

45 

21 

54 
22 

40 
2? 

32 
1 

27 
10 

28 

10 

32 
16 

30 
.8 

25 
13 

25 

14 

22 
0 

38 
•  9 

53 
5 

54 
15 

42.3 
17.3 

NAV8ELL 

MAX 
MIN 

HEEkER  NC.  2 

MAX 
MIN 

54 

33 

36 

22 

11 
21 

39 
13 

49 
4 

54 
24 

62 
35 

65 
37 

69 
27 

67 
25 

70 
23 

60 
28 

62 
27 

55 

22 

46 

12 

57 
18 

52 
25 

58 

2? 

48 

24 

33 
9 

32 
14 

28 
-  3 

40 
13 

33 

17 

30 
1« 

31 
18 

34 
•  2 

40 
5 

44 
6 

51 
10 

47.6 
18.4 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

33 
29 

46 

26 

46 
14 

50 
33 

50 
25 

58 

32 

63 

23 

64 
24 

6b 
29 

54 
33 

44 
10 

50 
13 

45 
16 

34 
18 

32 
17 

32 
4 

26 
16 

31 

9 

23 
6 

40 
6 

50 
13 

34 
14 

45.9 
18.6 

MESA  LAKES  RESCRT 

MAX 
MIN 

41 
29 

40 

22 

39 
2« 

38 
29 

39 
l' 

44 
31 

49 
29 

52 
32 

54 
24 

55 

34 

53 
31 

48 
39 

42 
34 

40 

22 

34 
11 

36 
27 

35 
1» 

37 
26 

33 
16 

35 
5 

l» 
13 

19 
14 

22 
7 

18 

13 

18 

13 

17 

11 

20 
0 

45 
.  5 

44 
14 

42 
33 

37.0 
20.7 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 
MIN 

62 
3*» 

63 
35 

58 
38 

52 
36 

57 
34 

64 
33 

66 
38 

67 
39 

69 

41 

72 
43 

69 

42 

67 
38 

60 

46 
30 

50 
26 

56 

31 

55 
29 

51 
33 

45 
29 

36 

21 

31 
20 

32 
22 

40 
24 

38 

19 

30 
24 

28 

20 

28 
9 

36 

12 

51 
22 

54 
34 

51.2 
29.6 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

61 
33 

67 
27 

69 
26 

61 
31 

47 
28 

58 
33 

64 

30 

66 
34 

70 
32 

69 

32 

70 
31 

68 
33 

72 
41 

68 
37 

53 

20 

49 

22 

61 
27 

57 
29 

63 
34 

37 
25 

36 

22 

42 
23 

34 

22 

16 
26 

40 
25 

34 
26 

34 
1° 

34 
14 

40 
16 

45 
17 

53.4 
27.2 

NORTHOILE 

MAX 

MIN 

62 

32 

60 
31 

58 
3* 

53 
23 

53 
23 

58 
2* 

55 
23 

62 
30 

62 
24 

67 
21 

66 

20 

37 
34 

66 

33 

50 

22 

47 
17 

32 
21 

50 
19 

50 

20 

40 
29 

37 
18 

33 

14 

35 
16 

33 
17 

33 
1 

33 
24 

30 
17 

27 
-  8 

33 
-  1 

40 
-  3 

50 
1 

48.4 
19.4 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

62 
21 

60 

31 

57 

30 

50 
26 

57 
23 

62 
29 

62 
28 

66 
29 

66 
33 

67 
28 

67 
30 

66 
31 

65 
25 

35 

21 

55 

12 

56 
15 

52 
22 

54 
20 

47 
27 

35 
16 

34 

34 

11 

40 
9 

36 
12 

31 

13 

29 
16 

31 
-  3 

39 
-  2 

41 
5 

54 
15 

51.0 
19.7 

OURAV 

MAX 
MIN 

57 
36 

55 
28 

58 

39 

49 

30 

59 

32 

63 
32 

61 
32 

65 
35 

64 
36 

67 
39 

66 
38 

65 
38 

57 
41 

52 
30 

56 
31 

56 

31 

50 
28 

51 
32 

45 
28 

32 
18 

33 
15 

34 

1» 

32 
22 

34 
12 

30 

22 

25 
16 

26 
13 

39 
9 

55 
22 

50 
25 

49.5 
27.6 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 
18 

60 
21 

57 

52 
34 

55 

20 

62 
15 

64 
17 

65 

2  3 

69 
19 

69 
19 

68 
19 

63 
18 

60 
22 

54 
23 

50 
11 

54 
10 

53 
13 

52 

12 

43 
28 

38 

25 

30 
17 

35 
24 

39 
20 

39 
-  1 

31 

23 

29 
16 

31 
10 

44 
-  7 

38 

2 

56 
10 

51.4 
16.9 

palisade 

MAX 
MIN 

PADNIA    1  SK 

MAX 
MIN 

58 

31 

65 
31 

60 
30 

58 
32 

51 

29 

61 

33 

66 
36 

66 
39 

70 
39 

74 
36 

74 
36 

74 
39 

64 

35 

66 
26 

52 
22 

52 
22 

60 
30 

57 
29 

63 
33 

40 
19 

41 
22 

37 

20 

40 
23 

41 
23 

40 
27 

35 

24 

32 
10 

34 
10 

43 
15 

47 
17 

54.1 
27.3 

PARADOX 

MAX 
MIN 

PITKIN 

MAX 
MIN 

4  4 

22 

46 

30 

50 
30 

41 
25 

46 
16 

52 
22 

54 
24 

57 
19 

57 
19 

57 
16 

60 
17 

58 
18 

58 
21 

45 
22 

41 
4 

47 
3 

44 

12 

48 

10 

4C 
22 

35 
11 

31 
6 

28 
10 

25 
13 

31 
2 

27 
6 

26 

3 

21 

38 
9 

48 

1 

43 
9 

43.  3 
14.7 

RANGELY 

MAX 
MIN 

56 
32 

45 
30 

3* 
2* 

32 
19 

30 
20 

40 
22 

56 
24 

65 
26 

65 
23 

64 
23 

59 
24 

64 
24 

6' 

32 

49 

23 

59 
14 

54 
14 

53 
14 

57 
19 

43 
31 

36 
17 

36 
25 

30 

2 

36 
13 

33 
19 

32 
23 

28 
13 

32 
9 

36 
3 

35 
3 

38 

3 

45.3 
19.  1 

RICO 

MAX 
MIN 

53 
18 

52 
19 

48 
34 

43 
21 

52 
17 

62 
18 

62 
20 

62 
22 

66 
21 

64 

21 

65 

20 

61 
21 

57 

22 

47 
19 

46 
11 

50 
10 

47 
1* 

43 
13 

36 
27 

45 
14 

30 
6 

24 
14 

37 
16 

30 
2 

30 
19 

22 
12 

26 
-  4 

50 
2 

52 

7 

53 
14 

47.2 
13.8 

RIFLE 

MAX 
MIN 

silverton 

MAX 
MIN 

50 
27 

49 
30 

50 
26 

49 
29 

47 
28 

59 
16 

60 

20 

60 
19 

62 

20 

63 
16 

62 
19 

61 
20 

50 
26 

42 
25 

45 
10 

47 

11 

44 

22 

47 
23 

40 
24 

39 

5 

11 

34 
16 

32 
19 

30 
13 

32 
12 

34 
-  6 

38 

0 

42 
10 

31 
18 

50 
10 

46.8 
17.6 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

42 
25 

27 

20 

30 
19 

33 
16 

35 
-  4 

40 
24 

44 
25 

57 
32 

48 
18 

48 
14 

48 

15 

45 

19 

55 
2f 

44 
24 

40 

12 

46 

13 

45 

20 

53 
18 

40 
30 

35 
9 

31 
12 

27 
-  6 

33 
16 

29 
16 

28 

17 

30 
13 

25 
6 

34 
8 

34 
-  5 

40 
4 

36.9 
15.3 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

44 
35 

44 
35 

♦  7 
36 

42 
22 

44 
20 

50 
28 

52 
23 

54 
26 

56 
20 

57 
17 

58 
18 

55 
18 

54 
27 

48 

25 

35 
6 

45 
6 

43 

21 

45 
11 

37 

23 

30 
10 

27 

10 

24 
10 

22 
17 

29 
3 

24 
13 

23 

9 

20 
-  5 

35 
0 

34 
-  2 

29 
2 

40.3 
16.3 

TELLURIOE 

MAX 
MIN 

56 
26 

58 
34 

53 
37 

47 
27 

58 
26 

63 
26 

63 

23 

65 
24 

69 

22 

68 

29 

69 

23 

63 
27 

62 
28 

48 
26 

51 
11 

54 
20 

50 
21 

54 

22 

40 
26 

37 
17 

29 
19 

32 
18 

28 
1" 

39 
5 

33 
19 

27 
15 

29 

4 

47 

2 

40 
13 

55 

23 

49.4 
21.0 

URA  VAN 

MAX 
MIN 

70 
31 

66 
28 

64 
66 

61 
50 

63 
30 

71 
30 

71 
29 

73 
31 

74 
26 

65 
28 

74 
28 

70 
31 

6? 
34 

59 

31 

55 
21 

62 
21 

59 
47 

59 
47 

56 
23 

45 
25 

42 
25 

41 
24 

41 

22 

40 

22 

41 
28 

38 
25 

36 
9 

40 
9 

43 

11 

41 

20 

56.1 
27.8 

VALLfcClTO  DAM 

MAX 
MIN 

58 

22 

57 
24 

35 
29 

50 
33 

54 
24 

62 
24 

62 
24 

65 
25 

69 
28 

68 
28 

68 
28 

67 
27 

59 
27 

50 
22 

67 
17 

53 
20 

51 

20 

51 
19 

36 
29 

35 

20 

31 
15 

30 
21 

37 
23 

29 

4 

31 
22 

26 
13 

29 
-  1 

44 

2 

52 
16 

55 
21 

49.4 
20.9 

YAMPA 

MAX 
MIN 

Si 
24 

38 
18 

31 
21 

30 
14 

40 

2 

47 

28 

48 
28 

61 
24 

61 

25 

63 
30 

63 
28 

60 
28 

61 

25 

50 
23 

42 

a 

53 
26 

50 
21 

52 
24 

44 
24 

40 
15 

40 
6 

30 
-  1 

30 
16 

30 
10 

26 
9 

26 
5 

25 
5 

40 
6 

54 
10 

52 

0 

44.6 
16.7 

yellow  jacket  2  W 

•            *  • 

MAX 
MIN 

59 
28 

61 
29 

60 
30 

52 
21 

55 
30 

32 
32 

60 
36 

60 
39 

68 
36 

75 
40 

68 

40 

68 
38 

62 
35 

55 
38 

43 
27 

54 
30 

51 
32 

53 
31 

48 
27 

36 
15 

36 
16 

33 
21 

34 

22 

33 

22 

29 
24 

26 
16 

24 
5 

33 
7 

43 

9 

49 
29 

49.5 

27.0 

KANSAS  DRAINACE 
BASIN  03 

AKRON  4  E 

MAX 
MIN 

48 

30 

63 
25 

32 
22 

27 
23 

29 

20 

40 
27 

55 
33 

45 
30 

40 
30 

60 
25 

70 
31 

75 
37 

73 
It, 

60 
26 

56 
34 

55 
27 

63 

25 

60 
27 

59 
29 

40 
17 

25 
12 

44 
17 

41 
16 

40 
16 

44 

14 

40 
17 

36 

20 

30 
9 

46 
20 

52 
29 

46.3 
24.1 

Akron  paa  ap 

MAX 

MIN 

60 
25 

30 
23 

28 

23 

29 
19 

40 
23 

55 
27 

43 
30 

40 
30 

60 
30 

68 
28 

75 
34 

72 
44 

60 

33 

57 

29 

53 
32 

60 
31 

60 
28 

59 

33 

46 
19 

27 
15 

41 
13 

40 
1» 

38 

17 

42 
16 

39 
16 

35 
20 

32 
12 

46 
16 

SI 
32 

43 
26 

47.7 
25.0 

BONN*  LAKE 

MAX 
MIN 

58 

27 

73 
27 

38 
27 

32 
25 

30 
26 

39 
27 

53 

30 

50 
30 

41 
31 

45 
33 

69 

33 

74 
33 

73 
3t 

65 
26 

63 
27 

52 
22 

64 

22 

68 

24 

65 
26 

42 
20 

29 
14 

41 
13 

45 

22 

43 
19 

47 
16 

41 
24 

36 

23 

40 
17 

58 

22 

09 

29 

51.5 
25.2 

BURLINGTON 

MAX 
MIN 

74 
27 

53 
25 

33 

27 

29 
26 

34 
27 

54 

32 

52 
32 

38 
36 

44 
34 

68 
38 

75 
44 

71 
40 

64 

37 

61 
27 

56 
36 

63 

64 
36 

58 

33 

54 
19 

33 
18 

40 
17 

43 
16 

45 
23 

45 
21 

39 

21 

38 
27 

32 
22 

60 
30 

70 
34 

54 
26 

51.5 
28.7 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

75 
27 

46 
26 

38 

23 

36 
26 

33 
28 

55 
32 

64 
34 

43 
34 

41 
36 

58 
38 

73 
39 

70 
61 

65 
38 

64 
29 

55 
25 

60 
24 

65 

24 

60 
27 

50 
20 

31 
13 

40 

25 

43 
23 

48 

21 

45 
19 

38 
22 

40 
27 

38 

l» 

57 
30 

69 
38 

53 
23 

51.8 
27.6 

flagler  2  nh 

MAX 
MIN 

71 
31 

41 
26 

30 

21 

26 
23 

35 
23 

62 
25 

63 

32 

50 
31 

47 
33 

74 
34 

75 
31 

72 
37 

63 

34 

59 

31 

54 
24 

65 

21 

62 
25 

54 
24 

49 
26 

29 

15 

40 

ie 

43 
16 

46 
22 

44 

17 

42 
16 

35 

20 

32 
16 

64 

10 

74 
26 

54 
27 

51.6 
24.3 

HOLYOKE 

MAX 
MIN 

59 

31 

35 
26 

32 
25 

31 
24 

40 
23 

54 
33 

46 
32 

60 
28 

40 
28 

74 
32 

78 
34 

74 

41 

62 
41 

60 
29 

58 

32 

61 
23 

64 

26 

61 
25 

41 
29 

30 
19 

45 

14 

49 

24 

40 
20 

51 
16 

43 
19 

43 
20 

39 

2T 

5« 

25 

98 

24 

41 
31 

50.2 
26.7 

STRATTON  3  NE 

MAX 

MIN 

75 
32 

52 
27 

32 
19 

30 
18 

35 
25 

60 

2e 

56 

31 

40 

31 

43 
33 

72 
33 

74 
35 

71 
40 

58 
34 

61 
36 

55 
29 

61 
25 

65 
24 

59 
26 

49 
29 

35 
16 

36 
1" 

42 
16 

43 

23 

65 
20 

40 
18 

36 
21 

3" 

20 

59 
18 

72 
30 

52 
32 

51.6 
26.3 

WRAY 

MAX 
MIN 

69 
2B 

47 
28 

35 
27 

33 
26 

39 

27 

53 
33 

53 
32 

41 
30 

46 

31 

64 
38 

76 
31 

76 

67 
39 

61 
28 

58 

33 

59 

24 

64 
24 

62 
23 

60 
28 

»7 

20 

-- 

11 

40 

13 

43 
17 

44 
16 

41 

22 

3* 

52 
21 

66 
26 

66 
30 

52.8 
26.3 

YUMA 

MAX 

MIN 

S«»  fUUfaoc*  Notai  Following  Sutioo  Lndoa 


DAILY  TEMPERATURES 


NOVEMBER  1973 


Station 

Day  ol  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

S 

E 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•          *  * 

PUTTF  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

MAX 

MIN 

42 

40 
10 

24 
10 

40 

46 

46 

49 
37 

52 
36 

50 

50 

56 

59 

54 

40 

39 

45 

45 

50 

42 

35 

54 

29 

28 

32 

33 

34 

30 

39 

55 

55 
30 

43.3 
22.5 

ANTE  R  0  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

45 

50 
30 

49 
1  8 

42 

49 
1 5 

57 

57 

25 

57 
30 

64 

64 

63 

59 

58 

49 
2  5 

43 

49 
1 4 

46 
1  8 

49 

14 

39 

34 

32 

31 

31 

36 

30 

27 

22 

47 

31 

53 
6 

46. 1 
14.2 

BAILEY 

MAX 

MIN 

53 

40 

38 

34 

55 

60 

65 

40 

64 
42 

65 

65 

69 

70 

66 

53 
2  8 

56 

59 

53 

57 

47 

38 
9 

42 

41 
25 

36 
9 

34 

26 

53 

63 
34 

59 
16 

52.5 
23.4 

B0UL0E-* 

MAX 
MIN 

63 

4B 

30 

27 

44 

55 

63 
38 

44 
30 

53 

69 

62 
37 

75 
45 

69 
5 1 

55 

55 
29 

61 
2  8 

61 
35 

53 
29 

45 

41 
^7 

42 
18 

37 
^7 

44 
j7 

40 
1 8 

41 
1 8 

40 
1 9 

36 

59 

62 
38 

62 
34 

51.3 
27.8 

RRIGGSDALE 

MAX 
MIN 

60 
2  5 

33 

24 

34 
1 5 

37 
2  3 

39 
16 

41 
27 

39 
28 

39 

30 

70 
2  3 

69 
26 

60 
35 

57 
34 

56 
29 

53 
30 

56 

58 
2 1 

61 

52 
26 

39 
19 

43 
1 3 

39 
18 

46 

46 
l  3 

43 
14 

35 

35 

55 
7 

47 

20 

45 

24 

47.2 
21.3 

PRIGHTJN 

MAX 
MIN 

67 

44 

32 

29 

43 

50 

52 
30 

41 
30 

49 

74 
26 

65 
28 

69 

67 

35 

56 
27 

55 

61 

61 

51 

42 

36 
19 

43 

40 

43 

40 
^7 

40 
1  8 

37 
i  7 

39 

62 

54 
3 1 

50 
25 

49.7 
23.7 

BYFRS   5  NE 

MAX 
MIN 

70 
34 

38 

30 

35 
19 

50 

67 

58 
28 

46 
23 

67 

25 

74 

78 

23 

69 

70 
26 

56 

53 
15 

62 
1 8 

63 

65 
l9 

50 

32 

41 

38 
6 

40 
7 

41 

44 

35 

35 

60 
B 

54 
25 

50 

25 

52.4 
18.5 

CABIN  CREEK 

MAX 
MIN 

37 

31 

41 

26 

32 

46 
27 

47 
39 

46 
38 

54 

51 
35 

57 

35 

55 
39 

53 

47 

37 

44 
28 

40 
27 

44 
27 

36 

30 
9 

30 

25 

25 
^  5 

30 

25 

22 

17 

41 

50 
30 

52 
29 

39.2 
22.1 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

65 

61 

40 

37 

38 
19 

45 
2  6 

64 
30 

66 
26 

55 
29 

72 
28 

73 
2  8 

78 

74 

48 

73 

55 

67 

61 

61 

64 

44 
17 

46 

49 

41 
1 7 

48 
^  5 

44 

46 

37 
9 

33 

67 
16 

69 
28 

55.8 
22.6 

CHEESMSN 

MAX 
MIN 

60 

47 

34 

43 

56 

69 

65 
25 

73 
26 

73 

70 

74 

70 

68 

60 

56 

61 

60 

59 

54 

41 

44 

42 

44 

48 

42 

39 

35 

61 

64 
1 7 

65 
19 

55.9 
20.2 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

61 

66 

32 

28 

34 

48 

59 
33 

63 
30 

52 

66 

75 

76 

73 

58 
26 

57 

57 

55 

62 

65 

38 

38 

45 

40 

45 

45 

44 
1 6 

41 
1 0 

42 
1 7 

61 

67 
28 

53.2 
24.7 

DENVER  wSO  AP 

MAX 
MIN 

70 

31 

30 

30 

45 
26 

63 

67 
34 

50 
32 

57 

78 

73 

72 

74 

60 
2  8 

59 

66 
2  5 

64 

55 

46 

36 

43 
16 

42 

45 
16 

42 

43 

40 
1 6 

38 

15 

63 
26 

64 

56 
25 

53.4 
25.6 

DENVER  CITY 

MAX 
MIN 

64 

27 

29 

37 

50 

62 
40 

63 
32 

42 

54 

74 

69 

70 

65 

62 

63 

52 

41 

40 
24 

43 
24 

44 
22 

45 

42 

40 
2  5 

37 
21 

42 
2  3 

50.3 
31.4 

ELBERT 

MAX 

MIN 

65 

35 
24 

30 
22 

39 

2 1 

37 
1  8 

65 

65 
27 

65 
30 

66 

73 
29 

74 

63 

70 

57 
29 

45 
12 

64 
2 1 

60 
2 1 

57 
1 9 

42 

10 

26 
13 

50 

39 

46 
l7 

49 
14 

45 
1  2 

34 
13 

31 
15 

58 

76 

62 
30 

52.9 
20.6 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

45 

31 
1 8 

26 
16 

33 
16 

46 
16 

50 

52 
45 

58 
36 

62 

73 
28 

64 
29 

64 

42 

63 

49 
35 

44 
26 

51 
35 

50 
34 

54 
26 

52 
24 

36 

41 
27 

33 
1 1 

33 
10 

34 
24 

32 

33 
1  5 

26 
14 

47 

2  1 

56 

60 
29 

46.7 
26.2 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

59 

27 

36 
1 7 

39 

40 
26 

61 

27 

62 
27 

64 
28 

69 

24 

69 

23 

70 

68 

51 
1  8 

52 
19 

62 
l7 

55 
1  8 

64 
25 

31 

42 
10 

45 

42 
12 

45 

42 

43 

40 

35 

60 
2 1 

66 
2 1 

61 
22 

51.7 
17.9 

PORT  CdLLINS 

MAX 
MIN 

6? 

40 

29 
2 1 

37 

35 
2  5 

47 

53 
31 

34 
30 

36 

53 
27 

59 

67 

67 

55 
30 

51 

57 

2  4 

58 
25 

54 
26 

4? 
26 

38 
24 

41 
1 6 

37 

20 

42 
16 

40 
16 

42 

3* 
19 

38 
25 

54 
1  6 

52 

50 
25 

46.9 
25.0 

FORT   LUPTON   1  N 

MAX 
MIN 

66 

42 

31 

32 
1 8 

39 

45 
2  5 

47 
25 

39 
30 

46 

71 

66 
27 

36 

64 

57 

56 

63 

62 

51 

40 

39 

43 

40 

45 
12 

40 

42 

38 
17 

38 

62 
1 0 

48 
2  6 

48 

23 

49.1 
21.3 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

46 

61 

30 

31 

43 

22 

46 

50 
30 

41 
31 

45 

51 

68 

70 

72 

62 
28 

61 

56 
2  5 

61 

22 

61 
22 

66 
24 

37 

36 

40 
10 

42 

44 
15 

46 

43 
18 

38 
20 

36 

49 

42 
23 

49.3 
22.8 

GRANT 

MAX 
MIN 

42 

33 

20 

49 
1  8 

35 
1 5 

49 

10 

52 
22 

51 
29 

55 
30 

59 
25 

58 
26 

62 
27 

59 
27 

59 
25 

49 

l8 

41 
1 5 

50 
17 

44 
13 

47 
17 

40 
19 

28 

40 
12 

30 
1 

31 
18 

37 
0 

32 

29 

22 
2 

42 
1 1 

47 
1 6 

50 
13 

44.  1 
16.3 

GREElEY  unc 

MAX 
MIN 

65 
3  2 

43 

30 

32 

43 

45 

47 
34 

42 
30 

45 

66 

68 

65 

61 

58 
3 1 

55 

60 

61 

58 

53 

40 

42 
16 

36 
19 

43 
17 

40 
18 

43 

35 
19 

39 
22 

45 
1 2 

42 

43 
25 

48.2 
25.6 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

60 

42 

36 

46 

43 

56 

62 
35 

65 
34 

67 

66 

68 

69 

68 

67 

49 

56 
3  5 

61 

56 

37 

29 

42 

37 
28 

39 

38 

39 

38 

24 

27 

22 

51 

63 

59 
46 

51.6 
31.4 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

51 

34 

37 
2  8 

36 

2  5 

31 

41 

58 

33 

50 
31 

40 
26 

40 

66 

75 

69 

69 

61 
2  8 

59 

59 
2  3 

63 

62 

55 

34 

42 

42 

42 

50 

42 

47 

43 

60 

52 
23 

47 
26 

50.6 
26.4 

KASSLER 

MAX 
MIN 

66 

46 
27 

30 

36 

47 

65 
2  7 

67 
36 

55 
33 

70 

77 

76 

75 

75 

59 

59 

66 
2  8 

60 

68 

49 

39 
17 

44 

12 

42 
1 9 

45 

13 

47 
19 

45 
1 8 

41 
18 

41 
12 

62 
20 

71 
2  8 

56 
35 

56.0 
27.4 

KAUFFMAN  *  SSE 

MAX 
MIN 

42 

27 

26 

31 
1 8 

42 

48 

37 
30 

41 
29 

47 

70 

69 

60 

60 

55 
28 

50 

56 

20 

56 

57 

44 

33 

49 

1  3 

40 

42 
12 

47 
1 5 

41 

39 

22 

34 

1  3 

56 

14 

47 

48 
26 

46.6 
23.4 

LAKE  GEORGE  fl  Sw 

MAX 
MIN 

51 

47 

54 

16 

44 

53 
12 

56 

58 

22 

59 
27 

63 

61 
17 

64 

61 

58 

53 
25 

47 
16 

51 
1 1 

48 
19 

51 

12 

46 

21 

36 

35 

35 

32 
13 

36 

34 

30 

24 

45 

57 

51 
11 

48.0 
15.5 

LAKE  WOOD 

MAX 
MIN 

61 

6.4 

27 

29 

37 

49 

62 
37 

62 
31 

50 

54 

72 

70 

73 

64 

32 

54 

55 
29 

52 
3 1 

39 
18 

37 
17 

45 
18 

39 
1 8 

44 
2 1 

40 

38 

20 

36 
17 

45 
2  8 

60 

61 
35 

50.7 
25.9 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

69 

64 

30 

30 

31 
2 1 

40 
26 

45 

2B 

50 
31 

37 
3 1 

46 
2  8 

65 

66 
36 

73 
40 

63 
30 

56 
27 

55 
25 

66 
25 

61 
23 

54 
25 

39 
16 

38 
17 

43 
1  8 

49 
19 

47 
22 

45 

19 

43 
19 

35 
16 

40 
2  1 

62 

57 
26 

50.0 
25.0 

NEDE'LAND  2  NN6 

MAX 
MIN 

43 

45 

20 

16 

35 

48 

50 
36 

54 
41 

58 
1 5 

62 
2  5 

60 

64 

61 
4  1 

54 
24 

46 

40 
2 1 

47 
24 

45 
28 

53 
20 

32 
2 

35 

33 
10 

35 

35 
1 8 

34 

36 

31 

29 

47 

56 

22 

43.7 
18.7 

NEW  KAYMER 

MAX 
MIN 

55 

30 

27 
20 

32 
20 

37 

22 

46 
2 1 

43 
31 

41 
30 

48 

34 

72 
29 

69 

3 1 

66 
39 

58 
34 

57 
31 

52 
25 

59 
23 

57 
25 

58 
24 

49 

20 

33 
15 

44 
11 

37 
18 

43 
12 

43 
14 

39 
15 

35 
15 

32 
13 

50 
1 1 

52 

43 
27 

46.9 
22.9 

Parker  7  e 

MAX 
MIN 

47 

37 

28 

32 

47 
1? 

63 

64 

40 

57 
27 

66 

70 

78 

70 
50 

71 

52 
33 

50 
25 

64 
33 

56 
32 

70 
34 

48 

22 

29 
14 

45 
17 

37 
1 5 

43 

20 

40 
22 

43 
1 8 

36 
20 

31 
1 1 

57 

20 

67 

61 
38 

52.0 
27.9 

RED  FE4THER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

36 

42 

50 

50 

52 
39 

55 
34 

60 
30 

57 
33 

46 
22 

44 
20 

52 
25 

48 
28 

50 
30 

46 
33 

36 

10 

37 
20 

34 

32 

33 
10 

49 
15 

58 

57 

19 

46.6 
22.0 

SEDGWICK  5  S 

MAX 
MIN 

53 
31 

36 
25 

30 
25 

29 
22 

38 
16 

55 
31 

44 
30 

39 
28 

38 
28 

70 
30 

72 
35 

68 

38 

6? 
45 

58 
38 

55 
32 

58 
25 

61 
29 

61 
30 

46 
26 

31 
18 

44 
12 

41 
25 

38 

21 

47 
17 

39 
21 

42 
20 

40 
28 

55 
25 

52 
30 

46 
30 

46.3 
27.0 

SPICER 

MAX 

MIN 

4 
24 

26 
17 

26 
16 

26 
14 

41 
5 

44 
23 

49 
25 

47 
37 

56 
31 

55 
31 

56 
28 

57 

30 

56 
31 

42 
25 

39 

13 

44 
14 

42 
21 

46 
18 

41 
18 

29 
-  5 

28 
14 

28 
-  4 

27 
17 

26 
15 

28 
14 

28 
6 

18 
-  5 

36 
8 

49 

20 

37 

20 

39.8 
17.4 

STERLING 

MAX 
MIN 

46 
31 

54 
27 

32 
27 

31 
26 

32 
24 

42 
28 

52 
28 

36 
29 

43 

32 

59 
27 

66 

30 

66 
39 

63 
37 

60 
28 

57 
31 

54 
24 

61 
24 

60 

23 

60 
23 

34 
20 

30 
7 

34 

10 

33 
11 

34 
9 

38 
9 

40 
17 

35 
18 

37 

12 

42 
21 

43 
25 

45.9 
23.2 

WALDEN 

MAX 
MIN 

22 

28 
16 

21 
13 

25 
12 

42 

-  1 

42 
29 

44 
35 

48 

36 

53 
27 

53 
26 
Sm 

56  53 
23  31 
RoI*r»QC»  N 

5'     45  37 
27     25  17 
oloi  Following  Stall 

45  41 
19  22 
on  Index 

49 
16 

38 

20 

30 

1 

27 
16 

21 
2 

26 
13 

26 

13 

26 
13 

28 

3 

23 
-  4 

38 

10 

52 
20 

54 
18 

39.0 
17.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

NOVEMBER  1973 


Day  ol  Month 


18     19  I  20  21 


24     25     26  27 


mo  DRAINAGE 
BASIN  0 

ALAMOSA    H  SO  AP 
BLANC  A 

CENTER  4  SSH 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  RASS  1  E 


MAX 

min 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


55  62  28 
31     2*  22 


59  60 
29  33 


59  60 
22  30 


58  59 
34  38 


28  31 

20  22 


59  60 
37  37 

58  62 

27  30  4 

55  57 

16  14 

49  37  37 

25  24  23 


57  62 
21  19 


56  63 
26  24 


57  60 
19  18 


60  63 
25  24 


52  60 
27  26 


52  60 
9  12 


59  69 
29  32 


58  60 
22  24 


56  65 
11  9 


37  47 
28  25 


57  52 
32  30 


65  67 
20  21 


65  68 
28  17 


62  64 
19  21 


65  67 
29  30 


62  64 
28  29 


62  62 
12  13 


62  64 
35  44 


66  6  5  61 

16  18  19 

66  66  64 

17  23  23 

61  62  62 

20  21  19 

64  65  62 

28  30  28 

64  63  59 

30  30  33 

64  67  61 


7C  57  56 
43     31  26 


63  48  50 

3d  21  9 

63  49  49 

33  11  11 

63  49  45 

22  26  7 

6^  52  48 

33  35  12 

61  54  45 


24 

55  46 


8 

7 

7 

15 

15 

0 

70 

68 

63 

51 

51 

1* 

15 

Z! 

36 

34 

5 

62 

63 

62 

65 

54 

*6 

21 

22 

27 

27 

32 

12 

63 

63 

57 

6? 

54 

46 

19 

22 

17 

11 

13 

10 

61 

60 

65 

47 

30 

36 

27 

25 

31 

20 

4 

18 

49  59 

25  30 


53  54  53 

8  10  11 

56  57  55 

11  19  16 


50     53  55 


52     52  53 


43     41  41 


46  37  44 
17      17  18 


40     40  38 


28  20 
12  -19 


40  40  38 
12     22  9 

40 


39  40 
9   -  1 


38  35 
19  13 


36  31 

5  5 

32  29 
12  0 

34  31 

3  12 

31  35 

9  14 

33  32 


23  19 
0  -10 


40     34  28 


27  24 
7-8 


36  55 
19  31 


43      49  49 


40     90  44 


47     96  50 


S««  R«l*r«nc«  Notci  following  SUUon  tad*: 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
NOVEMBER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

IJ 

c 

• 

CO 

ion  of 
t  mile 

of 

t  mile 

Standard  of  1 
MOUNTAIN 

ime 

o- 

a 

CK 

2.00 

and  over 

vt 

l.  O 
(D    0)  — 

2>  £  <» 

Result 
Direct 

Result 
Speec 

Averc 

Faste: 
mile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

o 
o 

-<* 
o 

o- 

6 

<o 

1.00- 

Total 

Averc 
sky  cc 

ALAMOSA  WSO  AP 

69 

38 

37 

66 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

4.1 

COLORADO  SPRINGS  WSO  AP 

7 

2.0 

10.3 

35++ 

35 

20 

52 

34 

37 

52 

4 

5 

0 

0 

0 

0 

9 

5.8 

DENVER  WSFO  AP 

28 

0.4 

7.8 

30 

SW 

01 

65 

43 

55 

67 

3 

3 

4 

0 

0 

0 

10 

57 

6.3 

GRAND  JUNCTION  wSO  AP 

36 

0.8 

6.7 

33 

NW 

01 

60 

50 

44 

56 

3 

5 

1 

1 

0 

0 

10 

47 

6.9 

PUEBLO  WSO  AP 

34 

1.4 

8.6 

50 

NW 

19 

70 

44 

41 

62 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

65 

5.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


C0L0K400 

NDVEMbEf  1973 


a 

Day  of  month 

• 

Station 

Q 

(IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

z 

SP" 

56 

S8 

58 

57 

55 

53 

54 

57 

57 

57 

56 

53 

53 

52 

50 

49 

48 

49 

41 

43 

41 

40 

41 

39 

37 

37 

J7 

37 

38 

38 

46.1 

* 

3  p  r- 

56 

57 

58 

56 

54 

51 

52 

55 

55 

55 

55 

53 

52 

52 

49 

48 

47 

48 

42 

43 

41 

41 

41 

40 

38 

37 

37 

37 

37 

37 

47.5 

8 

5?f 

55 

54 

53 

52 

52 

51 

51 

52 

53 

53 

53 

52 

52 

51 

48 

47 

47 

47 

45 

44 

42 

42 

41 

41 

40 

39 

39 

38 

38 

38 

47.0 

Ste  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
NOVEMBER 


Day    Ol  Month 


~1  r 

10    11     12     13     14     15     16     17     16     19    20     21     22     23    24     25     26     27     28     29     30  31 


COLORADO  DRAINAGE 
9ASIN  02 


MONTROSE    NO  1 


VALLFCITO  DAM 


EVApl  .20j  . 

HIND!    70!    28!  76 

MAX      63     61  98 

M I N  '    37     39  37 


.06 


.11 


OS| .09  .11 

7      16       7     16  IV 

5*     59     60     63  62 

37l    37 1    39 '    39  39 


EVAP  .07 
HINO  22 
MAX  |  52 

MIN  | 


.08 
5 
51 
40 


.07  .06  .09!  .11 
22       l!  231 


03 


,12  . 1 3  i .21  .06 
29  37  91  25 
58|  59'  57!  49 
39     43     39  32 


,08   .07   .06   .07  .06 
6       4     20  4 


55  53 
39  38 


,06   .07  .10 

2  2  I  25 

52  53 

34     35  35 


2.36 
866 
51.5 
35.7 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Day  ol  month 


26     27     28     29     30  31 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COL0RAPO  S'RGS  WSO  Al> 

forder  e  s 

HOLLY 

JOHN   MART  I N  DAM 
PUEBLO  WSO  AP 

ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTUN  PARK 
SPRINGFIELD  7  WSW 
TRINIDAD   FAA  AP 
WESTCLIFFE 


COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 


02 


ALTENBERN 
ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
BOND 

CEDAREOGE 
C0CHET3PA  CREEK 
COLLBRan  2  Sw 
CQRTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DILLON  1  E 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

DURANGO 

EAGLE  FAA  AP 

FRASER 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND   JUNCTION  WSO  AP 

Grand  lake  1  NM 

LAKE  CITY 
MEEKER  NO.  2 
NORTMOALE 
OUR  AY 

PAGOSA  SPRINGS 
SUVERTON 
Steamboat  springs 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

wtr  eouiv 
snowfall 

SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   DN  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  DN  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 


3.0114.0 

18 


l.CUO.C 

1C  3 


4.3|l3.C 

n 


7. a 

21     11     17f     14]  12 


J.O  1.0 
5 


n  T 


1.0]  1.0|  2.0 
2 


1.7 
2  - 


5.S  4.3 


1.4  2.0 
6 


1.4  2. 

7 

2.5  1. 
9 


1.0 
.1  1.2 


.9,  2.0 

2 


!  2.0 

.1 

3  5 

9 

0  1.0 

e  7 

7 

sj  1.5 

5.8 

7  ( 

12 

0  4.0 

T 

4  6 

9 

2.2  4.3 

< 


1 . : 

19 


See  Relerence  Note*  Following  Stallon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
NOVEMBER  1973 


Day  of  month 


9     10    11     12     13     14     15    16     17    18    19    20    21  22 


24    25    26     27    28    29    30  31 


KANSAS  DRAINAGE 
RA5IN  03 

AKRON   FAA  AP 
TURLINGTON 
HOL YOKE 

•       *  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

B0UL0ER 
BYERS  5  NE 
CHEESMAN 
DENVER  WSO  AP 

EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT  MORGAN 
LAKE  GEORGE   S  SU 
PARKER  7  E 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 

SEDGWICK  }  S 

SPICfR 

UALDEN 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 


ALAMOSA  USD  AP 


GREAT   SAND  DUNES  NM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN   ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  ECUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


8.018.012.010.0 


V,  3.0 

2       3|  1 


24|  18 
:  a 


1.0(  3.0 
T 


3.5 


T 

A  i 


2.0  l.D 


See  Reference  Noles  Following  Slallon  Index 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
NOVEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

AGUA  FRIA 

0096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

106 

38 

10400 

S 

AKRON  4  E 

0109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

8A 

C 

AKRON  FAA  AP 

on* 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

10 

1C3 

13 

4663 

MID 

MID 

H 

ALAMOSA  WSO  AP 

R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

1C5 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

C 

HJ 

ALLENSPARK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

C 

ALTFNBERN 

021* 

02 

GARFIELD 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

AMES 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

54 

107 

55 

8701 

5P 

AMY 

0242 

01 

LINCOLN 

1 

38 

54 

103 

39 

5420 

6P 

ANTFRO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

* 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

c 

APEX   1  W 

0289 

04 

GILPIN 

* 

39 

52 

1C5 

35 

10400 

s 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

* 

40 

21 

106 

23 

10965 

s 

ARAPAHOE 

030* 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

IC2 

11 

4020 

c 

AROYA  6  NE 

0343 

01 

LPIC  T  CINIlt 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

1 1 

106 

50 

7928 

5  P 

5P 

c 

H 

BAILEY 

0*5* 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

BASALT 

051* 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

BEAVER  RESERVDIR 

0571 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

10? 

31 

9160 

s 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

LARIMER 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

s 

BERTHOUD  PASS 

067* 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

BLANCA 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

38 

28 

107 

13 

7630 

5P 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

BUNNY  LAKF 

0  8  3* 

0  3 

YUMA 

3 

1  Q 
3  7 

3  8 

102 

1 1 

3746 

8  A 

8A 

8  A 

BOULDFR  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

01 

105 

16 

5400 

c 

BOULOFR 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

BRANDON 

0895 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

BRANSON 

0890 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

BRECKFNRI DGE 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

19 

4850 

5P 

5P 

BRIGHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

1C4 

50 

49eo 

5P 

7A 

BROWNS   PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

Vnttrrcc 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

BUENA  VISTA  5  NE 

1077 

0  1 

CHAFFEE 

1 

38 

5  5 

106 

08 

909C 

s 

BUFFALO  PARK    1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

41 

9760 

s 

BURLINGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7A 

H 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

BUTLER  RANCH 

1157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

BYERS  5  NE 

1179 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

104 

15 

5200 

6P 

6P 

c 

H 

CABIN  CREEK 

1186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

CAMFRDN  PASS 

1236 

04 

LARIMER 

4 

40 

31 

1C5 

54 

10301 

s 

CAMPU  7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

CANON  CITY 

1294 

01 

c  n  c  u  n  m  t 

r  R  fc  MUNT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

5P 

CASCADE 

1384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

s 

CASTLF  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

3P 

3P 

c 

C  E  DARE  DGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

c 

H 

CENTER  4  SSW 

1458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8A 

8  A 

CHEFSMAN 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

CHERAW 

1539 

01 

OTERO 

I 

38 

06 

103 

30 

4082 

r 

CHERRY   CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

5647 

8A 

8A 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

21 

4250 

4P 

4P 

C IMARPON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

K I U  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

CLIMAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

11 

11400 

8A 

8A 

COALDALE   1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

1C5 

47 

6525 

c 

COALDALE  2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

*7 

6900 

5P 

5P 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

106 

*6 

8000 

8A 

BA 

c 

H 

COLLBRAN  2  Sw 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

COLORADO  NAT  MQN 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

COLORADO  SPRGS  WSO 

AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6145 

MID 

MID 

HJ 

COLUMPINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

1C6 

58 

8699 

5 

CONIFFR  3  NE 

R 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

IIP 

f 

H 

CRESTFD  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8880 

8A 

8A 

c 

H 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

CUMBRFS 

2048 

.5 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

DE ADMAN  HILL 

R 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

DEER  TRAIL 

R 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

10* 

03 

5183 

c 

OBSERVER 


MEDICINE  ROW  NATL  FOR 
USDA  CEN  GR   PLAINS  FD 
FED  AVIATION  AGENCY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
H  LESTER  COATS 
□RVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN  H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  COMM 
NATL  WEATHER  SERVICE 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
CLEMENT  D.  MITCHELL 

INACTIVE  10/19/72 
MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 

INACTIVE  7/1/72 
NATL   WEATHER  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.   ETHEL  KESTER 

U  S   NATL   PARK  SERVICE 
AGENT*    D  £  RGW  RR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THOMAS  L  PLATT 
NAT.   BUR.   OF  STANDARDS 
MRS   ELSIE   E  WHITE 
CHARLES   S  MITCHELL 
LOREN  P  ENYEART 
THOMAS   W.  STAPLETUN 

MERL   J  SOTH 

BUREAU  OF  SPORT  F  £  WLD 
LLOYD  R  SWEDHIN 
NATL  WEATHER  SERVICE 
MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MUNICIPAL  POWER  PLANT 
MRS  CHARLOTTE  A  JAMES 
MRS  AURORA  A  NAVARRO 
MRS.  SHIRLEY  DIEDRICH 
PUBLIC   SERVICE  CO 

MEDICINE  BOW  NAT  FORFST 
FRED  C.  TANNER 
WARDEN  PENITENTIARY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
GEORGE  KOBALT 
MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 
SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 
BOARD  OF  WATER  COMM 
SIMON  B  SCHULTZ 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CARL  A  LOVELL 
W.   H.  NEWBERRY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 
R   L  BANTA 

INACTIVE  4/6/65 
HARULD  F  KREUGER 
MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 
SUPT  COLO  NAT  MON 
NATL  WEATHER  SERVICE 

NATL  WEATHER  SERVICE 
MRS   ADDALINE   L  JOHNSON 
MONTEZUMA  VAL  IRRIG 
MRS  OLIVE   JEAN  SMITH 
E  F  BENNER 

INACTIVE  10/1/71 
ARCHER  B  CRISP 
NATL  WEATHER  SERVICE 
NATL   WEATHER  SERVICE 
EVERITT  L  DAVIS 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
NOVEMBEK  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

ISEE  NOTES) 

DELHI 

2178 

01 

LAS  AN  I  MAS 

l 

37 

38 

104 

0 1 

5090 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

1C6 

21 

7884 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 

DELTA  3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

38 

46 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO   STATION  KDTA 

DENVER  WSO  AP 

R, 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

C 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

SDENVER  CITY 

R, 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

9A 

9A 

c 

U  S   POSTAL  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

17 

105 

05 

8480 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON  1  E 

2281 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

5921 

5P 

5P 

c 

H 

U  S  NATL   PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

513C 

5P 

MRS  MARGARET   T  CRUWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V.O.  HODGES 

DURANOO 

2*32 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

1  n  7 

53 

6550 

6P 

6P 

c 

H 

JOHN  W.  ERTEL 

E  ADS 

2446 

01 

KIOWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5P 

c 

JOHN  E.  JACOBS 

EAGLE  FAA  AP 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MID 

MID 

c 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

E ASTONVI LLE   1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

2511 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

p 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELLICOTT 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS   LEOLA  E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGR  een 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

19 

6997 

5  P 

s  p 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7  A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP  MTN  3  SE 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

FLEMING  1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FORDER   8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38 

33 

103 

4  1 

4739 

6P 

6P 

c 

H 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

c 

H 

COLORADO  STATE  UNIV 

ruf\i     L  l  w  l  j 

1(1  1  ft 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

10  8 

u  o 

7595 

5  P 

C  D 
J  r 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FnkT  i  uPTnN  i  n 

3027 

04, 

WELD 

4 

40 

06 

1 C4 

49 

4  8  8  6 

5  P 

5  P 

LEON  MOODY 

FnRT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

40 

1 5 

A  ft 

4  321 

ft  A 

Q  A 
0  M 

^1 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FriUNTATN    7  NW 

r  uuii  l  H  l  li     C  yyti 

3063 

0 1 

EL  PASO 

I 

38 

42 

104 

43 

557C 

7  A 

f 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

FGuil  FP    1  SF 

3079 

01 

DTERO 

\ 

38 

07 

104 

02 

432  8 

7  A 

EDWARD  R.  FELLHAUER 

F  R  A  ^  F  R 

l 1  l  3 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

5  n 

D  \J 

ft  SAO 

1  1  0 

J.  1  r 

u 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

JOHN  F.  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERF AND 

1 

37 

46 

105 

11 

6955 

5P 

INACTIVE  7/23/71 

gatfway  i  sw 

3  2  46 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

3  7 

4562 

5  p 

5  P 

MRS  M  S  HUBBARD 

fi  F  n  n  A    1  w 

3258 

03 

LINCOLN 

39 

17 

10  3 

3  £ 

5603 

9  P 

WALTER  M  HOFFMAN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

39 

4  3 

H  £ 

o  O  U  L 

H  r 

MRS  t   LINDA  L.  TERRY 

GLADE   PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

1 C  8 

45 

700C 

5  P 

INACTIVE  12/10/69 

gi  FNwnnn  ^PRTNr.s  1  n 

3359 

02 

GARFIELD 

j 

39 

34 

107 

£  U 

5  ft  ?  1 
J  O  c.  3 

5  P 

5  P 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

0 1 

PROWERS 

I 

38 

04 

102 

3484 

f 

'LYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

3486 

02 

MESA 

2 

39 

07 

10  8 

4  8  5  5 

M  I  C 

MIC 

u  ] 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRAND    HINCTinN   b  FSE 

3489 

0  2 

MESA 

2 

39 

03 

10  8 

£  ' 

4  7 1 C 

fl  A 

a  a 

O  H 

8  * 

W  SLOPE   BRANCH  EXP  ST 

GRAND  LAKE   1  NW 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

11 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARF  I  ELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

4 1 

8667 

5  p 

5  p 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

703C 

r 

WILLIAM  R.  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

812  0 

5P 

5  P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

it 

40 

25 

104 

4  1 

464E 

f 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

it 

40 

25 

104 

42 

4652 

4P 

4P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

it 

39 

06 

104 

Lit 

7480 

r 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

It 

39 

16 

104 

45 

690C 

c 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMM I T 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U  S   BUR  RECLAMATION 

GROVER   10  W 

3643 

04 

WELD 

it 

40 

51 

104 

24 

5090 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY  10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS   ETHAL   M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

103 

09 

4520 

7A 

FRANK  I E   E  STOKER 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS   LAURA   E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL   D  WRIGHT 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W  R  DAVIS 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS   MYRA   J  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

412? 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

76O0 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  £  FISH  DEP 

HOYT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES  F.  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS  BARBARA  L  MATT  I X 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF   IDAHO  SPRINGS 

I  DAL  I  A   2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZION 

IGNACIO   1  N 

425C 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE   PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

lot 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN   LAKES   R  AND  C  CO. 
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JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

C 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  0AM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

56 

3814 

8A 

8A 

8A 

C  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES   PASS   2  E 

4397 

04 

CLEAR  CRfcEK 

4 

39 

46 

1C5 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESPURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

4  1 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.   KATHRYN  M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE  R 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

C 

ROBERT  L  PLATT 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

1C6 

09 

9490 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

C 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMML I NG 

4664 

02 

f*  r>  AMR 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL   W.  HAS5LER 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

c 

JAMES  R  P I CKENP AUGH 

LA   JUNTA   FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS   MILDRED  MENDENHALL 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

C  H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9  A 

9  A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

IIP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3891 

5P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

LEADVI LLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

18 

10158 

IIP 

IIP 

J.   LEROY  WINGENBACK 

LEADVILLE    10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

11000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

L E ROY  5  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

4470 

6A 

NEIL  M  L I NDSTROM 

LIMON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

1 1 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLF  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  GAME   £  FISH  DEP 

LONGMONT  ?  ESE 

5  116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

1C5 

04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  Nw 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.   WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

102C5 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

1 1400 

5 

NATL  WEATHER  SERV  OFF 

M  A  N  A  S  S  A 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

s>  I    p  Til  C       a           /"*  T  t    I    (~  1     A  ti  n 

CLEIUi    M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

2 1 

108 

18 

7018 

5P 

MRS.   EDGAR  A.  NOLAND 

MAN  I  TOL)  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6606 

c 

MANITOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCD 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

JOHN  W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.   CHARLENE   E.  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

C 

K.   JAMES  COOK 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

D.   J.  BALDWIN 

MFSA  VERDE   NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

C 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

11330 

S 

GEORGE  R.  MACKEEN 

MONTt    V  I  A 

5706 

05 

DTn  POAMHC 

KID  bKANUE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

MATED     AnMlMICTO  ATTflM 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

1C6 

09 

7675 

C 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MUNTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NU  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

UNCDMPAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON   1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

6000 

f. 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE  1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

1 1 

8890 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

NEDERLANO  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS  E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K.D.THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5P 

5P 

H 

MRS   I   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

] 

37 

13 

1^5 

03 

8800 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

inn  i  i  n  n  A 

NURWUOD 

6012 

02 

c  a  r.i    u  i  r  I  ic  i 
b  AN  MICjUtL 

2 

38 

08 

1C8 

17 

7017 

6P 

6P 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

1C4 

47 

5190 

c 

MERRILL  V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

8A 

TWIN  LAKES  R  U  CO 

OTIS   11  NE 

6192 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

C  H 

GARY  LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

8A 

COLO  DEPT  AGRICULTURE 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  lake 

628C 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

C 

DUANE  C  HANSON 

PAOLI 

6299 

03 

PHKLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

C 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA    1  SW 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7A 

7A 

ROBERT  E  LUND 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER   7  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

31 

104 

39 

6170 

5P 

5P 

C  H 

LOUIS  D  RUGGLES 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.   FOREST  SERVICE 

PENROSE 

641C 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

4P 

0.    WAYNE   MUST A  I  N 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  DAM 

656C 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

s 

U  S   BUR  RECLAMATION 
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PI  FACAMT    V  T  F  LI    5  UI 

6591 

02 

MONTE  7 UMA 

HUM  1  LLUI  In 

2 

35 

108 

48 

6860 

c 

HON    W   f 1  F  VFR 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

3  8 

1 6 

107 

06 

8087 

5P 

5  P 

CLOSED  5/4/73 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8A 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUFRLn   ARMY  nEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

P 1 1 f r i  n       c.  c.u 

r  UCDUU     O     j  O  rl 

6767 

0 1 

PUEBLO 

1 

n  Q 

1 1 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7  A 

rP  l  I  nTEfi  rnRP 
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REFERENCE  NOTES 


COI.ORADO 


SiOll^tS'STSSSSTS^  SJiS'SS  tL^llltl^^ttcZtt^l  tri"ng  t0/he  ^UOn^  ^UmatiC  CCnter'  Pede"1  ■»»"*"«.  ^lU,  N.C. 

umce  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F    precipitation  and  ,»™r,.,„.  t 
movement  in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperature  from  6V?      ?n  ^P0"'10"  jn  inches 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is*  the  vec?or  sum  of  wind  5?^«  JZ.^^IEVvS."*  th^nuSS?1""^^™ 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Daily  Precipi tation" 
table,     Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  ,h»n  h„  ,™*„„»  , 

Wind  table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  arc  extremes  of  remn»?!?..™  T.       ?  y  footnote  following  the  Evaporation  and 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  move-en?  in  miles  ove?  the  evaporation T    a         t    Jn  7,,;"/^  «   reCOrded  dUrin«  24  h°"''s  °»*i»g  at 
inches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

"kTEK  fQUIVALENT  values  Published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow     sleet     or  ice 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   o    a     o  g  d 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  11  00  a  m      m  s  t 


on  the  ground.     Samples  for 
her  causes  of  local  variability 


Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  tahle     <  „  ,  „ 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,   and  ice.  ^a^unai  onowiail     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cliraatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

of"?etln.   M°nthly  SeaSO"al  SDOWfali  ^  h6ating  deg,ee  dayS  f°r  the  12  ra°nths  endl°e  ^e  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4   E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 
  Alamosa  WSO 

Bonny  Dam 

Estes  Park 

Green  Mountain  Dam 

Montrose  No  1 

Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE-  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,   time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month . 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipi tation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

a    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  histo-y  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA:       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,   North  Carolina     28801.  .  , 

Director,   National  Climatic  Center 
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TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATUR E 
SPRINGFIELD  7  WSW  // 

LOWEST  TEMPFRATUKE 
TAYLOR  PARK 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PALMER  LAKE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CENTER  4  SSW 

GREATEST  1   DAY  PRECIPITATION 
PUEBLO  6  SSW 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SPICER 


75       DATE  01 
-  40       DATE  31 
7.02 
T 

2.07  DATE  30 
85.0 


GRFATEST  DEPTH  OF  SNOW 
CRESTED  BUTTE 


48 


DATE  31+ 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  cqlurado 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

8,1 
2  J 
>  ^ 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

0 

« 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Sno 

w.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

1    Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

J. 

2 

0 

1.00  or  More 

•A 

ui 

*       *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

22. 2M 

67 

31 

0 

5 

24 

2 

1     1  A 
1.10 

24 

22.0 

10 

27+ 

1 

BUENA  VISTA 

42. OM 

12. 9M 

27. 5M 

.0 

56 

17 

-14 

31 

1156 

0 

6 

31 

4 

.72 

.36 

.38 

31 

7. J 

2 

0 

0 

CANON  CITY 

52. 7M 

26.7 

39. 7M 

.4 

70 

1 

2 

31 

775 

0 

2 

23 

0 

.32 

-  .05 

.  13 

31 

4.0 

2 

0 

0 

COLORADO   SPRGS   WSO  AP 

44.0 

18.4 

31.2 

-  .5 

71 

1 

-  3 

31 

1041 

0 

5 

29 

1 

.64 

.40 

.21 

24 

9.1 

4 

26  + 

3 

0 

0 

DELHI 

-a 

17.7 

33.1 

68 

2 

-14 

31 

982 

3 

29 

2 

1  .60 

.80 

24 

30.5 

9 

31  + 

6 

1 

0 

EADS 

46  •  5 

15.7 

31.1 

72 

—  6 

31 

1047 

0 

6 

31 

2 

.90 

.  60 

•  50 

1 8 

11.8 

3 

1 

FORDER  8  S 

46.6 

11.7 

29.2 

68 

2 

-12 

31  + 

1102 

0 

3 

31 

5 

.46 

.15 

30 

11.5 

4 

31 

2 

0 

u 

HOLLY 

46.8 

15.8 

31.3 

74 

3 

.  7 

31 

1038 

0 

5 

31 

3 

.69 

.30 

22 

16.5 

3 

0 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

45.  7M. 

15. 4M 

30. 6M 

74 

3 

-  7 

20 

1058 

0 

6 

30 

5 

.21 

.13 

31 

4.0 

1 

0 

0 

KIT  CARSON 

45.5 

15.3 

30.4 

71 

2 

-  9 

31 

1064 

0 

6 

31 

3 

1.31 

.54 

24 

17.0 

5 

20+ 

3 

2 

0  j 

LA   JUNTA  FAA  AP 

19.2 

32.1 

72 

2 

_  7 

31 

0 

S 

30 

4 

75 

2  5 

12*6 

g 

3 1 

LAMAR 

45!5 

18.5 

32.0 

-  .8 

74 

2 

-  4 

20 

1015 

0 

5 

30 

3 

.91 

.57 

.42 

24 

12. B 

6 

31 

1 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

47.4 

16.7 

32.1 

-  1.4 

72 

2 

-10 

27 

1012 

0 

4 

3  0 

4 

.84 

.49 

.27 

24 

4 

0 

0 

LEAnVILLE 

LIMON  WSMO 

41.6 

13.5 

27.7 

71 

1 

-  9 

31 

1151 

0 

6 

31 

3 

.56 

.20 

24 

7.3 

3 

31+ 

2 

0 

0  I 

NORTH  LAKE 

4  3.8 

11.7 

59 

26+ 

114  7 

0 

6 

3  0 

7 

t  07 

1.10 

23 

30  •  0 

24 

2 

0  j 

PALMER  LAKE 

47. 4M 

18. 6M 

33. OM 

68 

X2 

-  6 

31 

965 

0 

5 

27 

2 

7.02 

U47 

19 

52.0 

t 

S 

5 

PUEBLO  WSO  AP  //R 

46.6 

17.4 

32.0 

-  1.2 

68 

17+ 

-14 

31 

1017 

0 

3 

31 

1 

.82 

.52 

.45 

18 

8.1 

4 

31 

3 

0 

0 

PUEBLO  6  SSW 

48. 8M 

16. 2M 

32. 5M 

66 

18 

-12 

31 

1001 

0 

2 

31 

2 

2.63 

2.07 

30 

5 

31  + 

3 

1 

1 

ROCKY   FORD  2  SE 

47.1 

16.6 

31.9 

-  .6 

70 

2 

-15 

31  + 

1017 

4 

29 

3 

.67 

.35 

.22 

26  + 

12.3 

6 

27+ 

3 

0 

0 

RUXTON  PARK 

31.2 

9.7 

20*5 

50 

- 1 6 

31 

1375 

0 

18 

31 

7 

2.11 

•  72 

3 

27.5 

1  2 

31  + 

5 

2 

0 

RYE 

44.7 

13.5 

29.1 

73 

2 

-  7 

31 

1103 

4 

30 

7 

4.19 

1.95 

24 

4 

3 

2 

SAL  I  DA   3  W 

39.7 

15. 1 

27.4 

56 

1 

-  2 

5 

1157 

n 

4 

31 

2 

.25 

.10 

29  + 

7.0 

2 

5  + 

2 

0 

0 

SPRINGFIELD  7  WSW  // 

47,9 

20.2 

34.1 

75 

1 

-  2 

31  + 

952 

0 

4 

26 

3 

1.49 

.65 

24 

16.9 

8 

31  + 

5 

1 

0 

SUGARLOAF   RSVR   1  ESE 

M 

M 

M 

54 

3 

0 

10 

1  9 

.99 

.36 

28 

18.0 

i 

0 

0 

TACONY   10  SF 

48.2 

16.9 

32.6 

68 

2 

-  7 

31 

997 

0 

3 

31 

1 

.20 

.10 

30 

4 . 6 

2 

3 1 

1 

0 

0 

TRINIDAD 

49.9 

20.0 

35.0 

67 

17 

-  2 

31 

926 

0 

3 

27 

2 

1.48 

.35 

24 

20.2 

6 

3 

5 

0 

0 

TRINIDAD  FAA  AP 

44.2 

16,1 

30.2 

66 

2 

-  5 

31 

1074 

c 

7 

31 

2 

1.81 

.40 

3 

19.2 

7 

27+ 

7 

0 

0 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

36.  3M 

7.3M 

21. 8M 

51 

2 

-10 

6 

1312 

0 

28 

.58 

.  16 

30 

14 

30 

3 

0 

0  1 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

45.9 

20.3 

33.1 

64 

1 

-  8 

31 

980 

0 

4 

24 

4 

2.97 

1.13 

24 

46.0 

7 

1 

1 

WALSH 

WESTCL IFFE 

41. 1M 

8.1M 

24. 6M 

59 

1 

-18 

31 

1245 

0 

4 

31 

.71 

.42 

3 

16.2 

2 

0 

0  1 

WETMORE   9  S 

41.3 

13.2 

27.3 

60 

21 

-  7 

31 

1162 

0 

4 

31 

3 

3.36 

1.40 

3 

44.0 

19 

24 

5 

3 

1 

DIVISION 

-  1  0 

1.43 

.97 

18  ,] 

*       *  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

10.9 

31 

1252 

0 

7 

31 

4 

1.19 

•  50 

2 

14.3 

31  + 

\ 

ASPEN 

32 '.3 

10.0 

21.2 

54 

1 

-  5 

20 

1351 

0 

ie 

31 

4 

2.88 

.59 

30 

32.0 

28 

30 

11 

2 

0 

BERTHOUD  PASS 

BOND 

39.3 

9.7 

24.5 

61 

1 

-17 

31 

1252 

0 

7 

31 

2 

BROWNS   PARK  REFUGF 

38. 7M 

11.  2M 

25 .  CM 

55 

1 

-  e 

31 

1232 

0 

3 

31 

2 

.64 

.21 

25 

13.5 

4 

31  + 

4 

0 

0 

CEDAREDGE 

38.5 

17.3 

27  9 

_  2.2 

62 

0 

31 

1141 

0 

6 

30 

1 

.02 

•  37 

1 3 

14.0 

27 

Q 

CIMARRON 

35.0 

.0 

17^5 

47 

-19 

27 

1467 

0 

15 

31 

17 

l!43 

.45 

28 

6 

0 

0 

CLIMAX 

26.5 

2 .  3 

14.4 

50 

1 

-17 

31 

1562 

0 

21 

31 

12 

5.30 

1.32 

30 

67.8 

36 

30 

12 

3 

2 

COCHETOPA  CREEK 

31.3 

-  3.5 

13.9 

50 

-20 

27 

1580 

0 

18 

31 

21 

1.75 

.48 

30 

21.0 

15 

30 

5 

0 

0 

COLLBRAN  2  SW 

37.6 

8.5 

23.1 

-  3.1 

62 

1 

-  3 

27+ 

1293 

0 

7 

31 

5 

1.15 

.20 

.31 

30 

19.5 

11 

30 

5 

0 

0  I 

COLORADO  NAT  MON 

37.3 

20.0 

28.7 

58 

9 

31 

1119 

0 

6 

31 

0 

.  20 

13 

2 

2 

2 

0 

0  1 

CORTEZ 

42.2 

18.2 

30.2 

.7 

57 

1 

5 

26 

1071 

0 

1 

31 

0 

.23 

-  .89 

.09 

2 

0 

0 

0  1 

CRAIG 

31.0 

5.9 

18.5 

50 

1 

-15 

31 

1434 

0 

18 

31 

7 

1.27 

.34 

18 

24.0 

14 

31  + 

3 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

29.3 

-  4.7 

12.3 

-  4.5 

50 

1 

-26 

20 

1625 

0 

23 

31 

20 

.60 

13 

48 

31  + 

8 

4 

0 

DELTA  3  NW 

DILLON   1  E 

33.3 

5.9 

19.6 

1.3 

55 

-12 

20 

1401 

0 

16 

31 

11 

1.74 

•  44 

.41 

30 

34 . 0 

12 

30 

6 

0 

0  1 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

34.0 

11.5 

22.8 

55 

I 

-  2 

31 

1300 

0 

13 

31 

1 

.27 

.12 

30 

6.8 

6 

30 

1 

0 

0  1 

DURANGO 

44.  3M 

1 2  .  5M 

28. 4M 

.5 

60 

1 

1 

27 

1130 

0 

2 

31 

0 

.51 

-  1.12 

.28 

31 

3 

0 

0 

EAGLE   FAA  AP 

36.5 

4,8 

20.7 

58 

I 

-12 

20 

1369 

0 

9 

31 

13 

1.13 

.33 

29 

13.9 

8 

31  + 

5 

0 

0 

FORT  LEWIS 

39.6 

9,4 

24.5 

-  1.4 

53 

5 

-11 

31 

1248 

Q 

'4 

.30 

-  1.30 

.  14 

30 

2 

0 

0 

FRASER 

29.9 

-  2.9 

13,5 

-  1.9 

50 

[ 

-27 

20 

1589 

0 

19 

31 

18 

4.05 

2.91 

1.51 

18 

8 

3 

1 

FRUITA 

41.2 

17.1 

29.2 

.7 

64 

6 

26 

1103 

0 

2 

31 

0 

.47 

-  .15 

.20 

14 

2.0 

1 

14 

2 

0 

0 

GATEWAY   1  SW 

45.1 

17.7 

31.4 

65 

6 

26 

1035 

0 

0 

31 

0 

.64 

.20 

30  + 

2.3 

T 

27  + 

3 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

36.3 

12.1 

24.2 

-  3.2 

62 

2 

.  4 

20 

1258 

0 

7 

30 

2 

2.57 

1.12 

.62 

14 

9 

28 

7 

1 

0  1 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //R 

39.5 

20.7 

30.1 

1  •  0 

64 

12 

26 

1075 

.62 

•  05 

.22 

5.7 

2 

15  + 

3 

0 

0  1 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

40.5 

20.2 

30.4 

64 

9 

31 

1066 

0 

1 

31 

0 

.82 

.33 

30 

3 

0 

0  J 

GRAND   LAKE   1  NW 

31. 7M 

1  .7M 

16. 7M 

51 

-19 

20 

1468 

0 

18 

31 

13 

1.99 

.65 

28 

43.0 

25 

28 

7 

1 

0 

GRAND   LAKE   6  SSW 

31.2 

8.1 

19.7 

49 

-11 

3 1 

1398 

0 

18 

31 

8 

1.14 

.35 

28 

4 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

39.9 

12.3 

26.1 

63 

-  3 

21 

1196 

0 

3 

31 

4 

.80 

.32 

13 

10.3 

5 

27 

4 

0 

0 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

32.7 

8.8 

20.8 

53 

-10 

20 

1365 

0 

14 

31 

S 

1.56 

.50 

30 

17.5 

10 

31  + 

4 

1 

0 

GUNNISON 

30.0 

.  3.9 

13.1 

-  3.3 

48 

-27 

7 

1604 

0 

21 

31 

21 

1.20 

.44 

.41 

29 

20.0 

4 

0 

0 

HAYDEN 

29.0 

7.9 

18.5 

43 

-  7 

20 

1438 

0 

21 

31 

7 

2.10 

.74 

.53 

29 

37.5 

30 

30 

6 

1 

0  1 

HOT  SULPHUR   SPRS   2  SW 

31.6 

1.0 

16.3 

56 

-17 

20 

1503 

0 

IB 

31 

15 

.79 

.25 

30 

27.5 

10 

31 

2 

0 

0 

IGNACIO  1  N 

42.1 

10.7 

26.4 

-  .5 

60 

-  2 

31 

1191 

0 

2 

31 

3 

.25 

-  .94 

.15 

3 

1 

0 

0 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

27.8 

1.3 

14.6 

45 

-16 

27  + 

1560 

0 

19 

31 

11 

3.10 

.70 

28 

59.0 

45 

30 

10 

2 

0 

KREMMLING 

32. 8M 

3.4M 

18. 1M 

57 

-21 

27 

1447 

0 

31 

1.04 

.40 

31 

3 

0 

0 

LAKE  CITY 

43.3 

-  5.8 

18.8 

59 

6 

-26 

19 

1428 

0 

4 

31 

22 

3.72 

1.65 

28 

60.0 

lo 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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COLORADO 
DEC6KBER  1973 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

• 

I 
> 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

• 

Q 

Lowest 

Dale 

- 

Si 

m 

Q 

s 

i 

No.  of  Day 

i 

■3 
° 

Departure 
from  Norma] 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

s 

• 

1.00  or  More 

2  a 

hi 

a  » 

si 

a  i 

LITTLE  HILLS 

3B.  1M 

6.4 

22. 3M 

58 

I 

-17 

31 

1331 

0 

31 

10 

1.22 

.48 

18 

17.7 

12 

31  + 

3 

0 

0 

MAR V  I NE  RANCH 

33.2 

3.7 

18.5 

56 

» 

-12 

27+ 

1436 

0 

17 

31 

14 

4.76 

.84 

30 

78.0 

1  1 

6 

0 

M  A  Y  B  E  L  L 

MEEKER  NO.  2 

37.9 

8.9 

23.4 

58 

1 

-15 

20 

1263 

0 

10 

31 

6 

1.81 

.65 

30 

23.3 

14 

31  + 

5 

2 

0 

MEREDITH 

M 

M 

M 

54 

1 

0 

10 

31 

1.28 

.29 

14 

31.9 

5 

c 

0 

MESA  LAKES  RESORT 

30.9 

17.3 

16 

- 1 8 

31 

1471 

0 

17 

30 

12 

3.65 

.  89 

30 

79.0 

40 

31 

12 

2 

0 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

40.5 

21.2 

30.9 

-  1.2 

55 

j 

9 

26 

1052 

0 

5 

30 

0 

.26 

-  1.45 

.13 

18 

5.4 

3 

4  + 

1 

0 

0 

MiMToncc   tun  5 

FIUIN  1  KU9C     <NU  / 

40.1 

16.9 

28,5 

-  .1 

61 

3 

26 

1123 

0 

4 

30 

0 

•  6  1 

.02 

.16 

3 

7.0 

3 

3 

3 

0 

0 

NORTHOAL  E 

36.5 

12.0 

24^3 

-  1.6 

52 

1 

-  2 

27 

1258 

0 

9 

31 

2 

.01 

-  1.06 

.01 

2 

3.0 

C 

0 

0 

NORWOOD 

39. 3M 

10. 2M 

24. BM 

56 

1 

-13 

31 

1240 

0 

30 

* 

.97 

-      .  10 

.29 

27 

15.0 

4 

o 

0 

OURAY 

37 . 3 

16.4 

26.9 

54 

1 

0 

26 

1175 

0 

10 

31 

1 

3.80 

.69 

24 

71.5 

42 

24 

a 

4 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

38.7 

5.5 

22.1 

56 

-12 

31 

1324 

0 

6 

31 

8 

.74 

.21 

30 

19.0 

6 

3 

4 

0 

0 

PALISADE 

41.9 

21.1 

31 .5 

69 

12 

20 

1032 

0 

1 

31 

0 

•  53 

.07 

.22 

3.7 

T 

31  + 

3 

0 

0 

PAONIA   1  SW 

27.7 

2 

1 

2 1 

1151 

0 

2 

31 

0 

1.48 

.  52 

14 

16.0 

31  + 

5 

1 

0 

PARADOX 

PITKIN 

29.  1 

-0.  1 

14.5 

53 

1 

-23 

31 

1561 

0 

20 

31 

15 

3.20 

2.01 

.95 

28 

37.0 

26 

30 

e 

2 

0 

RANGELY 

33.5 

2.6 

18.1 

44 

-11 

31 

1446 

0 

14 

3  1 

17 

.56 

.26 

30 

5 

2 

3 

0 

o 

RICO 

38.2 

6.5 

53 

-14 

31 

1315 

0 

10 

31 

10 

1.97 

-  .34 

.43 

2  9 

21.0 

14 

31  + 

8 

0 

0 

RIFLE 

3  8  •  3 

10.3 

24^3 

-  2.4 

64 

1 

-  5 

20 

1257 

0 

7 

31 

6 

.65 

.19 

.20 

13 

10.3 

3 

14  + 

2 

0 

0 

SlLVERTON 

37.5 

1.4 

19.5 

.2 

49 

-18 

31 

1405 

0 

7 

31 

18 

1.90 

•  40 

.64 

30 

19.0 

20 

30 

7 

1 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

29.4 

3.1 

16.3 

-  2.6 

40 

e+ 

-20 

20 

1504 

0 

25 

31 

11 

3  .63 

.53 

29 

55.6 

3b 

31 

1  C 

1 

o 

TAYLOR  PARK 

29.0 

-  6.1 

11.5 

47 

-40 

31 

1654 

0 

1 1 

3  1 

1  5 

2.15 

.55 

30  + 

35.0 

30 

30 

7 

2 

o 

TELLURIDE 

38.6 

8.9 

23.8 

.3 

66 

18 

-13 

26 

1271 

0 

7 

31 

7 

2.74 

1.00 

.49 

18 

55.0 

10 

0 

0 

URAVAN 

43.9 

31.0 

59 

17 

6 

24  + 

1046 

0 

0 

30 

0 

.43 

.25 

29 

2 

0 

0 

VALLECITD  DAM  // 

36.8 

11.7 

25.3 

55 

1 

-  8 

31 

1223 

0 

5 

31 

3 

.93 

.24 

3 

10.0 

4 

0 

0 

YAMPA 

33.7 

6.8 

20.3 

56 

, 

-15 

31 

1380 

0 

14 

31 

B 

1.32 

.35 

30 

27 .  n 

17 

31  + 

t 

0 

o 

YELLOW  JACKET  2  W 

3B.1 

18.4 

28.3 

54 

14 

2 

26 

1133 

0 

8 

31 

0 

.26 

.25 

2 

6.3 

I 

o 

o 

DIVISION 

22.4 

-  2.0 

1  .55 

.3  1 

26.5 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  *   E  // 

40.6 

16.7 

28.7 

65 

3 

-11 

31 

1118 

0 

6 

31 

3 

1.39 

.65 

18 

14.6 

9 

31 

3 

2 

0 

AKRON   FAA  AP 

39.6 

16.4 

28.0 

60 

2 

-  8 

31 

1140 

0 

8 

30 

2 

.86 

.51 

18 

13.0 

7 

31  + 

3 

1 

0 

D  null  V      1    A  U  C 

BUNNY  LAKE 

43.7 

15.6 

29,7 

70 

3 

-  7 

31 

1088 

0 

7 

31 

3 

.94 

.41 

25 

3 

0 

0 

BURLINGTON 

44.1 

20.0 

32.1 

-  .9 

71 

2 

-  8 

31 

1014 

0 

7 

?e 

2 

14.0 

CHEYENNE  WELLS 

44.7 

17.0 

30.9 

-  1.3 

69 

2 

-13 

31 

1050 

0 

7 

30 

3 

.38 

.15 

.15 

31 

7.0 

3 

31 

1 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

44.0 

15, 7M 

29. 9M 

66 

2 

-  6 

31 

1087 

0 

6 

29 

4 

1.44 

.63 

19 

16  .0 

4 

1 

0 

HOLYOKE 

42.7 

17.6 

30.2 

-  .1 

64 

11 

-  8 

31 

1074 

0 

7 

30 

2 

.97 

.58 

.66 

18 

12.5 

7 

31  + 

2 

1 

0 

Ctb  ATTflW    "X  we 
3  1  Kfl  1  1  UN    s  P4E 

44.0 

17.5 

69 

-  9 

31 

1056 

0 

6 

30 

3 

1.26 

.60 

1 8 

15.0 

8 

31  + 

4 

1 

0 

WRAY 

46.9 

17.5 

32.2 

1.4 

64 

2 

-  7 

31 

1009 

0 

4 

29 

3 

1.19 

.77 

.50 

18 

11.0 

4 

18 

3 

1 

0 

YUMA 

DIVISION 

30.3 

.9 

1.05 

.65 

12.9 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

ALLENSPARK 

35  •  4 

14,4 

24.9 

56 

1 

-  2 

31  + 

1235 

0 

13 

31 

3 

1.34 

.90 

28 

8 

28 

4 

1 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

37.2 

4.9 

21.1 

53 

21* 

-26 

31 

1354 

0 

10 

31 

12 

.17 

.08 

30 

5.5 

3 

30 

0 

0 

0 

BAILEY 

41.5 

12, OM 

61 

•  18 

31  + 

1177 

0 

6 

?e 

8 

1  •  60 

.35 

24 

21.3 

6 

0 

0 

BOULDER 

46.9 

23.5 

35^ 

-  .6 

65 

11  + 

0 

31 

919 

0 

3 

25 

1 

1.13 

.51 

.40 

3 

16.6 

5 

18 

3 

0 

0 

BRIGGSDALE 

41,0 

16.4 

26.7 

57 

2 

-  6 

31 

1116 

0 

6 

3  0 

2 

.15 

.10 

17 

7.0 

1 

0 

0 

BRIGHTON 

43.6 

16.5 

30.1 

63 

1 

-  9 

31 

1076 

0 

5 

30 

4 

2.09 

1.37 

24 

20.7 

12 

23  + 

4 

1 

1 

BYERS  5  NE 

41.6 

11.1 

26.4 

-  5.5 

70 

1 

-17 

31 

1193 

0 

7 

30 

6 

1.60 

1.20 

.67 

24 

13 

24 

4 

1 

0 

fiaTIl         0  C  C  k 

b.Din    L  K  C  C  r« 

32.2 

13.2 

50 

-  9 

31 

1302 

0 

17 

31 

3 

2.22 

.60 

3 

53.2 

35 

31  + 

7 

2 

6 

CASTLE  ROCK 

46.3 

13.6 

3o!o 

68 

2 

-13 

20 

1076 

0 

4 

30 

7 

2.08 

.80 

25 

43.0 

4 

2 

0 

CHEESMAN 

46.6 

10.3 

28.5 

-  3.1 

63 

1 

-17 

31 

1125 

0 

2 

30 

8 

2.96 

2.58 

.66 

3 

33.0 

15 

25  + 

6 

3 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

46.5 

18.4 

32.5 

70 

2 

-  7 

31 

1002 

o 

3 

27 

4 

3.64 

1.63 

24 

44.8 

16 

23  + 

4 

3 

1 

DENVER   WSO   AP  //R 

45.0 

18.1 

31.6 

.0 

73 

1 

-  7 

31 

1029 

0 

4 

30 

2 

2.84 

2.37 

1.23 

23 

30.8 

13 

26 

5 

2 

1 

DENVER    (" ITY  B 
it"    l  ■    '  n 

49. 2M 

28. 1M 

36  7M 

2.9 

•  2 

31 

80? 

0 

25 

1     1  9 
1.1* 

.79 

1.05 

2  3 

11.0 

I 

1 

1 

ELBERT 

44.1 

7.B 

26.0 

68 

1 

•  20 

31 

1203 

0 

8 

30 

9 

3.20 

1.10 

24 

7 

3 

1 

ESTES  PARK 

40.9 

22.2 

31.6 

1.6 

59 

1 

•13 

31 

1029 

0 

6 

25 

2 

.33 

-  .32 

.15 

30 

6.5 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

44. 2M 

9.4M 

26.  8M 

68 

1 

-19 

31 

1177 

0 

6 

31 

8 

2.91 

l.oe 

23 

24.9 

4 

3 

2 

FORT  COLLINS 

42  .4 

20.0 

31.2 

.8 

57 

7* 

.  1 

20 

1042 

0 

4 

30 

2 

1.17 

.75 

.46 

18 

16.4 

6 

18 

4 

0 

0 

41.9 

14.2 

28.1 

57 

1 1 

-12 

31 

1142 

0 

6 

30 

3 

1 . 28 

.93 

.41 

24 

5 

0 

0 

FORT  MORGAN 

40.4 

13.5 

27.0 

-  1.0 

58 

17 

-12 

20 

1173 

0 

8 

31 

4 

.39 

.30 

.  17 

19 

11.5 

4 

0 

0 

GRANT 

35.1 

9.9 

22.5 

49 

21* 

-16 

31 

1312 

0 

11 

31 

7 

.90 

.27 

3 

ia.o 

13 

30 

3 

0 

0 

GREELEY  UNC 

42.1 

19.1 

30.6 

3.0 

55 

8 

-  6 

20 

1058 

0 

5 

29 

2 

1.03 

.70 

.37 

18 

3 

0 

0 

IDAHO  SPRINGS 

i  nue  c   pice   ■>  c 

juried    rfliS    £  C 

JULESBURG 

41.3 

17.5 

29.4 

-  .9 

63 

2 

-  4 

20 

1096 

o 

30 

.89 

.47 

.68 

IB 

9.6 

1 

1 

0 

KASSLER 

47.5 

20.4 

34.0 

-  1.9 

71 

1 

-  6 

20 

957 

0 

2 

2b 

3 

2.00 

1.42 

.70 

3 

29.0 

6 

24+ 

6 

2 

0 

KAUFFMAN  4  SSE  R 

42.7 

18.1 

30.4 

65 

1 

-  2 

20 

1063 

0 

4 

28 

2 

.34 

.20 

18 

8.0 

2 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

37.8 

5.4 

21.6 

52 

j7 

-21 

31 

1339 

0 

8 

31 

10 

•  70 

.43 

13.3 

8 

30+ 

1 

0 

0 

LAKEWOOD 

46.9 

21.  3M 

34.  1M 

-  .9 

69 

2 

-  2 

31 

952 

0 

4 

25 

1 

.43 

19 

27.0 

3 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

43.9 

16.6 

30.3 

-  .5 

61 

11 

-  6 

20 

1071 

0 

2 

31 

3 

1.52 

1.20 

.72 

24 

16.5 

7 

19 

4 

2 

0 

NEDERLANO  2  NNE 

36.8 

12.7 

24.6 

58 

2 

-12 

31 

1239 

0 

13 

29 

3 

2.01 

.50 

24 

41.3 

9 

31  + 

6 

1 

0 

NEW  RAYMER 

40.2 

16.4 

28.3 

59 

16 

-  6 

31 

1129 

0 

7 

31 

2 

.51 

.28 

18 

12.8 

7 

31. 

2 

0 

0 

PARKER   6  E 

42.1 

20.4 

31.3 

69 

1 

-  6 

19 

1041 

0 

7 

24 

2 

.78 

.49 

.27 

24 

7.8 

4 

0 

0 

RED  FEATHER   LAKES   2  SE 

M 

M 

M 

57 

1 

0 

31 

.69 

.30 

29 

32.4 

18 

31  + 

3 

0 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  colurado 

  DECEMBER  1973 


Temperature 


Precipitation 


No.  ol  Days 


SEDGWICK  5  S 

SPICER 

STERLING 

WALDEN 

WATEROALE 

DIVISION 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   MSG  AP 
BLANC  A 

CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE  / 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

SAGUACHE 

WOLF   CREEK   PASS   1  E 
DIVISION 


39.7 
29. 8M 
37.7 
31.4 
■.1.6 


39.6 
38,7 
39.3 
42.6 
37.4 

30.5 
41.7 
40.0 
38.5 
35.2 


17.0 
6.0M 

14.1 
6.6 

20.8 


1.8 
1.1 
6.0 
12.4 
11.4 

•  8.0 
4.0 
B.3 
3.0 
5.7 


26.4 
17. 9M 
25.9 


-  2.3 


20.7 
19.9 
22.7 
27.5 
24.4 

11.3 
22.9 
24.2 
20.8 
20.5 

21.5 


1.5 


3.8 
1.4 


1.3 


1128 
1455 
1205 
1418 
994 


1366 
1392 
1303 
1156 
1250 

1661 
1299 
1260 
1364 
1372 


.89 
1.51 
1.19 
.69 
.35 

1 .39 


.19 
.74 

T 


.65 
.10 
.02 
.35 


.62 


.08 
.24 
T 

.09 
.23 

.35 

.06 
.02 
.22 
1.25 


14.5 
85.0 


22.2 


3.1 
9.5 
T 


10.0 
1.0 
50.0 
12.3 


314 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CDLOMM 

   DECEHM»  tWI 


Day  o(  Month 


1    |  -2 

3 

4 

1 

1 

6 

7 

8  9 

10  |  11  |  12 

13  | 

14  1 

15 

16  1  17 

18 

19  |  20  |  21 

22  1 

23 

1 

24 

25  1 

; 

28  1 

27 

28  1 

1 

29 

X 

31 

•      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

.so 

■  15 

•  15 

,  g  1 

BRANDON 

.12 

T 

,  12 

BRANSON 

L.18 

.29 

a  0 

• 

■ 

BUE*A  VISTA 

.72 

.23 

•05 

04 

•  36 

BUTLER  RANCH 

1.46 

.09 

.44 

.65 

.15 

.13 

CAMPQ  7  S 

.94 

.07 

■  02 

.  02 

•  67 

x 

•  16 

CANON  CITV 

.32 

•  10 

•09 

.13 

C0L0RAOO  SPR&S  WSO  AP 

.64 

•  10 

.03 

T 

IlO 

T 

.09 

•  21 

T 

x 

x 

.02 

•  09 

DELHI 

1.60 

.  3  . 

.10 

.  10 

.  10 

.60 

.04 

•  04 

Il2 

OOMERTv  RANCH 

2.58 

.45 

.44 

1.25 

.10 

•  04 

.13 

.15 

s 

.90 

■  50 

.02 

16 

FORCER   8  S 

.46 

•  06 

, - 

FOUNTAIN  2  NH 

•  22 

.08 

FOWLER   1  SE 

.38 

T 

.08 

•  10 

.08 

•  09 

,03 

GUFFEV   10  SE 

.40 

.05 

.10 

.10 

j 

.15 

mashell 

.71 

.  1 5 

x 

•01 

•  10 

.69 

•  IB 

■  04 

.30 

,04 

.13 

JOHN  MARTIN  DAM 

.21 

. '  a 

.13 

1 ,73 

T 

1.73 

KIT  CARSON 

1.31 

.53 

.08 

.54 

.16 

LA   JUNTA  FAA  AP 

.75 

T 

.07 

■  il 

.01 

.06 

.  1 3 

.16 

,01 

x 

_ 

16 

T 

.91 

T 

.21 

T 

T 

.42 

.03 

X 

19 

.06 

LAS   A  N I  HA  5 

.84 

.05 

.05 

T  .10 

.27 

X 

.  19 

.08 

•  10 

LEADVlLLE 

L  I  HON  HSHO 

.36 

.04 

.01 

T 

.18 

.02 

.20 

T 

T 

.02 

.02 

.07 

NORTH       ■  ' 

1.87 

.02 

.02 

•  10 

.67 

.63 

.03 

.40 

.73 

.03 

.20 

.26 

•  14 

•  12 

PALMER  LAKE 

7.02 

1  .47 

1 ,32 

1 .20 

•  12 

1.45 

puebli  wSh  ap  //r 

.02 

■  OB 

J 

.45 

T 

T 

X 

T 

.13 

.14 

PUE  BLl  ARMY  oepdt 

.93 

.06 

.85 

PUEBLO  6  SSW 

2.63 

.42 

•  01 

x 

2.07 

•  13 

RQCKV   FORO  2  SE 

.67 

■  01 

■04 

.01 

.22 

.22 

X 

.05 

•  12 

RUXTJN  PARK 

2.11 

.72 

T 

.  2 : 

.22 

.56 

•  01 

.02 

.34 

•  04 

RYE 

4.19 

1.27 

.82 

1*95 

10 

SALIOA   3  H 

.23 

.10 

.02 

T 

.02 

.01 

T 

T 

.10 

f 

SPR I NGF I  EL  0 

SPRINGFIELD  7  MSW  // 

1.49 

•  14 

.65 

■  11 

•  12 

STON INCTQN 

.67 

.05 

*  14 

.04 

.13 

x 

.  1 1 

.  13 

SUGARLOAF  RSVR   1   E SE 

.99 

.09 

T 

.05 

.01 

T 

.3? 

_ 

03 

j 

36 

TACONY  10  SE 

.20 

T 

T 

!03 

.10 

.06 

BIKXOAQ 

1.4B 

.29 

.03 

.  Efl 

.04 

.25 

.35 

T 

.15 

.09 

TRINIOAO  FAA   A P 

1.81 

.  14 

■  40 

.38 

TRQV  1  SE 

l.OB 

.29 

lis 

.05 

f 

.40 

.06 

.07 

!02 

!o4 

twin  lakes  reservoir 

.58 

.10 

.04 

.03 

.01 

•01 

.15 

.08 

.16 

two  bjttes 

VICTOR 

nalSEnburc  power  plant 

2  .97 

.37 

38 

18 

48 

1  13 

j. 

WALSH 

WESTCLIFFE 

.71 

.42 

.06 

.02 

.13 

.05 

.03 

WETMORE  9  S 

3.36 

1  .40 

.73 

.  13 

.06 

.76 

.22 

.04 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

altenbern 

1.19 

.30 

20 

.08 

.13 

T 

.03 

.  1 0 

.03 

.03 

•  09 

AMES 

1.87 

.13 

■  07 

T 

,02 

.21 

.35 

.05 

•  11 

.12 

.21 

.03 

.  14 

.23 

.16 

ASPEN 

2.88 

.27 

.52 

•  01 

•  19 

■  13 

.07 

•  10 

.  1 1 

•  25 

.22 

•  59 

•  02 

BERTMduD  PASS 

BLUE  MESA  LAKE 

1.67 

.21 

T 

.32 

.03 

.05 

T 

.08 

.46 

.12 

.26 

.09 

.03 

BOND 

BON*  A  h  RESERVOIR 

3.25 

50 

. 

_ 

- - 

35 

.40 

.05 

1  ,65 

BREC  KEN* I DGE 

2.11 

•  03 

.20 

.04 

•  03 

■  04 

•  10 

.07 

.42 

.  33 

.37 

.02 

BROWNS  park  REFUGE 

.  64 

.  2 1 

•  10 

CE0AR60GE 

.88 

.09 

T 

.37 

!oi 

.03 

.10 

!l3 

.07 

C  I  MARRON 

1  *3 

10 

•  2Q 

.45 

.20 

3  •  30 

21 

02 

*24 

_ 

T 

01 

*04 

60 

34 

.02 

•  11 

.13 

T 

.23 

.04 

.  14 

•  01 

.42 

1 . 10 

1.32 

.32 

COC^ETQPA  CREEK 

1.75 

T 

.07 

.33 

.33 

.48 

C0LIB*AN  2  SW 

1.13 

•  22 

•  20 

•  01 

.  13 

.  20 

.03 

•  04 

•  01 

X 

.31 

COLORAOH  NAT  MON 

.16 

.20 

T 

corte; 

• 

08 

02 

•  02 

CP  AIG 

1 .27 

*08 

_ 

OB 

.02 

•34 

T 

.08 

.23 

.05 

•  03 

.06 

.26 

.  o  i 

crested  bjtte 

•  55 

.  30 

.45 

.58 

OElta  3  NW 

DILLON   1  f 

1.74 

T 

T 

T 

.16 

.07 

.24 

T 

T 

.31 

T 

.03 

.06 

.23 

.17 

.41 

T 

DINCSAJR   NATL  MONUMENT 

03 

T 

06 

.06 

.12 

DOLORES 

"  28 

19 

03 

*06 

DURANGQ 

•  51 

•  28 

EAGLE   FAA  AP 

1.13 

•  09 

.03 

.09 

.02 

.02 

•  14 

.  19 

T 

.02 

X 

.10 

.10 

.33 

T 

Electra  lake  //R 

1.10 

.10 

.03 

.05 

T 

T 

.05 

.25 

.15 

.33 

.10 

T 

FORT   l'Ew IS 

•  30 

•  03 

•  01 

.14 

1.31 

.54 

•09 

.23 

T 

.17 

.  2 1 

.37 

.  1  S 

x 

FRU  I  T  A 

•  0 

GATEWAY   1  SW 

*  64 

20 

01 

06 

T 

T 

.  C ' 

•  20 

x 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

2^57 

!l3 

.62 

.33 

.43 

.46 

•  37 

.19 

GRAND  JUNCTION  wSO  AP  //R 

62 

IB 

.02 

T 

.01 

•  19 

x 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

.82 

23 

x 

26 

■  33 

GRAND  LAKE    1  NW 

.65 

GRAND  LAKE   6  SSw 

1*14 

01 

_ 

01 

_ 

* 

"  06 

_ 

05 

01 

03 

01 

03 

02 

*  J 

t' 

'  j  j 

*09 

02 

GRAND  VALLEY 

.80 

•  32 

'.  LO 

!oi 

1 10 

*09 

.18 

GREEN  MOUNTAIN  QAM 

36 

24 

06 

x 

.02 

.02 

•  02 

.09 

.03 

.  J  0 

GUNN I  SON 

.03 

•  36 

.15 

.41 

•  04 

HAM  I L  TQN 

•  10 

■  15 

.03 

■  30 

T 

T 

.  10 

•  28 

.15 

2 '  10 

08 

07 

14 

01 

*  3j 

.03 

.39 

.06 

•  1* 

■  07 

.33 

•  11 

•  03 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

!7S 

T 

T 

T 

T 

!oB 

.04 

.06 

.06 

.06 

■  09 

.11 

.23 

.04 

IGNACIO    .  N 

•  07 

.01 

INDEPENDENCE  PASS  5   i - 

.06 

•  05 

.  1 1 

.  10 

.70 

.  30 

.26 

KR£MMl I NG 

•  07 

■  10 

.23 

.07 

3  7! 

10 

30 

.10 

•  12 

.23 

.25 

•  33 

1 .65 

.08 

.20 

LlTTLf  HILLS 

1.22 

.06 

T 

.07 

.41 

.05 

.03 

.02 

T 

■  01 

.02 

.17 

.31 

HANCOS 

08 

T 

x 

•  12 

.06 

MAR V  I NE  RANCH 

4!" 

.10 

.50 

'.20 

!65 

.19 

■  21 

.50 

.22 

.67 

.62 

.84 

.06 

MAYBE. L 

MEEKER  NO.  2 

1.81 

T 

T 

•  05 

•  13 

.51 

MEREDITH 

1.28 

.09 

.01 

.02 

.01 

.05 

.29 

.05 

•  16 

.03 

.20 

.21 

1 20 

MESA  LAKES  RESORT 

3.85 

.26 

.23 

.12 

T 

.18 

.11 

T 

.84 

.32 

•  22 

.03 

.12 

•  07 

.04 

.13 

.89 

.23 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

.26 

.04 

.06 

.13 

T 

T 

•  01 

T 

.02 

MONTROSE  HQ  1 

.60 

.03 

.1) 

.06 

.06 

.14 

.08 

.01 

T 

.02 

T 

.07 

MONTROSF  NO  2 

.61 

.16 

•  04 

.07 

•  14 

T 

.10 

T 

.02 

T 

.-a 

NORTMDALE 

.01 

.01 

T 

T 

T 

T 

NORWOOD 

.97 

.18 

.22 

T 

X 

.29 

7 

.21 

OURAY 

3.80 

.12 

.33 

.08 

.14 

.24 

.36 

.24 

.4, 

.16 

•  16 

.62 

.22 

Sm  r.kn.nc.  not*,  loUowIng  Sution  Indau 


DAILY  PRECIPITATION 


COLORADO 
DECEMBER  1973 


Station 

Total 

Day  of  Month 

■hi 

3 

4 

5  6 

7   |   8   |  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16 

17  1 

18 

19     20  21 

22  |  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 
PAONIA  1  SM 
PARADOX 

PARSHALL    10  SSE 

.74 
.53 
1.4B 

.17 

.10 
.22 
.16 

.01 

.01 

.02 
.16 
.04  .52 

.03 
.15 

.03 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.05 

.12 
.02 
.19 

.07 
.04 

.21 
.10 
.29 

T 
T 

PITKIN 
PLACERVIILE 
PYRAMID 
R ANCE  L V 
RICO 

3.20 
5.01 
3.66 
.56 
1.97 

T 

.72 
.31 
■  20 
.25 

T 

.29 

.14 

.40  .20 
.52 

■  33 

.10 
.03  .18 

.10 
.69 
.49 
T 

.15 

T 

.16 

T 

.17 
■  22 
T 

.49 

.05 
.28 
.  10 

.10 
.43 
.04 

.20 
.40 
.16 

•  20 

.95 
.41 

.30 

.90 
.15 

.43 

.30 
.19 
1.69 
.26 
.26 

.39 
.05 

RIFLE 

SARCENTS 

SHQSHONE 

SILVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

.63 
2.73 
2.51 
1.90 

3.63 

.08 

T 

.27 
.25 

.22 
.12 

T 

.04 

.06 
.03 

.20  .01 
.27  .20 
.61     .06  T 

.35  !l7 

.06 
.16 
.12 

.37 

.06 
.36 
T 

.17 

.09 

.08 
T 

.23 
.02 

.06 
T 

.38 

T 

.22 
.n7 

T 

.38 
.26 

.34 

.14 
.70 
.51 

.53 

T 
T 
T 

.46 

.40 
.45 

TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLURIOE 
URAVAN 

VALLEC ITO  OAM 

II 

.88 
2.15 
2.74 
.43 
.93 

.29 
.20 
.09 

.11 

!l7 
.12 
.24 

T 

.03 

•  25  .13 
.27  .40 

.02 

!« 

T 

.06 

.11 

T 

.13 
.01 

Io6 

.16 

.24 
.06 
.13 

.06 
!o9 
.09 

■12 
*  53 
.15 
.23 

.13 

.09 

Iss 

.22 

.02 

W  INTER  PARK 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 

" 

4.10 
1.32 
.28 

.25 

.09 

T 

T 

.10 

T 

.10     .71  T 
*01 

.13 
!02 

.20 

T 

.60 

.05 

.15 

T 

.07 

.52 

1.10 
T 

.26 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

03 

AKRON  A  E 
AKRON  FAA  AP 
BONNY  LAKE 
BURL INGTON 
CHEYENNE  WELLS 

II 

1.39 
.66 
.94 

.38 

.01 

.03 
.03 

T 

T 

T 

.65 
.31 

.07 

T 

.35  T 
.07 

T 

.11 
.09 

.51 
T 

.41 

.06 
.12 
T 

T 

T 
T 

.08 
.03 

T 

.  16 
T 

.1! 
.13 

FLAGLER  2  NW 
FLEMING   1  S 
GENOA  1  N 
HO  L YOKE 
IOALIA  2  NNW 

1.44 
1.48 
.83 

l!92 

T 
T 

T 
T 

.54 

T 

.01 

T 

.25 
.66 

.37 

.63 

.03 

.11 

T 

.28 
.28 
.40 
.10 
.63 

.33 
.06 

.08 

.10 

•  06 

!o6 
T 

.02 

!o2 
.07 
.27 

.10 

T 
T 

LEROY  5  M5H 
OTIS  11  NE 
STRATTON  3  NE 

WRAY 

.79 
.43 
1.26 
1.15 
1.19 

.05 

.07 

T 

.49 
T 

.60 
.50 

.32 

.36 
.27 

T 

.12 

T 

.35 
■  14 
.29 

.03 
T 

.30 
.04 

T 

.10 
.05 
T 

T 

.05 

.03 

T 

.09 
T 

.09 

.11 
.12 
.23 
T 

YUMA 

PLATTE  ORAINAGE 
BASIN 

04 

ALLENSPARK 

ANTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BRIGGSDALE 

1.34 
.17 
1.60 
1.13 
.15 

T 
T 

.05 
.06 
.30 
.40 
T 

T 
T 

T  .02 

.10 

.10 

.25 
.38 

.02 
T 

.23 
.01 

.10 
T 

.25 
.06 

.35 
.06 

.90 

T 

T 

.03 

.05 
.03 
T 
T 

.10 
.08 
.22 
.12 
.05 

.07 

BRIGHTON 
BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

2.09 
1.60 
2.22 
2  •  08 
2.98 

.02 

.35 
.46 
.60 
.62 
.68 

T 

T 

T  T 

.01 

T 

.23 
.15 
.07 
.30 

.23 
.06 
.01 
.32 
.03 

T 

.16 
.45 

1.37 
.67 
.11 

.67 

.07 
.60 

T 

T 

.36 

.21 
.50 

.02 

T 

.50 
.24 
.34 

.12 
.16 
T 

.03 
.01 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WSO  AP 

DENVER  CITY 

E AST0NV1 LLE   1  NNW 

ELBERT 

lift 
R 

3.84 
2.84 
1.19 
1.59 
3.20 

.24 
.07 

.82 

.47 

.40 
.66 

.12 
.60 

.35 

.84 

T 

.07 
.10 

1.23 
1.05 

.65 

1.83 
.15 

1.10 

.01 
.93 

.08 
.05 

.03 
.10 

T 

T 

.03 

.08 
.06 
.07 
.12 
.18 

.07 

T 

.04 
.06 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT   LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 

.33 
2.91 
1.17 
1 .28 

.59 

1.04 
T 

.04 

.35 
.14 
.11 

.10 
.59 
.48 
.13 
.12 

T 

.01 
.06 
.17 

.02 
1 .08 
.07 
.15 

.41 
.05 

.04 

T 

.02 
.20 

.15 
T 

.13 
.09 

T 

.13 
.30 
.10 

GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

1.59 
.90 
1.03 

T 

.26 
.27 
.05 

T 

T 

.02 

T  T 
T 

T 

T 

.08 
.J7 

.09 
.04 
.23 

.05 
T 

.19 
.05 
.06 

T 
T 

T 

.01 
.11 

.42 
.09 

.62 
.19 
.30 

T 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  A  SSE 
LAKE  GEORGE  S  Sw 

R 

.85 

2.00 
•  34 
.70 

.70 
.06 

T 

T 

T  .02 

.66 
.55 
.20 
T 

.14 
.09 

■  11 

.03 
.20 

.45 

T 

.03 

.01 

.07 

.03 
.03 

.06 
.25 
.14 
.02 

.04 
T 

L  AK  E WOOD 
LONGMONT  2  ESE 
NEDERLAND  2  NNE 
NEW  RAYMER 
PARKER  6  E 

1.32 
2.01 
.51 
.78 

.39 
.10 
.40 
.05 

.04 

.10 
T 

.04 
.29 

.43 
.53 
.28 
.04 
*  14 

T 

.72 
.30 
.01 

T 

T 

.20 

.2! 

.02 
.28 
.13 

.0* 
.13 
.02 
T 

RED  FEATHER  LAKES  2 
SEOALIA  A  SSE 
SEDCWICK   3  S 
SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 

SE 

R 

.69 
3.57 
.69 

1.51 
2.68 

.04 

.01 

.94 

!o2 
.  56 

T 

T  T 

.02 

.12     .04  .11 
.05 

.03 
.16 

.16 
.64 

.40 
T 

.48 

.05 

.16 
1.65 

.02 
.80 

!o4 
.20 

T 
T 

■  11 

.52 

.30 

•  03 
.26 
.12 

.03 
.24 

.65 

.07 

!o5 
T 

STERLING 
WALDEN 
WATERDALE 
WINDSOR  1  SE 

1.19 
.69 
.35 
.17 

.03 

.45 
.02 
.02 
.03 

T 

T 

T 

.16 
.16 

T 

.02 

.44 
.04 

.11  .01 

.04 

.02 
T 

.16 

.01 

.06 

.16 

.10 

.05 
T 

.12 
.02 
■  13 

•       •  • 

RIO  GRANPE  DRAINAGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA  WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  A  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  OUNES  NM 

R 

.19 
.74 
T 

.63 

.02 
.14 

T 

.15 

T 

T 

.06 
.03 

.10 

T 

T 

.24 

.23 

.01 

T 
T 

.14 

.06 
.16 

.09 
.15 

.03 

HERMIT  7  ESE 
M ANAS  S A 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WDLF  CREEK  PASS   1  E 

II 

.63 
.  10 
.02 
.35 
2.66 

.07 
.25  1.25 

.30 

relsreoci 

T  .10 

not*,  following  Station 

-  6  - 

T 

T 
T 

T 

.05 

.08 

T 

.14 

.04 

T 

.08 

.05 
.14 

.01 
.79 

.35 
.06 
.02 
.22 

T 

T 

DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1973 


Station 

Day  ot  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

'1 

8  1 

9 

10 

11 

12 

13  1 

14 

15 

16 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Avei 

*         •  * 

Arkansas  drainage 
basin  01 

ORANSON 

MAX 
MIN 

67 
37 

60 
42 

53 
23 

28 
18 

33 
t* 

40 
12 

52 
22 

46 
35 

40 

22 

56 
21 

62 
35 

55 
38 

55 

30 

45 
27 

35 

23 

60 
20 

60 
40 

45 
10 

16 
0 

50 
7 

60 
28 

61 
33 

38 

20 

20 
IB 

33 
10 

43 

10 

45 

30 

50 
20 

SO 
22 

22 
.  2 

46.0 
22.2 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

55 
18 

55 
8 

31 
13 

34 
-  2 

38 
•  2 

47 
27 

43 
7 

50 
6 

52 
17 

51 
26 

45 
30 

39 
24 

37 
10 

14 

56 
14 

51 
23 

30 
5 

45 
0 

51 
11 

48 
19 

29 
19 

28 
5 

35 
10 

33 
25 

36 
23 

32 
-14 

42.0 
12.9 

canon  city 

MAX 
MIN 

70 
30 

68 

40 

61 
30 

42 
28 

40 
19 

49 

20 

58 
31 

60 
41 

57 
24 

37 

65 
45 

63 
39 

55 

26 

51 
35 

50 
31 

59 

22 

68 
43 

68 

26 

30 
11 

15 

30 

61 
34 

61 

30 

37 
29 

48 
23 

42 
19 

47 
11 

54 
17 

90 
19 

37 
20 

25 

2 

32.7 
26.7 

COLORADO  SPRCS   HSO  AP 

MAX 
MIN 

71 
32 

61 
29 

36 

23 

35 
18 

35 
13 

42 
9 

55 
21 

54 
26 

37 
16 

58 

20 

59 
36 

49 
33 

48 

22 

45 
17 

39 
20 

57 
19 

63 
32 

38 
14 

24 
6 

48 

5 

59 
32 

54 
29 

34 
27 

27 
11 

38 
8 

27 
5 

42 
4 

30 
20 

37 
18 

30 
9 

11 
.  3 

44.0 
18.4 

DELHI 

MAX 
MIN 

54 
27 

68 

30 

50 
28 

37 
9 

39 
12 

48 
7 

51 
17 

56 
27 

27 

66 
22 

65 
36 

55 
32 

61 
23 

49 
28 

43 
18 

61 
18 

67 
43 

58 

12 

28 
5 

36 
-11 

52 
5 

61 
29 

43 
28 

28 
23 

41 
1 

38 

11 

44 
1 

50 
22 

48 
16 

38 
18 

18 
-14 

48.4 
17.7 

EADS 

MAX 
MIN 

55 
27 

72 
28 

54 
30 

42 
6 

42 
12 

47 
9 

50 
14 

59 
28 

50 
2  2 

53 
16 

60 
24 

55 
10 

57 
19 

48 
25 

48 

12 

57 
15 

65 
25 

48 
10 

18 
5 

36 
-  4 

53 
17 

55 
25 

40 
23 

32 
20 

31 
8 

32 
18 

27 
3 

54 
18 

48 
11 

34 
14 

20 
-  6 

46.5 
15.7 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

56 
19 

68 
18 

58 

29 

40 
15 

42 
2 

45 
-  2 

55 
6 

60 
22 

47 
1  1 

57 
6 

64 
19 

51 
20 

49 
10 

43 
22 

45 
10 

50 
9 

67 

22 

36 
16 

26 
10 

45 
-12 

59 
16 

57 
23 

36 

22 

34 
24 

34 
-  2 

34 
5 

36 
-  7 

58 

9 

43 
14 

29 
18 

20 
•  12 

46.6 
11.7 

HOLLY 

MAX 
MIN 

64 

32 

55 
23 

74 
25 

46 
30 

42 
19 

44 
14 

43 
15 

55 
18 

59 
28 

46 
17 

51 
18 

65 
24 

58 
19 

57 
25 

48 
19 

58 
14 

59 
16 

62 
14 

26 
10 

25 
-  3 

33 
16 

52 
21 

52 
18 

35 
23 

29 

2 

35 
7 

34 
-  4 

26 
10 

47 
10 

42 
16 

28 
.  7 

46.8 
15.6 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

74 
33 

39 
29 

44 
17 

45 
11 

42 
14 

54 
19 

43 
19 

42 
18 

53 
24 

65 
26 

58 

20 

58 
26 

51 
26 

62 
27 

51 
14 

66 
23 

32 
6 

22 
-  7 

35 
0 

53 
18 

55 
27 

32 
25 

31 
10 

51 

4 

34 
-  5 

27 
-  3 

50 
16 

36 
15 

20 
■  5 

45.7 
15.4 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

60 
23 

71 
20 

51 
31 

42 
28 

40 
11 

47 
7 

59 
10 

59 
25 

45 

2? 

57 
13 

61 

20 

53 
22 

51 
20 

48 
23 

45 
16 

60 
13 

65 
23 

44 
11 

16 

34 
-  6 

50 
12 

55 
24 

37 
25 

29 
22 

30 
3 

30 
IB 

28 
-  3 

52 
22 

40 
11 

33 
12 

18 
.  9 

43.5 
15.3 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

54 
30 

72 
39 

41 
28 

44 
26 

43 
18 

42 
14 

52 
20 

60 

32 

43 
27 

61 

21 

67 

28 

62 
31 

48 

23 

47 
28 

49 
19 

50 
17 

66 
25 

32 
16 

27 

0 

31 
-  2 

52 
21 

59 
29 

41 
27 

32 
20 

35 
10 

30 
3 

34 
-  6 

48 
26 

32 
19 

29 

12 

12 
.  7 

45.0 
19.2 

LAMAR 

MAX 
MIN 

47 
30 

74 
29 

42 
33 

43 
26 

45 
20 

43 
15 

55 
17 

60 
29 

44 
24 

53 
19 

66 
24 

59 
30 

59 
21 

49 
26 

48 

22 

56 
16 

68 
26 

36 
15 

21 
2 

33 

50 
14 

57 
26 

35 
25 

32 
24 

36 
6 

36 
14 

24 
-  1 

49 

21 

43 
16 

30 
12 

18 
-  3 

45.5 
18.5 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

50 
29 

72 
28 

60 
32 

44 
23 

43 
16 

43 
10 

54 
14 

61 
24 

50 
27 

55 
18 

65 
23 

59 

34 

53 
18 

48 
22 

48 
18 

46 
13 

65 
23 

52 
15 

26 
11 

35 
-  6 

58 

13 

60 
23 

45 
24 

32 
25 

33 
0 

34 
20 

30 
-10 

50 
6 

44 
15 

33 
18 

20 
-  8 

47.4 
16.7 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

LIMON  WSMO 

MAX 

71 
27 

65 
28 

32 
20 

33 
13 

33 
B 

44 
8 

56 
18 

49 
23 

39 
15 

59 
15 

64 
27 

49 
18 

47 
18 

41 
19 

39 

14 

62 
14 

61 
27 

34 
9 

14 
-  4 

44 
0 

51 
24 

51 
26 

33 

22 

25 
8 

29 

3 

23 
3 

31 
3 

47 

12 

33 
6 

24 
4 

13 
.  9 

41.8 
13.5 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

57 
35 

49 
24 

36 
16 

32 
16 

32 
3 

40 
-  2 

52 
9 

52 
14 

45 
4 

53 
8 

59 
32 

54 
26 

50 
30 

51 
18 

35 
2 

53 
4 

55 
30 

42 
4 

45 
-  5 

50 
-  6 

57 
24 

57 

20 

48 
17 

25 
12 

40 
-  6 

26 
-  6 

31 
-  3 

34 
4 

39 
27 

38 
15 

20 
.  3 

43.8 
11.7 

palmer  lake 

MAX 
MIN 

66 
36 

68 

36 

60 
20 

38 
16 

35 
10 

40 
7 

50 
18 

55 
32 

56 
16 

40 
16 

58 
37 

55 

27 

46 

18 

46 
21 

46 
16 

42 
18 

57 
39 

63 
27 

32 
6 

26 
3 

50 
21 

60 
33 

56 
25 

29 

0 

43 
7 

49 

10 

32 
12 

30 
.  6 

47.4 
18.6 

PUEBLO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

55 
27 

68 

26 

42 
20 

42 
19 

41 
8 

45 
5 

59 

12 

59 
31 

41 
19 

62 

13 

67 
26 

57 
31 

53 
24 

48 
21 

47 
12 

47 

13 

68 
30 

37 

20 

26 
4 

35 
1 

49 
18 

53 
31 

39 
29 

36 
18 

40 
10 

36 
13 

48 
8 

59 
23 

37 

24 

31 
16 

17 
-14 

46.6 
17.4 

PUEBLO  6  SSW 

MAX 
MIN 

5B 

25 

63 
25 

66 
30 

40 
20 

41 
7 

45 
9 

58 
19 

55 
2  3 

41 
13 

65 
14 

64 
30 

54 
13 

51 
21 

44 
18 

46 
14 

56 
19 

68 

25 

35 
10 

27 
-  6 

45 
9 

51 
20 

51 
25 

51 
25 

38 
28 

46 
9 

33 
5 

46 
8 

55 
19 

48 

22 

24 
-12 

48.8 
16.2 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 
MIN 

53 
29 

70 
37 

61 
31 

44 
21 

43 
13 

43 
9 

51 
14 

58 

23 

48 
27 

61 
16 

68 

22 

60 
40 

51 
18 

46 
24 

48 
16 

49 

12 

65 

21 

51 
15 

31 
10 

35 
-  6 

51 
11 

57 
25 

44 
23 

34 
25 

34 
3 

34 
13 

28 
-15 

49 
18 

45 
18 

29 
18 

20 
.15 

47.1 
16.6 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

50 
26 

43 
30 

30 
14 

19 
5 

16 
-  2 

24 
.  8 

38 
8 

34 
18 

32 
0 

45 
7 

47 

22 

32 
19 

39 
26 

30 
14 

20 
7 

41 
4 

45 
23 

32 
4 

11 
2 

39 
_  8 

44 
28 

40 
24 

30 
16 

16 
10 

30 
-10 

16 

2 

28 
-  4 

30 
21 

33 
12 

26 
7 

7 

-16 

31.2 
9.7 

RYE 

MAX 

60 
30 

73 
36 

48 
24 

37 
8 

28 
-  2 

34 
-  4 

48 
13 

64 
27 

39 
13 

51 
12 

51 

22 

48 

29 

53 

20 

41 
24 

35 
8 

50 
13 

68 
28 

50 
11 

27 
-  1 

41 
-  5 

50 
20 

52 
25 

45 
22 

28 

20 

42 
0 

34 

1 

41 
-  5 

47 
13 

44 
9 

38 
14 

20 
.  7 

44.7 
13.5 

SALIDA  3  W 

MAX 

56 
30 

37 
9 

37 
9 

30 
9 

34 
-  2 

39 
3 

45 
19 

48 

21 

45 
6 

50 
19 

33 
23 

41 
31 

44 
25 

39 

21 

38 

9 

49 
20 

52 
29 

40 
17 

29 

4 

43 
4 

52 
21 

48 
25 

39 
16 

33 
11 

33 
8 

27 

34 
12 

40 
27 

43 
26 

34 
12 

19 
-  1 

39.7 
15.1 

SPRINGFIELD  7  NSW 

MAX 

75 
24 

70 
36 

47 
28 

37 
23 

41 
16 

45 
11 

59 
20 

55 
31 

43 
21 

62 
19 

64 
36 

57 
42 

51 
22 

45 
33 

44 
22 

58 
18 

66 
37 

46 
13 

17 
7 

46 
-  2 

63 
27 

67 
30 

47 
22 

27 
21 

34 
3 

29 

14 

36 
0 

48 

23 

44 
15 

43 
16 

18 
.  2 

47.9 
20-2 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

MAX 

54 
-  1 

34 
0 

20 
-  2 

22 
-11 

30 
6 

41 
2 

43 
2 

48 
12 

28 
14 

31 
16 

45 
-  2 

45 
19 

26 
-  3 

22 
-15 

40 
-  5 

47 

2 

25 
-17 

15 
-15 

23 
7 

TACONY  10  SE 

MAX 

63 
23 

68 

27 

56 
31 

40 
20 

44 
9 

46 
3 

58 
12 

58 
28 

46 
14 

60 
15 

66 
25 

57 

32 

51 
16 

42 
26 

44 
16 

48 

12 

65 

26 

44 
14 

28 
13 

43 
1 

60 
21 

60 
29 

39 
27 

32 
24 

39 
3 

34 
13 

42 
4 

58 

17 

41 
13 

41 
IB 

22 
.  7 

48.2 
16.9 

TRINIDAD 

MAX 

65 
25 

64 
52 

56 
26 

34 
10 

36 
6 

43 
9 

57 
19 

51 
29 

43 
20 

61 

21 

62 
32 

60 
36 

61 
28 

51 
31 

40 
14 

63 
19 

67 
33 

50 
13 

22 
9 

52 
0 

65 
25 

63 
34 

43 
23 

28 

22 

47 
4 

40 
11 

46 
6 

49 
23 

52 
21 

52 
22 

25 
.  2 

49.9 
20-0 

TRINIDAD  FAA  AP 

MAX 

58 
29 

66 
32 

32 
14 

35 
9 

36 
5 

38 
6 

53 
15 

51 
23 

38 
18 

54 
17 

58 
27 

53 
32 

59 
27 

40 
25 

43 
18 

59 
21 

64 
30 

43 
10 

22 
-  2 

41 
7 

55 
22 

S3 
26 

31 
22 

27 
11 

42 
7 

32 

2 

44 
2 

49 
19 

50 
19 

30 
10 

14 
.  5 

44.2 
16.1 

thin  lakes  reservoir 

MAX 

44 
9 

51 

a 

34 
7 

31 

34 
-  6 

36 
-10 

40 
9 

32 
24 

36 
14 

42 
9 

46 
8 

42 
13 

31 
23 

29 
18 

21 
4 

41 
13 

45 
16 

41 
21 

22 
-  4 

40 
.  4 

.  8 

-  2 

3 

46 
0 

27 
8 

30 

2 

28 
13 

36.3 
7.3 

Two  buttes 

MAX 

VICTOR 

MAX 

HALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 

64 
48 

56 
40 

48 

23 

38 

35 
8 

44 
7 

52 
24 

53 
36 

40 
15 

53 
17 

57 
41 

52 
33 

59 
32 

50 
30 

41 
13 

54 
14 

63 
40 

50 
10 

28 

0 

46 
.  5 

54 
31 

55 
36 

46 
24 

25 
20 

35 
0 

32 
9 

37 
16 

47 

27 

49 
19 

43 
16 

17 
.  8 

45.9 
20.3 

WALSH 

MAX 
MIN 

WESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

59 
31 

51 
30 

34 

11 

34 

0 

25 
-16 

30 
-12 

44 
0 

47 
12 

38 

0 

50 
3 

50 
23 

42 
24 

54 
23 

50 
28 

34 
2 

36 
9 

5" 
16 

46 
15 

24 
-  3 

38 
-14 

47 
11 

36 
-10 

37 
-  6 

42 
21 

43 
25 

41 
11 

21 
-18 

41.1 
8.1 

WETMORE   9  S 

MAX 

4f 
It 

53 
23 

40 
22 

33 

34 
0 

36 
2 

53 

22 

49 
24 

35 
IC 

53 
15 

53 
29 

42 
12 

40 
20 

36 
23 

46 
12 

53 
12 

55 
14 

34 
13 

25 
1 

50 
-  1 

60 
23 

49 
28 

37 
16 

25 
18 

40 
3 

2' 
6 

35 
9 

43 

12 

46 

10 

38 

10 

12 
.  7 

41.3 
13.2 

Sea  Pefarenca  Notaa  Following  Station  Lnda* 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1973 


Station 

Day  ol  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

,j. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

» 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•        *  • 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

02 

ALTENBEP.N 

MAX 

MIN 

59 

10 

58 
28 

3* 
25 

39 

13 

35 
10 

37 
6 

40 
11 

46 
15 

45 

12 

41 
10 

43 
10 

43 

17 

35 

22 

44 
20 

35 
5 

35 
3 

39 

12 

35 
19 

35 
4 

28 
.  3 

30 
-  2 

32 
7 

35 
15 

33 
24 

32 
5 

26 
3 

26 
-  1 

40 
16 

39 
10 

37 

12 

27 
.  4 

37.7 
10.9 

ASPEN 

MAX 
MIN 

54 
21 

40 
23 

30 
11 

25 

12 

34 
1 

24 
1 

38 

7 

32 
16 

32 
7 

41 
10 

43 
14 

39 

19 

32 
23 

30 
17 

28 
9 

43 
8 

42 
12 

40 
20 

23 
4 

27 
-  5 

36 
6 

39 
11 

27 
12 

27 
11 

24 

2 

19 
-  1 

22 
-  4 

33 
17 

30 
17 

31 
9 

16 
.  3 

32.3 
10.0 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

BONO 

MAX 
MIN 

61 
14 

52 
28 

38 
14 

34 

a 

31 
-  1 

45 
3 

48 
8 

46 
12 

40 
4 

39 
3 

52 

e 

46 
27 

44 
21 

40 
17 

36 
4 

38 

10 

40 
10 

33 
23 

30 
7 

31 
10 

34 

10 

37 

10 

41 
5 

31 

22 

31 
1 

28 
4 

44 

6 

40 
8 

43 
4 

39 
17 

23 
.17 

39.3 
9.7 

BROWNS    PARK  REFUGE 

MAX 
MIN 

55 

20 

33 
16 

34 
17 

32 
17 

31 
3 

43 
10 

47 
11 

43 
9 

40 
9 

46 
13 

42 

21 

40 
10 

41 
10 

46 

12 

49 
16 

40 
25 

34 

1 

37 
-  2 

40 

2 

36 
13 

35 
25 

33 
8 

33 
7 

39 

11 

33 
12 

35 
14 

24 
.  8 

38.7 
11.2 

CEDAREOGE 

MAX 
MIN 

62 
33 

52 
32 

37 
21 

33 
18 

34 
12 

37 
12 

43 
16 

42 
17 

47 
18 

43 
13 

53 
16 

42 
25 

38 

30 

36 
29 

36 
13 

38 

12 

43 
18 

39 
25 

32 
9 

32 
7 

35 
9 

39 
15 

33 
17 

35 
20 

32 
13 

27 

3 

29 

10 

43 
25 

40 
27 

38 

20 

25 

0 

38.5 
17.3 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

45 
3 

47 
3 

35 
15 

32 
15 

35 
-12 

30 
-12 

30 
-  5 

40 
-10 

45 
-10 

45 
-10 

37 
-  2 

40 
25 

42 
24 

31 
24 

31 
-  9 

-  31 

-  5 

35 
4 

34 

2 

30 
2 

32 
-16 

30 
-13 

30 
-10 

30 
-10 

32 
-  7 

35 
-10 

30 
15 

25 
-19 

40 
14 

40 
14 

35 
-  5 

30 

2 

35.0 
.0 

climax 

MAX 
MIN 

50 
23 

48 

21 

35 
3 

26 
-  2 

14 
-  9 

12 
-  5 

22 
3 

38 

8 

28 
5 

30 
5 

33 

13 

42 
4 

22 
4 

29 
9 

18 
-  2 

21 
-  5 

37 
8 

37 
14 

15 
-  9 

18 
-  8 

31 
9 

42 
I7 

38 
-  3 

16 
1 

12 
-  9 

15 
-14 

12 
-11 

IT 
7 

22 
4 

24 
6 

16 
-17 

26.3 
2.3 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

4  4 
4 

50 
12 

46 
3 

30 
* 

25 
-14 

27 
-15 

29 
-  7 

34 
-  5 

40 
-  7 

34 
-  8 

37 
-  5 

41 
-  5 

37 
18 

30 
20 

34 
-13 

24 
-12 

26 
-  7 

34 
-  2 

30 
10 

26 
•  16 

18 
-16 

23 
-13 

23 
-  5 

26 
7 

29 
-13 

22 
-18 

18 
-20 

31 
-  7 

34 
18 

40 
16 

26 
-12 

31.3 
-  3.5 

COLLBRAN  2  SW 

MAX 
MIN 

62 
27 

56 
14 

50 
16 

34 
10 

33 
7 

36 
4 

40 
10 

42 
12 

39 
9 

40 
11 

40 
11 

39 
18 

39 
18 

36 
4 

39 
6 

40 
6 

42 

10 

38 

10 

30 
-  1 

31 
-  3 

31 

2 

32 
2 

31 

2 

31 
2 

34 
3 

34 

0 

25 
-  3 

38 

20 

35 
19 

34 
20 

34 
-  1 

37.6 
8.5 

COLORADO  NAT  MCN 

MAX 
MIN 

58 
26 

55 
26 

35 
25 

38 

22 

34 
17 

36 

18 

41 
21 

42 
20 

43 
25 

38 

21 

41 
21 

41 
27 

36 
27 

38 
28 

35 
16 

36 
21 

39 
22 

35 

23 

32 
16 

31 
12 

33 
13 

33 
18 

35 

20 

37 
23 

32 
18 

30 
13 

26 
14 

38 
17 

38 

27 

36 

11 

30 
9 

37.3 
20.0 

CORTEl 

MAX 
MIN 

57 
30 

56 
28 

36 
19 

34 
13 

36 
9 

41 

10 

45 
13 

49 
17 

46 
15 

48 

14 

50 
16 

44 
24 

45 
29 

43 
30 

41 
20 

45 
14 

48 
18 

47 

24 

46 
18 

38 

10 

44 

10 

40 
20 

35 
18 

36 
26 

35 
11 

33 
3 

35 
7 

42 
27 

42 
31 

42 
29 

30 
10 

42.2 
18.2 

CRAIG 

MAX 
MIN 

50 
18 

38 

26 

27 

7 

31 
8 

24 
-  4 

27 
0 

35 
8 

42 
13 

29 
1 

32 
I 

35 
8 

37 

20 

38 
22 

35 
13 

33 
1 

35 
10 

38 

13 

32 
11 

21 
-  8 

24 
-  9 

26 
1 

34 
5 

26 
15 

31 

5 

25 
1 

17 
-  9 

30 
-  9 

34 
17 

32 
6 

27 

6 

15 
-15 

31.0 
3.9 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

50 
1 

41 
4 

28 
8 

21 
6 

24 
-13 

28 
-15 

37 
-15 

36 
0 

37 
-  9 

40 
-  5 

38 
-  4 

30 
1 

29 
21 

28 
21 

24 
-16 

31 
-12 

36 
-  7 

26 
-  2 

27 
-16 

20 
-26 

31 
-19 

30 
-12 

25 

2 

24 
8 

18 
-15 

15 
-25 

28 
-24 

28 
-  1 

32 
17 

26 
17 

19 
.16 

29.3 
-  4.7 

DELTA  3  NW 

MAX 
MIN 

DILLON  1  i 

MAX 
MIN 

55 
15 

47 
21 

36 
13 

24 
10 

21 
-  5 

29 
-  9 

42 
3 

38 
19 

34 
0 

43 
9 

49 
13 

44 
18 

33 
21 

31 
15 

23 
4 

39 
-  1 

47 
16 

41 
13 

18 
-  2 

28 
-12 

41 
-  2 

43 
6 

32 
13 

19 
11 

23 
-  9 

19 
-  5 

23 
-10 

27 
6 

31 
12 

32 
11 

19 
.  8 

33.3 
5.9 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

55 

22 

47 
29 

3* 
1* 

33 
10 

30 
9 

31 
6 

31 
10 

38 

9 

36 
11 

32 
9 

33 

a 

39 

14 

37 
14 

37 
15 

36 

12 

36 
13 

39 
15 

35 
21 

29 
7 

28 

3 

27 

3 

31 
10 

27 

12 

35 
17 

31 
1 1 

29 
4 

29 
6 

35 
13 

35 
14 

34 
15 

24 
.  2 

34.0 
11.5 

DURANGO 

MAX 
MIN 

60 
21 

48 

24 

36 

12 

43 
11 

41 
5 

40 
7 

49 
9 

51 

12 

50 
10 

41 
10 

53 
11 

51 

20 

42 
23 

40 
26 

48 

10 

52 
13 

49 

21 

43 
11 

44 
8 

52 
8 

43 
15 

39 
14 

47 
25 

39 
5 

38 

2 

26 
1 

44 

10 

30 
4 

44.3 
12.5 

eagle  paa  ap 

MAX 
MIN 

58 

11 

43 
28 

40 
10 

35 
5 

35 
-  3 

28 
-  4 

38 

2 

48 
10 

46 
3 

42 
2 

48 
6 

40 
22 

35 
27 

40 
10 

37 

0 

38 
4 

42 
7 

33 

0 

33 
-  6 

27 
-12 

30 
.  7 

39 
-  3 

28 
14 

35 
0 

27 
0 

29 
-  7 

29 
-  9 

37 
21 

35 
18 

31 

10 

25 
.  9 

36.3 
4.8 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

49 
29 

43 
21 

43 
11 

32 
4 

53 
1 

38 
4 

42 
7 

51 
11 

42 
10 

45 

10 

48 

14 

46 
16 

48 
15 

37 
6 

40 
12 

39 
10 

48 
13 

37 
12 

33 
11 

41 
8 

44 
6 

38 
17 

34 
11 

35 
9 

33 
3 

28 
-  5 

32 
1 

34 
3 

35 
25 

39 
10 

21 
-11 

39.6 
9.4 

FRASER 

MAX 

Mm 

50 
-  2 

43 
3 

33 

10 

24 
5 

21 
-12 

20 
-20 

39 
7 

32 
9 

35 
-  8 

40 
-14 

40 
-  3 

34 
13 

31 
19 

29 
9 

24 
-  5 

40 
.  9 

42 
-  4 

26 
10 

22 
-18 

23 
-27 

33 
-12 

37 
-18 

24 
13 

21 
-10 

24 
-  2 

18 
-11 

24 
-25 

26 
15 

30 
15 

28 
9 

13 
.24 

29.9 
-  2-9 

FRUITA 

MAX 

Mm 

64 
1« 

48 

32 

44 
23 

42 
23 

40 
1? 

41 
14 

44 
14 

47 
14 

47 
14 

43 
11 

44 
14 

45 
16 

36 
25 

38 
26 

41 
17 

40 
15 

42 
14 

41 

27 

37 
11 

38 
13 

38 
8 

33 
12 

40 
23 

43 
25 

36 

13 

35 
6 

30 
9 

44 
16 

42 

23 

40 
25 

30 
10 

41.2 
17-1 

GATEWAY  1  Sw 

MAX 

Mm 

65 
27 

47 
25 

46 
23 

43 
18 

48 
16 

44 
16 

47 
16 

49 
13 

48 

12 

49 
14 

52 
17 

50 
22 

42 
26 

46 
26 

43 
15 

46 
14 

47 
16 

44 
23 

41 

12 

40 
9 

41 
9 

37 
17 

40 
18 

43 
28 

37 
13 

48 

6 

39 

14 

45 
25 

51 

26 

47 
23 

33 
9 

45.1 
17.7 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

MIN 

50 
21 

62 
35 

44 
21 

34 
13 

33 
10 

33 
4 

36 
9 

39 

10 

40 

9 

40 
10 

42 
10 

45 
25 

41 
25 

34 
24 

37 
8 

36 
6 

33 
11 

37 
23 

35 

1 

29 
-  4 

28 
1 

35 
18 

35 
15 

34 
20 

36 
6 

26 

3 

26 
-  3 

23 
3 

38 
20 

31 
19 

26 
1 

36.3 
12.1 

GRAND  JUNCTION  WSO 

AP 

MAX 

Mm 

64 
24 

55 

33 

40 
25 

40 
24 

38 

22 

40 
20 

41 
22 

44 
21 

46 
24 

42 
19 

43 
20 

45 
21 

36 
30 

38 

26 

39 
17 

39 
19 

41 
21 

41 
24 

34 
16 

35 
14 

36 
14 

35 
17 

3* 
24 

40 
18 

35 
16 

33 
12 

2? 
IT 

43 
21 

37 
26 

37 
23 

26 
13 

39.5 
20.7 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

Mm 

42 

20 

64 
32 

54 
23 

41 
25 

39 

20 

39 
19 

39 
20 

41 
20 

45 
23 

47 

20 

47 
20 

43 
19 

45 
28 

37 

29 

37 
18 

39 

21 

40 
21 

42 
25 

42 
17 

36 
13 

33 
14 

36 
11 

35 

21 

35 

24 

39 
13 

37 

12 

33 
1' 

28 
16 

42 
26 

37 
26 

38 

9 

40.5 
20*2 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 

Mm 

51 
4 

47 
7 

33 
10 

25 
6 

20 
2 

18 
-18 

39 
10 

36 
22 

32 
-  5 

33 
-  3 

41 
0 

38 
14 

28 
19 

30 
4 

29 
3 

43 
•  6 

40 
7 

27 
15 

25 
-  4 

26 
-19 

41 
-  6 

43 
-  6 

34 
10 

15 
-14 

27 
-12 

29 
10 

26 

2 

27 
12 

15 
-14 

31.7 
1.7 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

Mm 

49 

12 

48 

13 

46 
15 

25 
13 

22 
10 

20 
-  1 

37 
14 

37 
29 

34 
8 

33 
4 

43 
4 

43 

20 

32 
25 

32 
12 

24 
12 

35 
2 

33 
11 

34 
18 

30 
1 

21 
-  9 

30 
-  1 

36 
0 

30 
15 

23 
13 

21 
-  3 

19 
-  5 

21 
-10 

27 
17 

30 
9 

28 
13 

16 
-11 

31.2 
8.1 

GRAND  VALLEY 

MAX 

Mm 

63 
18 

58 

32 

42 
23 

39 
19 

38 

13 

41 
12 

42 
12 

49 

12 

49 
16 

42 
7 

42 
7 

44 
17 

36 
23 

42 
21 

39 

0 

40 
9 

41 
9 

38 

21 

35 
3 

34 

0 

34 
-  3 

31 

2 

36 
12 

39 
24 

34 
7 

34 

5 

25 
5 

44 
18 

41 
16 

37 
21 

28 
.  2 

39.9 
12.3 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 

Mm 

53 
18 

51 
24 

40 
8 

29 
13 

26 

0 

22 
-  4 

36 
5 

41 
21 

38 
8 

33 
3 

47 
12 

45 
23 

36 
28 

36 
18 

30 
14 

35 
8 

36 
12 

33 
18 

22 

-  4 

16 
-10 

26 
-  2 

31 
2 

26 
11 

26 
16 

25 
6 

22 
7 

27 
-  3 

35 
-  4 

35 

12 

34 
15 

19 
.  5 

32.7 
8.8 

GUNNISON 

MAX 

Mm 

46 
4 

48 

11 

35 
5 

30 
2 

30 
-13 

27 
-11 

30 
-27 

41 
.  5 

33 
-  5 

33 
-  6 

38 
-  3 

37 
-  1 

30 
21 

35 
20 

28 
-16 

25 
-10 

30 
-  6 

30 
-  4 

30 
-10 

23 
-17 

20 
-13 

20 
-14 

25 
-  2 

32 
9 

24 
-  9 

20 
-20 

12 
-17 

33 
6 

32 
20 

29 
10 

21 
.18 

30.0 
.  3.9 

HAYDEN 

MAX 

Mm 

43 
17 

33 
21 

27 
4 

27 
9 

20 
-  1 

27 
-  3 

33 
8 

39 
17 

27 
5 

28 
7 

30 
8 

39 
18 

36 
24 

32 
15 

30 
10 

33 
9 

42 
16 

34 
13 

16 

0 

21 
-  7 

32 

2 

32 
3 

25 
13 

25 
3 

23 
3 

21 
-  3 

19 
-  5 

34 
18 

26 
7 

31 

15 

15 
.  2 

29.0 
7.9 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 

Mm 

56 
13 

46 
13 

38 

1 

26 
8 

26 
-  4 

18 
-  9 

40 
-  2 

40 

w 

37 
-  1 

43 
0 

49 
3 

39 

10 

34 
18 

34 
14 

25 
2 

35 
-  3 

42 
4 

32 
13 

21 
-13 

19 
-17 

24 
-10 

32 
.  8 

25 
4 

28 
6 

24 
-  7 

19 
-  6 

23 
-14 

32 
0 

27 
5 

32 
6 

14 
-13 

31.6 
1.0 

IGNACIO  1  N 

MAX 

Mm 

58 
18 

60 
25 

44 

10 

34 
17 

40 
8 

36 
7 

42 

a 

45 
9 

47 

10 

46 
9 

45 
11 

52 
14 

47 
17 

40 
22 

44 
6 

42 
10 

45 
11 

48 

14 

45 
9 

40 
5 

39 
3 

46 
9 

42 
11 

33 
16 

42 

33 
-  1 

33 
-  1 

24 
7 

40 
22 

41 
21 

31 
.  2 

42.1 
10.7 

INDEPENDENCE  PASS 

3  SW 

MAX 
MIN 

45 

10 

37 

2» 

1 

16 
4 

17 
-10 

22 
-11 

37 

1 

36 
12 

31 
0 

39 
1 

42 
18 

31 
8 

26 

10 

18 

12 

22 
4 

39 
-  4 

42 
8 

33 
15 

22 
-10 

37 
-11 

42 
4 

37 

7 

19 
-  1 

17 
7 

16 
-12 

11 
-16 

16 
-16 

20 
9 

26 
9 

25 
5 

6 

-14 

27.6 
1.3 

KREMMLING 

MAX 

Mm 

57 

a 

41 
20 

42 
5 

29 
7 

29 
2 

27 
-  9 

38 
-  1 

41 
0 

34 
2 

47 

2 

44 
18 

33 

ie 

34 
14 

33 
17 

38 
-  2 

38 
4 

37 
20 

23 
-  6 

17 
-18 

23 
.  9 

33 
-11 

25 
18 

28 
18 

26 
10 

18 
-12 

25 
-21 

33 
22 

22 
.20 

32.8 
3.4 

LAKE  CITY 

MAX 

Mm 

50 
18 

42 
-10 

50 
-20 

48 
8 

54 
-  8 

59 
-  7 

56 
-  6 

46 
-12 

45 
-  1 

54 
2 

45 
8 

50 
5 

44 
-13 

38 
-12 

44 
-  3 

43 
-  2 

42 
-10 

40 
10 

39 
-26 

39 
-15 

30 
-10 

28 

2 

26 
-  8 

25 
-22 

40 
-23 

40 
10 

40 
21 

31 
-  7 

38 
-23 

48 
-11 

48 
.10 

43.3 
.  5.8 

S«»  Ralerence  Nol«»  Following  Station  IncUx 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

age  : 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

It 

15 

16 

.7 

1 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Avei 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

58 

16 

47 
27 

33 
5 

32 
-  2 

31 
-  5 

39 

37 
3 

45 

a 

39 

40 

49 
7 

42 

40 
25 

39 

20 

39 

40 

50 
14 

39 
1  4 

30 
•10 

26 
- 1 5 

29 

37 
-  1 

35 
15 

29 
12 

33 

-  1 

30 

2 

27 

1 7 

15 

-  1  7 

38.1 
6.4 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

56 

20 

45 
2  z 

32 
5 

24 
8 

25 
-  7 

35 
a10 

43 
4 

42 
-  1 

46 

44 

44 

16 

36 

IB 

30 

35 
10 

32 

36 

43 

32 
1 0 

21 

28 

24 

38 

30 

25 

23 

22 
-  2 

23 
- 1  2 

32 
1  6 

33 

30 

15 

33.2 
3.7 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

MEEKER  NO.  2 

MAX 
MIN 

98 

50 

31 
9 

36 
10 

32 
3 

38 

43 
12 

46 

10 

41 

40 

49 

46 

39 

40 
19 

38 

1 

41 

49 
15 

43 
15 

22 

28 
- 1 5 

34 

43 
1 

31 
1 1 

32 
11 

31 
-  3 

29 

29 
-  2 

40 
25 

40 
15 

36 
15 

i  1 
•  12 

37.9 
8.9 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

54 

30 
1 1 

28 

0 

34 

43 
3 

46 

45 

39 

32 

33 
2 1 

39 
-  1 

35 
2  4 

26 
•  1 

33 

38 

12 

42 
-  6 

22 
-10 

31 
22 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

42 
34 

38 
1 6 

28 
3 

22 
3 

28 
-11 

36 
m  g 

40 

3 

37 
6 

40 

41 

38 

33 

30 

28 

30 

47 

42 
1 3 

3  2 

21 
-10 

38 
-11 

41 

33 
2 1 

22 

16 

24 
-13 

20 
-15 

20 
0 

25 
16 

28 
1 1 

21 

9 

•  18 

30.9 
3.6 

MESA   VcROE    NAT  PARK 

MAX 
MIN 

55 
35 

38 

25 

37 

32 
14 

37 
16 

43 
IB 

46 
20 

51 
25 

47 

46 

53 

45 

43 

36 

42 

42 
20 

50 

43 
26 

37 

37 
15 

46 
16 

40 
28 

34 
16 

31 
16 

36 
1 6 

31 

2* 
12 

38 

25 

41 

41 

26 
10 

40.3 
21.2 

MONTROSE  NO  2 

MAX 
MIN 

55 

24 

61 
35 

4» 
IB 

39 
20 

37 
11 

36 

36 

11 

44 

17 

44 
19 

45 

42 
i  6 

52 

45 

37 
2  8 

36 

38 
18 

39 

42 
20 

32 

30 

34 

37 

35 
17 

31 
24 

35 
10 

33 
3 

30 

36 
IB 

46 

48 

35 
10 

40.1 
16.9 

NORTHOALE 

MAX 
MIN 

52 
24 

40 
27 

30 
1  8 

29 

1 1 

35 
3 

39 

J. 

40 
7 

40 
13 

43 

40 

40 
7 

40 
17 

39 
25 

37 

1 7 

36 

43 
1 3 

41 
1 2 

)« 

21 

29 

37 

1 

34 

2 

37 
2 

33 
19 

32 
2  8 

31 

30 
0 

30 
-  2 

41 
14 

40 
27 

29 
2  3 

25 

36.5 
12.0 

NORWOOD 

MAX 

MIN 

56 
24 

50 
26 

35 

34 

12 

36 

7 

40 
g 

40 
8 

44 

11 

-3 

43 

50 
18 

45 
1 8 

39 

3? 
l9 

37 

42 

46 
1 5 

43 
2  1 

32 
-  1 

35 

42 
0 

40 
13 

31 
1 1 

33 

29 

2' 
-  1 

41 

43 
2  7 

41 
18 

20 
•  13 

39.3 
10.2 

OURAY 

MAX 

MIN 

54 

47 

31 

29 
13 

34 
7 

37 

43 
14 

46 

22 

42 

48 

50 

43 

36 

3* 
25 

31 

43 
14 

46 
25 

35 
23 

26 

38 

t( 

1  8 

45 
2 1 

30 
17 

23 
16 

26 

24 

0 

27 

40 
25 

44 
27 

41 
I  6 

16 

37.3 
16.4 

RACOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

56 
13 

40 
24 

33 
11 

29 
5 

33 
-  5 

40 

45 
0 

47 
4 

45 
2 

45 
2 

50 

46 

10 

37 
1 1 

37 

20 

36 

2 

44 
3 

46 
9 

38 

13 

35 
7 

38 

0 

47 
2 

44 
1 

34 
8 

3=) 
8 

32 
0 

30 
-  8 

24 
-  8 

31 
12 

34 
20 

36 
14 

26 
.  1  2 

36.7 
5.5 

PALISADE 

MAX 
MIN 

42 
24 

69 
27 

34 
29 

41 
25 

40 
24 

39 

43 
21 

45 
22 

49 
25 

49 

46 

44 
1  q 

46 

36 

41 

40 

43 

44 

40 

36 

36 

1  4 

38 

36 

38 

39 
1 9 

39 
15 

36 
1* 

29 
19 

41 

3  8 

41 

41.9 
21*1 

PAONIA   1  SW 

MAX 
MIN 

56 
26 

65 

50 
19 

36 
20 

33 
14 

33 
1 3 

42 
14 

45 
14 

45 

47 
19 

47 
15 

54 

46 
19 

36 

38 

40 
15 

41 
15 

45 
1 5 

43 

34 

35 

1 

38 

36 
10 

30 
1  5 

40 
1  2 

35 

33 

29 
16 

39 

36 

i  9 

34 

40.7 
14.6 

PARADOX 

MAX 
MIN 

PITKIN 

MAX 
MIN 

53 

39 

32 

28 

2 

23 
-15 

26 
-12 

37 
-  2 

37 
3 

39 

36 
_  5 

41 

34 

28 

28 
19 

2  3 

34 

34 

2 

27 
14 

22 

24 

34 
_  3 

30 

20 
—  2 

23 

22 
-12 

15 
-2  1 

10 

26 

31 
12 

30 
10 

1* 
-I  ■ 

29.1 
-  0.1 

RANGELY 

MAX 
MIN 

44 
9 

35 

20 

34 

2 

32 
15 

29 
-  5 

30 
13 

31 
-  4 

38 
-  5 

38 

30 

30 

39 
5 

33 

35 

38 

36 

37 

38 

30 

28 

20 

30 

30 

34 

33 

30 

31 

40 

35 

34 

25 

33.3 
2.6 

RICO 

MAX 
MIN 

53 
1 5 

38 

36 
9 

28 
-  1 

37 
-  8 

42 

49 
3 

49 
9 

50 

52 

52 

39 

33 
19 

37 
1 5 

37 

31 

49 

34 

38 

47 

5o 

39 

27 

27 

26 

30 
-11 

22 

29 
17 

32 

32 

16 

38.2 
6.3 

R1PLE 

MAX 
MIN 

64 

50 

39 

38 
18 

39 
10 

40 

47 
9 

46 
13 

48 

44 

43 

44 

32 

40 
12 

37 

38 

40 
1 2 

35 
1  1 

29 
-  2 

33 

34 

30 

34 
14 

37 
14 

31 

31 

24 
-  1 

41 
13 

39 

33 

24 

38.3 
10.3 

SILVERTON 

MAX 

Mm 

49 

45 

37 
g 

27 
5 

31 
-11 

36 
m  7 

47 
-  1 

43 
•  2 

M 

46 

43 

38 

34 
19 

36 
22 

44 

45 

46 

35 

32 

40 

40 

42 
10 

37 

32 

33 

25 
-14 

21 
-  1  6 

33 

35 

35 

30 

37.5 
1.4 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

40 
4 

33 
1 1 

27 
4 

29 

10 

27 
8 

20 
-  1  5 

32 
-  1 

40 
16 

31 
-  5 

30 
_  4 

34 
_  1 

32 
$ 

30 
21 

32 

31 
9 

34 

38 
5 

30 

25 

18 
-20 

28 
_  9 

32 
-  6 

23 

1 0 

29 

23 
7 

2' 

22 

22 
- 17 

31 
13 

29 
1 1 

20 
14 

29.4 
3.1 

Taylor  park 

MAX 
MIN 

47 

3 

40 
7 

35 

1 

23 
1 

21 
-18 

30 
•17 

36 
-  6 

39 
-  3 

38 

39 
_  . 

41 

33 
10 

29 
18 

29 

27 
-  2  8 

34 

32 

28 

27 

23 
-28 

22 

27 
-17 

24 

_  5 

23 

23 

17 

13 
-  2  7 

27 

28 
17 

31 
12 

12 
.  4  0 

29.0 
-  6.1 

TELLURIDE 

MAX 
MIN 

55 

43 

35 

33 
8 

35 
-  3 

39 

47 
7 

45 
12 

45 

49 

52 

40 

34 

27 

34 
2  2 

36 

46 

52 
16 

66 

29 

41 

46 

41 

25 

32 

24 

23 
-13 

23 

33 
20 

38 

38 

15 

38.6 
8.9 

URAVAN 

MIN 

35 

20 

56 
?8 

44 

27 

41 
18 

40 
16 

42 
13 

45 
15 

4  a 

12 

45 
14 

48 
12 

47 
17 

47 
17 

49 
16 

44 
26 

44 
34 

44 
19 

59 
18 

44 
27 

41 
12 

39 
8 

40 
9 

38 
19 

39 

22 

46 

8 

36 

14 

41 
10 

37 

10 

44 

21 

46 
27 

-6 
26 

45 
24 

43.9 
18.0 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 
MIN 

55 
23 

43 
25 

39 
14 

33 
8 

34 

2 

33 
5 

43 
11 

45 
14 

44 
12 

44 
11 

50 
15 

48 

21 

39 

20 

40 
23 

38 
6 

44 
11 

47 
15 

45 
16 

33 
8 

39 
5 

40 
10 

42 
H 

33 
10 

36 
13 

32 
4 

32 
-  1 

25 
-  1 

30 
9 

33 
25 

37 
L< 

24 
.  8 

38.8 
11.7 

TAMPA 

MAX 

MIN 

56 

12 

44 

22 

25 

1 

27 
7 

28 
-  6 

25 

42 
12 

41 
16 

36 

45 

45 
17 

41 
19 

35 
20 

33 
15 

30 
5 

40 
5 

43 

40 
10 

28 

0 

21 

40 
10 

36 

26 
18 

15 

29 
13 

23 
0 

23 

35 
19 

37 

30 
13 

15 
- 1  9 

33.7 
6.8 

YELLOW  JACKET  2  w 
•          •  • 

MAX 
MIN 

4B 

42 
22 

27 

13 

26 

10 

38 

10 

35 
14 

46 
18 

41 
23 

42 
18 

44 
14 

47 

43 

41 
29 

54 
26 

46 

44 
25 

45 
2  5 

39 
24 

29 
1 1 

35 
10 

35 

39 
24 

32 

29 

29 

25 

2« 

36 

2  4 

39 
28 

36 

35 

38.1 
16.4 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   4  E 

MAX 
MIN 

45 

53 
2  8 

63 
27 

33 
19 

38 

15 

33 
12 

41 
15 

35 
29 

52 

37 

1  9 

1* 

53 
28 

56 

46 

52 
23 

44 
19 

40 
1 0 

60 

56 

26 

12 

33 

43 

44 
1 7 

32 

24 
7 

35 
16 

26 

33 
1 9 

42 
9 

36 
9 

11 

40.6 
16.7 

AKRON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

55 

60 

34 

36 
16 

32 
12 

39 

53 
23 

51 
29 

37 

52 

56 

47 
27 

50 

44 

41 

58 

53 

32 

15 

36 

46 

44 

33 

26 

35 

26 

29 

40 

35 

17 

17 
•  8 

39.6 
16.4 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

45 

58 

7C 

40 
20 

44 
20 

35 

47 
13 

60 
23 

51 

39 

61 

64 

54 

50 
23 

48 

44 

62 

63 

27 

13 

40 

49 

48 

29 

25 

34 

30 

30 

45 

37 

12 

43.7 
13.6 

BURLINGTON 

MAX 

Mm 

95 
34 

71 
23 

61 
21 

42 
21 

34 
15 

48 
24 

35 
36 

55 
25 

39 
21 

57 
32 

64 
29 

51 
24 

49 
32 

45 
30 

44 
\  8 

60 
33 

61 
26 

45 

14 

2 

41 
10 

51 
30 

48 
24 

42 
19 

26 
1 1 

30 
25 

26 

27 
l9 

43 
11 

36 

31 

13 

44.1 

20.0 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

Mm 

58 
33 

69 

30 

57 

22 

39 
16 

38 

U 

47 

20 

57 
31 

56 
25 

48 
18 

51 
26 

60 
20 

53 
2 1 

52 
27 

45 

20 

43 
19 

5« 
26 

63 
1  8 

43 
3 

18 
-  2 

34 

52 
29 

58 
24 

40 
2  3 

24 

32 
1 8 

30 

27 
17 

47 
16 

41 

32 

13 

44.7 

17.0 

Flagler  2  Ny 

MAX 

Mm 

63 
25 

68 

36 

49 

26 

38 
18 

36 
16 

46 
7 

62 
23 

54 
33 

39 
18 

54 
16 

66 
14 

49 

47 

I7 

44 
21 

41 
14 

62 
14 

61 

29 

40 
10 

14 
0 

40 

49 
19 

53 
27 

33 
21 

27 

21 

34 

29 
13 

30 

0 

30 
19 

37 

29 

19 

44.0 
15.7 

holyoke 

MAX 

Mm 

92 
24 

62 

22 

47 
29 

42 
19 

29 

21 

48 

13 

61 
22 

53 
33 

40 
20 

61 
19 

64 
31 

48 
26 

50 
24 

46 
26 

4  4 

22 

63 
16 

55 
29 

40 
11 

20 
1 

36 
-  1 

50 
20 

44 
28 

37 

21 

30 
24 

33 
7 

31 
19 

30 
3 

33 
16 

33 
4 

24 
6 

;s 

.  8 

42.7 
17.6 

STRATTUN  3  NE 

MAX 

Mm 

57 
23 

69 

33 

57 
27 

40 
20 

36 
19 

38 

12 

58 

23 

58 
30 

41 
H 

57 
17 

65 
28 

33 
30 

47 
25 

45 

25 

44 

20 

61 
18 

62 
18 

42 
12 

15 
0 

38 
-  3 

48 

21 

50 
27 

35 
21 

25 

2  1 

34 
7 

30 
18 

28 
5 

43 
16 

41 

11 

31 
6 

.5 

.  0 

44.0 

17.5 

WRAY 

MAX 
MIN 

48 

27 

64 

23 

61 
33 

42 

21 

42 
21 

46 

12 

63 

21 

63 
36 

31 
24 

60 
15 

60 
29 

39 
25 

53 
21 

52 
26 

43 

23 

60 
14 

60 
26 

32 
13 

19 
-  1 

36 
-  4 

52 

48 
24 

44 
17 

31 

22 

34 

2 

35 

26 

32 
1 

45 

13 

36 
9 

36 
11 

20 
.  7 

46.9 
17.3 

YUMA 

MAX 

Mm 

Following  SUU 

-  9  - 


DAILY  TEMPERATURES 


DECEMBER  1973 


Station 

Day  of  Month 

■age 

. 

2 

3 

1 

S 

6 

,1. 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

ie 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

AUENSPARK 

MAX 

56 
2' 

4B 

26 

32 
13 

27 

12 

19 
7 

29 
12 

44 
14 

40 
24 

36 
11 

44 
25 

40 
20 

47 
21 

40 
23 

35 
16 

30 
13 

43 
17 

46 
31 

39 

12 

29 
-  2 

40 
0 

49 
23 

45 
26 

34 
15 

33 
15 

26 
14 

20 
7 

25 
7 

29 

12 

29 

2 

30 
2 

12 
.  2 

35.4 
14.4 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

53 

10 

43 
23 

31 
-  2 

19 
1 

27 
-  6 

37 
-16 

47 
-  2 

40 
25 

42 
-  5 

46 

2 

46 
11 

40 
18 

41 
15 

32 
15 

31 
2 

50 
0 

51 
22 

42 
13 

22 
-  8 

44 
-12 

53 
11 

45 
18 

36 
15 

34 
15 

35 
-10 

24 
-  5 

30 
-  8 

34 
16 

34 
6 

30 
6 

15 
-26 

37.2 
4.9 

BAILEY 

MAX 

61 
32 

'.9 
29 

33 
18 

29 
IT 

31 

1 

38 
•  6 

52 
11 

45 

45 
28 

52 
10 

54 
35 

39 

50 
35 

50 
25 

34 
10 

54 
9 

54 
31 

43 
13 

24 
-  4 

47 
•  6 

56 
31 

50 
-  6 

40 
1* 

26 
10 

40 
-14 

24 
-  3 

39 
-18 

39 
26 

40 
16 

34 
4 

15 
-18 

41.5 
12.0 

BOULDER 

MAX 

65 
28 

57 
32 

44 
26 

3< 
19 

38 
18 

47 
13 

55 
21 

55 
38 

42 
25 

58 

22 

65 
38 

57 
38 

54 
27 

50 
28 

42 
24 

60 
24 

58 
46 

47 
15 

29 
9 

43 

•  A 

59 
33 

60 
37 

41 
29 

37 
25 

44 
14 

37 
19 

43 
11 

49 
30 

38 
22 

28 

12 

18 

0 

46.9 
23.5 

BRIGGSDALE 

MAX 

52 
1° 

57 

24 

42 
24 

39 

22 

38 

20 

40 
6 

49 

14 

53 
30 

38 
15 

41 
11 

56 
24 

48 
39 

44 
1* 

45 
26 

43 

21 

56 
15 

56 
29 

42 
13 

24 
1 

29 
9 

50 
16 

40 
15 

35 
23 

33 
25 

39 
4 

35 
19 

29 
-  2 

44 

20 

32 
8 

29 
8 

18 
.  8 

41.0 
16.4 

BRIGHTON 

MAX 

63 
24 

55 
25 

42 
25 

42 
17 

42 
5 

40 
1 

50 
15 

53 
29 

37 
22 

58 

17 

52 
30 

49 
32 

49 
23 

46 
26 

43 
18 

60 
IB 

55 
33 

43 
16 

28 
-  7 

40 
-  8 

49 

23 

50 
24 

36 

24 

32 
25 

36 
4 

32 
15 

39 
-  1 

90 
16 

37 
13 

27 
13 

17 
.  9 

43.6 
16.5 

BYERS  5  NE 

MAX 

70 
26 

68 

34 

43 
10 

33 
6 

37 

3 

39 

.  4 

46 
12 

53 
25 

37 
14 

51 
13 

55 
23 

45 
28 

53 

20 

43 
19 

40 
19 

■  59 
15 

56 

30 

38 
9 

20 
-12 

39 
•  12 

46 
12 

41 
20 

34 
18 

29 
18 

31 
-  5 

30 
6 

32 
.  9 

47 
14 

34 

2 

30 
6 

10 
-17 

41.6 
11.1 

CABIN  CREEK 

MAX 

50 
30 

43 
25 

30 
11 

24 
9 

19 
6 

27 

5 

44 
13 

39 
24 

31 
15 

43 
15 

46 
29 

40 
13 

36 

23 

32 
16 

20 
9 

40 
13 

43 
30 

37 
9 

17 

1 

40 
-  2 

45 
28 

42 
29 

31 
15 

18 
9 

26 
0 

15 

6 

25 
6 

25 
15 

28 
10 

29 
10 

12 
.  9 

32.2 
13.2 

castle  rock 

MAX 
MIN 

59 
30 

68 

42 

59 
22 

53 
10 

47 
-  3 

33 
_  i 

46 
13 

59 

21 

51 
17 

36 
1  5 

58 
25 

55 
30 

52 
29 

48 

18 

40 
1 1 

48 
17 

58 
29 

56 
29 

34 
-  9 

36 
-13 

48 
16 

58 
19 

57 
1  5 

30 
8 

30 
10 

42 
15 

28 
_  5 

43 
14 

48 

5 

40 
0 

14 
.  9 

46.3 
13.6 

cheesman 

MAX 
MIN 

63 
26 

56 
34 

41 
17 

37 
T 

38 
-  l 

48 
.  5 

49 
8 

53 
16 

49 
7 

53 
9 

56 
10 

48 

23 

55 
26 

46 
16 

41 
6 

59 
9 

59 
26 

44 
16 

29 

47 
.  7 

58 
19 

57 
15 

40 
16 

33 
16 

41 
-  7 

36 
-  1 

46 
-  2 

47 
21 

46 
9 

43 

10 

27 
-17 

46  .6 
10.3 

CHERRY  creek  dam 

MAX 
MIN 

60 
2° 

70 
38 

64 
25 

44 
12 

39 
7 

36 

0 

46 
15 

55 
36 

54 
20 

40 
22 

61 
29 

55 
34 

48 
28 

52 
25 

45 
12 

44 

21 

60 
36 

58 
31 

31 
.  5 

27 
•  1 

41 
11 

55 
27 

54 
19 

33 
24 

33 
27 

42 
11 

38 

2 

42 
13 

51 
11 

42 
18 

20 
.  7 

46.5 
18.4 

DENVER  hSO  AP 

MAX 
MIN 

73 
2* 

66 
31 

38 

22 

37 
15 

38 
11 

43 
9 

54 

22 

53 
26 

37 
25 

60 
23 

56 
33 

50 
31 

53 
29 

47 
27 

44 
25 

63 

22 

61 

32 

39 

17 

24 
-  5 

44 
7 

52 
24 

52 
24 

33 
23 

33 
11 

42 
11 

30 
5 

44 
4 

49 

21 

37 
18 

26 
1 

14 
.  7 

45.0 
18.1 

DENVER  CITY 

MAX 
MIN 

67 
34 

62 
26 

63 
27 

41 
23 

61 
50 

54 
29 

41 
26 

59 
29 

58 
45 

57 
32 

43 
30 

61 
32 

60 
32 

57 
40 

57 
28 

35 
30 

34 
18 

43 
23 

50 
31 

39 

22 

24 

13 

16 
-  2 

49.2 
28.1 

ELBERT 

MAX 
MIN 

68 
3* 

60 
27 

57 
15 

31 
5 

31 
-10 

46 
.  7 

57 
12 

50 
15 

37 
8 

62 
9 

55 
24 

45 
5 

53 
17 

40 
19 

34 
10 

97 
10 

57 
29 

45 
5 

20 
-  1 

53 
_  9 

60 
18 

55 
25 

30 
5 

25 
1 1 

44 
8 

27 
3 

45 
.  8 

52 
0 

33 
-15 

25 
-  2 

14 
•  20 

44.1 
7.8 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

59 

42 

55 
21 

41 
22 

35 

20 

27 
16 

36 

20 

49 
30 

47 
35 

48 

13 

50 
32 

52 
40 

48 
25 

45 
31 

46 
24 

38 

20 

49 
25 

50 
40 

47 
19 

22 
7 

46 
.  5 

53 
38 

51 
37 

45 
21 

31 
22 

30 
19 

27 
14 

28 
15 

36 
25 

35 
20 

27 

12 

15 
•  13 

40.9 
22.2 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

68 
21 

58 

20 

42 
7 

35 
9 

36 
-  5 

47 
1 

46 
13 

52 
14 

53 
29 

56 
18 

45 
20 

55 
19 

43 
15 

46 
11 

52 
31 

59 
24 

32 
0 

26 
-  4 

47 
25 

55 
16 

53 
17 

29 
20 

32 
.  9 

49 
0 

34 
-  6 

46 

2 

46 
3 

40 
8 

27 
-16 

16 
•  19 

44.2 
9.4 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

56 
23 

57 

23 

41 
27 

39 

23 

37 
25 

40 
1 1 

57 
19 

54 
33 

38 
24 

91 
1» 

52 
28 

52 
28 

49 

23 

46 
29 

45 
22 

43 
20 

52 
30 

41 
20 

26 
8 

34 
•  1 

50 
22 

49 
22 

40 
24 

36 
28 

37 
11 

32 
19 

39 
9 

50 
24 

36 
15 

26 
12 

13 

0 

42.4 
20.0 

FORT  LUPTON  1  N 

MAX 
MIN 

52 
22 

53 
20 

41 
23 

40 
16 

40 
4 

41 

1 

46 
12 

50 
28 

37 
23 

55 
17 

57 
27 

51 
33 

48 
23 

45 
21 

43 
17 

50 
18 

56 

32 

40 
15 

31 
-11 

34 
-11 

52 
15 

43 
21 

36 
20 

31 
25 

26 
9 

32 
12 

39 
-  7 

46 
22 

38 

5 

28 
-  1 

17 
-12 

41.9 
14.2 

FORT  MORGAN 

MAX 

42 
24 

52 
23 

53 
24 

41 
14 

44 
12 

40 
5 

38 
8 

50 
14 

55 
22 

39 
16 

45 
19 

52 
23 

52 
25 

48 
29 

49 

22 

48 

20 

58 
24 

55 
29 

31 

24 
-12 

23 
_  4 

35 

17 

36 

16 

34 
25 

30 
3 

30 
6 

35 

0 

29 
9 

42 
6 

28 
6 

12 
.  8 

40.4 
13.5 

GRANT 

MAX 
MIN 

49 
25 

41 
17 

31 
10 

29 
7 

21 
-  3 

30 
.  8 

44 
20 

40 
22 

36 
10 

43 
14 

45 
20 

42 
20 

42 
22 

35 
18 

36 
0 

45 
13 

46 
7 

37 
10 

15 
-  6 

39 
_  8 

49 
24 

40 
16 

30 
12 

23 
9 

32 
1 

19 
1 

32 
0 

34 
2  2 

33 
15 

33 
12 

21 
-16 

35.1 
9.9 

GREELEY  UNC 

MAX 
MIN 

49 
23 

54 
24 

43 
24 

40 
16 

40 
24 

38 
10 

50 
20 

55 
34 

48 

23 

49 
19 

53 
29 

52 
37 

43 
25 

47 
29 

44 
26 

49 
20 

52 
32 

43 
14 

26 
-  1 

32 
-  6 

47 
15 

39 
18 

38 

27 

36 
27 

34 
1 1 

36 
24 

29 
4 

51 
20 

42 

9 

30 
11 

16 

5 

42.1 
19.1 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

JUL6SBURG 

MAX 
MIN 

47 
22 

63 
20 

49 

30 

43 
19 

37 

14 

45 
1 1 

57 

22 

54 
31 

43 
2 1 

56 
14 

62 
28 

47 
39 

49 
22 

47 
23 

45 
22 

53 
20 

55 
29 

45 
1  3 

25 
2 

26 
_  4 

41 
13 

34 
18 

37 

1 1 

32 
28 

32 
1 2 

29 
6 

32 
4 

29 
14 

28 

23 

24 
6 

15 
.  2 

41.3 
17.5 

KASSLER 

MAX 
MIN 

71 
28 

64 
36 

47 
26 

38 
16 

37 
10 

44 

5 

59 
28 

56 

34 

42 
22 

56 

30 

59 

27 

59 
44 

57 
27 

51 
25 

42 
18 

53 
24 

61 

37 

49 
15 

28 
-  4 

44 
.  6 

50 
26 

58 
34 

41 
19 

35 
26 

44 
16 

45 
1 1 

41 
5 

51 
25 

39 
16 

35 

12 

18 

0 

47.5 
20.4 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 
MIN 

65 

22 

58 

25 

41 
22 

37 
16 

33 
20 

44 

10 

57 
19 

51 
33 

38 
1  5 

57 
18 

63 
28 

48 
19 

41 
22 

43 
33 

41 
20 

60 
21 

55 
34 

38 

1 0 

20 

38 
_  2 

55 
26 

45 

28 

35 
23 

32 
24 

38 
1 1 

38 
18 

33 

5 

42 

20 

33 
14 

25 
7 

20 
0 

42.7 
18.1 

LAKE  GEORGE  S  Sw 

MAX 
MIN 

50 
11 

50 
19 

38 
14 

26 
9 

27 
-  9 

34 
-11 

48 

1 

44 
14 

41 
-  2 

45 
4 

47 
23 

43 
21 

42 
24 

35 
13 

29 

0 

48 
13 

52 
18 

47 

2 

21 
.  7 

34 
_  9 

49 
11 

48 
13 

38 
10 

24 
16 

35 
-17 

21 
-  3 

28 
-16 

35 

12 

37 
11 

36 

3 

20 
.21 

37.8 
5.4 

LAKEWOOD 

MAX 
MIN 

52 
27 

69 
39 

57 
25 

41 
19 

37 
16 

35 
9 

46 

25 

56 
38 

52 
23 

52 
21 

59 
38 

56 

47 

56 
27 

44 
23 

54 
24 

61 
27 

61 
31 

32 
6 

30 

4 

52 
21 

56 
32 

57 
30 

36 
19 

33 
10 

43 
18 

28 
9 

45 

48 

19 

40 
19 

20 
•  2 

46.9 
21.3 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

48 

22 

58 

24 

55 
30 

42 
25 

42 
16 

38 

10 

42 
12 

51 

20 

55 
27 

40 
IB 

61 
21 

57 
30 

52 
24 

49 
24 

48 

24 

47 
19 

52 
25 

60 
31 

34 

2 

25 
_  6 

34 
.  2 

43 
9 

42 
23 

35 
24 

35 
5 

33 
1  5 

34 
-  i 

44 
7 

48 

12 

34 
U 

20 
6 

43.9 
16.6 

NEDERLAND  2  NNE 

MAX 
MIN 

57 
20 

58 
19 

50 
14 

33 
2 

25 
7 

27 
6 

40 
20 

46 
27 

39 

10 

4? 

17 

48 
35 

47 
11 

37 
17 

40 
16 

29 

12 

38 
13 

46 
33 

48 

20 

27 
_  5 

9 

_  8 

45 
8 

52 
20 

43 
14 

24 
1 1 

27 
9 

29 

24 
6 

30 
19 

28 
18 

28 
14 

22 
•  12 

36.6 
12.7 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

55 
25 

55 
26 

42 
21 

37 
16 

34 

10 

38 
B 

50 

19 

51 
30 

41 
18 

50 
1  5 

58 

27 

48 

30 

41 
20 

43 
17 

40 
18 

59 
l9 

55 
30 

45 
1 2 

16 
3 

28 
_  4 

44 

22 

40 
22 

35 

21 

32 

23 

34 
7 

31 

22 

29 

3 

43 
18 

33 
8 

24 
8 

15 
-  6 

40.2 
16.4 

PARKER  6  E 

MAX 
MIN 

63 
36 

58 

35 

35 

22 

30 
19 

32 
10 

39 
11 

55 
25 

51 
34 

35 
17 

54 
Zfl 

53 
37 

47 
30 

50 
26 

41 
24 

37 
2 1 

54 
24 

54 
38 

40 
8 

20 
-  6 

46 
4 

52 
33 

50 
33 

43 
21 

27 
2 1 

39 

31 

1  3 

45 
9 

47 
26 

36 
15 

24 
10 

11 
.  5 

42.1 
20.4 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

57 
19 

48 

16 

40 
12 

30 
i" 

27 
15 

40 

12 

47 
10 

49 
14 

51 
20 

44 
14 

46 
1 5 

92 
20 

50 
24 

40 
1 1 

29 
14 

45 
-10 

53 
13 

30 
10 

22 
12 

14 
10 

SEDGWICK  5  S 

MAX 
MIN 

55 
23 

59 
24 

40 
26 

38 
16 

32 
18 

42 
6 

53 

20 

53 
31 

37 
19 

53 

2C 

60 
27 

47 
28 

49 
26 

44 
27 

43 
26 

97 
1  5 

53 
33 

44 
10 

16 
0 

26 
-  6 

41 
19 

41 
22 

39 

20 

31 
18 

31 
8 

30 
22 

30 
8 

33 
12 

28 

5 

22 
6 

12 
.  5 

39.7 
17.0 

SPICER 

MAX 

MIN 

50 
27 

46 
22 

26 
-  4 

24 
>  4 

18 

2 

21 
-  9 

36 
5 

33 
12 

34 
7 

38 
7 

44 
19 

37 
14 

31 
21 

10 

30 
10 

40 
4 

42 
20 

35 
8 

19 
-10 

25 
-12 

33 
5 

35 
12 

25 
15 

21 
4 

20 
-  3 

13 
-12 

20 
-  2 

28 
8 

26 
11 

14 
.  8 

29.8 
6.0 

STERLING 

MAX 
MIN 

40 
9 

45 
7 

52 
28 

35 
16 

37 
20 

33 
11 

35 
13 

53 
23 

53 
24 

37 
20 

45 
21 

50 
29 

47 
24 

43 
27 

45 
25 

42 
22 

54 
28 

54 
28 

31 
-  4 

17 
_  8 

20 
-  3 

39 
15 

32 
11 

35 

23 

29 
9 

31 
10 

30 
0 

30 
4 

31 
8 

30 
11 

13 
.  7 

37.7 
14.1 

WALDEN 

MAX 
MIN 

53 
17 

47 

21 

28 
-  4 

22 
1 

27 
-  2 

29 
-  8 

40 
12 

37 
22 

37 
-  1 

41 
9 

45 
19 

36 
18 

33 
22 

31 
7 

26 
7 

41 

a 

44 
23 

35 
8 

20 
-  8 

27 
-19 

38 
12 

38 
12 

25 

12 

20 
9 

22 
-  2 

16 
-  5 

22 
-  7 

29 
19 

27 
10 

28 
9 

10 
•  11 

31.4 
6.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
 DECEMBER  1973 


Station 

1 

2 

3 

"111  E  *  U  «  L.  s 

MAX 

52 

57 

55 

MIN 

2* 

30 

27 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

alahOSa  h$0  ap 

MAX 

56 

*• 

41 

Mm 

?1 

19 

e  ANCA 

MAX 

58 

50 

39 

M1N 

13 

20 

10 

^tNTCn    4  )SK 

MAX 

55 

45 

44 

M1N 

IS 

18 

13 

UCL    "tUH  1  C 

MAX 

59 

49 

4S 

MIN 

22 

25 

1  8 

GREAT  SAND  DUNES  NH 

MAX 

51 

42 

39 

MIN 

1 

10 

MAX 

30 

30 

26 

MIN 

l* 

1 ANAS  S  A 

MAX 

5=) 

49 

42 

MIN 

26 

20 

MONTE  VISTA 

MAX 

53 

46 

42 

MIN 

1 

20 

21 

Saguache 

MAX 

5* 

49 

44 

MIN 

8 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

MAX 

44 

25 

35 

MIN 

MAX 

MIN 

MIN 

MIN 

MIN 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MIN 

MAX 

MIN 

MIN 

MIN 

MIN 

MIN 

MIN 

MIN 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

Day  of  Month 


10     11     12    13     U    15     16     17     IS    19  i  20    21     22    23    24    25    26    27    26    29    30  31 


40  40 
26  15 


40  53 
20  31 


32  37 
.4-6 

29  35 
-10  -  7 

33  32  36 
14       1  0 

38  35  40 
17       1  5 

39  2«  36 


29 
-  6 


37  54  56 
26     28  35 


44      46  44 


52  51 
22  26 


58  57 

28  33 


33  27 

6  3 


44     47  43 


44      46  42 


28 


3^ 


20  29 
•27  -23 


43  43  43 
14     20  21 

35     34  35 


36  40 
6-4-4 

34  31  37 

12  1 

32  31  3? 

11  -10  - 

30  28 


49     49  49 


44     47  42 


42     44  44 


44     47  49 


30     49  49 


43     47  41 


32 
-11 


42  35 
5  3 


43  38 
14  4 


49  42 
20  6 


44  34 
25  6 


30  32 
•11  -14 


40  36 
10  4 


43  50  37 
0  4  1 

40  50  35 

6  8-6 

44  47  42 
3  9  9 

46  50  40 


34  44 
.9.3 

30  44 
.8-2 

34  43 


32  43 
0  10 


26  29 
■14  -11 


»8  48 
1    -  1 


30  52 
14  16 


55  37 
29  28 


34  33 
0  3 

36  32 


36  30 

17  10 


36  49  33  18 
13     17     17  .  3 


29  25 
■  2-5 


27  21 
•11  -12 


30  26 


31 
9 

26 

2  3-7 

34     30  29 

3  5-1 

25     22  28 


12 

46 
-  5 


36  15 
4.8 

34  17 


35  24 
•  6  -16 


29  26 
•  1  1 


27  36 
•  10  -  3 


32 


26  26 
4 

23 


34  31 
0-4 


40  36 

■  2  14 


22  26 
13  5 


40  21 
8.8 


44.6 
20.8 


36.7 
1.1 


42.6 
12.4 


30.3 
,  6.0 


41.7 


33.2 
3.7 


S««  R*l*r«DC*  Notes  FoUowtac;  Suilon  Ind*x 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
DECEMBER  1973 


(Sp 

Wind 
eed  —  m.p.h.) 

Relative  hum 
averages 
percent 

dity 

Number  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

• 

o> 

ion  of 
t  mile 

of  _ 
t  mile 

Standard  of  Time 
MOUNTAIN 

.50.99 

0- 

o 

> 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

Averc 

Foste: 
m  ile 

Direct 
fastes 

Date 
fastes 

05 

11 

17 

23 

Trace 

q 
q 

■«* 
o 

1.00- 

2.00 
and  c 

Total 

ALAMOSA  WSO  AP 

m 

75 

50 

49 

78 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

4.8 

COLORADO  SPRINGS  WSO  AP 

36 

6.6 

11.5 

41+  + 

35 

24 

56 

42 

48 

56 

6 

4 

3 

0 

0 

0 

13 

5.9 

DENVER  WSFO  AP 

25 

2.5 

9.7 

49 

NW 

12 

63 

49 

57 

63 

3 

4 

3 

1 

1 

0 

12 

65 

5.8 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

8 

1.3 

6.0 

32 

S 

Dl 

74 

63 

56 

73 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

10 

54 

6.5 

PUEBLO  WSO  AP 

35 

3.  4 

9.4 

64 

NW 

12 

68 

51 

46 

64 

6 

1 

3 

0 

0 

0 

10 

54 

5.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

COLORADO 

0EC6MBE"  197J 


t 

<1> 

Day  of  month 

O 

Station 

Q 

I  IN) 

J 

<o 

M 

H 

l 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PM 

38 

38 

39 

40 

36 

35 

35 

36 

37 

36 

36 

36 

35 

37 

35 

35 

36 

36 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

34.5 

A 

5PM 

38 

38 

38 

39 

36 

35 

35 

36 

36 

36 

35 

35 

35 

37 

36 

35 

35 

36 

33 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

91 

32 

31 

34.3 

8 

5PM 

39 

40 

39 

39 

37 

36 

36 

36 

37 

36 

36 

36 

36 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

34 

3* 

94 

34 

94 

3* 

33 

33 

99 

3* 

34 

35.7 

Sco  Reference 


Nolei  Following  Sution  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DECEMBER  197} 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

is 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

l.<> 

.3 
2 

T 

j 

T 

T 

T 

1.9 

X 

I 

x 

2.4 

2.1 
3 

1.1 

X 

4 

1.1 

X 

4 

1 

T 

I 

.4 
x 

.3 

x 

.1 

FORDER   8  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

2 

x 

2.0 
2 

2 

2.0 
j 

2 

2.5 

3 

3.0 

4 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

3.0 

3.0 

4.0 

JOHN   MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

2.5 

pueblo  wso  ap 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

4.6 

X 

2 
.3 

1 

X 

T 

T 

X 

x 

T 

T 

T 

2.0 

1.5 
2 
.2 

4 
.3 

snrN v    cnRn   7  CF 

SNQWFAL  L 
SN  ON  GND 

T 

.  8 

T 

.  8 
T 

.7 
1 

X 

X 

T 

3.5 
3 

2 

4  ■  5 
6 

6 

2 

7 

2 

l.C 

3 

1.5 

4 

RUXTtlN  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l°io 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

3 

3 

j 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2.0 
'3 

3 

2 

2 

1 

3.0 
4 

8.0 

10 

10 

10 

a 

a 

4  ■  0 

12 

5 

12 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.0 
1 

2.2 

3 

T 

6.8 

1.3 

g 

g 

J 

7 

6 

6 

2.6 
g 

TRINIDAD  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  OH  GND 

US 

4.5 
6 

3 

3 

2 

2 

X 

I 

3.3 

X 

4 

4 

2 

1.5 

4.0 
5 

1 

X 

7 

7 

5 

X 

4 

3.1 
5 

1.3 
6 

HESTCLIFFE 

SNOWFALL 
S N  ON  GND 

9.0 

3.0 

1.0 

1.2 

1.0 

1.0 

•      *  * 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

a  l  t  enb  e  rn 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

3.0 
2 

2 

1 

1 

2 . 0 
3 

2 . 5 
5 

4 

4 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

1 

1,9 
4 

1  *  8 
5 

1 . 0 
5 

1  t  0 
5 

5 

A$PEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

3 

2,5 
6 

,2 
6 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

2 

2.5 
4 

2.0 
6 

7 

6 

3 

5 

5 . 8 

12 

,4 

12 

12 

12 

12 

2 . 0 
14 

1.0 
14 

1  •  1 
15 

1.0 
17 

2 .  5 

20 

2.0 
22 

2.5 
25 

Cj  .  5 

28 

x 

25 

BOND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

C  EDAREOGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 . 0 
1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

3 

2 

1 

1 

1.0 
2 

2 

1 

1 

1 

1 

X 

1  -  0 

1 

1 

4.0 
9 

2 

3.0 
3 

1,0 

3 

3 

COCHETOpA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 

- 

1.0 

6.0 
10 

5  •  0 
13 

3 . 0 
15 

COLLBRAN  z  sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

5.0 

6 

6 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

4.0 
6 

X 

6 

3 

5 

4 

4 

2.0 
5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 . 0 

7 

1 .0 
7 

7 

1.0 

a 

,5 

a 

T 

a 

3  .  0 

11 

- 

LORTEZ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

1 « 5 
6 

5 

T 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

1.0 
2 

2 

2 

2 

B  3 

2 

3.4 
5 

S 

5 

4 

X 

4 

3 

l*9 

1.3 

10 

2,0 
11 

5  ■  1 

14 

,  7 

14 

14 

C  RE  S  T£  U  BUTTE 

SNQWF  A  L  L 
SN  ON  GND 

S 

T 

8 

8 

T 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

L 1  •  7 

321 

21 

20 

19 

3.0 
21 

12 

19 

18 

17 

17 

17 

2l7 

21 

8 .  7 

20 

5.0 

28 

7.2 
37 

7 , 3 

48 

n  t  r  i  n  n  i  c 

j  nlU  W  r  A  L  L 

SN  ON  GND 

X 

j 

X 

4.0 
4 

2 

2 

2 

X 

6.0 

3 

3 

2 

2 

2 

x 

2 

9 

x 

9 

9 

1.0 

4.0 
9 

2  •  0 

10 

6 .  0 

12 

11 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWF  AL  L 
SN  ON  GND 

2 

y 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1.5 
3 

2 

2 

2 

2 

1.5 
4 

3 

3 

3 

3 

3 

l*4 

Z'l 

5 

HURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

EAGLE   PAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 
y 

2.0 

j 

X 

X 

T 

T 

.9 

.2 

.2 

2.2 

1.9 

X 

.2 

X 

1.0 

1.0 
4 

3.4 
5 

X 

3 

g 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5 

9 

2 

6 

2 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

SNOWFALL 

cu  n w  c hi n 
j  n  u  in  w  «  u 

WTR  EOUIV 

T 

2.2 

2 

I 

X 

T 

T 

T 

2.6 

X 
•  2 

2 

X 

T 

X 

X 

X 

X 

.4 

f 

x 

X 

x 

x 

.3 

X " 

x 

,2 

f 

X 

X 

■  D A  Nfl    1  aKC     1  NU 

s  no w  fall 

SN  ON  GNO 

T 

T 

*2 

5.0 

6 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

6 

6 

6 

6 

6 

8 

.8.0 
25 

22 

3  0 
J4 

23 

L  AK  E  CITY 

C  kinyC  A  I  1 

3  r*uw  r  a  i.  l 
SN  ON  GND 

7,0 

.2.0 

3.0 

2.0 

■  :r.  ■  .    |>40,  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

2 

,  5 

2 

2 

1 

x' 

1 

1 

1 

12 

12 

12 

9 

8 

11 

10 

1.0 

11 

11 

11 

1.0 
11 

,5 

10 

4 , 0 

1* 

1* 

MONTROSE  NP  2 

c kinuc  a  i  i 
SN  ON  GND 

'l 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

" 

- 

- 

1 

- 

1 

" 

- 

- 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

uuray 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

2.3 
7 

6.6 

13 

2.9 

13 

12 

11 

9 

9 

9 

9 

8 

a 

2.0 

10 

3.3 
13 

12 

11 

11 

12.5 
23 

20 

19 

17 

16 

6.0 

22 

20.0 
42 

35 

3.3 

30 

3.0 

30 

27 

24 

6.5 

27 

3.0 

30 

pagosa  springs 

SNOWFA' 
SN  ON  GND 

2 

4.0 
3 

3.0 
6 

4 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

X 

X 

7 

X 
X 

2.0 

3.0 

3.0 

4.0 

T 

S I LVERTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

2.0 

e 

» 

a 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

1.0 

7 

2.0 
9 

a 

a 

8 

2.0 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

2.0 
10 

10 

4.0 
14 

14 

1.0 
15 

5.0 

20 

T 
18 

STEAHBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

4.5 

10 

9 

1.2 

e 

.9 

8 

8 

8 

7 

6 

6 

6 

6 

4.0 

10 

2.1 
11 

11 

10 

10 

6.0 

15 

15 

14 

14 

14 

1.7 
15 

15 

.3 

15 

7.5 
22 

l.l 

22 

9.6 

30 

5.9 

33 

6.0 
35 

4.8 

36 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEll-ca  19-3 


Day  of  month 


oiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

IS 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•       •  • 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1.0 

.4 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
T 

T 

6 

6 

6 

4 

T 

3 

3.0 
4 

T 

6 

2.0 
7 

7 

T 

7 

5 

1.6 
6 

T 

7 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
SN  DN  GNO 

4.0 

2.0 

4.0 

4.0 

HOLYOKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 
5 

.5 
6 

3 

2 

2 

2 

4.0 
6 

1.0 
6 

5 

5 

T 

3 

T 

9 

2.0 

7 

T 

7 

•      *  • 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  0* 

BOULDER 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

5.8 
4 

3 

2 

1 

T 

4.9 
5 

.2 
4 

3 

1 

.3 

.9 

T 

T 

2.7 
3 

1.8 

BVERS  5  NE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

5 

* 

4 

2 

1 

T 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

13 

12 

12 

1 1 

10 

9 

1 1 

CHFESHAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

4 

3 

2 

4.0 
4 

4 

2 

1 

1 

5.0 
6 

9.0 
15 

15 

12 

10 

5.0 

2.0 
11 

T 
1 1 

DENVER  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

3.6 

4.0 
B 
.9 

5 
.3 

5 
.9 

3 
.6 

3 
.5 

2 
.4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

9.2 
.2 

T 

9 
.6 

9 
.6 

5 
.4 

1 

10.3 
1 

1.5 

12 

l.a 

.1 
12 
1.8 

.9 
13 
1.9 

10 
1>° 

8 

1.5 

.4 

7 

1.1 

.8 
6 

1.3 

T 

7 

1.5 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

1.0 

.  5 

3.0 

evergreen 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3*0 

13 

S.O 

1.4 

2.0 

«  i 

PORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.5 

2 

1 

1 

T 

T 

5  ■  9 
6 

■  5 
4 

3 

2 

2 

.6 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

3.1 
4 

■  8 

3 

PORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

6.0 

1.5 

2.0 

LAKE  GEORGE  9  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

1 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

2  ■  0 

2 

2 

2 

1 

1 

7.0 

7 

1.0 
8 

7 

f 

6 

1.0 
7 

"e 

T 

7 

Parker  6  e 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.4 

1.4 

2.7 

1.3 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3  •  4 
3 

3 

2 

2 

1 

1 

6,4 
6 

5 

3 

9 . 6 
9 

8 

6 

6 

6 

1.0 
18 

18 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

6.0 

6 

5 

5 

5 

2.0 

1.5 

.5 

2.0 

SPiCER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

z 

2.0 
2 

2 

1.0 

6.0 

2.0 

5.0 

B.O 

T 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

!4.0 

[6.0 

3.0 

WALDEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 
1 

.5 

1 

1 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

3.0 

3 

3 

. 

. 

1.0 
1 

T 
T 

.3 
T 

2.0 
2 

T 
T 

2.5 

3 

1.5 
4 

.3 
4 

.5 
5 

•      •  • 

RtO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  USD  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

.3 

T 

1.3 

1 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

.3 
T 

T 

1.2 
T 

T 

GREAT  SAND  DUNES  N" 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

4 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

2 

2 

Soe  Ralerence  Nolaa  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


*1 


Precipitation 


9z 

Is 


i  S 


ESTES  PARK 
GATEWAY   1  SW 
GLENWOQD  SPRINGS  1 


JUNE 


1973 


CRAIG 

FORT  LUPTON   1  N 
PALMER  LAKE 
RIFLE 
WALDEN 


1973 


GLENWOQD  SPRINGS  1  N 
WALDEN 


JOHN  MARTIN  DAM 
WETMORE   9  S 


SEPTEMBER  1973 
CEDAREOGE 

Gl'ENwODD  SPRINGS   1  N 

HAYOEN 

WETMORE   9  S 


BONO 

GLENWOQD  SPRINGS   1  N 


61.2 
76.6 
70.4 


7*. 8 
85.6 
75.2 

so.: 

69.5 


8*. 7 
74.0 


94.8 
78.0 


74.2 
75.0 
71.6 
68.8 


32.9 

40.9M 

34.6 


42.4 
49.4 
47.5 
42.2 
36.1 


47.8 
40.  1 


58.9 
45.1 


45.4 
39.6 
38.4 
42.2 


47.1 
58. 8M 
52.5 


58.6 
67.5 
61.4 
61.4 
52.8 


66.3 
57.1 


76.9 
61.6 


59.8 
57.3 
55.0 
55.5 


.6 
3.6 


2.8 
4.3 


548 
194 
381 


208 
5* 
143 
142 
357 


26 
237 


0 
100 


157 
225 

281 


4.73 
1.48 
1.93 


1.78 
.44 
1.19 
1.63 

.86 


3.41 
1.95 


.99 
.70 


.28 
1  .40 
1.36 

.69 


2.51 


2.05 


.76 
.01 
.12 


1.13 


.54 
.32 
.39 
.38 

.65 


1.75 
.48 


10 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


8  |  9      10  |  11  |  12     13  |  14  |  IS      16  |  17  |  19~   19  |  20  |  21     22  |  23  j  24  |  25 


JANUARY  1973 
RSHALL   10  SSE 


FEBRUARY  1973 
PARSHALL   10  SSE 


MARCH  1973 
ARSHALL   10  SSE 


ESTES  PARK 
GATEWAY  1  SW 
GLENW00D  SPRINGS   1  N 
PARSHALL   10  SSE 


JUNE 


1.48 
1.93 
2.17 


.15     .07  .15 


CRAIG 

F0R7  LUPTON  1 
PALMER  LAKE 
RIFLE 
TACOMA 

WALOEN 


JULY 


.10     .21  .11 


1.19 
1.63 
2.21 


1973 


ELECTRA  LAKE  //R 

GLENM000  SPRINGS  1  N 

I  DAL  1 A  2  NNW 

PARSHALL    10  SSE 

TACOMA 

MIL  DEN 


ELECTRA  LAKE 
JOHN  MARTIN  OAM 
PARSHALL   10  SSE 
HE T MORE  9  s 


SEPTEM8ER  1973 
CEDAREDGE 

CLENWOOO  SPRINGS  1  N 
HAYOEN 

PARSHALL   10  SSE 
WETMORE  9  S 


OCTOBER  1973 

BONO 

GLENHOOD  SPRINGS  1  N 
SPRINGFIELD 


.01     ,05  T 


.07     .31  .01 


.0«     .04  .15 


.12     .02  .01 


.05     .51  .13 


.34     .03  .29 


.AO      .46  .20 


.05     T  .25 


.03     .01  .32 


.45     .33  ,65 


.20     ,13  T 


.38     .32  .01 


27     28     29     30  31 


.09     .47  .04 


.15     .05  .60 


.15     .02  .01 


Sm  i«l«itnc«  noMa  lollowxnq  SMUoa 
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LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  o(  Month 

■ 

Ol 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

»  i 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avoi 

•         •  * 

MAY  1973 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

♦0 
25 

47 
20 

57 
24 

64 
27 

64 
27 

56 
32 

53 
26 

59 
33 

63 
35 

66 
39 

55 
30 

53 
31 

52 
32 

54 
36 

67 
26 

67 
29 

70 
31 

74 

31 

73 
45 

68 
51 

65 
44 

64 
38 

78 
33 

65 
37 

63 
39 

60 
39 

51 
32 

61 
34 

61 
36 

52 
32 

72 
26 

61.2 
32.9 

gateway  i  sw 

MAX 
MIN 

56 

32 

62 
29 

76 
32 

76 
44 

69 
40 

56 
35 

69 
36 

75 
37 

60 
43 

85 

43 

63 
41 

84 
44 

81 
49 

88 

40 

80 
46 

83 
43 

86 
44 

86 
46 

87 
46 

84 
50 

72 
47 

77 
39 

74 
42 

S3 
44 

78 

53 

62 
43 

68 
31 

74 

32 

80 
36 

76 

82 
39 

76.6 
40.9 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 
•         •  * 

MAX 
MIN 

49 
34 

56 
30 

67 
27 

74 
26 

71 
34 

48 
34 

60 
33 

67 
34 

71 
33 

76 
35 

75 
34 

77 
38 

77 
35 

74 
36 

74 
35 

7» 
37 

79 
36 

63 
36 

82 
39 

79 
44 

73 
43 

67 
36 

75 
37 

71 
37 

65 
36 

55 
35 

60 
30 

70 
26 

75 
33 

72 
32 

80 
35 

70.4 
34.6 

JUNE  1973 

CRAIG 

MAX 
MIN 

65 
45 

62 
44 

60 
32 

57 
35 

67 
31 

74 
38 

80 
40 

82 
41 

86 
44 

85 
49 

83 
46 

82 
44 

80 
50 

64 
51 

58 
40 

65 
37 

70 
38 

51 
33 

64 
27 

72 
33 

76 
39 

81 
42 

83 
46 

82 
48 

85 

52 

86 
47 

87 
49 

81 
47 

87 
48 

88 
55 

42.4 

PORT   LUPTON   1  N 

MAX 
MIN 

80 
42 

73 
49 

75 
40 

64 
45 

75 
37 

84 
43 

89 
49 

SM 

49 

97 
46 

97 
54 

84 

55 

Bl 
55 

90 
58 

82 
59 

61 
51 

76 
50 

89 
46 

85 
45 

75 
34 

76 
38 

84 

45 

90 
45 

92 
49 

94 
56 

99 
00 

92 

56 

93 
54 

92 
57 

93 
53 

96 
60 

65.6 
49.4 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

68 
44 

68 

45 

65 
39 

68 
38 

53 
34 

67 
45 

77 
49 

80 
54 

80 
49 

80 
55 

87 
53 

81 
47 

67 
51 

70 
49 

74 
47 

73 
42 

72 
44 

76 
41 

70 
35 

68 
36 

74 

41 

77 
49 

61 
54 

84 

56 

76 
59 

89 

55 

87 

52 

80 
55 

79 
49 

84 
55 

75.2 
47.5 

RIFLE 

MAX 
MIN 

62 
48 

64 
47 

66 
37 

61 
38 

72 
30 

79 
37 

84 
39 

8  9 
42 

91 
44 

91 
45 

85 

44 

66 
42 

83 
53 

66 
51 

69 
46 

70 
38 

79 
40 

69 
32 

72 
27 

79 
33 

85 
38 

86 
41 

89 
44 

85 

43 

92 
46 

93 
46 

91 
52 

89 
46 

93 
48 

94 
46 

42.2 

WALDEN 

MAX 
MIN 

68 
32 

56 
39 

53 
30 

51 
32 

61 

27 

67 
31 

73 
33 

77 
42 

81 
38 

79 
41 

84 
39 

76 
39 

75 

40 

57 
45 

56 
36 

56 
33 

66 
41 

58 
25 

58 
25 

66 
30 

69 
30 

74 
32 

76 
35 

74 
il 

78 
43 

79 
39 

79 
43 

77 
40 

80 
40 

82 
45 

69.5 
36.1 

•          •  * 

JULY  1973 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 
MIN 

92 
46 

94 
46 

92 
47 

96 

49 

95 
48 

97 
47 

93 
46 

85 

54 

85 

51 

92 
51 

90 
52 

64 
53 

82 

51 

81 

55 

61 
48 

83 
45 

62 
50 

75 
49 

72 
54 

75 
50 

73 
44 

81 

42 

80 
42 

64 

45 

62 
44 

82 
43 

86 
46 

84 
45 

85 
46 

82 
46 

82 
47 

84.7 
47.8 

WALDEN 

MAX 
MIN 

80 
45 

82 
36 

81 
38 

82 
42 

83 
40 

85 
40 

83 
45 

78 
41 

79 
40 

80 
40 

83 
39 

80 
45 

67 
51 

62 
42 

63 
40 

69 
36 

75 
40 

72 
41 

65 

51 

67 

44 

65 

40 

70 
39 

66 
39 

72 
41 

70 
32 

73 
33 

72 
37 

73 
35 

74 
35 

70 
42 

72 
33 

74.0 
40.1 

*          •  * 

AUGUST  1973 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

79 
54 

83 
55 

87 

57 

93 
59 

92 
58 

96 
59 

95 
57 

95 
56 

97 
62 

93 
57 

97 
60 

99 
57 

88 
62 

86 
58 

95 

55 

93 
55 

98 
59 

101 
64 

101 
63 

99 
56 

97 
65 

100 
07 

100 
62 

97 
63 

i  00 
58 

103 
55 

101 
60 

97 
65 

96 
57 

93 
56 

89 
56 

94.8 
58.9 

WETMORE   9  S 

MAX 
MIN 

73 
42 

71 
43 

70 
48 

79 
46 

79 
49 

60 
46 

77 
52 

77 
51 

76 
49 

79 
48 

63 
48 

80 
41 

80 
43 

81 
44 

79 
41 

78 
46 

80 
45 

82 
43 

83 
44 

80 
46 

82 
41 

84 

40 

86 

42 

80 
42 

79 
46 

76 
47 

74 
41 

75 
42 

71 
43 

70 
44 

74 
50 

78.0 
45.1 

•           «  • 

SEPTEMBER  1973 

CEDAREDGE 

MAX 
MIN 

78 
54 

78 
39 

73 
38 

76 
42 

83 
47 

85 
50 

83 

50 

79 
56 

75 
52 

73 
48 

67 
44 

70 
49 

77 

'.7 

81 
48 

80 
50 

76 
54 

79 
42 

80 
48 

79 

46 

80 
46 

76 
47 

80 
44 

74 
52 

63 
39 

57 
46 

58 
36 

62 
31 

63 

»S 

66 
42 

74 
37 

74.2 
45.4 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MAX 
MIN 

81 
49 

60 
36 

72 
31 

-9 
ih 

85 
42 

85 
47 

85 
48 

80 
45 

82 
41 

70 
41 

67 
46 

72 
47 

79 
43 

79 
41 

80 
45 

60 
43 

76 
36 

79 
36 

81 
38 

81 
37 

82 
37 

n 
37 

83 
42 

81 
41 

62 
39 

56 
40 

59 
26 

66 
31 

63 
37 

67 
31 

75.0 
39.6 

HAYOEN 

MAX 
MIN 

74 
49 

56 
32 

65 

33 

74 
33 

82 
39 

81 
46 

84 

47 

74 
53 

82 
37 

73 
50 

61 
46 

67 
48 

76 
37 

79 
41 

73 
45 

69 
40 

71 
28 

79 
35 

79 
36 

80 
36 

83 
38 

80 
31 

75 
40 

58 
36 

54 
38 

55 
39 

64 
26 

'> 

28 

68 
32 

75 
32 

71.6 
38.4 

WETMORE  9  S 

•          *  * 

MAX 
MIN 

69 

5  S 

69 
28 

70 
56 

72 
47 

75 
46 

74 
40 

73 
51 

70 
52 

68 
49 

70 
48 

70 
46 

68 
49 

68 

50 

74 
47 

78 
48 

74 
40 

69 
39 

72 
42 

75 
43 

74 
44 

76 
40 

68 
38 

69 
35 

70 
34 

66 
34 

53 
32 

53 
28 

48 

61 
34 

68 
36 

68.8 
42.2 

OCTOBER  1973 

BOND 

MAX 
MIN 

8  E 
38 

84 
39 

62 

42 

71 
30 

71 
30 

72 
28 

75 
31 

75 
30 

76 
33 

59 
27 

68 
25 

62 
30 

66 

21 

74 
19 

77 
24 

76 
20 

77 
6 

GLENWOOD  SPRINGS  1  N 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

7' 

34 

78 

35 

76 
41 

70 
30 

73 
30 

72 
35 

72 
37 

75 
32 

72 
36 

56 
31 

52 
35 

51 
32 

57 
30 

69 
29 

75 
31 

78 
32 

75 
32 

77 
33 

75 
31 

75 
31 

75 
30 

M 

29 

76 
32 

76 
32 

51 
2  9 

61 
27 

60 
19 

61 
24 

66 
26 

61 
29 

56 
27 

68.5 
31.0 

Soe  Reference  Nolfts  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


D«y    Oi  Monlh 


8      9      10     11      12     13      14     15      16      17     18     19     20      21     22     23     24     25     26  27 


29     30  31 


3„g 


THIN  LAKES  RESERVOIR 


JOHN  MARTIN  DAM 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


.3".  .35 

70  57 


.3*  .22  .19 
63   -.37  131 


.40  .28  .32  .30 

55  -5  35  *4 

90  91  92  92 

63  63  64  61 


.33  .37  .15  .30  .30 

121   117  l»2  149     96  66 


.39  .50  .50 

5".  78  9  3 

92  90  93 

62  61  61 


11      11  It 


.50  .30 

86  39 

90  91 
6? 


.31  .33 
63  62 
81 
46 


.39  .35 

56  3* 

93  94 

65  64 


.  31 

79 
87 


41     44     50i  43 


9. 788 
26028 
80.4 
42.9 


.39  .54  .68  .42  .21  .2611.708 

50  96  151  54  33  54  18218 

90  90  86  9o  90  80  90.6 

60  59  60  60  61  60  62.1 


Sm  R«lerenc«  NolM  Following  Sutlon  Index 


-  19  - 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*  •  • 

HAY  1973 

ESTES  PARK 

*  •  • 

JUNE  1973 

WALDEN 

*  *  • 

OCTOBER  1973 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CORRECTIONS 


COLORADO 


DECEMBER  1970 
THROUGH  AUGUST 
1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 

MARCH  1973 
JUNE  1973 


ALL  TABLES 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  6 
DIVISIONAL  DATA 


SNOWFALL  6  SNOW  ON  GROUND 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  C 
DIVISIONAL  DATA 


DAILY  PRECIPITATION 


D I V  I S I  ON 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN  03 
ARKANSAS  DRAINAGE  01 


STATION 

LEROY  7  WSW 
FORDER  8  S 


COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02        YELLOW  JACKET  2  W 


ARKANSAS  DRAINAGE  01 


FORDER  8  S 


CORRECT  ION 

STATION  NAME   LEROY   i  WSW 

MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  MISSING 
TOTAL  SNOWFALL  32.0 

SNOW  ON  GROUND  27TH-31ST  MISSING 


ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  01         TWIN  LAKES  RESERVOIR       TOTAL  PRECIPITATION  .63 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  01         TWIN  LAKES   RESERVOIR       TOTAL  PRECIPITATION   .63,   AMOUNT    19TH  TRACE 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
DECEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

AGUA  FRIA 

0096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

106 

38 

10400 

S 

MEDICINE  ROW  NATL  FOR 

AKRON  4  E 

0109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

10  3 

09 

4540 

8  A 

8  A 

8A 

C 

USDA  CEN  GR  PLAINS  FD  S 

AKRON  FAA  AP 

01X4 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

10 

1C3 

13 

4663 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  WSO  AP 

R 

0130 

05 

A  1    A  M  n  C  A 

A  L  AnU  o  A 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

* 

HJ 

NATL    WEATHER  bEKVlCE 

ALLENSPARK 

0183 

04 

d n 1 1 1  nco 
bUUL  Ub  K 

4 

4U 

X2 

105 

32 

8500 

5  P 

5P 

z 

MRS   ALTA   L  COATb 

Ai  T  r  n  is  r  h  kl 

ALTFNBEPN 

0214 

02 

L*ARr 1  c  L  U 

2 

o  o 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

nut  /  T  i  t  c    /*     ai  tcmDcum 

OKV1LLE   C  ALTfcNbEKN 

AMES 

0228 

02 

Cam    u  t  n  ici 
iAN  MIGUfcL 

2 

3  f 

54 

107 

55 

8701 

5  P 

WES  I    COLO  PUWER  CO 

AMY 

0242 

01 

i  t  m  r  n  i  m 
L I ML  U  L  N 

1 

3  0 

34 

1  u  3 

39 

5420 

6P 

DC  hi     U     MADCUAI  1 

BtN    H  MARSHALL 

ANTEKU  RtScRvDIR 

0263 

U4 

D  AD  k 

r  akis 

4 

3  7 

A  A 

5  3 

892  0 

3  r 

5  P 

: 

APEX   1  W 

0289 

04 

r  T i  DIM 

4 

3? 

52 

105 

35 

1 0400 

c 

NATL    WtAlntK  icKVlLc 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

2X 

106 

23 

10965 

c 
3 

UCAT^  IMC      OH  I.I     MAT      CflDCf  T 

MEDICINE    bUW   NAI    r  ORE  5  T 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

5 1 

102 

1 1 

4020 

r 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

AROYA  6  NE 

0343 

OX 

CHEYENNE 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

INACTIVE  10/19/72 

ASPEN 

0370 

02 

r  1  1  is  i  in 

2 

39 

11 

X06 

50 

7928 

5P 

5P 

H 

UDt         M  A  D  T  U  A     U        M  A  ft  C  C  M 

BAILEY 

0454 

04 

D  A  DM 

4 

39 

24 

10  5 

29 

7733 

5P 

5P 

II     C     CCIDCCT  CcDl/irc 

BASALT 

0514 

02 

C  ATI  C 

t  AOL  t 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

INALTIVc  (title. 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

04 

d n 1 1 1  nco 
BUUL J  b  K 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

s 

MAT!       IJCATtlCD     CCDl/If  C 

NATL    WcATntK  bEKVlCE 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

1    An  1  Men 

L AK I n t K 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

s 

MATl        I.ICATUCD  CCD\/irc 

NATL    WEATMEK  oEKVICE 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

OK  AINU 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

ii    c    enoccT  ccdv/ttc 
U   5   FURE5I  oEKVlCt 

BLANCA 

0776 

05 

r  n  c  t  T  i  i  a 
L  Ub i  1 L  L A 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

AJ  D  C          CTUCl  L/CCTCB 

MRS*    ETHEL  KEbTtR 

BLUE   MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNN I SQN 

2 

38 

28 

X07 

13 

7630 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

X06 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

AGENT/   D  &  RGW  RR 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

X07 

54 

9835 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

X02 

11 

3748 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0843 

04 

BDULDER 

4 

40 

01 

105 

16 

5400 

THOMAS   L  PLATT 

BOULDFR 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

NAT.    BUR,   OF  STANDARDS 

BRANDON 

0895 

OX 

K I QWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

MRS   ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

0898 

OX 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECKENR I DGE 

0909 

02 

SUMM I T 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

LORfcN   R  ENYeART 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

1C4 

19 

4850 

5P 

5P 

THOMAS  W  <•  STAPLETON 

BRIGHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

104 

50 

4980 

5P 

7A 

MERL  J  SOTH 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUREAU  OF  SPORT  F  6  WLD 

BUENA  VISTA 

1071 

OX 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

LLOYD  R  SWEDHIN 

BUENA  VISTA  5  NE 

1077 

OX 

r  u  a  c  c  c  c 
L  HAr  rtt 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

S 

Kl  A  T  1      UC  ATUED     ccd\/  ire 
NATL    WcArncK  itKViCfc 

BUFFALO  PARK   1  N 

1080 

04 

J  At,  K iUN 

4 

40 

59 

106 

4  1 

9760 

s 

UCnl/»  IMc     Bnu    MAT  CPIDCCT 

MbDiClNt    DUW    NAI    rUKto I 

BURL INGTON 

1121 

03 

l/TT     /*  A  D  C  H  M 

KIT  CAR5UN 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7A 

H 

ul  Ul  T  y"   T  n  A  I         Uni.lCD       Dl    A  nT 

MUNICIPAL    PUWER  PLAN! 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

KIT   L  AK  bUN 

3 

39 

28 

X02 

09 

4230 

MDC     CUADI nTTC      A  IAMCC 

MR5   CMARLUTic    A  JAntb 

BUTLER  RANCH 

1157 

OX 

DllCQ  i  n 

r Ut d  LU 

1 

38 

02 

X04 

28 

4850 

5P 

MDC      A  1  ID  n  D  A      A     M  A  \/  A  D  D  n 

MK5    AUKUKA    A  NAVAKKU 

BYERS  5  NE 

1179 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

X04 

15 

5200 

6P 

6P 

c 

H 

>]  n  r         cut  n  i   cu  RTCnOTru 

MR5«    oHIRLEY  UltDKICH 

CABIN  CREEK 

1186 

04 

r  i   cAD     C  D  C  C  U 

L  L  E  AK  CKfccK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

PUBLIL    bEKVlCt  LU 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

LARI MER 

4 

40 

3  1 

105 

54 

10301 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CAMPO  7  S 

1268 

OX 

BACA 

1 

37 

01 

X02 

34 

4300 

5P 

FRED  C.  TANNER 

CANON  CITY 

1294 

OX 

FREMONT 

1 

38 

26 

10* 

X6 

5343 

7A 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

1384 

02 

Cam    ii  iam 

j  A  fN    0  U  A  IN 

2 

37 

40 

X07 

48 

8853 

s 

MATl       UCATUICD     ?  C  D  W  I  f  C 
NAIL    WtAlntK  jcKVlLt 

CASTLF  ROCK 

1401 

04 

r\  n i  i  f i  ac 

UuUGL AS 

4 

39 

22 

X04 

52 

6200 

9A 

9A 

c 

GEORGE  KDBALT 

C  F  DARE  DGE 

1440 

02 

DE  LTA 

2 

38 

54 

X07 

56 

6180 

5P 

5P 

H 

u  D,  t     r  ADm  VMM     M     AMnCD  CnM 

MRS    CARQLYNN    n  ANUcKbUN 

CENTER   4  SSW 

1458 

05 

n  t  n     /*  D  A  M  fl  C 

K  I  U    OK  ANUE 

5 

37 

44 

X06 

08 

7683 

8A 

8A 

CAM     illic     V/AIICV     CVD  CTA 

SAN   LUI5   VALLcY    cap  bTA 

CHEESMAN 

1528 

04 

ic ceco com 
Jcr r t RbUN 

4 

39 

13 

X05 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

nn  A  D  n     HC     ljaTCO  l~nUM 

BUARD   Ur   WATER  LUnn 

CHERAW 

1539 

OX 

n  t  c  d  n 
U  1  cKU 

1 

38 

06 

X03 

30 

4082 

c 

c  i  m n M     Q     cf  Ul  II  TT 

5 InuN    o    b I HU  L  1  L 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

AD  AD  AUnC 
AK A  r  AnU  t 

4 

39 

39 

X04 

5X 

5647 

8A 

8A 

LUKrj    Up  CINwllNtCKi 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

X02 

2X 

4250 

4P 

4P 

CARL  A  L0VELL 

C  IMARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

X07 

33 

6896 

5P 

5P 

W.   H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKFS 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

X07 

9250 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CLIMAX 

1660 

02 

1    A  1/  C 

2 

39 

22 

X06 

XI 

11400 

8A 

R  A 

ri  tmav    uni  vn  nc  mi  |u    c  n 

COALDALE   1  NW 

1693 

OX 

CD  CMflMT 

P  K  t  nUN  1 

1 

38 

23 

X05 

47 

6525 

; 

ft      1       D  A  MT  A 

R    L    D  AN  1  A 

COALDALE  2  SW 

1698 

OX 

CD  CMflMT 

r  K  c "UN  r 

X 

38 

21 

X05 

47 

6900 

5P 

5P 

I  M  A  r  T  T  W  C     /  /t  /tK 

i  NAI live  h/o/oD 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

/■>  1  |  M  M  T  C  n  M 

OUNN I  SUN 

2 

38 

26 

X06 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

ii  •  ft  Hi    P\      C  1/DCIirCD 

HARULU   p  KRcUOEK 

COLLBR AN  2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

X07 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

MRS.    VIVIAN   A,  KELLEY 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

X08 

44 

5280 

4P 

4P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRGS  WSO 

AP 

1778 

01 

EL  PASO 

X 

38 

49 

104 

43 

6145 

MID 

MID 

HJ 

NATL    WEATHER  bEKVILE 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CONIFER  3  NE 

R 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

1C5 

X6 

7770 

c 

MR^    4DDAI INE    L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

XXP 

X1P 

c 

H 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8880 

8A 

8A 

c 

H 

E  F  BENNER 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

OX 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

X8 

8500 

INACTIVE  10/1/71 

CUCHARAS  DAM 

2040 

OX 

HUERFANO 

X 

37 

45 

1C4 

36 

5765 

c 

ARCHER  B  CRISP 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DE ADMAN  HILL 

R 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEER  TRAIL 

R 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5X83 

: 

EVERITT  L  DAVIS 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
DECEMBER  1973 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

WDoLn  V  Ltl 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

DELHI 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

l 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 

DELTA  3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

38 

46 

108 

n7 

S  IS  s 

J\JJJ 

AD 
o  r 

h.  D 
O  r 

RADIO  STATION  KDTA 

DENVER  WSO  AP  R 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KDENVER  CITY  R 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

9A 

9A 

• 

U  S  POSTAL  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

17 

105 

05 

8480 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON  1  E 

2281 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

5921 

5P 

5P 

C  H 

U  S  NATL   PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS  MARGARET  T  CROWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2^32 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

C  H 

JOHN  W.  ERTEL 

EADS 

2446 

01 

KIOWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5P 

IOHN   E  IA0ORS 

EAGLE  FAA  AP 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

6497 

MID 

n  i  u 

L  n 

FED  AVIATION  AGENCY 

E ASTONV I LL  E   1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

2511 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUST AVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE  R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELLICOTT 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

MRS  LEOLA  E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

1C5 

19 

7000 

5P 

5P 

C  H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP  MTN  3  SE 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

FLEMING  1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FORDER  8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38 

33 

103 

41 

4739 

6P 

6P 

C  H 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

C  H 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FORT  LUPTON  1  N 

3027 

04 

WELD 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

5P 

5P 

L EON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

4321 

8A 

SA 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN   2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7A 

: 

RONALD  G.   MUSGR AVE 

FOWLER   1  SE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

4328 

7A 

EDWARO  R.  FELLHAUER 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

IIP 

IIP 

H 

RONALD  R  TUCKER 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

JOHN  F.  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

11 

6955 

5P 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY  1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5P 

5P 

MRS   M   S  HUBBARD 

GENOA  1  W 

3258 

03 

LINCOLN 

39 

17 

103 

32 

5603 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS.   LINDA  L.  TERRY 

GLADE  PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

: 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MID 

MID 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

4710 

8A 

8A 

8A 

G 

C   S  U  ORCHARD  MESA 

GRAND  LAKE   1  NW 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5  P 

5P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

11 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

41 

8667 

5P 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

: 

WILLIAM  R.  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

41 

4648 

: 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

1C4 

44 

7480 

c 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GRF  F  Nl  AND   9   M F 

3584 

04 

DOUGLAS 

U  U  \J  *J  U  ^  J 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

i 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GROVER   10  W 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

51 

104 

24 

5090 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY  10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

: 

CITY  QF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

1C3 

09 

4520 

7A 

FRANK  I E   E  STOKER 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL  D  WRIGHT 

HOLLY 

4076 

01 

o  a  n  LI  C  D  c 
PRUWtRi 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

U    D     n  A  W  T  c 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS  MYRA  J  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

: 

COLO  GAME  C  FISH  DEP 

HOYT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

: 

JAMES  F.  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS   BARBARA   L   MATT  I X 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF   IDAHO  SPRINGS 

I  DAL  I  A   2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZIQN 

IGNACIO  1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 
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JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

1C2 

41 

4200 

; 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

56 

3814 

8A 

8A 

AA 

r 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

ROARD   OF    WATFR  COMM 

JULESBURG 

/.All 

SEDGWICK 

H 

L  1 

ci  n 
W 

1  U  d 

1  9 

3469 

E  n 
->  P 

5  P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

01 

LINCOLN 

l 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.   KATHRYN  M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

ss 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4   SSE  R 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

ss 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM   15  NNE 

4538 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

: 

ROBERT  L  PLATT 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

1C6 

09 

9490 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

: 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMML I NG 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

4686 

0  1 

LINCOLN 

38 

50 

10  3 

D  U 

- 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

LA   JUNTA   FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS  MILDRED  MENDENHALL 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

: 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

S 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKFWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

IIP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3890 

5P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VET A 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

LEADVI LLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

18 

10158 

IIP 

IIP 

J.   LEROY  WINGENBACK 

LEADVILLE   10  WNW 

4886 

0 1 

LAKE 

39 

17 

106 

7  a 

11000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  5  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

4470 

6A 

NEIL  M  L  I NDSTROM 

LIMON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

11 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  GAME  C  FISH  OEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

: 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.  WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

11400 

s 

NATL  WEATHER  SERV  OFF 

MANASSA 

5322 

05 

CDNE JOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

CLETUS  M.  GILLELAND 

MANCOS 

*     9  7 

0  9 

MONTEZUMA 

9 

37 

9  1 

1  U  0 

7n  i  fl 

K  D 

~  r 

MRS.   EDGAR  A.   NOL AND 

MAN  I TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

l 

38 

51 

104 

56 

6630 

r 

MAN  I TOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

JOHN  W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.   CHARLENE   E.  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

: 

K.   JAMES  COOK 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

b.   J.  BALDWIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

: 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

11330 

s 

GEORGE  R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5  711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

a  7 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON  1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

11 

8890 

: 

JOHN  A  ZEMBER 

NEDERLAND  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS  E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K.D.THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5P 

5P 

H 

MRS   I   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

GLEN  C  COEN 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

108 

17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5190 

c 

MERRILL  V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

fl  A 

TWIN  LAKES  R  U  CD 

OTIS   11  NE 

6192 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

c 

H 

GARY  LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

SA 

COLO  OEPT  AGRICULTURE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE  C  HANSON 

PAOLI 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

f 

LEE  W  SCHNIEDER 

DAFIMTA      1      C  I.J 

H  A UlN  1  0    I  bW 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7A 

7A 

nnoCDT    c     1  ;  I M  n 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER  M  GARBER 

PARKER  6  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

32 

104 

39 

6310 

5P 

5P 

c 

H 

R  EARL  EVER  ITT 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.   FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.   WAYNE  MUSTAIN 

PLACERVI LLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATQRO  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

S 

U  S  BUR  RECLAMATION 
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pleasant  view  2  w 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

10  8 

■t  o 

6  860 

r 

I 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5p 

5P 

closed  5/4/73 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8A 

: 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY   OE  POT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  army  depot 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38 

1 1 

104 

39 

4910 

7A 

7  A 

7A 

CF  £  I  STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H,  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5  p 

MID 

r 

MRS  MAXINE  C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

s 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

01 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4170 

5P 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

MR  W  M  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

; 

H 

WILLIAM  HOLDER 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

IIP 

IIP 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7990 

c 

MISS  CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

r>7 

9706 

c; 

H  H  HARMON 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

1C6 

26 

8465 

6P 

BERNARD   (N)  IRBY 

SEDALIA  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  S  BLANFOPD 

SEDGWICK  5  S  R 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

51 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  d  munson 

SE  I  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

5  ? 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

L INCOLN 

3 

39 

33 

1^3 

5180 

c 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

1  U 

5933 

6P 

PUBLIC   SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

10  5 

3  s 

10200 

5 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER   LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

2  3 

106 

C  *t 

c 

MRS   NEVA  HORTQN 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5  p 

5  p 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

/  Oo*t 

n  l 

ELBERT 

i 
i 

39 

no 

n  = 
03 

r 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7  ft  L  ft 
/OHO 

VH 

JACKSON 

40 

X  U  D 

">  ft 

ft  "X  fl  ft 

5  D 

J  r 

5  r 

u 

MRS   MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4410 

6P 

HERBERT  E  HOMSHER*  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

r 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SOUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

4 1 

105 

1 1 500 

7P 

FRANK   A,  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

■J  VJ 

6770 

SS 

S  S 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERL  I  NG 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40 

37 

103 

1  £ 

3939 

8  A 

8  A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STON  I NGTQN 

799? 

0  1 

BACA 

1 

37 

^7 

102 

i  l 
1 1 

38  01 

6P 

MRS   ARM  I L  DA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

OUOH 

LAKE 

]_ 

39 

l  5 

106 

9685 

8  A 

ft  A 

8  A 

p 

U.S.    BUREAU  OF  RECLAM, 

SUMMIT   LAKE    1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMM I  TV  I LLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

11350 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY   10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

GUNNISON 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

5P 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLUP IDE 

0  c.  u*t 

SAN  MIGUEL 

£ 

37 

56 

107 

Z.9 

6  8  00 

6  P 

6P 

r 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERCIO  4  NW 

822C 

0 1 

LAS  ANIMAS 

\ 

37 

05 

105 

03 

8040 

r 

JUAN  I TA  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

r 

CITY  QF  TRINIDAD 

TRINIDAD   FAA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

37 

I  5 

104 

20 

5746 

MID 

MI  D 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

ft  u  5  4 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

5  3 

9680 

5 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY   1  SE 

8468 

0 1 

v  1 

LAS  ANIMAS 

\ 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  RESERV-CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

UR  AV AN 

8560 

02 

MONTROS  E 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VAIL  PASS  I  E 

8577 

02 

SUMMIT 

2 

39 

31 

106 

12 

10430 

S 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

VAL  L  EC  I  TO  DAM 

8562 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE  RIVER   IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

C 

H 

INACTIVE  4/1/72 

MAIDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  DONOHOE 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6220 

5P 

5P 

c 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM  C.  DAVIS 

WESTCL IFFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANKIN 

WETMORE  9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

3P 

5P 

DONALD  R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

C 

WILLIAM  F  KREIOER 

WIGGINS  7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

?P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38 

55 

107 

31 

5960 

c 

RALPH  H  CLINE 
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WINDSOR   1  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40  29 

104  54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39  54 

105  46 

9058 

8A 

DENVER  BD  OF  WATER  C 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37  29 

1C6  47 

10642 

8A 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9183 

02 

MINERAL 

2 

37  29 

106  52 

9425 

s 

NOAA,   NATL  WEATHER  SERV 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105  05 

7760 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WRAY 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102  14 

3560 

5P 

5P 

HARLAN  A  ZION 

YAMPA 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106  54 

7892 

6P 

6P 

FLOYD  M, MONTGOMERY 

YELLOW  JACKET  2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  31 

108  45 

6860 

7P 

7P 

ARTHUR  WILSON 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102  44 

4125 

6P 

6P 

GEORGE  D.  VAUGHN 
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USCOMM-NOAA-ASHEVILLE,   N.C.  2/4/74-1305 


REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


Si^Si "srsiaLSTsa  z&stzz  ^?MtES^>iysg5S.bLsisr  totur  r,tionai  c^tic  c°ni°r-  *^  «.c. 

»  aumonai  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  ihi«  s.„.„  ' 


te  following  the  Evaporation  and 
recorded  during  24  hours  ending  at 

anemometer  recorder  located  6-8 

the  ground.     Samples  for 
ther  causes  of  local  variability 


ENSIONAL  UNITS :     Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  In  this  bulletin   ire      T„m„.>r,»         .  °„ 

e.ent  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  "erale  daM.  T  l   Pr^lpl  *f*  l°"  and  «™»<>™"°n  In  Inches  and 

ectlons  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  li  the  vector  sum  of  ,    7^.  J *  tcmPe'^res  'r°">  65' F.     In  "Supplemental  Data"  table 

at  wina  is  tne  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 
ERVAT10N  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time      huv»4ni»  ihc  , 

daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  SnoT™  Ground^abTc  ^s^observatZ* UmT  or  .Te^prSaUonai"  ^STSSuT 
ices  and  FAA  stations      For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "ExTremes"  table     "Dailv  P^erioW^Toi" 
fc^-jTTSSrS  observation^110"  W1"d"  ^  "*  l°  "S"°"'*»  *»«  *"«  »  ^^^^^^^  the 

¥^  ^"^vajues8?^  U"U'"  ^  *"«* 

e  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement   in  miles  over     h  a     on «"'!';  T,"    water  in  pan  as  reco 

hes  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous 

TER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eoulv.lent  „f  ,  . 

talnlng  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  nh<m,t  /  equivalent  of  snow,   sleet,   or  lc 

the  suo.pack  may  result  In  apparent  inconsistencies'  iS'tnT""^  ■  o^^^U^'l.^Tu  "*  ° 

g^le'el:1^^8^  Efaf  "Sn°"M  ^  °"  ~  *"d  *  ^  "Wl  Snowfall"  table,  include 

JMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
HSIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

m°N  "AMES:     FlgUreS  lett"S  'he  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

^bulletin.   M°nthly  and  SeaS°nal  SnOWfa"  "d  heatlD8  ^  '»  «*  12  — tta  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 

A PO RATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,  painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

iILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLErGrand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

TE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
TERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 


+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 


D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 


T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 


N  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 


J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4 -PLATTE     5-R10  GRANDE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,   CLI MA TO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 
The  first  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.   20402,  while  the  latter  two  may  be  obtained 
from  the  National  Climatic  Center,  Federal  Building,  Asheville,   N.C.  28801. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above.  

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20f  single  copy;   20C  annual 
summary.       Hake  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director ,  National  Climatic 
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41.1 
39.9 
42.5 

4.5 
4.4 

42.4 
46.7 
45.5 
47.8 

-  1.5 

-  1.7 

55.  8M 
57. 3M 
57.5 
59.6 

-  .8 

.3 

66.5 
69.9 
70.6 
70.3 

1.4 
.9 

71.0 
73.5 
74.2 
74.5 

2.1 
1.5 

72.8 
74.2 
75.5 
76.3 

.3 
2.4 

60.1 
60.6 
61.3 
61.9 

3.5 
2.5 

53.5 
53.3 
54.9 
54.9 

1-1 
2.7 

38.1 
38.5 
39.0 
39.7 

.8 

1.6 

29. 9M 
30.2 
30.8 
32.2 

-  .1 

1.4 

48. 6M 
50.  5M 
50.8 
51.9 

.2 

1.0 

DIVISION 

25.7 

-  2.4 

32.0 

.6 

39.2 

1.8 

44.5 

-  4.0 

56.6 

-  1.6 

68.6 

.0 

72.7 

- 

2.4 

75.0 

1.5 

60.6 

4.1 

54.2 

1.2 

38.5 

.  1 

30.3 

-  .9 

49.8 

-  .9 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 

BOULDER 
BR  1 GGSDALE 

22.6 
7.9 
22.1 
29.2 
26.2 

-  3.5 

25. 6M 

7.9 
26.8 
34.8 
30.3 

.1 

28.1 
19.0 
30.5 
38.9 

-  .4 

31.8 
27.3 
34.9 
43.1 

-  5.6 

44.1 
43.2 
46.8 
55.9 

-  1.5 

53.8 
51.9 
57.1 
67.8 
6S.1 

.3 

57. 8M 
55.3 
61.4 
70.0 

3.6 

58.0 
55.6 
62.  1 
72.7 
69.7 

.6 

48.0 
48.2 
54.3 
59.4 

4.9 

44.0 
38.6 
46.3 
54.9 

1.2 

32.9 
30.2 
38.0m 
3". 6 

-  i.e 

24.9 
21.1 
26. 8M 
35.2 
28.7 

-  .6 

39. 3M 
33.9 
42. 3M 
50. 1 

-  1.7 

BRIGHTON 
BYERS  5  N6 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

21.2 
21.1 
23.6 
22.9 

-  7.6 

-  5,1 

27.8 
22.3 
27.9 

-  4.1 

36.1 
22  .4 
35.1 

-  1.4 

-  2. a 

41.7 
27.3 
41.2 

-  5.5 

54.4 
40.3 
50.5 

-  2.2 

-  3.6 

65.5 
51.2 
61.9 
58.1 

-  1.8 

-  4.0 

70.2 
54.3 
67.3 

3.5 

72.2 
55.9 
67.2 
63.2 

.0 

58.7 
47.7 
56.0 

5.1 

53.3 
51.5 
42.4 
49.8 

-  .9 

36.7 
35.5 
30.7 
39.2 

-  3.0 

30.1 
26.4 
22.7 
30.0 
28.5 

-  5.5 

-  3.1 

46.0 
36.5 
45.8 

-  3.4 

-  3.3 

CHERRY  CREEK  DAM 
DENVER  HSO  AP 
DENVER  CITY 
ELBERT 
ESTES  PARK 

24.4 
27.3 
29. 1 
21.3M 
26.3 

-  1.2 

-  2.8 

.0 

31.4 
35.5 
36.7 
25.8 
i  7  .  4 

4.0 
2.1 

•  3 

36.9 
39.9 
39.0 
31.4 

3.5 

-  .2 

-  .4 

40.7 
43.2 
42.9 
36.5 
35.6 

-  3.2 

-  5.7 

-  4.0 

52.8 
55.6 
57.  2M 
49.2 
47.1 

-  .6 

-  .5 

-  .6 

64.4 
67.5 
71.1 
59.3 
56.9 

1.0 
3.0 

.6 

69.4 
71.0 

N 

63.9 

1.9 

71.9 
73.5 
75. 6M 
65.2 
61.8 

2.0 
2.5 

58.0 
59.9 
60. 6M 
54.3 

3.1 
4.0 

52.0 
54.5 
55.1 
48.7 

3.1 
1.3 

39.0 
39.5 
40.9m 
36.8 

1.8 

-  .3 

2 . 0 

32.5 
31.6 
38. 7M 
26.0 
31.6 

.0 
2.9 

1.8 

47.8 
49.9 

43. 2M 
42.8 

.4 

EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 
GRANT 

22. 7M 

26.6 

2Z.5 

20.8 

19.3 

.0 
-  3.5 

26.9 
31.7 
30.1 
27.7 

2.0 
-  1.1 

30.9 
37.8 
37.3 
37.9 

1.6 
1.3 

34.0 
42.4 
41.8 
42.7 

-  4.0 

-  5.2 

46.6 
55.8 
54.5 
56,4 

-  1.3 

57. 7M 

66.6 

67.5 

69.5 

53.6 

1.9 
1.6 

61.1 
68.9 
71.1 
73.1 

- 

2.1 
•  1 

63. OM 
71.2 
73.1 
75.1 
57. 5M 

2.0 
3.1 

52.5 
58.6 
59.5 
60.0 

2.1 
2.7 

45.4 
51.8 
52.6 
53.6 

2.0 
2.4 

34. 8M 
36.0 
35.2 
36.  1 

-  .7 

-  .1 

26.  8M 

31.2 

28.1 

27.0 

22.5 

.9 
-  1.0 

41. 9M 
48. 2 
47.8 
45.3 

.1 
•  .6 

GREELEY  UNC 
IOAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 
JULESBURG 
KASSLEP 

25.0 
27. 1M 
14.2 
26.1 
27.5 

.9 

-  1.6 

-  5.2 

30.9 
27. OM 
17,0 
33.4 
35,2 

2.5 
-  .8 

2.2 
.2 

39.1 
29.6M 

40^9 
39.0 

3.1 

-  2.7 

3.4 

-  1.0 

44.7 

22.7 
46.7 
42.3 

-  2.4 

-  2.7 

-  7.3 

57.9 
45. 2M 
35.7 
58.2 
55.3 

.9 

-  3.3 

-  1.1 

-  2.9 

69.3 
56.  8M 
45.9 
70.9 
67.4 

2.0 
-  .7 

1.6 
•  .5 

72.1 

M 

75.1 
70.6 

; 

1.6 

1.3 
3.4 

73.7 
61.2 

76.6 
73.4 

2.0 
-  .4 

2.1 
.7 

60.4 

60.8 
61.  3M 

- 

1.7 

3.9 
4.1 

55.2 
53.7 

H 

5.4 
1.1 

36.9 
41.5 

38.6 
41.7 

1.8 

7.1 

.4 

-  .2 

30.6 

29.4 
34.0 

3.0 

-  .9 

-  1.9 

49.7 
50.9 

1.4 
.0 

KAUFFMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE   S  SW 
L  AK  E  WOOD 
LONGMONT  2  ESE 
NEOERLAND  2  NNE 

25.3 
7.0 
27.4 
23.0 
21.2 

-  4.1 

-  4.0 

32.1 
7.7 

3K2 
24.4 

-  1.3 
.8 

35.3 
21.5 

3e!4 
28. 2M 

-  1.6 
1 .5 

41.0 
28.5 

41.8 
32. 4M 

-  9.6 

-  5.2 

53.6 
44.1 
52.5 
55.3 
42.4 

-  5.4 

64.9 
54.2 
66. 6M 

53.311 

-  1.6 

68.7 
58.3 

70.0 
56.1 

5.6 
1.6 

70.5 
58.2 
72.2 
72.1 
57.7 

.  3 
1.9 

56.7 
49.6 
58.4 
57.9 
46.7 

5.5 
3.8 

50.6 
42.6 
53.3 
51.7 
41.2 

.6 
1.1 

35.0 

31.8 

38.3m 

37.5 

31.2 

-  1.9 

30.4 

21.6 

34.1M 

30.3 

24.8 

-  .9 
.5 

47.0 
35.4 
48 .  5M 
40.0 
38.3" 

-  3.1 

-  .8 

NEW  PAYMER 
PARKER  6  E 

RED  FEATHER   LAKES   ?  SE 

SEDGWICK   5  S 

SPICER 

24.2 
22.6 
22. 2M 
24.6 
13.8 

31.5 
29.2 

3K7 
15.2 

37.4 
34.4 

39^6 
22. 7M 

42 . 4 
39.8 

44.5 
29.1 

55.0 
52.3 

56.7 
42.3 

66.1 
63.3 
55.6 

51. 6M 

70.8 
67.2 

73.4 
56. OM 

73.6 
69.0 
59.2 
75.6 
57. 1M 

59.8 
56.7 

60.4 
48.9 

52.3 
51.6 

53.5 
40. 5M 

34.9 
40.0 
34 .  3M 
37.7 
28.6 

28.3 
31.3 

H 

28.4 
17. 9M 

4B.0 
46.3 

49.5 
35. 3M 

STERLING 

WALDEN 

WATERDALE 

22.5 
8.8 
26.4 

-  2.3 

-  2.1 

30.6m 
9.6 

1.7 

38,8 
21.0 

2.8 
.0 

43.1 
29.5 

-  4.8 

56.2 
43.9 

-  1.2 

-  1.4 

68.9 
52.8 
65.5 

1.5 
l.S 

72.5 
57.1 
68.2 

1.4 
2.3 

73.9 
58.1 
70.9 

1.7 
2.0 

58.7 
47.4 
56.9 

3.6 
4.2 

51.7 

40.0 
52.0 

.9 

1.9 

34.6 
28.2 
36.6 

-  l.B 
.  8 

23.9 
19.0 
32.7 

-  2.3 
.8 

4S.1M 
34.6 
47.6 

.0 
,9 

DIVISION 

22.3 

-  4.2 

27.1 

-  2.0 

32.9 

-  1.9 

37.7 

-  6.9 

50.3 

-  3.4 

61.5 

-  1.7 

65.5 

3.9 

67.2 

-  .6 

55.5 

4.2 

49.2 

.2 

35.9 

-  .2 

2B.3 

-  1.6 

44.5 

■  2.5 

•       *  • 

RIO  GRANDE  OR  A INAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  S5W 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  OUNES  NM 

5.6 
10.3 

4.4 
13.7 
16.2 

-11.8 
-  7.1 

16.2 
18.3 
12.9 
20.9 
22.4 

-  7.3 

-  4.9 

31,6 
31.3 
29.6 
31.5 
30.8 

-  .5 
-2.1 

36.4 
36.9 
37.6 
38.4 
36.4 

-  5.4 

-  4.3 

50.2 
49.3 
50.2 
51.7 
49.7 

-  .6 
.8 

59.0 
5B.1 
58.  6 
57.9 
60.0 

-  1.0 

-  1.2 

63.4 
62.3 
61.0 
60.7 
63.1 

1.3 
2.9 

62.1 

62.0m 

59,3 

60.8 

61.9 

-  .9 

-  1.4 

53.4 
52.51- 
52.3 
53.7 
54.1 

2.3 
2.6 

44.3 
44.8 
43.5 
46.7 
46.1 

-  .1 
•2 

33.5 
34.3 
33.1 
37.3 
35.5 

4.0 
4.2 

20.7 
19.9 
22.7 
27.5 
24.4 

1.9 
3.8 

39.7 
40. OM 
38.0 
41.7 
41.7 

■  2.2 

■  1.5 

HERMIT  7  ESE 
M ANAS  S A 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

4.9 
9.6 
9.4 
9.9 
16.5 

-  7.8 

-  8.5 

12.8 
18.0 
18.7 
16.9 
18.1 

-  3.2 

-  6.9 

18.3 
32. 3M 
32.3 
31.2 
18.9 

-  4.9 

-  .5 

24.2 
37.1 
38.7 
37.1 
24.1 

-10.2 
-  5.1 

41.7 
49. 7M 
51.7 
49.6 
37,6 

-  1.3 

-  1.1 

48.5 

H 

tr .  5 

57.2 
46.9 

-  2.2 

53.5 
61. 9M 
64.4 
61.2 
52. 5M 

2.9 
1.6 

52.9 
61.6 
62.9 
59.7 
51.6 

-  2.3 

-  .3 

44.8 
53. 6C 
55.1 
51.0 
43.8 

3.9 
2.2 

37.0 
44. 6M 
46.0 
42.8 
38.6 

-  2.2 

-  1-1 

24.6 

34.9m 

35.3 

30.9 

27.9 

-  .9 
3.7 

11.3 
22.9 
24.2 
20.8 
20.5 

-  3.B 
1.4 

31.2 

41.6 
39.0 
33. 1M 

-  3.8 

DIVISION 

10.1 

-  7.1 

17.5 

-  5.2 

28.8 

-  1.7 

34.7 

-  5.5 

48.1 

"  -3 

66.3 

-  .6 

60.4 

1.5 

59.5 

-  1.0 

51.4 

2.7 

43.4 

-  .7 

32.7 

2.8 

21.5 

1.3 

38.7 

■  1.9 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ARKANSAS  DRA1NAGF 
BASIN  01 
AMY 

BRANDON 
BRANSON 
BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 

CAHPO  7  S 
CANON  CITY 

C0L0RA03  SPRCS  WSO  AP 
DELHI 

OOHERTY  RANCH 
EADS 

FOROER  9  S 
FOUNTAIN  2  NH 
FOWLER  1  SE 
GUFFEY   10  SE 

HA5WELL 
HOLLY 

JOHN  MARTIN  OAM 

KARVAL 

KIT  C ARSON 

LA  JUNTA  F A A  AP 
LAMAR 

LAS  AN  I  MAS 
IEAOVILLE 
LIMDN  WSMO 

NORTH  LAKE 
OROWAY 
PALMER  LAKE 

PUEBLO  WSO  AP  / 
PUEBLO  ARMY  OEPOT 

PUEBLO  6  SSW 
ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SALIOA  3  II 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  WSW  / 
STONINCTON 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 
TACONY   10  SE 

TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY  1  SE 

THIN  LAKES  RESERVOIR 
VICTOR 

UALSENB JRG  POWER  PLANT 
WALSH 

WESTCLIFFE 
WETMORE  9  S 


COLORADO  DRAINAGE 

BASIN 
ALTENBERN 
AMES 
ASPEN 

BERTHOUO  PASS 
BLUE  MESA  LAKE 

BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENR I DGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 
CEDAREDGE 


.0* 
.06- 
.06- 

.Itl 


2.35  1.6* 


3.36 
2.66 
2.02 


.37 

.6*-  .2$ 
•  24.  .16 
E  2.19 

.iVr  <2o 

.06] 

.12) 
.30- 
.391 
.'0! 
.OT 


.061 
T    'r  .AS 
.02- 
.28-  1.23 

.ai 


.02 


A. 5*.  3.49 


2.49 
3.20 
1.10 


2.18  1.23 


1.76 

1.07 
1.56- 
1.72 
1.02 
l.*6 


.59 
.'6 
1.60 


1.07, 

1.38 

1.40 

1.61- 

1.83 

2.41 
1 . 10- 
5.76' 
1.6* 
.85 

.53 
.97!- 
*.99 

.*B 

1.00- 
1.25 
.91 
2.12 
1.59| 

1.22| 
1.00 
.85 


•  7* 
1.19- 
.67 

1.601 


•  *fl 

.1*1 
1.071 


•»« 
2.02- 
2.70 
5.7« 


1.15 
3.00 
1.79 
1.37 


1  .52 
•  51 

.6*.  1.A3 
.A3-  1.02 
.92-  .21 
1.99 


.76- 
.5*. 

1.191 
.38- 


3.01 
1.30 
.29 

2.35 


CIMARRON 

E  .51 

.01 

.21 

1.58 

1 

■  20 

1.53 

CLIMAX 

.65 

1.0*, 

2.52 

3.*5 

5 

1 

1.99 

COCHETOPA  CREEK 

.20 

.51 

.67 

.95 

.65 

.23 

COLLBRAN  2  SW 

.38 

.6* 

.i*r 

l.OS 

1.16 

.1* 

.71 

.85 

1 

91 

•  SB 

1.32 

COLORADO  NAT  MON 

.92 

T 

.63 

.97 

1 

1.42 

CORTEI 

.77 

.29 

,69L 

.41 

2.76 

1.67 

.95 

.14 

2 

.01 

1.19 

1.03 

CRAIG 

.*e 

.28 

.91 

1.10 

1 

.22 

1.78 

CRESTED  BUTTE 

1.37 

1.31 

2.02- 

.54 

2.09 

.27 

1.65 

1 

.36 

.07 

1.61 

DILLON   1  E 

.39 

1.06 

.32- 

1.23 

.53 

1.55 

1.57 

.60 

2 

56 

,n 

.'3- 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

.31 

.25 

1.09 

.70 

1 

.  ■ 

2.31 

DOLORES 

1.38 

.85 

6.52 

1.21 

2 

1.91 

DURANGO 

1.52- 

•  09 

.93- 

.37 

3.** 

1.95 

1.** 

.15 

.96 

.17 

1.19 

EAGLE  FAA  AP 

.89 

.22 

.41 

1.66 

.64 

1.76 

ELECTRA  LAKE  //R 

1.70 

1.40 

*.60 

1 .60 

2 

.65 

2.10 

FORT  LEWIS 

1.53 

.11 

.98- 

.73 

2.** 

.89 

.84 

.-- 

1 

.14 

1.49 

ERASER 

1.56 

.  . 

.89- 

.62 

l.OS 

2.30 

.-: 

2 

33 

.16 

1.521 

FRUITA 

.81 

.08 

•  Mf- 

.53 

.*! 

.34 

.38 

.36 

1 

75 

1.27 

1.48 

GATEWAY   1  SW 

E  l.U 

E  .47] 

l.*2 

1.31 

1 

1.31 

6LENWQ0D  SPRINGS  1  N 

.16 

1.66 

.77- 

.98 

1.18- 

.35 

2.27 

.57 

1 

93 

.57 

2.991 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //R 

.79 

.15 

.12k 

.57 

.65 

.86 

1 

.45 

,BJ 

.87 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

E  l.AO 

.30 

E  ,95 

1.061 

2 

30i 

1.03 

GRAND  LAKE   1  NM 

.95 

.92 

1.56 

2.66 

3 

77 

.96 

GRAND  LAKE  6  SSW 

.51 

.41 

.43 

1.64 

2 

74 

l.U 

GRAND  VALLEY 

.'9 

.51 

1.13 

1.17 

1 

79 

2.29 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

.9* 

.*5 

1.25 

1.70 

2 

1.96 

GUNNISON 

.31 

.66 

.sol 

.*S 

.20 

.61 

.64 

.  :  S 

90 

.14 

.36- 

HAMILTON 

E  .67 

.42 

1.56 

2.20 

1 

96 

.75 

HAYDEN 

.80- 

•  64 

.64- 

.50 

.39 

.  -1 

1.12 

1 

41 

.06 

1 .66 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

.50 

■4 

.63 

1.63 

2 

46 

1.621 

IGNACIO   1  N 

1.07 

.23 

.25 

2.44 

1.25 

.78 

1 

93 

1.47 

INDEPENDENCE   PASS  5  SW 

.75 

.70 

2.75 

3.70 

2 

70 

.30 

KREMHL ING 

.2* 

.231 

.48 

1.3* 

1 

9i 

1.33 

LAKE  CITY 

.17 

.11 

.86 

.6* 

1 

48 

.62 

LITTLE  HILLS 

.88 

.021 

I  1.23 

1.70 

1 

1.341 

MANCOS 

.92 

.61 

3.66 

1.25 

3 

04 

1.60 

HARV1NE  RANCH 

E  1.36 

1.55' 

2.29 

E  2.»6 

1 

91 

2.80 

HAYBELL 

.14 

.14 

.81 

1.26 

1 

51 

1.36 

3.U  1.41 


3.31 
2.89 
3.17 


4.31 
3.99 
2.33 


1.42 

1.67 
3.52 
2.08 


3.23  1.4] 


3.91 
4.26 
2.92 


.15- 
.75- 
.79 

1.63- 
1.03- 
1.13 
1.77- 


1.5* 
1.95- 
2.0* 
4.06 
1.50 


•'3 

.02 

2.33 

2.77 

l.*8 

2.BL 

1.37 

.7d 

1.62 

.67 

1.05 

•  59 

1.19- 

.1: 

.28- 

.  't> 

.90 

.15 

4io' 

.96 

1.63 

2.18 

1.52 

.89 

l.Ol1 

•  01 

.4t 

.17- 

l.U 

.47 

lioi 

.43 

2.34 

1.13 

.59 

1.35- 

.08 

1.45 

.70 

1.49 

1.42- 

.53 

l.Oi 

1.71 

.05 

2.15 

.26 

.Be 

1.09- 

.06 

1  .** 

.oa 

1.371 

.68 

•>i 

1.25, 

i::r 

.31 

2.6* 

..  a 

1.62- 

.i<* 

.26 

1  .45 

2.75 

1.20 

■'I 

.76 

1.39- 

.75 

1.27- 

3.15 

1.5] 

1.51- 

.03 

.69- 

.46 

1  .04 

.39 

.32- 

.70 

.14- 

.75 

.52 

1.36 

.39 

3.»1 

2.05 

E 

1.23- 

.44 

1.40- 

.  . 

.52- 

•  05 

.62- 

.  -  r 

.33- 

.96 

.75 

.62 

.*5 

4.42 

1.60 

1.13 

2.2* 

1.13 

.40 

.66 

.50 

.77 

3.15 

1.2* 

.39 

.01 

l.OB- 

.38 

.7*- 

.  1  5 

!:? 

.98 

1.49 

?.24 

.99 

1.63 

.44 

1.36 

. :  i 

1.98 

.52 

•  47j 

1.63 

.43 

1.52- 

.29 

1.37 

.  t 

3.5C. 

2.00 

2.25 

4.06 

E 

1.21 

■41 

1.39 

1.26 

.731 

2.02 

1.49 

1.60 

i 

1.62 

1.10, 

1.70 

1.81 

1.63! 

1 .60 

.87 

1.08 

2.46 
.35 
3.1* 

2.03 
2.89 
3.03 


2.43 
1.93 
1.12 


.95 

.36 

.18 

.48 

.30 

.43 

.30- 

*4( 

.36 

.93 

E  .3* 

.51 

.70- 

.86 

.22 

.04 

.35- 

.31 

.15- 

.23 

E  .51 

1  •  10 

,oo 

.  53 

2  2 

■  75- 

39 

.95 

T 

.3* 

.01 

.  30 

E  .70 

1 

1  1' 

30 

!*i 

.21 

.38 

.42 

.50 

•  04 

1.0* 

.07 

•  *2 

.38- 

.41 

.76 

.20 

2.01 

.*9- 

•  21 

•  47- 

.01 

.94 

.24- 

.87 

,41- 

.66 

.22 

*  1 

•  44 

1.12- 

1  ( 

79 

I  .  16 

.*7- 

ill 

.50 

!07 

.82 

1.24 

.35 

.76- 

■  23 

.05- 

.48 

I.O4 

.00 

.84 

.19 

1 .34 

.4  3- 

•  31 

•  25- 

.70 

.35 

.90 

.96 

■  it! 

T 

2.7; 

.49- 

.36 

1.14 

.59E 

.45 

.40 

.22 

.24 

.46 

.66 

.53 

T 

.68 

.63 

.79 

.29 

.29 

.19 

.11 

.12 

1.22 

.23 

E 

1.  Id 

.77 

.42 

.  10 

■  tl 

.06 

.77 

.48 

.'5 

.59- 

.37. 

.24 

1.15-  1. 

1.55 

1.62 


1 .56 
3.3* 

.22| 


1.38 
1.51 


1.06 
3.25 
1.1*. 

.79- 
1.19 


79     3.57  2.48 


.32- 
.64 
1  .60 


17.70 

12.08- 

14.11 

16.67 

17.27 

15.71 
12.97 
13.53 
9.6* 
13.37 


16.77 
12.80 
21.18 
17.69 


.75 
.91 
.84 
1.36 


16.**  2.2* 


14.30 
.19|E  11.23- 
17.07 

17.50- 
13.26 
40.09 
13.20 
10.62 

11.18 
.35k  12.36 
2*. 73 
25.24 
6.91 

.69|f  19.83 
21.81 
16.60 
13.98 
10.27 

13.84 


17.09 
20.09 
10.03 
17.12 


.47- 
•  64 
2.57 
.62 


3.10 
1.04 
3.72 

1.22 


12.27 
23.10- 
21.7* 
38.32 
8.89 


31.81 
16.98 
8.69, 
11.73  .22 

9.55 
28. 641 

9.87 
10.43L  3.40 

9.21 


1*.59]  1.39 
14.291 

19.1*U  3.66 
12.93.  5.47 
11.12 

11.62 

17.04.  1.00 

11.01 

22.50 

13.5lU  5.27 

21.41  3.98 

8.44  .13 

11.60 

18.92  .89 

7.94.  .39 


11.3* 
22.69 
13.86 
11.42 
17.23 

7.81.  3.14 
18.97 

17.59  2.1* 

12.36 

1*.03. 

23.70 
13. *0 
11.38 
19.29 
16.97 


S««  FUloroncw  Nolo.  Following  Station  Ind.x 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MEEKER  NO.  2 
MEREDITH 

MESA   LAKES  RESORT 
MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 

MONTROSE  NO  2 
NORTHOALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 

PALISADE 
PAON1A   1  SW 
PARAOOX 

PARSHALL   10  SSE 
PITKIN 

PLACERVILLE 

PYRAMID 

RANGELY 

RICO 

RIFLE 

SARGENTS 
SHOSHONE 
SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACOMA 

TAYLOR  PARK 

TELLURIDE 

URAVAN 

VALLECITD  DAM 
WINTER  PARK 


KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 
AKRON  4  E 
AKRON  FAA  AP 
BONNY  LAKE 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 

FLAGLER  2  NW 
FLEMING  1  S 
GENOA   I  W 
HOLYOKE 
IDALIA   2  NNW 

LEROY  5  WSW 
OTIS   11  NE 
STRATTON  3  NE 
VONA 
WRAY 


.'6 
3.00 
1.60- 


YUMA 


PLATTE  DRAINAGE 

BASIN 
ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 
BR  1  GGSDALE 

BRIGHTON 
BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
DENVER  WSO  AP 
DENVER  CITY 
EASTONVILLE   1  NNW 
ELBERT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT   LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

jULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE   B  SW 

LAKE WOOD 
lONGMONT  7  ESE 
NEDERLAND  2  NNE 
NEW  RAYMgR 
PARKER  6  F 

RED  FEATHCR  LAKES 
SEDALIA  4  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 


STERLING 

WALDEN 

WATEROALE 


.91 
1.91- 
.75k 


.75 
.62 
1.39 


.22-  .99 


•"I 
1.23 
1.05- 


.841. 
1.02- 
1.54- 
1.36 


.61-  1.29 
.1* 
1.42 
.65 


.42 

1*091 
.92 


.50 
.68 

.75 

1.251 
1.31 

.60 
1  .39 

.63 

.05- 

.11 
.26- 
.79 
.Ilk 


.95 

.eo 

1.44 


.33k 
1.11 


. 

.7 

l.«l 

53 

1.98 
4.03 

3 

64 
76 

2 

'.  .  0 

1.28- 

.04 

43 

i 

.23 

.S3L 

.45 

1 

.43 

.Blt. 

.29 

1 

47 

.16 

1.14- 

.31 

2 

tS 

2.49 

2 

38 

1.04 

1.29 

1.06: 

.79 


3.67  1.18 


1.26- 
2.79 
1.70- 


1.15 
1.98- 
1.33 
4.62 


.43|E   3.69  2.70 
3.10  2.34 


3.17  2,18 


.091 
.02- 
.06. 
.04- 


1.77 
1.39 
1.05 
1.32  .37 

2.79 
1.76 
1.40  .33 
1.53 

1.751 

.37- 
2.01 

•  7,r 

l.47| 
1.32 


1.27 
2.43  .3. 
1.201  ,29 


2.76  1,76 


.85 

2.b7 
1.09 

1.40 

1.03 
1.71 


.02- 
.03 
.15- 


.73 
1.72- 
,59- 


2.721  1.00 


1.71 
2.69 
1.66 
3.30 
3.45 


3.57 
2.05 
1.87 
1.60 

2.30  .21 


1.36 


2.61 
2.22r 


3.45 
2.97 
1.38- 


4.42 
2.50 


1.62- 
2.31 
1.75 
4.34 


2.70 
2.21 
2.32 

1.70 
1.91 
2.66 
6.20 


1.38 
1.19k 


3.26 
3.31 


2.91k 
7.96  5.06 


2.16- 
1.54 
3.12 


1.57 
2.16 
2.23 
1.82 


2.44 
1.39 
1.85 


.98 
2.58 
1.79 


1.65 
2.62 
2.381 


2.04t  1.33 


2.47k. 
1.75 
.73 


■4 

.20-  1. 


.21-  1.31 
.68 

.34|-  1.39 

.44-  .98 

1.22k  .51 

.93 
.61 

.43-  .99 

.•.a-  :.46 

.75-  .67 


l.lf 


1.11 
1.14 
2.66 


2.07 


3.11 

3.9 
•'1 


1.50- 


1.76 

I:! 


2.26- 
1.7J 


8.13  5.4! 


2.16! 

3.04 

3.02 

1.14. 

3.74 


1.07- 
3.82 
2. 2d 
1.74-  .95" 


2.56 
1.20- 
1.93 


4.2Z 
1  .60 
1.69 


2  .031- 
1.57| 


1.7  3 
2.94 
2.95  1.62 
3.77 


1.21 
1.6! 


.9! 
1.3! 


1.54- 
.10-  1.3! 
.20 


.23 
1.10- 
1.24 

.29-  1.25 
.47 
.60- 


2.07 
1.31 


1.37 
3.10 
1.36 
3.07 


2.31    1 . oe 


2.12 
2.93 
1.31 


3.8a1 
2.85 
2.04 


3.00  1.98 


1.96  1.20 


4.02 
3.12) 
3.96 


4.75 
1.49 
4.41 


.7lk  .90 


1.9C 
.68 


.48-  1.06 
.65- 
l.Olj-  .78 


:ia. 
.74! 


•7i 
1.04 

.30 
1.14 


■4 
.2* 

1.17! 


.65- 
.26- 
.76 


.57 

.26- 

1.49 

.60 

.11 

.61 

.02 

.02 

.Oil 

1.06 

.01 

.97k 

.10 

3.80 

.74 

.27 

.93 

.07 

1.48 

E 

.67 

E 

2.13, 

14.68 
=  15.86 
■  33.64 

15.85.  2.43 
8.64 

8.85-  .26 
11.94k  1.46 
13.7lk  2.02 
25.19 
16.98 


2.69 
.08 

1.27. 


.80. 

3.6i 
1.07 


34     3.20  2.01 


.56! 
1.97- 
.65. 


16.14 
11.61 
17. 
15.53- 


.13 


2.74 
.43 
.93 


2.14  1,32 


.55 
.63k 


1.32 

17.57 

.28 

13.13 

1.63 

.39 

15.74 

1.39 

21.93 

.  Bt> 

19.62 

.94 

25.10 

.66 

.4} 

E  17.04 

.38 

.15 

16.19 

1  .44 

19.19 

:  .-a 

22.52 

.83 

16.66 

.97 

.58 

22.25 

':" 

.13 

16.80 

.43 

20.15 

1.26 

18.36 

1.19 

20.67 

1.19 

.77 

23.58 

1.10 
1.91 
1.69  1.15 


22.49 
25.87 
11.25 

23.93-  2.94 
10.69k  .24 

12.18 

19.48  ,69 
20.0lk  2.23 
23.47  .00 
19.79 

14.10 

21.07k  2.72 
11.221 
25.59 
28.60 


.17 
1.60 
1.13 


20.33  3.84 


19.43 
6.47 
18.30 
20.21 
15.82 


18.68 
20.30 
21.66 
19.99 

!  30.28 
22.96 
15.90 
21.12 
24.16 

15.67 
23.43 
14.07 
16.63 
.30^  16.19 

14.79 
15.64 
14.24 


.47 

1.42 


1.64 
1.52 
2.01 


.69 
3.57 
.89 


19.36 
23.11  7.70 
13.53 
12.61 

29.64  10.90 
16.96  4.93 
20.97! 
14.221 

16.13  2.72 

19.26 
25.43 
21.73 

16.46!  2.40 
30.25 

20.31  6.21 
11.46! 

19.241  .10 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


WINDSOR   1  SE 
DIVISION 


1.23 
1.69  .46 


2.'*  .84 


1.42 
3. 69  1.36 


l.U 
.91-  .SO 


1.05 
2.46  1.3) 


1.00 
1.00  .37 


10.9b 

lt.il  3.36 


R 10  CRANOE  DRAINAGE 
6ASIN  0 

ALAMOSA  »S0  AP 

BLANC  A 

CENTER    A  SSM 
DEL  NORTE 

GREAT   SAND  OUNES  NN 

HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
HONTE  VISTA 
SAGUACHE 

HOLE  CREEK   PASS   1  E 


.40- 
.15- 
.05 


'iff 


1.65  1.12 


1 .09 
1.03 
.67 
1 .60 
1.37 


.63- 

1.07 
1.03- 


3.6li  2.21 


6.39  1.63 

7.66 

6.62 

6.96-  1.67 
6.62 

11.65.  3.62 
7.62  .16 
3.60 

6.62  .32 
37.16 


1.22  .26 


1.63  .1< 


1.30- 


S*e  Reference  NoIm  rollowlng  Suilon  Index 
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Table  3 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1973 


Last  spring  minimum  of 


16  or 

20°  or 

24  or 

28  or 

32°  or 

32  or 

28°  or 

24°  or 

20  or 

16°  or 

s 

E= 

i 

i 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

ffi 

<D 

9 

*2 

"2 

. 

G. 

0. 

£4 

Q, 

d. 

ri. 

£ 

1 

£ 

■2 

£ 

S 

© 

| 

E 

0 

E 

0) 

El 

0) 

E 

o 

Eg 

£ 

E 

£ 

S 

o 

o 

o 

o 

0 

15 

13 

0) 

o> 

15 

o 

13 

0) 

15 

15 

to 

O 

co 

Q 

Q 

Q 

E— 

H 

Q 

Q 

H 

a 

H 

a 

Q 

t— • 

Q 

Q 

t— 

Q 

E-i 

^ 

r? 

*      •  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

~ 

- 

- 

L 

' a 

*" 

6UENA  VISTA 

93 

7- 

6 

-14 

12-31 

4-16 

1  6 

5-  2 

18 

5-  3 

2  3 

5-31 

28 

6-21 

31 

9  16 

3 1 

927 

2« 

9  21 

|^ 

10-2  5 

16 

10-2  5 

16 

192 

176 

147 

119 

69 

CANON  CITY 

101 

7- 

6 

-  2 

1-10* 

4-  9 

12 

4-10 

1  9 

4-10 

19 

4-10 

1  9 

5-  2 

32 

10-11 

32 

10-25 

26 

11-22 

22 

11-24 

20 

12-19 

11 

254 

228 

226 

198 

162 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

97 

7- 

t 

-  8 

1-  9 

4-  9 

15 

4-10 

18 

4-10 

IB 

4-22 

27 

5-  3 

31 

10-10 

32 

10-11 

28 

11-  6 

24 

11-20 

17 

11-24 

16 

229 

224 

21C 

172 

160 

DELHI 

I  0  • 

7- 

6. 

-14 

12-31 

4-13 

3 

4-19 

17 

4-19 

1  7 

4-27 

27 

5-31 

32 

" 

" 

~ 

" 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

EADS 

106 

7- 

6 

-  6 

12-31 

4-10 

1  5 

4-10 

15 

4-10 

15 

4-16 

2*' 

5-  2 

31 

10-11 

3 1 

11-  1 

26 

11-  - 

1 4 

11-3 

14 

11-  3 

14 

20" 

20' 

162 

FQRDER  8  S 

104 

7- 

7 

-12 

12-31* 

4-10 

IS 

4-10 

1  5 

4-10 

.5 

4.27 

27 

5-31 

32 

9-18 

31 

1 0-  4 

28 

10-25 

21 

11-  1 

20 

1 1-15 

1  6 

219 

205 

191 

16C 

110 

HOLLY 

109 

7- 

7 

-  7 

12-31 

2-20 

16 

4-10 

17 

4-11 

2  1 

4-28 

26 

4-26 

26 

10-25 

29 

11-  5 

26 

11-17 

23 

11-18 

20 

11-20 

16 

273 

222 

22C 

191 

180 

JOHN  MARTIN  DAM 

_ 

-  7 

12-20 

2-17 

10 

4-10 

16 

4-10 

18 

4-10 

18 

4-27 

32 

10-25 

3C 

10-27 

26 

11-15 

24 

11-19 

20 

11-21 

-  1 

277 

223 

215 

200 

181 

KIT  CARSON 

1  3  7 

7- 

7 

-  9 

12-31 

4-10 

13 

4-10 

13 

4-16 

23 

4-27 

2°. 

5-  3 

32 

10-11 

32 

10-27 

28 

11-16 

20 

11-16 

20 

1 1-21 

" 

225 

22C 

214 

183 

161 

LA  JUNTA  FAA  AP 

107 

7- 

6 

-  7 

12-31 

2-  9 

14 

4-  9 

20 

4-10 

22 

4-16 

28 

4-16 

28 

10-28 

30 

11-  2 

25 

11-20 

15 

11-20 

15 

1 1-20 

15 

284 

221 

224 

200 

195 

LAMAR 

106 

7- 

1 

-  4 

12-20 

2-15 

1  6 

4-10 

19 

4-10 

I  9 

4-10 

1  9 

4-27 

30 

10-25 

31 

11-  6 

28 

11-16 

22 

11-20 

16 

1 1-20 

16 

278 

224 

222 

210 

161 

LAS  AN  I  MAS 

107 

7- 

6 

-10 

12-27 

2-20 

13 

4-10 

16 

4-10 

16 

4-16 

27 

4-27 

29 

10-25 

zr-< 

10-27 

28 

11-  2 

24 

11-18 

19 

11-21 

-  3 

274 

222 

2oe 

194 

181 

LEADV I LLE 

79 

7- 

t 

-22 

12-31 

5-  3 

12 

6-19 

1  8 

6-20 

24 

6-22 

28 

6-24 

31 

7-22 

31 

9-  3 

27 

9-17 

24 

9-27 

11 

9-27 

11 

147 

100 

65 

73 

26 

LIMON  WSMO 

9  7 

7- 

6 

-12 

1-  5 

4-10 

9 

4-10 

9 

4-22 

23 

4-26 

28 

5-  3 

30 

10-  4 

31 

10-25 

28 

11-  3 

22 

11-16 

20 

1 1-20 

10 

224 

220 

19! 

182 

154 

NORTH  LAKE 

89 

7- 

6 

- 14 

1-28 

5-  2 

9 

5-  3 

20 

6-19 

23 

6-19 

23 

6-20 

30 

9-  3 

28 

9-  3 

28 

10-10 

23 

10-11 

20 

10-25 

16 

1  76 

161 

113 

76 

75 

PALMER  LAKE 

94 

7- 

2 

-12 

1-10+ 

5-  2 

19 

5-  3 

24 

5-  3 

24 

5-31 

32 

9-27 

32 

10-11 

23 

10-11 

23 

12-  4 

16 

161 

161 

119 

PUEBLO  WSO  AP 

105 

7- 

6 

-14 

12-31 

2-23 

6 

3-  6 

19 

4-10 

22 

4-16 

2  7 

4-22 

32 

10-25 

27 

10-25 

27 

11-  6 

22 

11-16 

19 

1 1-20 

14 

2  70 

255 

21C 

192 

186 

PUEBLO  6  SSW 

102 

7- 

7 

-12 

12-31 

4-  8 

14 

4-10 

19 

4-11 

22 

5-  4 

28 

5-  4 

28 

9-18 

3  7 

10-13 

28 

10-26 

24 

20C 

162 

137 

ROCKY  FORD  2  SE 

104 

7- 

6 

-15 

12-31+ 

2-20 

1  3 

4-10 

19 

4-16 

22 

4-21 

27 

5-  3 

31 

10-11 

31 

10-25 

27 

11-  1 

24 

11-18 

19 

11-21 

-  3 

274 

222 

195 

187 

161 

RUXTON  PARK 

83 

7- 

6  + 

-16 

12-31 

5-  3 

12 

6-  5 

20 

6-  5 

20 

6-20 

27 

6-22 

32 

7-22 

32 

9-  3 

28 

9-27 

9-27 

17 

10-27 

14 

1 71 

114 

114 

75 

30 

RYE 

99 

6-27 

-13 

1-  8 

4-16 

16 

4-16 

16 

4-22 

21 

5-28 

28 

6-19 

30 

9-  3 

31 

10-11 

27 

10-17 

» 

10-27 

20 

11-15 

14 

213 

194 

178 

136 

76 

SALIDA  3  W 

98 

6-25 

-  8 

4-  8 

4-16 

16 

4-16 

16 

4-27 

22 

6-19 

27 

6-20 

32 

9-18 

31 

9-27 

26 

10-25 

21 

10-27 

17 

11-  3 

16 

201 

194 

181 

100 

90 

SPRINGFIELD  7  WSW 

103 

7- 

1 

-  2 

12-31+ 

4-10 

16 

4-10 

16 

4-10 

16 

4-21 

28 

5-  2 

32 

10-27 

29 

10-31 

28 

11-20 

19 

11-20 

19 

11-21 

16 

225 

224 

224 

193 

178 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

82 

7- 

7 

5-  7 

16 

6-20 

18 

6-20 

18 

6-25 

28 

7-23 

28 

- 

9-27 

14 

9-27 

14 

143 

99 

26 

TACONY   10  SE 

104 

7- 

1 

-  7 

12-31+ 

4-  9 

16 

4-10 

17 

4-10 

17 

4-22 

2  8 

5-  3 

32 

10-11 

31 

10-27 

26 

11-  2 

21 

11-  6 

20 

11-21 

12 

226 

21C 

2  Ot 

188 

161 

TRINIDAD 

96 

7- 

1 

-  3 

1-28 

4-  9 

11 

4-10 

17 

4-10 

17 

4-22 

2  8 

5-  2 

29 

10-10 

32 

10-27 

26 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

11-21 

16 

226 

207 

207 

188 

161 

TRINIDAD   FAA  AP 

103 

7- 

1 

-  5 

12-31 

4-  9 

16 

4-10 

18 

4-10 

16 

4-16 

25 

5-  3 

30 

lo-ic 

32 

10-27 

27 

11-  2 

24 

11-15 

20 

1 1-20 

12 

225 

219 

206 

194 

160 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

79 

7- 

1 

-24 

1-  2 

6-18 

15 

6-20 

17 

6-28 

24 

6-28 

24 

6-28 

24 

7-22 

30 

8-  5 

26 

9-  3 

18 

9-  3 

1  8 

9-17 

16 

91 

75 

67 

38 

24 

VICTOR 

8  1 

7- 

6 

5-  1 

11 

5-  2 

17 

5-30 

21 

6-16 

26 

6-19 

29 

- 

~ 

" 

" 

HALSENBURG  POWER  PLANT 

99 

7- 

7. 

-  8 

12-31 

4-10 

14 

4-10 

14 

4-16 

23 

5-  2 

26 

5-  3 

30 

10-10 

30 

10-11 

22 

10-11 

22 

11-  2 

19 

11-  3 

15 

207 

206 

176 

162 

160 

WALSH 

103 

7- 

7 

-  7 

12-31 

2-  9 

11 

4-10 

7  0 

4-10 

20 

4-27 

28 

4-27 

28 

11-20 

22 

11-21 

14 

11-21 

14 

265 

225 

224 

WESTCLIFFE 

91 

7- 

6 

-19 

1-23 

5-  2 

1  2 

5-  2 

12 

5-28 

24 

6-20 

26 

6-21 

32 

9-  3 

2E 

9-  3 

2E 

9-27 

23 

10-11 

1! 

10-11 

15 

162 

162 

122 

75 

74 

W6TM0RE  9  S 
*       •  * 

93 

7- 

4 

-12 

1-  9  + 

4-10 

7 

5-  2 

19 

5-  2 

19 

5-28 

28 

6-19 

32 

9-  2 

2  B 

9-  2 

26 

10-11 

22 

1 1-  1 

19 

11-  4 

16 

206 

183 

162 

97 

75 

COLORAOO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

98 

7- 

6 

-15 

1  -  2 

4-  8 

1  0 

4-  9 

17 

4-  9 

17 

5-  3 

27 

6-19 

29 

9  3 

3 1 

10-  E 

2  E 

10-24 

23 

10-27 

2( 

11-16 

16 

196 

ASPEN 

88 

7- 

6 

-12 

1-  2 

4-20 

15 

4-21 

18 

6-19 

23 

6-19 

23 

6-21 

32 

9-  3 

27 

9-  3 

27 

9-27 

23 

10-27 

17 

11-15 

11 

20S 

181 

IOC 

7( 

74 

BERTHOUO  PASS 

76 

7- 

7 

-13 

12-31 

6-19 

14 

6-19 

14 

6-19 

1  4 

6-2 1 

28 

6-22 

31 

7-21 

32 

9-  2 

27 

9-  3 

23 

9-26 

20 

9-27 

12 

100 

99 

76 

73 

29 

BOND 

-26 

1-  2 

6-18 

16 

6-18 

16 

6-19 

24 

6-19 

24 

6-30 

30 

8-  5 

30 

9-  2 

26 

10-13 

21 

10-14 

19 

10-17 

6 

121 

118 

116 

75 

36 

BROWNS  PARK  REFUGE 

96 

7- 

6  + 

-24 

1-  5 

4-16 

16 

4-16 

16 

5-  8 

23 

6-  5 

28 

6-19 

32 

8-29 

31 

9-22 

24 

9-22 

24 

9-28 

20 

10-31 

14 

198 

165 

137 

109 

71 

CEDAREDGE 

96 

7- 

6 

-  4 

1-  2  + 

4-  8 

12 

4-  8 

12 

4-  9 

23 

4-22 

27 

6-19 

31 

9-27 

31 

10-10 

28 

11-15 

21 

11-20 

16 

11-20 

16 

226 

226 

22C 

171 

100 

CIMARRON 

93 

7- 

6 

-25 

1-23 

4-20 

1  5 

6-19 

19 

6-19 

19 

6-20 

28 

6-22 

32 

9-  3 

24 

9-  3 

24 

9-  3 

24 

10-  4 

19 

10-27 

10 

190 

107 

76 

75 

73 

CLIMAX 

73 

7- 

7 

-20 

4-  8 

6-19 

13 

6-20 

20 

6-20 

7  0 

6-30 

25 

6-30 

25 

7-23 

32 

9-  1 

27 

9-16 

24 

9-27 

1  2 

9-27 

12 

100 

99 

88 

63 

23 

COCHETOPA  CREEK 

89 

7- 

7 

-23 

1-  3  + 

5-27 

12 

5-27 

12 

6-20 

24 

6-21 

28 

6-25 

30 

9-  3 

23 

9-  3 

23 

9-  3 

23 

9-17 

12 

9-17 

12 

113 

113 

7! 

74 

70 

COLLBRAN  2  SW 

95 

1- 

7 

-11 

1-  7  + 

4-  9 

1  5 

4-16 

19 

6-19 

24 

6-19 

24 

6-21 

32 

9-  3 

31 

9-17 

23 

9-17 

23 

10-25 

20 

11-15 

12 

220 

192 

90 

90 

74 

COLORADO  NAT  MON 

99 

7- 

6 

1 

1-  8  + 

4-  8 

15 

4-  8 

15 

4-18 

23 

5-  2 

2  s 

5-  6 

30 

10-  5 

32 

11-  4 

27 

11-27 

17 

233 

186 

152 

CORTEZ 

97 

7- 

6 

-  7 

1-23 

3-  6 

16 

4-20 

2  0 

4-22 

24 

5-  2 

28 

5-28 

31 

9-24 

32 

10-10 

26 

10-26 

24 

11-15 

17 

11-21 

16 

260 

209 

187 

161 

119 

CRAIG 

95 

7- 

LI 

-28 

1-  5 

4-  9 

7 

4-  9 

7 

4-20 

24 

6-19 

27 

6-19 

27 

9-17 

29 

9-27 

26 

10-  4 

21 

1  0-27 

13 

10-27 

13 

201 

201 

167 

100 

90 

CRESTED  BUTTE 

84 

7- 

6 

-26 

12-20 

5-  3 

15 

5-  3 

15 

6-20 

24 

6-21 

28 

6-23 

32 

7-22 

29 

9-  3 

21 

9-  3 

21 

'.-27 

17 

10-16 

15 

166 

147 

75 

74 

29 

DILLON  1  E 

83 

7- 

6 

-20 

1-23 

5-  3 

10 

6-19 

2  0 

6-20 

24 

6-21 

27 

6-23 

32 

7-22 

30 

9-  3 

23 

9-  3 

23 

9-27 

15 

9-27 

15 

147 

100 

73 

74 

29 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

97 

7- 

6 

-18 

1-  2 

4-  8 

10 

4-  9 

17 

4-  9 

17 

4-26 

27 

6-19 

32 

9-27 

32 

10-11 

28 

10-30 

24 

11-  3 

20 

U-  5 

13 

211 

2  06 

204 

168 

100 

DURANGO 

-  5 

1-23+ 

5-28 

25 

6-17 

32 

10-25 

19 

10-25 

19 

11-21 

11 

EAGLE  FAA  AP 

94 

7- 

6+ 

-27 

1-  2 

4-  9 

10 

4-16 

17 

5-28 

23 

6-19 

25 

6-20 

32 

9-  2 

31 

9-  3 

24 

9-  3 

24 

9-27 

19 

10-27 

IX 

201 

164 

98 

76 

74 

FORT  LEWIS 

102 

7- 

4 

-11 

12-31 

5-  6 

16 

5-  6 

16 

6-19 

24 

6-19 

6-19 

24 

9-  2 

31 

9-24 

22 

9-24 

22 

10-11 

17 

10-30 

14 

177 

158 

97 

97 

75 

FRASER 

84 

7- 

6 

-36 

1-  2 

5-  5 

16 

6-19 

20 

6-22 

24 

6-24 

27 

6-30 

32 

7-  2 

32 

7-22 

20 

7-22 

20 

7-22 

20 

9-27 

12 

145 

33 

30 

26 

2 

FRUITA 

1  0  1 

7- 

6  + 

-17 

1-  8 

4-  8 

14 

4-  8 

14 

4-  9 

23 

5-28 

26 

6-19 

32 

9-27 

31 

10-25 

27 

j 

10-27 

22 

11-15 

16 

11-15 

16 

221 

221 

201 

150 

100 

GATEWAY  1  SW 

99 

7- 

6* 

-21 

1-  7 

2-21 

14 

4-  9 

20 

4-  9 

20 

9-27 

32 

10-27 

23 

10-27 

23 

11-15 

2  0 

11-22 

1  5 

274 

220 

201 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

97 

7- 

6 

-11 

1-  3 

4-10 

15 

4-17 

20 

4-17 

20 

6-20 

27 

6-20 

27 

9-  3 

31 

9-27 

26 

10-27 

19 

10-27 

19 

11-15 

14 

219 

193 

193 

99 

75 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

103 

7- 

6* 

-12 

1-  8  + 

2-20 

16 

4-  8 

19 

4-  6 

19 

4-  9 

26 

4-  9 

26 

10-27 

31 

11-  5 

27 

11-15 

24 

11-27 

12 

11-27 

12 

260 

233 

221 

210 

201 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

101 

7- 

6 

-12 

1-  8 

4-  8 

16 

4-  8 

16 

4-  9 

23 

4-  9 

23 

5-27 

31 

10-24 

30 

11-  5 

28 

11-15 

23 

11-22 

19 

11-27 

11 

233 

228 

220 

210 

150 

GRAND  LAKE   1  NW 

7- 

6  + 

-28 

1-  3 

5-  5 

4 

6-20 

18 

6-20 

1  6 

6-23 

25 

6-24 

30 

7-16 

31 

8-  1 

23 

8-  1 

23 

9-17 

2  0 

9-27 

12 

143 

89 

42 

39 

22 

GRAND  LAKE  6  SSW 

81 

7- 

6 

-28 

1-  2 

5-  4 

13 

5-  4 

13 

6-19 

24 

6-20 

26 

6-22 

32 

9-  3 

27 

9-  3 

27 

9-27 

20 

9-27 

20 

10-25 

15 

174 

146 

100 

75 

73 

GRAND  VALLEY 

100 

7- 

7* 

-17 

1-  6  + 

4-  8 

16 

4-  9 

20 

4-  9 

2  0 

4-  9 

20 

6-19 

32 

9-27 

3  i 

10-13 

26 

10-27 

23 

1 1-15 

15 

11-15 

1  5 

221 

220 

201 

187 

100 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

88 

7- 

6 

-24 

1-26  + 

4-16 

11 

4-21 

19 

5-28 

23 

6-  5 

26 

6-19 

29 

9-  3 

29 

9-17 

26 

9-27 

21 

10-25 

19 

11-  5 

10 

203 

187 

122 

104 

76 

GUNNISON 

89 

7- 

6 

-27 

12-  7 

4-16 

16 

5-  3 

17 

6-19 

24 

6-20 

27 

6-21 

31 

9-  3 

23 

9-  3 

23 

9-  3 

23 

9-27 

17 

10-25 

11 

192 

147 

76 

75 

74 

HAYDEN 

96 

7- 

6 

-28 

1-  1 

4-12 

16 

4-16 

18 

4-22 

22 

6-19 

25 

6-20 

32 

9-  2 

32 

9-17 

26 

10-  4 

23 

10-26 

20 

10-27 

14 

198 

193 

165 

90 

74 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

88 

7- 

4 

-33 

1-  2 

5-20 

1  2 

6-19 

20 

6-19 

7  0 

6-21 

28 

6-28 

32 

7-  1 

30 

6-11 

26 

9-  3 

23 

9-27 

14 

9-27 

14 

130 

100 

76 

51 

3 

IGNACIO  1  N 

101 

7- 

5 

-11 

1-23  + 

4-  8 

1  6 

4-20 

18 

4-22 

2  2 

5-  7 

28 

6-19 

29 

9-  3 

29 

9-27 

27 

10-13 

24 

10-25 

17 

11-15 

15 

221 

188 

174 

143 

76 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

77 

7- 

6+ 

-18 

4-  8 

6-19 

14 

6-19 

14 

6-20 

23 

6-21 

26 

6-23 

31 

7-21 

3  7 

7-22 

26 

9-  2 

24 

10-  4 

19 

10-  9 

11 

112 

107 

74 

31 

28 

KREMMLING 

91 

7- 

6 

-36 

1-  2 

4-16 

14 

5-28 

ie 

6-19 

22 

6-20 

26 

6-23 

32 

9-  2 

26 

9-  2 

26 

9-17 

22 

- 

9-27 

12 

164 

_ 

90 

74 

71 

LAKE  CITY 

88 

7- 

6 

-26 

12-19+ 

4-26 

U 

6-19 

18 

6-19 

18 

6-19 

18 

6-20 

30 

7-22 

28 

7-22 

78 

9-  3 

20 

9-  3 

20 

10-10 

15 

167 

76 

76 

33 

32 

LITTLE  HILLS 

93 

7- 

6* 

-26 

1-  2 

4-  9 

9 

4-16 

20 

5-28 

22 

6-20 

28 

6-21 

32 

8-29 

32 

9-  3 

27 

9-27 

23 

10-  4 

19 

171 

122 

75 

69 

MARV I NE  RANCH 

86 

7- 

6 

-20 

1-11 

6-19 

15 

6-19 

15 

6-23 

24 

6-26 

26 

6-29 

32 

7-  1 

32 

8-29 

25 

9-  3 

23 

9-14 

20 

10-22 

15 

125 

87 

72 

62 

2 

MAYBELL 

96 

7- 

6 

-34 

1-  5 

4-  9 

9 

5-28 

18 

6-19 

24 

6-19 

2- 

6-20 

30 

8-29 

30 

9-17 

2b 

9-20 

22 

9-24 

19 

10-  5 

14 

179 

119 

93 

90 

70 

MEEKER  NO.  2 

95 

7- 

6 

-19 

1-  2 

4-  9 

1 1 

4-16 

8-29 

32 

9-27 

25 

9-28 

22 

10-24 

19 

10-27 

1 5 

201 

191 

148 

100 

70 

MEREDITH 

-20 

1-  2 

4-16 

10 

6-19 

17 

6-20 

24 

6-21 

28 

6-23 

32 

8-  1 

32 

9-27 

16 

9-27 

16 

164 

100 

39 

MESA   LAKES  RESORT 

76 

7- 

5 

-22 

1-28+ 

5-  3 

10 

5-2B 

20 

6-19 

22 

6-19 

22 

6-21 

31 

9-  2 

28 

9-  2 

26 

9-27 

22 

10-10 

16 

10-10 

16 

160 

133 

100 

75 

73 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

96 

7- 

6  + 

2 

1-12 

4-  8 

12 

4-21 

17 

4-21 

17 

5-  6 

28 

5-  6 

28 

10-10 

30 

10-11 

28 

10-30 

24 

11-21 

20 

11-27 

9 

233 

214 

192 

158 

157 

MONTROSE   NO  2 

98 

7- 

7* 

-  5 

1-  8  + 

4-  8 

9 

4-  8 

9 

4-  9 

22 

4-20 

27 

5-27 

32 

10-10 

29 

10-25 

28 

11-15 

20 

11-15 

20 

11-28 

14 

234 

221 

220 

188 

136 

NORTHDALE 

94 

7- 

64 

-23 

1-  6 

4-  5 

13 

4-17 

2  0 

4-23 

21 

5-  3 

26 

6-16 

31 

9-17 

32 

9-24 

27 

10-25 

10 

10-25 

10 

10-25 

10 

203 

191 

185 

144 

93 

NORWOOD 

92 

7- 

6+ 

-13 

12-31+ 

4-20 

15 

4-21 

18 

6-19 

23 

6-19 

2? 

6-20 

32 

9-  3 

31 

9-27 

27 

10-10 

20 

10-10 

20 

11-15 

12 

209 

172 

113 

100 

75 

OURAY 

67 

7- 

6 

-  3 

1-23+ 

4-20 

14 

4-21 

19 

4-22 

23 

5-  2 

28 

6-19 

29 

9-26 

32 

10-10 

24 

10-10 

24 

11-20 

18 

11-21 

15 

215 

213 

171 

161 

99 

PAGOSA  SPRINGS 

91 

7- 

6 

-15 

1-23+ 

4-20 

12 

4-22 

16 

5-26 

23 

6-20 

28 

6-21 

32 

7-23  31 

9-  3 

25 

9-27 

24 

10-25 

14 

10-25 

14 

168 

186 

122 

75 

32 

PALISADE 

10-24 

31 

11-  5 

2  8 

11-22 

22 

11-27 

17 

12-20 

12 

PAONIA  1  SW 

96 

7- 

6* 

-11 

1-23  + 

4-  8 

11 

4-  8 

11 

4-  9 

24 

4-26 

28 

6-19 

31 

10-10 

27 

10-30 

22 

11-20 

19 

11-27 

10 

233 

226 

204 

167 

First  fall  minimum  of 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Number  of  days 
between  dates 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spi 

ing  minimum  of 

First  (all  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32"  or 
below 

28  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16"  or 
below 

16  or  below 

20  or  below 

24  or  below 

28  or  below 

32  or  below 

Date 

jTemp. 

1 

— — — 

|Temp. 

Date 

|  Temp. 

— — — 

|Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

0) 

Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Ct 

75 
Q 

Temp.  | 

PARADOX 

100 

7- 

5 

-13 

1-  7 

2-21 

14 

4-  9 

19 

4-22 

2  1 

4-27 

2b 

5-  8 

32 

9-27 

29 

10-25 

23 

10-25 

23 

186 

181 

142 

PITKIN 

84 

8-28 

-28 

2-20 

5-  3 

13 

6-19 

2  0 

6-20 

2  2 

6-22 

28 

6-30 

32 

7-22 

3C 

7-23 

.  8 

9-  3 

2  0 

9-  3 

20 

9-27 

14 

147 

76 

73 

31 

22 

RANGELY 

4-14 

1  0 

5-  5 

25 

6-30 

2 9 

10-12 

11-15 

14 

215 

15- 

89 

RICO 

88 

7- 

5 

-15 

1-23 

4-22 

9 

5-  3 

1  8 

6-20 

24 

6-21 

29 

6-24 

31 

7-23 

29 

9-  3 

23 

9-  3 

23 

9-27 

L9 

10-1C 

13 

171 

147 

73 

74 

29 

RIFLE 

98 

7- 

6 

-16 

1-  6 

4-  9 

15 

4-  9 

15 

5-  3 

24 

27 

6-  5 

30 

9-  3 

31 

9-27 

2  7 

10-23 

,-. 

10-27 

16 

16 

201 

201 

175 

122 

90 

SILVERTON 

85 

6-30 

-21 

1-11 

5-  3 

15 

5-  7 

20 

5-26 

24 

6-20 

26 

6-23 

32 

7-22 

32 

7-23 

28 

9-  3 

23 

9-27 

20 

10-10 

8 

160 

143 

100 

33 

29 

STEAMBOAT  SPRINGS 

91 

7- 

6 

-29 

1-  2 

4-16 

13 

4-23 

18 

6-19 

2  2 

6*2  0 

28 

6-22 

31 

a-29 

31 

9-  4 

.  * 

9-17 

23 

9-27 

20 

10-26 

16 

193 

157 

90 

76 

68 

TAYLOR  PARK 

7- 

6 

5-  5 

5-28 

2  2 

2  B 

6-23 

3  2 

9-  3 

j  y 

9-27 

10-25 

14 

17! 

72 

TELLUR I DE 

86 

7- 

5 

-13 

12-26 

4-22 

10 

5-  3 

18 

6-20 

24 

6~20 

24 

6-22 

32 

9-  2 

3. 

9-  3 

25 

9-27 

ll 

10-10 

15 

10-10 

15 

171 

160 

99 

75 

72 

URAVAN 

103 

7- 

s 

-  6 

1-  7 

2-20 

14 

4-  8 

19 

4-  9 

2  2 

4-2  2 

28 

5-13 

31 

10-11 

32 

10-25 

.  ' 

11-15 

21 

11-27 

9 

11-27 

9 

280 

233 

220 

186 

151 

VALLEC 1  TO  0AM 

89 

7- 

6 

-13 

1-22 

♦-20 

e 

4-22 

17 

5-  3 

2  4 

6-19 

27 

6-20 

30 

9-  3 

28 

9-  3 

28 

10-10 

24 

10-30 

19 

11-21 

15 

215 

191 

160 

76 

75 

YAMPA 

87 

7- 

6 

-23 

1-  3 

4-16 

-  6 

5-15 

17 

6-19 

21 

6-19 

21 

6-20 

29 

9-  2 

32 

9-  3 

27 

9-23 

24 

10-  5 

20 

10-25 

13 

192 

143 

96 

76 

74 

YELLOW  JACKET  2  W 
•       •  • 

94 

7- 

6 

0 

1-28  + 

4-  8 

13 

4-20 

20 

4-20 

20 

5-  6 

28 

6-16 

31 

10-  9 

32 

10-11 

.  ! 

11-  4 

11-20 

15 

11-20 

15 

226 

214 

198 

158 

115 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E 

103 

7- 

^ 

-13 

1-  8 

4-10 

7 

4-11 

20 

4-11 

20 

4-21 

26 

5-  3 

32 

10-11 

3 

10-12 

2  8 

11-  3 

22 

11-  5 

. : 

11-21 

12 

225 

208 

206 

174 

161 

AKRON   FAA  AP 

101 

7- 

b 

-  8 

12-31* 

4-10 

12 

4-10 

12 

4-10 

12 

4-20 

28 

5-  2 

31 

10-10 

31 

10-27 

21 

11-  2 

23 

11-  4 

19 

11-20 

15 

224 

208 

206 

190 

161 

BONNY  LAKE 

106 

7- 

7 

-  7 

12-31 

4-11 

15 

4-11 

15 

4-16 

2  3 

4-21 

28 

6-  2 

31 

10-11 

30 

10-27 

11-16 

22 

11-20 

20 

11-21 

14 

224 

223 

2.4 

169 

131 

BURLINGTON 

103 

7- 

6 

-  8 

12-31 

4-  9 

15 

4-  9 

1  5 

4-  9 

15 

4-15 

2  b 

5-  2 

32 

10-10 

30 

11-  1 

27 

L9 

11-19 

IV 

16 

227 

224 

224 

200 

161 

CHEYENNE  WELLS 

104 

8-24 

-13 

12-31 

4-10 

13 

4-22 

20 

4-22 

2  0 

4-27 

2  5 

5-  2 

3 1 

9-16 

31 

11-  1 

27 

11-16 

2  '• 

11-19 

1 1 1?r 

11-20 

13 

224 

2 1 1 

20E 

186 

137 

FLAGLER  2  Nw 

103 

7- 

6 

-  6 

12-31* 

4-10 

10 

4-16 

20 

4-21 

24 

4-23 

27 

5-  3 

3  0 

9-17 

32 

10-27 

2  b 

1 1  -  2 

21 

1 1-20 

15 

11-20 

15 

224 

218 

196 

187 

137 

HOLYOKE 

109 

7- 

6 

-14 

1-  9 

4-10 

7 

4-10 

7 

4-16 

24 

4-16 

24 

5-  3 

32 

10-11 

31 

10-27 

2  8 

10-28 

11-20 

19 

11-21 

14 

225 

224 

195 

194 

161 

STRATTON   3  NE 

105 

7- 

6 

-  9 

12-31* 

4-10 

9 

4-10 

9 

4-10 

9 

4-21 

2? 

5-  2 

32 

10-11 

29 

10-27 

28 

11-  3 

1  i 

11-  3 

19 

11-21 

15 

225 

207 

207 

189 

162 

WRAY 

107 

7- 

t 

-  7 

12-31 

4-10 

7 

4-10 

7 

4-25 

23 

4-25 

23 

5-13 

32 

10-11 

32 

10-27 

25 

10-2  6 

23 

11-20 

.0 

13 

225 

224 

186 

185 

151 

YUMA 

*        *  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

86 

7- 

b 

-23 

1-  8 

5-  2 

16 

5-  2 

16 

5-15 

23 

5-31 

25 

6-21 

32 

o-  5 

32 

9-16 

2  7 

9-27 

19 

9-27 

19 

11-  1 

11 

183 

148 

135 

108 

76 

ANTERO  RESERVOIR 

87 

7- 

6 

-35 

1-  2 

5-  7 

16 

5-  7 

lb 

6-20 

23 

6-20 

23 

6-23 

31 

7-22 

32 

9-  3 

27 

9-20 

24 

9-27 

.  r 

10-1C 

15 

156 

143 

92 

75 

29 

BAILEY 

95 

7- 

6 

-IB 

12-31* 

5-  2 

15 

5-  2 

15 

5-28 

23 

6-20 

28 

6-21 

30 

9-  3 

27 

9-  3 

27 

10-11 

9 

10-11 

9 

10-11 

9 

162 

162 

136 

75 

74 

BOULDER 

100 

7- 

6 

-11 

1-  9 

4-10 

15 

4-10 

15 

4-16 

24 

5-  2 

2« 

5-  3 

31 

10-10 

1 : 

11-  2 

2  ) 

11-  2 

2  1 

11-  4 

18 

11-27 

16 

231 

7.8 

200 

184 

160 

BR  I GGSDALE 

104 

7- 

t 

-10 

1-11 

4-10 

15 

4-16 

20 

4-16 

20 

5-  2 

28 

6-  5 

30 

9-  3 

31 

9-27 

28 

10-27 

21 

10-27 

20 

11-  4 

15 

208 

194 

194 

148 

90 

BYERS  5  NE 

103 

7- 

6 

-17 

12-31 

4-10 

9 

4-21 

20 

4-21 

20 

4-2  3 

27 

5-14 

31 

9-  3 

31 

10-11 

:•> 

10-31 

22 

11-  4 

19 

11-15 

15 

219 

197 

193 

171 

112 

CABIN  CREEK 

80 

7- 

-11 

4-  8 

3-  2 

15 

5-  3 

19 

5-  3 

19 

6-19 

26 

6-19 

26 

9-17 

31 

9-26 

28 

9-27 

If 

9-27 

16 

9-27 

If. 

148 

147 

147 

99 

90 

CASTLE  ROCK 

99 

7- 

6 

-15 

1-  9 

4-16 

16 

4-16 

16 

5-  2 

21 

5-  3 

28 

6-19 

30 

9-  3 

31 

9-27 

2  7 

10-27 

19 

10-27 

19 

11-21 

6 

219 

194 

178 

147 

76 

CHEESMAN 

94 

7- 

6+ 

-21 

1-28 

4-21 

16 

5-  3 

20 

5-  3 

20 

6-19 

26 

6-20 

3  0 

9-  3 

28 

9-  3 

28 

10-11 

21 

10-27 

16 

10-27 

16 

189 

177 

161 

76 

75 

CHERRY  CREEK  DAM 

104 

7- 

7 

-14 

1-  9 

4-10 

11 

4-16 

20 

4-21 

24 

5-  2 

28 

5-31 

32 

9-27 

28 

9-27 

28 

10-27 

24 

11-  4 

18 

1 1-21 

13 

22S 

202 

189 

148 

119 

DENVER  WSO  AP 

103 

7- 

6 

-  7 

12-31* 

4-10 

12 

4-10 

12 

4-10 

12 

4  16 

28 

5-  2 

31 

10-11 

30 

11-  2 

11-  4 

14 

11-  4 

14 

11-  4 

14 

208 

208 

206 

200 

162 

DENVER  CITY 

102 

•tm 

7 

-  4 

1-  9  + 

4-  9 

16 

4-  9 

16 

4-10 

2  3 

4*15 

28 

5-  2 

32 

10-10 

32 

10-11 

7  8 

11-  4 

2  0 

- 

209 

- 

179 

161 

ELBERT 

95 

-20 

12-31 

4-16 

16 

4-21 

18 

6-19 

22 

6-26 

27 

6-26 

27 

9-  3 

28 

9-  3 

28 

10-11 

2  1 

10-27 

19 

11-15 

12 

213 

189 

114 

69 

69 

ESTES  PARK 

90 

7- 

7+ 

-13 

12-31 

4-16 

15 

5-  2 

2  0 

5-  3 

24 

5-31 

26 

6-22 

32 

9-18 

3. 

9-27 

:  8 

9-27 

18 

9-27 

10-27 

15 

194 

178 

177 

88 

EVERGREEN 

95 

7- 

6 

-19 

12-31 

4-20 

0 

5-26 

20 

5-26 

20 

6-  4 

28 

6-19 

32 

28 

9-  2 

2f 

10-  8 

24 

10-12 

' 

10-12 

9 

175 

139 

135 

90 

75 

FORT  COLLINS 

100 

7- 

6 

-  5 

1-  9 

4-  9 

16 

4-10 

19 

4-16 

22 

4-16 

22 

5-  3 

32 

9-27 

32 

10-27 

25 

11-  2 

22 

11-21 

18 

11-24 

16 

229 

223 

200 

194 

147 

FORT   LUPTON   1  N 

106 

7- 

6 

-12 

12-31 

4-10 

13 

4-20 

2  0 

4-20 

2  0 

_ 

9-27 

31 

10-25 

26 

10-2" 

19 

10-27 

19 

11-21 

8 

225 

190 

190 

_ 

_ 

FORT  MORGAN 

107 

7- 

7 

-12 

12-20 

4-10 

11 

4-10 

11 

4-11 

21 

4-20 

28 

4-27 

31 

10-11 

32 

10-27 

26 

11-  5 

2  2 

11-20 

2  0 

11-21 

3 

225 

224 

208 

190 

167 

GRANT 

87 

7- 

6 

-16 

12-31 

4-21 

15 

5-  3 

18 

5-28 

24 

6-20 

25 

6-21 

31 

9-  4 

31 

9-19 

27 

9-27 

18 

9-27 

IB 

11-  4 

15 

197 

147 

122 

91 

75 

GREELEY  UNC 

103 

7- 

6 

-  6 

12-20 

4-  9 

16 

-10 

18 

4-10 

18 

4-16 

27 

5-  1 

32 

10-11 

31 

10-27 

27 

11-  2 

24 

11-  4 

20 

1 1-2  1 

16 

226 

208 

206 

194 

163 

IDAHO  SPRINGS 

-10 

1-  9 

_ 

5-  2 

21 

5-  7 

28 

6-  5 

30 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

JONES  PASS  2  E 

-12 

1-23* 

5-  2 

13 

6-19 

20 

6-19 

20 

27 

6-22 

31 

9-17 

_ 

JULESBURG 

109 

7- 

6 

-19 

1-  9 

4-10 

13 

4-16 

18 

4-16 

18 

4-16 

IB 

5-  3 

31 

30 

10-27 

26 

10-28 

23 

11-20 

19 

11-21 

12 

223 

218 

195 

194 

137 

KASSLER 

99 

7- 

6* 

-11 

1  -  9 

4-10 

12 

4-10 

12 

4-18 

24 

5-  2 

28 

5-  2 

28 

3C 

1 1  -  2 

2" 

11-  3 

24 

11-20 

1" 

11-21 

1  2 

22! 

184 

155 

KAUFFMAN  4  SSE 

105 

7- 

6 

-11 

1-  9 

4-10 

12 

20 

4-19 

2  0 

26 

6-  5 

29 

9-27 

31 

10-  4 

26 

10-2" 

24 

11-  4 

16 

11-21 

13 

225 

199 

191 

144 

114 

LAKE  GEORGE  8  SW 

85 

7- 

7* 

-29 

1-  2 

5-  2 

15 

5-  3 

18 

5-  7 

23 

6-19 

2  8 

6-20 

30 

9-  3 

26 

9-  3 

7  6 

9-27 

24 

10-25 

14 

10-25 

14 

176 

173 

143 

76 

75 

LAKEMOQD 

100 

7- 

7 

-  7 

1-  9 

4-12 

12 

4-20 

2  0 

4-29 

24 

5-  2 

28 

5-  3 

3  2 

10-10 

32 

10-11 

26 

10-24 

2  3 

11-  1 

IE 

11-  2 

-  2 

19! 

176 

162 

160 

LONGMONT  2  ESE 

106 

7- 

7 

-11 

1-  9 

4-10 

16 

4-10 

16 

4-16 

23 

4-16 

23 

5-  3 

32 

9-27 

30 

10-11 

28 

10-27 

23 

11-  4 

20 

11-27 

16 

231 

208 

194 

178 

147 

NEDERLAND  2  NNE 

87 

7- 

7 

-14 

1-  9 

4-27 

16 

5-  2 

17 

5-28 

24 

2  b 

6-21 

29 

9-  4 

27 

9-  4 

27 

9-25 

23 

9-27 

16 

9-27 

16 

153 

148 

120 

91 

75 

NEW  RAYMER 

105 

7- 

6 

-  7 

1-  5 

4-10 

10 

4-10 

10 

4-16 

23 

4-27 

28 

5-13 

32 

10-  4 

31 

10-12 

7  5 

11-  2 

2. 

11-  3 

20 

11-20 

15 

224 

207 

200 

168 

144 

PARKER  6  E 

98 

7- 

6 

-17 

1-  9 

4-10 

10 

4  16 

19 

4-22 

23 

26 

6-19 

31 

9-  3 

31 

9-27 

26 

10  11 

23 

11-  3 

2  J 

14 

224 

201 

172 

147 

76 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

89 

7- 

6* 

-17 

1-28 

5-  2 

15 

5-  2 

1  5 

5-14 

23 

ft"  l  fl 

26 

6-18 

2  6 

9-  5 

3  ] 

9-  n 

2  8 

2  7 

136 

9 1 

79 

SEDGWICK  5  S 

106 

7- 

6 

-13 

1-  9* 

4-10 

12 

12 

4-10 

12 

4  ?n 

28 

5-  2 

30 

10-11 

31 

10-27 

28 

1 1  -  * 

22 

11-  5 

16 

11-  ! 

16 

209 

209 

208 

190 

162 

SPICER 

90 

7- 

6 

-28 

1-  1 

4-16 

3 

6*19 

20 

6-19 

20 

6  19 

20 

6-21 

31 

7-25 

31 

9-  4 

27 

21 

9-27 

14 

14 

164 

100 

90 

77 

34 

STERLING 

104 

7- 

7 

-  e 

12-20 

4-10 

10 

4-10 

10 

4-11 

23 

4-16 

25 

5-  3 

32 

10-11 

31 

10-27 

28 

ll-1! 

24 

11-20 

20 

11-21 

7 

223 

224 

208 

194 

161 

WALDEN 

96 

8- 

4 

-32 

1-  2 

4-27 

12 

5-28 

IB 

5-28 

18 

5-19 

25 

5-22 

25 

7-25 

32 

8-29 

28 

9-  5 

24 

9-17 

18 

9-21 

.: 

133 

112 

100 

102 

64 

WATERDALE 

102 

7- 

7 

-  9 

1-  9 

4-10 

12 

4-10 

12 

4-16 

22 

4-22 

27 

5-  3 

31 

9-27 

32 

10-27 

25 

11-  2 

24 

11-  4 

.0 

1 1-27 

13 

231 

208 

200 

188 

147 

*       •  » 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WSO  AP 

90 

7- 

2 

-24 

2-  3* 

4-20 

13 

4-23 

18 

5-  3 

24 

5-  3 

24 

6-19 

32 

9-  3 

2b 

9-  3 

25 

9-27 

23 

10-11 

.8 

10-25 

14 

188 

171 

147 

123 

76 

BLANCA 

90 

7- 

6 

-20 

2-  2 

4-19 

13 

4-21 

20 

5-  1 

24 

5-27 

27 

6-16 

31 

9-  2 

25 

9-  2 

25 

10-10 

19 

10-10 

19 

10-26 

13 

190 

172 

162 

96 

78 

CENTER  4  SSw 

89 

6- 

26 

-24 

1-  8 

4-  9 

14 

4-27 

20 

5-  3 

24 

5-  8 

28 

6-19 

32 

9-  3 

29 

9-24 

7  r 

10-11 

11 

10-11 

11 

10-11 

11 

183 

167 

161 

139 

76 

DEL  NORTE 

B6 

7- 

t* 

-14 

1-  3 

4-  9 

10 

4-20 

19 

5-  3 

24 

5-  3 

24 

6-19 

31 

9-24 

31 

9-27 

28 

10-11 

19 

10-11 

19 

11-15 

12 

220 

174 

161 

147 

97 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

90 

7- 

6 

-  8 

1-28* 

4-20 

13 

4-20 

13 

4-21 

23 

5-26 

28 

6-19 

29 

9-  3 

32 

10-  7 

25 

10-26 

2  3 

11-  1 

20 

11-20 

15 

214 

193 

186 

134 

76 

HERMIT  7  ESE 

85 

7- 

6* 

-32 

1-23* 

3-  3 

11 

6-20 

19 

6-22 

23 

6-24 

26 

6-30 

32 

7-  1 

3. 

7-22 

2  7 

7-23 

2  3 

9-  3 

16 

9-  3 

16 

123 

73 

31 

28 

1 

MANASSA 

91 

7- 

6 

-23 

2-  3 

4-21 

'.3 

5-  3 

18 

5-28 

24 

6-  5 

27 

6-  6 

32 

9-  3 

24 

9-  3 

24 

9-  3 

24 

10-11 

17 

10-26 

12 

188 

161 

98 

90 

89 

MONTE  VISTA 

93 

7- 

6 

-14 

1-11* 

4-  9 

15 

4-22 

20 

5-  3 

24 

5-  3 

24 

6-  5 

29 

9-  3 

3 

9-27 

25 

10-11 

16 

10-11 

16 

10-11 

lb 

185 

172 

161 

147 

90 

SAGUACHE 

90 

7- 

5 

-17 

1-30 

4-21 

12 

4-21 

12 

4-23 

24 

6-  3 

2» 

6-19 

31 

9-  3 

31 

9-17 

27 

9-20 

24 

9-27 

19 

10-25 

u 

187 

159 

150 

106 

76 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

74 

6- 

27 

-15 

1-  9 

5-27 

16 

6-  5 

2  0 

6-19 

23 

6-20 

27 

6-21 

32 

9-  3 

30 

9-23 

2' 

9-26 

10-  9 

10 

10-  9 

10 

135 

126 

99 

95 

74 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 


SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 
1973 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

Station 

i  Depth 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PM 

31.2 

32 
31 

34.5 

46 
32 

48.6 

55 
42 

57.6 

68 
46 

72.7 

61 
53 

80.9 

91 
6* 

85.9 

91 
76 

7B.2 

86 
59 

64.0 

74 
55 

48.1 

58 
37 

34.5 

4U 
31 

31 

4 

5PM 

31.2 

32 
31 

34.3 

45 
32 

47,0 

52 
42 

56.1 

65 
47 

69.6 

78 
52 

77.4 

86 
63 

83.1 

88 
76 

76.2 

83 
60 

62.0 

70 
55 

47.5 

58 

37 

34.3 

39 
31 

31 

8 

5PM 

32.3 

33 
32 

34,4 

41 
33 

44.4 

48 
41 

52.5 

60 
46 

65.0 

72 
53 

72.7 

81 
62 

79.4 

82 
74 

74.4 

81 
69 

60.0 

66 
54 

47,0 

55 
38 

35,7 

40 
33 

32 

AVERAGE  DATA  ARE  FROM  MAX  AND  MIN  READINGS  FOR  24  HOURS  UNLESS  TIME  IS  INDICATED ,   IN  WHICH  CASE 
AVERAGES  ARE   FROM  ONCE  DAILY   READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

GRAND  JUNCTION  6  ESE     :     UNDER  CALCAREOUS  CLAY  LOAM,   OVER  GRAVELLY  ALLUVIAL  SOIL,   COVER  CULTIVATED,  IRRIGATED 
TO  DEPTH  OF  2   INCHES.     DEGREE  OF  SLOPE,  0. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  Colorado 


Station 

Jan. 

Feb 

Mar. 

Apr 

May 

June 

July 

Aug 

Sept. 

Oct 

Nov 

Dec 

Annual 

•       •  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

8.02 

- 

_ 

11. 70S 

6.49 

6.02 

DE  P 

- 

- 

- 

- 

-  1.28 

- 

- 

1.41 

-  2.09 

•  51 

- 

WIND 

■ 

* 

• 

2665 

1451 

- 

- 

1821B 

1839 

1628 

- 

MAX 

■ 

72.2 

- 

90.4 

76.1 

69.0 

MIN 

49.7 

62  . 1 

5*  •  7 

44,3 

EVAP 

• 

- 

8.51B 

12.67 

13.05 

11.97 

9.21B 

6.68 

- 

WIND 

- 

- 

• 

- 

2560 

1999 

2641 

1891 

2517 

2036 

- 

- 

- 

MAX 

■ 

■ 

75.0 

87.8 

86.5 

90.3 

78.4 

70.0 

- 

- 

- 

MIN 

**  "    .  - 

53*8 

56.7 

8.3 

49.9 

41,1 

PUEBLO  6  SSW 

EVAP 

- 

* 

- 

8.178 

12.17 

10.98B 

9.98 

- 

- 

- 

- 

- 

WIND 

• 

3163 

2685 

2590 

1968 

2101 

- 

- 

MAX 

71 .4 

82.2 

85.9 

86.3 

■ 

MIN 

_ 

35.5 

42.5 

49.5 

55.7 

55.4 

- 

- 

SPRINGFIELD  7  WSW 

EVAP 

5 . 43B 

8.44 

12.48 

11.53 

13.78 

8.32B 

6.45 

- 

WIND 

■ 

3606 

3116 

2820 

3048 

301 1 

3208 

2648 

• 

MAX 

62  . 5 

75.5 

86 . 9 

88.9 

89.1 

77.1 

70.2 

• 

* 

■ 

MIN 

38.9 

47,0 

54.9 

59.6 

58.8 

51.9 

43,4 

SUGARLOAF   RSVR   1  ESE 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

6.00B 

5.74 

4.99 

4.04B 

3.16B 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.17 

.05 

.00 

.39 

- 

- 

- 

- 

WIND 

* 

■ 

- 

1331B 

1040 

957 

1035B 

1231 

- 

- 

- 

MAX 

72.8 

" 

71,6 

■ 

- 

- 

- 

MIN 

38,4 

40.6 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

EVAP 

- 

9.78B 

7.31 

6.92 

5.21 

- 

- 

- 

- 

WIND 

2602B 

1980 

1663 

2199 

- 

- 

- 

MAX 

80,4 

81.0 

78.9 

73.4 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

- 

42.9 

47.5 

46.6 

39.3 

- 

- 

- 

- 

*       *  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

- 

- 

5.45B 

8.13B 

9.19 

10.11 

9.66 

7.26 

5.528 

- 

DEP 

- 

• 

-  3.62 

-  4.74 

-     B.  12 

-  7.32 

-  4.98 

-  4.30 

-  1.69 

- 

_ 

■ 

2232B 

1510 

1370 

1059 

1878 

1513 

1598 

- 

- 

- 

MAX 

- 

62.0 

76.7 

83.2 

90.1 

87.7 

76.5 

66,2 

- 

- 

- 

MIN 

37.  1 

44.7 

51.8 

57.9 

56.4 

46.7 

39,2 

- 

- 

- 

GRAND  LAKE   6  SSW 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

7.66B 

7. 406 

6.63 

4.62 

DEP 

- 

- 

- 

- 

.74 

.88 

.31 

■  1.17 

_ 

w  I  ND 

- 

- 

- 

3163 

2726 

2675 

2897 

- 

- 

MAX 

- 

- 

- 

- 

- 

67.4 

70.4 

71.7 

61.5 

- 

- 

MIN 

- 

40.2 

45.1 

45.3 

37.9 

- 

- 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

- 

6.43B 

6.14 

6.09 

4.55 

3.618 

- 

- 

- 

- 

-  1.11 

-  1.08 

.05 

■  .59 

- 

- 

WIND 

- 

- 

- 

- 

2079 

1083 

725 

742 

778 

1023 

- 

- 

MAX 

■ 

■ 

■ 

73.8 

76.8 

77.1 

66.9 

56.0 

- 

MIN 

42.0 

47.0 

47.1 

41.0 

35,4 

MEREDITH 

EVAP 

* 

- 

7.85 

- 

6.63 

4.97B 

3. SI 

- 

- 

- 

• 

- 

1202 

- 

725B 

10B1B 

1171B 

- 

- 

MAX 

- 

■ 

- 

75.6 

- 

79.2 

- 

MIN 

■ 

57.7 

62.4 

MONTROSE   NO  1 

EVAP 

- 

- 

4.58 

6.57 

B.09 

8.60 

7.20 

S.67 

4.07 

2.36 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

-  1.10 

-  1.10 

-  1.66 

-  1.08 

■  .45 

L  .56 

•  30 

.62 

- 

- 

WIND 

- 

981 

1351 

897 

669 

610 

708 

860 

828 

866 

- 

- 

MAX 

- 

- 

65.0 

76.8 

65.5 

89.0 

86.5 

76.5 

64,6 

51.5 

- 

- 

MIN 

■ 

38.2 

47.2 

53.3 

58.6 

57,8 

50.4 

40,9 

35.7 

VALLECITO  DAM 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

4.51 

5.66 

5.45 

4.69 

3.93 

2.96 

- 

- 

DEP 

- 

- 

- 

-  1.08 

-  1.36 

-  1.26 

■  1.59 

k-  1.14 

•  29 

WIND 

702 

652 

333 

167 

125 

225 

197 

198 

MAX 

74.3 

83.0 

85.6 

84.9 

75.7 

62,9 

MIN 

- 

- 

- 

- 

42.1 

49.0 

54.6 

54.5 

45.7 

39.4 

*       *  * 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

8.858 

12.09B 

12.03 

13.11 

7.63 

5.728 

WIND 

- 

- 

- 

4934 

3952 

3676 

3418 

3558 

4061 

3519 

MAX 

- 

- 

- 

72.1 

62.0 

83.9 

83.6 

69.0 

62.7 

MIN 

- 

44.4 

52.1 

57.3 

57,0 

47.3 

39.6 

BONNY  LAKE 

EVAP 

- 

- 

- 

5.57B 

B.16 

11.33 

U.15B 

12.33 

5.706 

4.80 

DEP 

- 

- 

- 

-  1.11 

-  1.30 

-  2.28 

.32 

-  4.02 

-  1-86 

WIND 

3950 

3100 

2830 

2430 

3010 

2610 

2270 

MAX 

61.3 

72.6 

84.1 

85.4 

92,2 

74.2 

67,7 

MIN 

- 

- 

- 

35.5 

44.3 

52.5 

59.7 

59,3 

49.2 

40.3 

•       •  * 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

FORT  COLLINS 

EVAP 

- 

- 

6.51B 

6.83 

4.476 

3.33 

DEP 

.61 

.35 

<■  .91 

.08 

WIND 

1338 

1012 

1059 

1108 

945 

MAX 

- 

79.6 

70.1 

62.0 

MIN 

69.9 

59.6 

50.6 

See  Referenco  Notoi  Following  Station  Index 


Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Station 


Jan. 


C010RAD0 
1973 


Feb. 


Mar 


Apr 


May 


July 


Aug. 


Sept- 


Ocl 


Nov 


Dec 


Annual 


LAKE   GEORGE   6  SW 


EVAP 
WIND 
MAX 
M I N 


8.3;b 

72.6 
43.2 


6.57 
1199 
76.8 
48.5 


6.45 
1386 
74.8 
46.9 


5.72B 
1626 
66.6 
40.5 


4.08B 
1869 
57 
34.8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

C,ci\]  n  t  v 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

AGUA  FR  I A 

0096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

106 

38 

AKRON  4  E 

0109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

AKRON  F AA  AP 

on* 

03 

WASH  I NGTON 

3 

40 

1  0 

103 

13 

ALAMOSA  WSO  AP 

R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5  37 

27 

105 

5  2 

ALLENSPARK 

0183 

04 

BOULOER 

4 

40 

12 

105 

32 

ALTENRERN 

0214 

02 

GARFIELD 

2 

39 

30 

108 

23 

AMES 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

5* 

107 

55 

AMY 

0242 

01 

L INCULN 

1 

38 

54 

103 

39 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

APEX   1  W 

02B9 

04 

GILPIN 

L 

39 

52 

105 

35 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

2  1 

106 

23 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

11 

AROYA  6  NE 

0343 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

s  5 

103 

0  5 

ASPEN 

0370 

O: 

PITKIN 

2 

39 

1  1 

106 

5  0 

BAILEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

04 

BOULOER 

4 

40 

07 

105 

31 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

LARIMER 

4 

40 

40 

105 

33 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

4  7 

BLANCA 

0776 

05 

CDSTILLA 

5 

37 

2  6 

105 

31 

BLUE   MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNN I  SON 

2 

38 

28 

107 

13 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

0  6 

107 

54 

BONNY  LAKE 

0834 

0  3 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1  1 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

01 

105 

16 

80UL  DF  R 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

no 

105 

16 

BRANDON 

0895 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

BRANSON 

0898 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

103 

53 

BRECKENR I DGE 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

7  9 

106 

C2 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WELO 

4 

40 

38 

104 

19 

BRIGHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

104 

50 

BROWNS   PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

h8 

108 

55 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

i 

38 

51 

106 

08 

BUENA  VISTA  5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

BUFFALO  PARK   1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

41 

BURLINGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

BURLINGTON  12  NNE 

1126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

BUTLER  RANCH 

1157 

01 

PUEBLO 

1 

3B 

02 

104 

28 

BYERS  5  NE 

1179 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

104 

15 

CABIN  CREEK 

1 186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

LARIMER 

4 

40 

31 

105 

54 

CAMPO  7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

CASCADE 

1384 

32 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

* 

39 

22 

104 

52 

C  E  DARE  DGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

CENTER  4  SSW 

1458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

08 

CHEESMAN 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

17 

CHERAW 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

3  0 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

21 

C  IMARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

CLIMAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

1 1 

COALDALE   1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

COALDALE   2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

106 

46 

COLLBRAN  2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

5S 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

COLORADO  SPRGS  WSG  AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

59 

CONIFER  3  NE 

R 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

3  3 

CRESTEO  BUTTE 

1959 

0  2 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

^2 

105 

18 

CUCHARAS  OAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

OEADMAN  HILL 

R 

2112 

04 

LARIMER 

* 

40 

48 

105 

46 

DEER  TRAIL 

R 

2162 

Oh 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

DELHI 

2178 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

38 

104 

01 

DEL  NORTE 

2184 

0  5 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

DENVER  WSO  AP 

R 

2220 

94 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

*DFNVER  CITY 

R 

2225 

94 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGLAS 

* 

39 

17 

105 

05 

DILLON   1  E 

2281 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02] 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

56 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

DURANGO 

2432 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

EADS 

2446 

5i 

KIOWA 

1 

38 

29 

102 

2? 

G 
O 

15 
> 

w 


10400 
4540 
4663 
7536 
d"00 
5690 
8701 
5420 
8920 

10400 


4020 
4787 
7928 
7733 
9160 
8100 
11314 
7750 
7630 

6700 
9835 
3748 
5400 
5420 
3930 
6292 
9560 
4850 
4980 

5354 
7954 


4165  61 

4230 

4B50 

520O  47 
10018 
10301 


4300 
5343 
8853 
6200 
6180 
7683 
6875 
4082 
5647 


6896 
9250 
11400 
6525 
6900 
8000 
6130 
5280 
6145 
8699 

7770 
6177 
6285 
8880 
850O 
5765 
10018 
1024O 
5183 
5090 


COLORAOO 
1973 


Years  of  Opened 
record  or  closed 
— .      .  during  yr. 


a  a 

6  o 


1? 


12 


73 


21 


72 

12 
61 
29 
6B 

22 

4250  69 


1? 


5320  101 
8480 

9065i  60 
5«21 
5130 
6950 
6550  78 
4215 


11 


2 
44 


28  28 

29  29 


32 
41  44 
33  33 


19 


om    O  o 


7884  45  SI 
5283     39  39 


104 

66 
24 
31 
3^ 
8" 
59 


12 


24 


OCT 


JUL 


INAC 


INAC 


INAC 


Refer 

to 
tables 


S 

1 

2 

34C 

I 

2 

3 

1 

2 

34C 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

2 

3  C 

S 

s 

c 

3 
c 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

S 

s 

1 

2 

3 

1 

i 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

2 

34 

C 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

I 

2 

3 

s 

S 

1 

2 

3 

C 

2 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

S 

2 

1 

2 

3 

s 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

C 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

S 

1 

i 

3 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

S 

C 

1 

2 

3 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3  C 

c 

c 

s 

s 

c 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3  C 

S 

1 

2 

3 

1 

2 

3  C 

2 

2 

1 

2 

3  C 

1 

2 

3  C  | 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
1973 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

+-  t 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Ope 
or  cl 
durin 

ned 
Dsed 

gyr- 

Refer 

to 
tables 

Drainage 

Latitude 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

EAGLE  FAA  AP 

2*54 

02 

EAGLE 

2 

39  39 

106 

55 

6497 

34 

36 

l 

2  3  C 

EASTONVI LIE    1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39  05 

104 

34 

7250 

17 

2 

c  ACT     IITC  DACC 

2511 

04 

1  A  D  T  M  H  D 

4 

40  49 

106 

03 

9875 

S 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

4U  07 

102 

29 

3900 

c 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39  13 

104 

33 

6740 

12 

12 

l 

2  3 

ELECTRA  LAKE  R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37  33 

107 

4  8 

8398 

15 

2 

ELLICOTT 

2667 

0  1 

EL  PASO 

1 

38  50 

104 

20 

6015 

C 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40  23 

105 

3  1 

7525 

54 

63 

23 

l 

2  34 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSDN 

4 

39  38 

105 

1 ' 

7000 

12 

12 

l 

2  3  C 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39  19 

103 

05 

4975 

15 

32 

1 

2  3 

FLATTOP  MTN  3  SE 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40  48 

106 

36 

9330 

S 

FLEMING  1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40  40 

102 

50 

4250 

35 

2 

FORDER   8  5 

2997 

01 

i  t  m  r  n  i  m 

1 

38  33 

103 

41 

4739 

14 

30 

l 

2  3  C 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40  35 

105 

05 

5001 

87 

93 

34 

1 

2  34C 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37  14 

108 

0  3 

7595 

63 

71 

* 

2  3 

FORT  I  UPTON   1  N 

3027 

04 

WELD 

4 

40  06 

104 

49 

4888 

44 

57 

l 

2  3 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40  15 

103 

4  8 

4321 

67 

82 

l 

2  3 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38  42 

104 

43 

5570 

29 

2  C 

FOWLER   1  SE 

3079 

0  1 

OTERO 

1 

38  07 

104 

02 

4328 

33 

2 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39  57 

105 

50 

8  560 

60 

64 

l 

2  3 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

2 

39  10 

108 

44 

4507 

67 

73 

l 

2  3 

GARDNER 

3222 

0  1 

HUERFANO 

1 

37  46 

105 

1 1 

6955 

28 

INAC 

2 

GATEWAY   1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38  40 

108 

59 

4562 

16 

26 

l 

2  3 

GENOA   1  W 

3258 

03 

LINCOLN 

39  17 

103 

32 

5603 

30 

2 

GEORGETOWN 

J£0  I 

0  4 

CLEAR  CREEK 

^ 

3  9  U'\ 

L  7 
H  L 

8  6  OC 

s  i 

2 

GLADE   PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

3 0  nn 

108 

4  5 

700C 

4 

I  NAL 

2 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

0  2 

GARFIELD 

Z 

39  34 

107 

2  0 

5823 

60 

66 

l 

2  3 

GRANADA 

3477 

0  1 

PROWERS 

1 

38  04 

102 

1  9 

3484 

C 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  R 

3488 

0  2 

MESA 

2 

3  Q  AT 

106 

3  2 

485! 

8 1 

82 

l 

rt    1  C 
2    S  I 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3489 

0  2 

MESA 

t 

0  '    u  s 

106 

2  7 

471C 

1  9 
12 

1 2 

1  2 

I 

2  34  G 

GRAND  LAKE  1  NW 

3496 

02 

GRAND 

z 

40  16 

105 

50 

8680 

30 

41 

l 

2  3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

Z 

40  11 

105 

52 

8288 

24 

24 

23 

l 

2  34C 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

uAKrltLU 

z 

3°  27 

106 

03 

5090 

9 

9 

l 

2  3 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39  28 

105 

41 

8667 

11 

11 

l 

2  3 

GREAT  OIVIDE   8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40  43 

107 

4  2 

7030 

L 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

05 

ALAMOSA 

5 

37  43 

105 

32 

8120 

23 

23 

l 

2  3 

GP.EELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40  25 

104 

4  1 

4648 

C 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40  25 

104 

42 

4653 

7 

7 

l 

2  3 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39  06 

104 

44 

7480 

C 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39  16 

104 

45 

6900 

C 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39  53 

106 

20 

7740 

37 

37 

24 

l 

2  34 

GROVER   10  W 

3643 

04 

WELD 

4 

40  5 1 

104 

24 

5090 

50 

68 

INAC 

l 

2  3 

3656 

01 

1 

38  41 

105 

23 

8200 

21 

2 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38  32 

106 

56 

7664 

69 

80 

l 

2  3  C 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40  22 

107 

37 

6230 

26 

2 

HASwELL 

3828 

01 

KIOWA 

1 

38  27 

103 

09 

4520 

47 

2 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39  56 

105 

17 

5923 

64 

2 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40  29 

107 

15 

6375 

48 

54 

l 

2  3 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37  46 

107 

08 

9000 

65 

66 

l 

2  3 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38  03 

102 

07 

3390 

58 

72 

l 

2  3 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

4C  35 

102 

18 

3746 

51 

77 

l 

2  3 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

Z 

40  03 

106 

08 

7600 

20 

22 

l 

2  3  C 

HQ  YT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40  00 

104 

05 

5000 

C 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39  08 

103 

28 

5030 

C 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39  45 

105 

3 1 

7555 

65 

74 

l 

2  3 

I  DAL  I A  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39  43 

102 

1  7 

3960 

3C 

2 

IGNACIO  1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

Z 

37  08 

107 

38 

6424 

50 

58 

l 

2  3 

INDEPENDENCE  PASS   5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

Z 

39  05 

106 

37 

10550 

4 

4 

l 

2  3 

JOES 

4380 

0  3 

YUMA 

3 

39  39 

102 

41 

4200 

C 

JOHN  MARTIN  DAM 

438{ 

0  1 

BENT 

1 

38  04 

102 

56 

3814 

32 

33 

?  8 

l 

2  34C 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39  46 

105 

5  1 

10324 

12 

12 

i 

2  3 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4  41  00 

102 

15 

3469 

60 

70 

l 

2  3 

KARVAL 

4444 

01 

L  l  IN  I  J  L  N 

1 

38  44 

103 

32 

5075 

27 

2 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39  30 

105 

06 

5495 

60 

71 

i 

2  3 

KAUFFMAN  4  SSE  R 

4460 

04 

WELD 

40  50 

103 

56 

5250 

34 

36 

l 

2  3 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39  25 

105 

45 

10100 

S 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  27 

103 

19 

5150 

C 

KINGS  CANYON  6  ESE 

457C 

04 

LARIMER 

4 

40  55 

106 

09 

9490 

S 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39  21 

104 

28 

6350 

C 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38  46 

102 

47 

4284 

28 

40 

l 

2  3 

KREMMLING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40  04 

106 

24 

7359 

10 

10 

i 

2  3 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38  50 

103 

50 

5390 

C 

LA   JUNTA   FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38  03 

103 

31 

4194 

28 

45 

l 

2  3 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38  03 

107 

1° 

8880 

15 

35 

l 

2  3 

LAKE  GEORGE   8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38  55 

105 

29 

8515 

12 

13 

7 

l 

2  34C 

LAKE  MORAINE 

475C 

01 

EL  PASO 

1 

38  49 

105 

01 

10263 

CS 

LAKEWOOD 

4762 

C4 

JEFFERSON 

4 

39  45 

105 

08 

5637 

11 

11 

l 

2  3 

LAMAR 

477C 

01 

PROWERS 

1 

38  07 

102 

36 

3617 

77 

85 

i 

2  3 

LAS  AN  I  MAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38  04 

103 

13 

3890 

78 

90 

l 

2  3 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37  30 

105 

00 

7026 

8 

8 

INAC 

1 

2  3 

-  12  - 


STATION  INDEX 


C0L0R40O 
1973 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
durina  vr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

a, 

> 
U 

Month 
opened 

Month 
closed 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

l 

39  15 

106 

IB 

10158 

66 

77 

1 

I 

3 

LEADVILLE   10  WNW 

4886 

o: 

LAKE 

l 

39  17 

106 

2  = 

11000 

S 

LERnY  5  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40  31 

103 

on 

4470 

85 

2 

LIMON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39  11 

103 

4? 

5557 

3 

3 

1 

2 

3 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40  00 

108 

1  2 

6140 

25 

27 

2 

3 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40  10 

105 

04 

4950 

66 

71 

1 

2 

3 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40  15 

105 

09 

5150 

c 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40  17 

105 

3  3 

8960 

s 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38  05 

106 

5  7 

10205 

5 

LOVE  L  AND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

tf 

39  40 

105 

50 

1 1 4  OC 

APR 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37  10 

105 

5^ 

7680 

56 

66 

1 

2 

3 

MANCQS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  21 

108 

18 

7018 

48 

2 

HANITOU  SPRINGS 

5352 

0  1 

EL  PASO 

1 

38  51 

104 

5* 

6630 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107 

2  t) 

780C 

2 

1 

2 

3 

MAYRELL 

5446 

0  2 

MOFFAT 

2 

40  31 

108 

0  5 

593  5 

1  5 

1  5 

1 

c 

3 

MEEKER  NO.  2 

5487 

0? 

RIO  BLANCO 

2 

40  02 

107 

5  J 

6347 

4 

4 

1 

2 

3  <; 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39  22 

106 

45 

7825 

1 1 

1 1 

7 

2 

34 

MESA   LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39  03 

108 

05 

9800 

3 

3 

1 

2 

3 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

0? 

MONTEZUMA 

2 

37  12 

108 

2' 

7070 

48 

5  1 

2 

3  C 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

38  30 

106 

2  0 

11330 

5 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37  35 

106 

09 

7667 

37 

36 

1 

2 

3 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37  29 

106 

0  9 

7675 

C 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38  29 

107 

5  3 

5fl30 

29 

33 

2 

4 

MONTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

I 

38  29 

107 

51 

5830 

74 

85 

1 

2 

3 

MORRISON   1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

i. 

39  39 

105 

1  4 

6000 

c 

MULE   SHOE   LODGE   1  SSE 

5819 

0 1 

HUERFANO 

\ 

37  35 

105 

1  1 

8890 

c 

NEDERLAND  2  NNE 

5878 

0  4 

BOULDER 

39  59 

105 

3  0 

8240 

L 

c 

3 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40  36 

103 

5  1 

4783 

2 

3  c. 

NORTHDALE 

5970 

0  2 

DOLORES 

2 

37  49 

1 09 

0  1 

6693 

42 

43 

2 

3 

NORTH  LAKE 

5990 

0  1 

LAS  ANIMAS 

I 

37  13 

105 

0  3 

880C 

j5 

77 

1 
1 

C 

3 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38  08 

108 

17 

7017 

38 

39 

1 

2 

3 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40  42 

104 

47 

5190 

C 

ORDWAY 

6131 

0 1 

CROWLEY 

1 

38  12 

103 

4  5 

4310 

52 

2 

OTIS   11  NE 

6192 

0  3 

WASHINGTON 

3 

40  16 

102 

50 

4 1 8C 

3 1 

2 

OURAY 

0  2 

OURAY 

2 

36  01 

107 

4  0 

774C 

c  0 

1  f\ 

*L 

1 

2 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37  \(y 

107 

0  1 

7238 

43 

47 

1 
1 

c 

3 

PALISADE 

6266 

0  2 

MESA 

2 

39  07 

108 

2  1 

4800 

50 

60 

AUG 

MAR 

2 

3 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

6271 

0  2 

HINSDALE 

\ 

37  26 

107 

C  9 

8092 

10 

34 

I NAC 

\ 
I 

c 

3 

PALMER  LAKE 

628C 

0 1 

EL  PASO 

\ 

39  07 

104 

5  * 

7280 

9 

9 

2 

3  c 

PAOLI 

6299 

0  3 

PHILLIPS 

3 

40  37 

102 

2  9 

3898 

pahnia  l  sw 

6306 

02 

DELTA 

2 

38  52 

107 

3h 

5580 

16 

16 

1 

2 

3 

PARADOX 

6315 

0. 

MONTROSE 

2 

38  22 

108 

58 

5309 

27 

29 

1 

2 

3 

PARKER  6  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39  32 

104 

39 

6310 

38 

40 

2 

3  C 

PARSHALL   10  SSE 

6342 

0  2 

GRAND 

2 

39  55 

106 

0  7 

8265 

21 

2 

PITKIN 

6512 

0  2 

GUNNISON 

2 

38  36 

106 

3  2 

9200 

11 

66 

2 

3 

PLACERVILLE 

6524 

0  2 

SAN  MIGUEL 

2 

38  02 

108 

0  3 

7322 

25 

2 

PLATORQ  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37  21 

1 06 

32 

9887 

S 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  35 

108 

48 

6860 

C 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38  16 

107 

u6 

8087 

7 

7 

INAC 

1 

2 

3 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38  17 

104 

3  1 

4639 

19 

19 

3 

1 

2 

34C 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLU 

1 

38  19 

104 

21 

4730 

17 

2 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38  11 

104 

39 

4910 

3 

3 

3 

1 

2 

34 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40  14 

107 

05 

8009 

33 

2 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

2 

40  22 

106 

43 

9340j 

S 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40  05 

108 

47 

5216 

26 

33 

I 

2 

3 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40  48 

105 

34 

8237 

11 

1 1 

2 

3 

RICH 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37  41 

108 

02 

8842 

15 

72 

1 

2 

3 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39  32 

107 

46 

5400 

53 

58 

2 

3  C 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37  43 

107 

1  ■> 

9493 

s 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37  05 

106 

It 

8562 

s 

7167 

01 

JTERO 

1 

38  02 

103 

42 

4170 

82 

85 

INAC 

1 

2 

3 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38  52 

104 

05 

6006 

13 

53 

1 

2 

3 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38   5  1 

104 

59 

9050 

14 

14 

1 

2 

3 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37  55 

104 

5^ 

6790 

29 

29 

1 

2 

3 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38  05 

106 

0  9 

7697 

62 

71 

I 

2 

3  C 

SALIOA  3  W 

,37i  01 

CHAFFEE 

1 

38  32 

106 

03 

7488 

4 

4 

1 

2 

3 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37  12 

105 

2^ 

7990 

C 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450  05 

MINERAL 

5 

37  49 

107 

07 

9706 

S 

SARGENTS 

74601  02 

SAGUACHE 

2 

38  24 

106 

25 

8465 

15 

2 

S  E  DAL  I  A  4  SSE 

7510 

Oh 

DOUGLAS 

4 

39  23 

104 

57 

6040 

16 

2 

SEDGWICK   5  S  R 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40  51 

102 

31 

3990 

15 

15 

1 

2 

3 

SE  I  BERT 

7519 

0  2 

KIT  CARSON 

3 

39  18 

102 

52 

4703 

C 

SHAW  ?  E 

7557 

03 

LINCOLN 

3 

39  33 

103 

2'. 

5180 

C 

SHOSHONE 

7618  02 

GARFIELD 

2 

39  34 

107 

14 

5933 

64 

2 

SILVER  LAKE 

7648 

0* 

BOULDER 

4 

40  02 

105 

35 

10200 

S 

SILVER   LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37  23 

106 

24 

9300 

S 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37  48 

107 

40 

9322 

59 

66 

1 

2 

3  C 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39  09 

134 

6020 

C 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40  27 

106 

28 

8380 

44 

61 

1 

2 

3 

SPRINGFIELD 

7862  01 

BACA 

1 

37  24  102 

371  4410 

65 

2 

-  13  - 
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otation 

Index  No. 

Division  No. 

III  J  I  y 

Drainage  J 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37  23 

102 

44 

4580 

17 

17 

17 

1 

2  34C 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CRFEK 

4 

39  41 

105 

30 

1 1  500 

10 

2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40  30 

106 

5  0 

6770 

61 

69 

1 

2  3 

STERLING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40  37 

103 

12 

3939 

62 

64 

1 

2  3 

Stevens  gulch 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39  40 

105 

48 

10240 

S 

STONINGTQN 

7992 

01 

BACA 

1 

37  17 

102 

11 

3B01 

31 

2 

STRATTQN  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39  20 

102 

33 

4334 

38 

41 

1 

2  3 

SUGARl OAF   RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39  15 

106 

22 

9685 

23 

23 

23 

1 

2  34C 

SUMMIT   LAKE   1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40  33 

106 

40 

10390 

S 

SUMM I  TV  I LLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37  26 

106 

36 

11350 

S 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37  31 

107 

47 

7300 

48 

2 

TACONY   10  SE 

8157 

0  1 

PUEBLO 

I 

38  23 

104 

Ot 

4960 

13 

18 

i 

2  3 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNNISON 

I 

38  49 

106 

37 

9206 

33 

33 

1 

2  3 

TELLUR I DE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

I 

37  56 

107 

49 

B800 

61 

63 

1 

2  3  C 

TERCIO  4  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

\ 

37  05 

105 

03 

8040 

C 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

I 

37  10 

104 

29 

6030 

57 

70 

1 

2  3  C 

TRINIDAD  FAA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  15 

104 

2  0 

5746 

56 

63 

1 

2  3 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37  50 

107 

53 

9680 

S 

TROY   1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  08 

103 

19 

5460 

33 

2 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39  05 

106 

19 

9300 

7 

20 

7 

) 

2  34 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40  57 

106 

3? 

9060 

S 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

1 

38  22 

108 

44 

5010 

12 

1 

2  3 

VAIL   PASS   1  E 

8577 

02 

SUMMIT 

2 

39  31 

106 

12 

10430 

SEP 

S 

VALLECITQ  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37  22 

107 

35 

7650 

33 

33 

25 

l 

2  34 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38  43 

105 

09 

9695 

8 

8 

1 

2  3 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39  18 

102 

44 

4500 

31 

2 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37  48 

106 

5C 

8500 

39 

42 

31 

INAC 

l 

2  34C 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40  44 

106 

16 

8099 

37 

37 

1 

2  3 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37  37 

104 

48 

6220 

31 

36 

1 

2  3  C 

WAL5H 

8793 

01 

BACA 

1 

37  24 

102 

17 

3975 

7 

7 

1 

2  3 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40  25 

105 

12 

5260 

56 

79 

1 

2  3 

WESTCLIFFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38  08 

105 

29 

7860 

55 

65 

l 

2  3 

WETMORE  9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38  08 

105 

05 

7360 

6 

6 

1 

2  3 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37  52 

104 

07 

4725 

C 

WIGGINS  7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40  09 

104 

11 

4710 

10 

10 

10 

INAC 

I 

2  34 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38  55 

107 

31 

5960 

C 

WINDSOR   1  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40  29 

104 

54 

4720 

32 

2 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39  54 

105 

46 

9058 

30 

2 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37  29 

106 

47 

10642 

16 

16 

1 

2  3 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9183 

02 

MINERAL 

2 

37  29 

106 

52 

9425 

31 

S 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105 

05 

7760 

C 

WRAY 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102 

14 

3560 

63 

72 

1 

2  3 

YAMPA 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106 

54 

7892 

10 

36 

1 

2  3 

YELLOW  JACKET  2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  31 

108 

45 

6860 

12 

•  12 

1 

2  3 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102 

44 

4125 

30 

1 

2  3 

14 
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Additional  Information  regarding  the  climate  of  this  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Asneville,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES:  Division  averages   In   the  annual    Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly   from  values  published    In  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:     Temperature  in  °F,   precipitation  and  evaporation  in  inches, 
and   Wind   movement    in  miles, 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind 
table.     Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  daily  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  In  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
i/arying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 


iTATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
JITE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Cllmatologlcal  Data. 
[N  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-    No  record. 

+    Also  on  earlier  date  (dates)   or  months. 
*     Amount  Included  in  following  measurement . 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

E     Amount   Is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed  dally 
record. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 
N  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1 -ARKANSAS     2-COLORAD0     3-KANSAS     4-PLATTE     5-RIO  GRANDE 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  in  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G    Soil  temperatures  published. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  Irregular  Intervals,   will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations"  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  In  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  In  arriving  at  the  totals  shown. 

nformatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
itation  History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
►f  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.  C.  28801.       Attn:  Publications. 


certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
limatic  Center,   Asheville,   North  Carolina     28801.  »  * 

Director,  National  Climatic  Center 
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temperature  and  Precipitation  Extremes 


GHEST  TEMPERATURE 

VERGRE  EN  74       DATE  16 

WEST  TEMPERATURE 

REMMLING  -  46       DATE  04 

jEATEST  TOTAL  PRECIPITATION 

iOLF  CREEK  PASS   1   E  6.78 

lAST  TOTAL  PRECIPITATION 
RANDON  .02 

EATEST  1   DAY  PRECIPITATION 

iUGARLOAF  RSVR    1  ESE  1.39     DATE  02 

1EATEST  TOTAL  SNOWFALL 

/OLF  CREEK  PASS   1  E  164.0 

'EATEST  DEPTH  OF  SNOW 

,1ESA  LAKES  RESORT  65       DATE       10  + 


*inOCi    NATIONAL  OCEANIC  AND  / EN VI  RONMENTAL  DATA  /ASHE VI LLE.  N.C. 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

■£ 
a 

Lowesl 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

N 

0.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

P  .10  or  More  | 

.50  or  More  | 

s 
1 

0" 
g 

S  i 

a  £ 

!  > 

*        *  * 

ADISAMQAC  noATNATc 

BASIN  01 

BRANSON 

42.9 

17.9 

30.4 

62 

16  + 

-10 

3  + 

1067 

0 

4 

27 

5 

.56 

.08 

•38 

18 

7.0 

10 

6  + 

2 

0 

0 

BUENA  VISTA 

36. 9M 

8.4M 

22. 7M 

-  2.9 

55 

17  + 

-19 

3 

1304 

0 

11 

31 

.85 

.40 

.41 

21 

12.0 

5 

21 

2 

0 

0 

canon  city 

45.3 

20  >  5 

32.9 

-  3.8 

72 

16 

-  8 

5 

988 

o 

6 

22 

5 

.81 

•  37 

.  22 

25 

22 

5 

0 

0 

COLORADO  SpRGS   WSC  AP 

39  •  1 

14.9 

27 . 0 

-  1.6 

72 

16 

-  8 

3 

1172 

0 

12 

28 

7 

.  26 

•  05 

•O9 

\  \ 

2.4 

2 

2 

0 

0 

0 

DELHI 

43.9 

12.1 

2  8.0 

66 

17 

-20 

4+ 

1140 

0 

6 

29 

9 

•  70 

•  50 

1 8 

6.0 

8 

6  + 

2 

1 

0 

E  ADS 

38.3 

10.4 

24.4 

-  5.5 

61 

30 

-17 

6 

1254 

o 

12 

30 

12 

.15 

-  .20 

•  10 

2 

5.0 

8 

6  + 

1 

0 

0 

FORDER   8  S 

40.4 

7.2 

23.8 

69 

17 

-21 

4 

1273 

o 

1  0 

30 

1 1 

.30 

•15 

18 

8.0 

7 

2 

2 

0 

0 

HOLLY 

35.6 

10.0 

22  .  8 

62 

31 

-16 

4 

1  302 

o 

13 

31 

11 

.18 

•  08 

19 

6.3 

6 

1 

0 

0 

0 

JOHN  MARTIN  DAM 

34.9 

8 . 4 

21.7 

-  8.7 

60 

31 

-18 

4 

i 335 

o 

13 

31 

1  2 

.  08 

.20 

•  06 

2 

4 . 0 

0 

0 

0 

KIT  C ARSON 

37 , 2 

8.3 

22.8 

-  5.1 

6l 

30 

-21 

4 

1306 

0 

12 

30 

12 

.  30 

-  .01 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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- 1 6 

5 

1246 

0 

13 

31 

1 1 

.  18 

.15 

•  10 

1 

4*0 

4 

n+ 

1 

0 

0 

FLAGLER   2  NW 

36.8 

10.3 

23.6 

61 

16 

-18 

6 

1279 

0 

10 

30 

1  0 

.18 

•  12 

2 

2.0 

3 

5  + 

1 

o 

0 

holyokf 

36.3 

11.9 

24.1 

-  3.5 

58 

17  + 

-17 

4 

1264 

0 

1  1 

?  9 

.20 

-  .11 

•10 

22 

4.5 

6  + 

1 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

35*0 

11.4 

23.2 

-  6.5 

58 

30 

-17 

6 

1289 

0 

11 

29 

11 

.15 

-  .29 

•  10 

1 

*.o 

12 

12  + 

1 

0 

0 

MR  AY 

3  8  >  0 

10.9 

24.5 

—  3.9 

5  8 

30 

-16 

3 

1251 

0 

11 

30 

1 1 

•  33 

.08 

•  l7 

22 

3.0 

2 

2  2 

2 

0 

0 

YUMA 

0  I  V  I S I  ON 

23.0 

-  5.3 

■  2  0 

1  o 

•  i  y 

4 . 0 

*        *  * 

Pi  ATTP    HP  ATNAfiC 

"LSI   1  c      URN  1  llAUt 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

31.7 

12.9 

22.3 

54 

16 

-  5 

22  + 

1313 

0 

2  1 

30 

.61 

•20 

21 

5 

21* 

3 

0 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

30.2 

-  4.6 

12.8 

48 

16 

-42 

3 

1614 

0 

16 

31 

19 

.41 

•18 

22 

8.5 

6 

23  + 

1 

S 

0 

BAILEY 

37.6 

5.8 

21.7 

—  3.5 

6  3 

16 

-28 

3 

1336 

0 

12 

31 

.62 

.22 

•  39 

18 

7.6 

3 

1  8 

1 

0 

0 

BOULDE  R 

41.8 

15.5 

28.7 

-  4.3 

71 

16 

-  9 

6 

1 120 

0 

7 

25 

9 

■  90 

•43 

18 

8.0 

4 

22  + 

I 

0 

0 

BR  I GGSOALE 

35.2 

8.2 

21.7 

57 

16 

-24 

3 

1336 

0 

11 

3  0 

1  Q 

97 

•  50 

6 

.  3 

2 

1 

0 

BR  I  GHTON 

33.9 

7.9 

20.9 

55 

15 

-19 

6+ 

1362 

0 

11 

2  9 

11 

.81 

.40 

18 

5.3 

9 

1  3  + 

2 

0 

0 

BYERS   5  NE 

33.5 

2.5 

18.0 

-10.7 

50 

15 

-29 

3 

1450 

0 

9 

31 

12 

.36 

-  .16 

•23 

18 

12 

11  + 

2 

0 

0 

Cabin  creek 

29.5 

12.2 

20.9 

54 

17  + 

-18 

3 

1363 

0 

19 

30 

4 

D 

1.12 

D 

.40 

22 

14.0 

35 

1  + 

4 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

40.5 

5.1 

22.8 

62 

16 

-22 

3 

1304 

0 

7 

31 

12 

•  86 

•  50 

18 

7.0 

16 

5  + 

2 

1 

0 

CHEESMAN 

43.4 

5.0 

24.2 

-  3.6 

65 

16 

-25 

3 

1255 

0 

6 

31 

11 

.87 

.  38 

.67 

1 8 

8.0 

11 

6  + 

1 

1 

0 

C  HERR Y  C  RE  6k  DAM 

37.8 

6.5 

22.2 

58 

16 

-22 

4 

1322 

0 

10 

31 

11 

1 . 00 

•  54 

18 

5.6 

8 

22  + 

2 

1 

0 

DFNUFR    U^D    AD  //D 

37.5 

9.8 

23.7 

-  6.2 

59 

31 

-17 

5+ 

1277 

0 

9 

30 

11 

1.03 

•  46 

21 

8.2 

9 

12  + 

3 

0 

0 

Lit  P.  VC  *    L  l  1  T  R 

Elbert 

40.6 

3.9 

22.3 

65 

17  + 

-25 

3 

1318 

0 

7 

31 

13 

.  89 

•  35 

18 

3 

0 

0 

ESTES  PARK 

34.6 

14.3 

24.5 

-  2.6 

59 

16 

-25 

3 

1251 

0 

15 

27 

8 

.59 

.04 

•23 

18 

3 

6+ 

3 

0 

0 

eubdadccm 

C  vtKOKttnl 

44  •  3M 

5 .  9M 

25 .  1M 

74 

16 

-23 

2 

1232 

0 

5 

31 

13 

.82 

•  37 

18 

9.5 

3 

o 

0 

37.0 

12.4 

24.7 

-  2.1 

65 

16 

-11 

6+ 

1241 

0 

11 

29 

11 

.33 

-  .12 

•20 

8 

2-0 

4 

1 1+ 

2 

0 

0 

FOB  T    1  1 10  TRN    l  N 

33.1 

3.6 

18.4 

-  8.9 

95 

16 

-22 

6+ 

1440 

0 

:  2 

31 

13 

.72 

•  20 

•  48 

18 

8.5 

19 

11  + 

1 

0 

0 

FORT  MORGAN 

30-1 

4.2 

17.2 

-  7.1 

50 

21 

-20 

6 

1481 

0 

1  3 

31 

12 

.20 

-  .15 

•o' 

18 

4.5 

0 

0 

0 

GRANT 

32.8 

7.5 

20.2 

54 

16 

-21 

2 

1383 

0 

L5 

31 

12 

.73 

•37 

18 

10.0 

14 

29* 

3 

0 

0 

w^ttLt i  UNI 

36.9 

10.7 

23.8 

-  .7 

57 

16 

-13 

6+ 

1271 

0 

11 

30 

11 

.68 

.33 

•  42 

18 

3.5 

8 

11  + 

2 

o 

0 

JUL  p S  BUR  G 

34.0 

10.4 

22.2 

-  5.5 

57 

17 

-18 

9 

1323 

0 

12 

30 

11 

.21 

-  .22 

D 

•10 

21 

4.0 

8 

12+ 

1 

0 

0 

KASSLER 

41.5 

9.9 

25.7 

-  6.8 

68 

16+ 

-21 

6 

1212 

0 

S 

?9 

10 

0 

1  .46 

.72 

•54 

18 

14.0 

7 

11  + 

3 

2 

0 

36.4 

9.3 

22.9 

-  3.7 

63 

16 

-H 

3 

1304 

0 

11 

30 

11 

LAKE  GEORGE   8  SW 

29.4 

-  4.0 

12.7 

50 

15 

-32 

4 

1617 

0 

16 

31 

IB 

.74 

•  44 

18 

10.0 

10   2B  + 

2 

0 

0 

IAKEW00D 

38.1 

14.7 

26.4 

-  5.5 

65 

17+ 

-13 

1191 

0 

9 

27 

10 

1.35 

.71 

1  -04 

18 

12.0 

9 

6+ 

2 

1 

1 

LONGMONT  2  ESE 

34.3 

9.0 

21.7 

-  5.1 

58 

16 

-14 

I 

1337 

0 

12 

29 

13 

.44 

.05 

•29 

18 

4.0 

6 

7+ 

1 

0 

0 

NEDERLANO  2  NNE 

31.7 

5.1 

18.4 

»5 

17 

-30 

3 

1440 

0 

16 

31 

12 

.70 

•  31 

18 

11.4 

6 

1 

3 

0 

0 

NEW  RAYMER 

33.9 

8.6 

21.3 

53 

17 

-19 

11 

1352 

0 

12 

2? 

12 

.1. 

•  08 

18 

5.8 

10 

10 

0 

0 

0 

PARKER  6  E 

36.7 

14.7 

26.7 

-  .8 

62 

16 

-15 

6 

1179 

0 

8 

28 

8 

0 

.44 

.09 

•33 

16 

4.4 

9 

11  + 

2 

0 

0 

RED  FEATHER   LAKES   2  SF 

34. 5M 

9.8M 

22. 2M 

59 

16 

-29 

3 

1324 

0 

1* 

27 

10 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  <-!N™ 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowes! 

• 

Q 

Degree  Days 

No.  oi  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

N 

o.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

■S  -a 
a  c 

G  o 

»o 

2  o 

e 

a 

o 
•? 

O 

• 

i 
° 

1.00  or  More 

8 

•  * 

S,  s 
** 

•  S 

SEDGWICK   5  S 

31.5 

10.6 

21.1 

50 

30  + 

-17 

1 1 

1358 

o 

30 

11 

.25 

•  14 

22 

6.5 

14 

12+ 

1 

0 

0 

SPICER 

25.  1M 

5.5 

15. 3M 

45 

17  + 

-32 

3 

1548 

o 

22 

31 

10 

1.32 

.26 

•  32 

21  + 

36 

14  + 

5 

0 

0 

WALDEN 

25.4 

"3  * 

C  •  3 

14.0 

—    1  •  *t 

44 

!  7 
1  ' 

-38 

3 

1573 

o 

20 

31 

14 

99 

•  48 

•  44 

5 

1 4 .  B 

14 

8 

o 

0 

WATERDALE 

36.9 

1  2  •  0 

24.5 

_  4,3 

68 

j  7 

- 1 2 

1250 

0 

10 

26 

10 

i  i 
•  i  s 

-  .37 

,f>7 

1 8 

1.5 

2 

12  + 

o 

o 

n  t  u  T  <;  t  nw 

21.5 

-  5.0 

.71 

.17 

7.4 

*       a  * 

RIO  GPANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA   WSO  AP  R 

28.3 

-  5.9 

11.2 

-  6.0 

42 

21 

-24 

1662 

0 

24 

31 

23 

.70 

.45 

•  33 

1 

12.4 

7 

7  + 

3 

0 

0 

BLANCA 

29.4 

-  A. 2 

12.6 

*0 

21 

-21 

4  + 

1619 

0 

21 

31 

24 

.75 

.47 

■  40 

1 

12.5 

0 

0 

CENTER  4  SSw 

26. 1 

-  8.1 

9.0 

-  8.4 

37 

21 

-23 

4 

1729 

0 

27 

31 

2B 

.43 

.06 

•25 

2 

2 

0 

0 

DEL  NORTE 

30.5 

3.7 

17.1 

-  4.3 

43 

18 

-16 

4 

1477 

0 

18 

31 

11 

.83 

.44 

■35 

2 

13.8 

3 

0 

0 

GREAT   SANn  DUNES  NM 

30.0 

5.3 

17.7 

44 

18  + 

-13 

4 

1459 

0 

19 

31 

7 

D  .86 

D  .40 

5 

18 

5 

3 

0 

0 

HERMIT  7   ESF  // 

21.  * 

-12.0 

4.7 

-  8.0 

35 

9 

-42 

4 

1864 

0 

30 

31 

27 

1.15 

.11 

.65 

5 

17.0 

9 

1 

3 

l 

0 

MANASSA 

30.  3M 

-  ,3M 

15. 0M 

42 

18 

-27 

4 

1546 

0 

19 

31 

20 

.82 

.48 

.42 

1 

3 

0 

0 

MONTE  VISTA 

27.7 

-  .9 

13.4 

-  4.1 

41 

21  + 

-20 

4 

1591 

0 

24 

31 

18 

.55 

.26 

•28 

2 

9.9 

6 

5 

2 

0 

0 

SAGUACHE 

29.6 

-  6.4 

11.6 

-  9.2 

48 

18 

-21 

5  + 

1648 

0 

22 

31 

23 

.64 

.34 

•25 

2 

13.3 

2 

0 

« 

WOLF  CREEK   PASS   1  E 

28.'. 

5.5 

17.0 

53 

15 

-  8 

3  + 

1481 

0 

20 

31 

9 

6.78 

1.23 

1 

164.0 

11 

6 

DIVISION 

12.9 

-  4.7 

1.35 

.6. 

34.7 

See  Reference  Notes  Following  Station 


Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25     26  27 


AMY 

BRANDON 
BRANSON 
BUEM  VISTA 
BUTLER  RANCH 

CAMPD  7  S 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRCS  wSO  AP 
DELK] 

OOHERTY  RANCH 
BADS 

FOROER  8  S 
FOUNTAIN  2  NM 
FOWLER   1  SE 
GUF  F£y  10  SE 

HASwEll 
HOLLt 

JOHN   MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FA  A  AP 
LAMAR 

LAS  AM  I  MAS 
LEAOVILLE 
LIHON  WSHO 

NORTH  LAKE 
ORDWAT 

palme"  lake 
pueblo  wso  ap 

PUEBLl  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSN 
ROCKY  FORD  2  SE 
RUKTQN  PARK 
RYE 

SAL  I  DA  3  W 

SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD 
$TQN  I 

SUGAR  L  OA  F   RSVR    1  ESE 
TACONY  10  SE 

TRINIDAD 
TRINIDAD  F A A  AP 
TROY  1  SE 

THIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES 

VICTOR 

MALSENR'JRG  POmEB  PLANT 
WALSH 

WESTCLIFFE 
WETMQAE   9  S 


wsw 


.16 
.82 
1.6* 
.13 


.93 
.57 
.33 
.93 


1.51 
1.29 


ALTENRERN 

AMES 

ASPEN 

BERTHOUP  PASS 
BLUE  MESA  LAKF 

BONO 

BDNHA-  RESERVOIR 
BRECkENRIOGE 
BROWNS   PARK  REFUGE 
CEDAREDGE 

CIMARRON 
CLIMAX 

COCHETOPA  CREEK 
COLLBKAN  2  SM 
COLORADO  NAT  MQN 

CORTE? 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  NW 
DILLON  i  E 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

DOLORES 

OURANGQ 

EAGLE   FA A  AP 

ELECTR A  LAKE  / 

FORT  LEWIS 

FRASE' 

FRUITA 

GATEWAY   1  SW 
CLENWOOO  SPRINGS  1  N 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //R 
CRANO  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE    1  NM 
GRAND  LAKE   6  SSw 
GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  OAH 
GUNNISON 
HAMILTON 
HA V  DEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
1GNACI0  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 
KREMNl ING 
LAKE  CITY 
LlTTLF  HILLS 

MNCOS 

HARVINE  RANCH 
MAYBELL 
MEEKER  NO.  2 
MEREDITH 

MESA   LAKES  RESOPT 
MESA  VE»DE   NAT  PARK 
HONTROSE  NO  1 
HONTRDSF  NO  2 
NORTHOALE 


2.06 
2.6* 
3.5* 
3.56 


1.31 
2.78 
3.02 


1  .2C 
.52 
2.1! 


1.9*  .07  .12 

l.9«  .01  .20 

1.54  .22  .01 

3.2(0  .53  .32 


.1*     .11  .12 


.02 
.1* 

.07 


.02 
.09 
.82 


.17 
T 

.03 


.01 

.13     .03  .0< 


.06  T 
.09 

9  .10 


.20 
.32 
.70 


.07   1.150  .01 


.21 
.32 


.20  .01 
.46 

.02  .03 


.03 
.02     .08  T 

.06  .0* 


.01       .17  T 


.02 
.04 


5m  («t*r*nc*  not**  lolloping  Stat 


DAILY  PRECIPITATION 


J&NUAftY  197* 


Station 

Day  of  Month 

O 
H 

1 

2 

3 

4  | 

s 

6 

7  |  8  9 

10 

11 

12 

13     14  |  IS 

16 

17 

18 

19  1 

20 

21 

22  23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29  30 

31 

PACOSA  SPRINGS 
PALISADE 
PA0N1A    1  SW 
PARADOX 

P ARSHAL  L   10  SSE 

4.18 
2.86 

.61 

.46 
.17 

T 

T 

.61 

.07 
.16 

.18 

.07 

.61 
.  2  1 

■  64 
.57 

.13 
.35 

T 

.14 
.35 

.62 

.30 

.01 
.39 

.09 

T 

.07 

.10 
.17 

PITKIN 
PLACERV I LLE 
PYRAMID 
RANGELY 
RICO 

2.70 
5.97 
2.21 
1.45 
3.87 

T 

.64 
.20 

•  32 
.05 

.45 

.42 

.20 
.52 
.62 
.49 
.75 

.10 
.31 
.04 

.15 

.40 

.05 
T 

.20 

.50 

.23 
.43 
•  38 

.50 

.  17 

T 

•  40 

.10 
.43 

.07 

.39 

.07 

.15 
.27 
.16 
T 

.17 

•03  .04 

.61 
.19 

T 

.20 
.35 

.20 

.19 
.13 

.50 

.45 
.21 
.37 
.33 
.40 

.10 
.20 

.03 

.60 

■  41 
.19 

T 

.25 

.04 

.03 

T 

RIFLE 

SARGENTS 

SHOSHONE 

S I LVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

1.48 
1.20 
2.57 
2.48 
4.11 

T 

T 

.22 
.08 

T 

.05 
.05 

.02 

.30 

.25 
.71 
.40 

.02 
.11 
.25 
.07 
.22 

.19 
.15 
.27 
.08 
.36 

•  15 
.20 
.56 
.26 
.58 

.25 

.22 
.30 
.08 

.09 

.05 
.07 
.20 

.22 

.10 
.17 

T  .07 
.22 

.05 

T 
T 

.48 
.  : 

.26 

T 

.10 

.09 

.02 
T 

.08 

.22 
■  15 
.41 
.67 
.27 

T 

.11 
■  01 

.20  .11 

T 

.06 
.12 
.27 

T 

.05 
.08 

.02 
T 

.01 
T 

.  10 

T 

.08 

.09 

TACOMA 
TAYLOR  PARK 
TELLURIOE 
URAVAN 

VALLECITO  DAM 

/  / 

3.52 
2.25 
3.04 
2.45 
4.10 

.40 

T 

.20 
.01 
.53 

.13 
T 

.21 
.40 
.29 

.04 

.91 
.20 
.51 
.03 
.95 

.11 
.  1C 
.12 
.01 
.  - 

.11 
.20 
.08 
.02 
.  18 

.43 
.30 
.16 
.52 
i  58 

.26 
.20 
.15 
•  31 
.40 

.23 
.05 
.12 
.04 
■  10 

.09 
T 

.32 
.0? 

T 

.03 

T 

.28 
.31 
.05 

.20 
T 

.15 
.05 
•  15 

.01 

.60 
1.10 
.  1» 
.65 
.67 

.05 
.03 

.03 
T 

.15 

.10 
.01 

.09 
.03 
.06 

.08 

.12 

T 

WINTER  PARK 
Y  AMP  A 

YELLOW  JACKET  2  W 

II 

2.29 
1  .09 
2.14 

.25 

T 
T 

.07 

.  16 
.26 

.03 
.04 

.03 
.15 

.24 
.12 
.40 

.20 
.22 

.30 
.06 
.02 

T 

.11 
T 

.19 

.30 

.61 
.11 
.07 

.  10 
T 

T 

.33 
.38 

.50  T 

.10 

T 

.02 

.09 
.06 

T 
T 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

03 

AKRON  4  E 
AKRON  PAA  AP 
BONNY  LAKE 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 

.19 
.  20 
.25 
.10 
.18 

T 

.02 
.01 
.10 
.10 

.04 
.02 
.20 

T 
T 

T 

.01 

T 
T 

T 

T 

.03 
•  01 

T 

.0' 
.04 

T 

T 

T 

T 

T 

.01 
.01 

.08 

.10 
T 

.01 
.06 

FLAGLER  2  NW 
FLEMING   1  S 
GENOA  1  w 
HO  L YOKE 
I  DAL  I  A  2  NNW 

.  18 
.43 
.22 

T 

.  04 

.12 
T 

.02 

.02 
T 

.01 

T 

.16 

•  03 

•  01 

T 

T 
T 
T 

T 

.02 

.06 
.02 
.10 

.06 
.03 

T 

.19 
.10 

.05 

LEROY  5  WSH 
OTIS   11  NE 
STRATTON  3  NE 
VONA 
WRAY 

.14 
.  19 
.  1! 
.22 
.33 

.  10 
T 

T 

.18 
.  16 

.02 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.01 

T 

T 

.19 
.05 

.04 

T 

.11 

T 

T 

T 
T 

.17 

YUMA 

PLATTE  DRAINAGF 
BASIN 

OA 

ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAI LEY 
BOULDER 
BR1GGS0ALE 

.61 
.41 
.62 
.90 
.97 

T 

.01 

.06 

T 

.02 

.06 
T 

.02 
.09 

T 
T 

.02 
T 

.15 
T 

.03 
.50 

■  02 

T 

T 

.03 
.09 

T 

.15 
.02 
.39 
.43 
.47 

.20 
.06 

.17 
T 

.  18 
■  OB 
.25 

.01 

BRIGHTON 
BYERS  5  NE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

.81 
.36 
0  1.12 
.86 
.87 

T 

T 
T 

.01 

T 

T 

.07 
.05 

T 

.04 

.05 

.08 
.03 

T 

.01 
T 

.03 

•  01 
T 

.05 

.02 
T 

.01 

.10 

.40 
.23 
.37 
.50 
.67 

.01 

T 

.15 

.23 
.12 
3  .40 
.  18 

.07 

.04 
.01 

.08 

CHERRY  CREEK  DAM 
DENVER  WSO  AP 
DENVER  CITY 
EA5T0NVILLE   1  NNW 
ELBERT 

lit 
R 

1.00 
1.03 

.47 
.89 

T 

.01 

T 

.01 

•  05 
.08 

.05 

.03 
.03 

T 

T 

.03 
.01 

.06 

.09 
.01 

T 

.12 

.54 
.27 

.31 
.35 

T 

•  46 

•  24 

.34 

T 

.05 
.06 

■  01 

T 

.06 
.12 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT  LUPTON  1  N 
FORT  MORGAN 

.59 
.82 
.33 
.72 
.20 

T 
T 
T 

.01 

.01 
.02 

.01 

T 

T 

.04 

T 
T 

.02 
.02 

.13 
T 

.20 
.05 

•  11 

T 

.01 

.25 
.37 
.13 
.46 
.09 

.34 

T 

.07 

.19 

.03 
.06 

.02 

GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

.34 
.73 
.68 
D  1.42 

T 
T 

T 
T 

.16 

T 

.04 

.07 
.04 

T 

D 

T 

.03 
.15 

T 

T 

.01 

T 

D 

.05 

.02 
.37 
.42 
.60 

T 

.09 
.10 

.38 

.  18 
.08 
.16 
.20 

T 

T 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  *  SSE 
LAKE   GEORGE   B  SW 

3  .21 
□   1 .46 

.74 

T 

.03D 

.50 
•  02 

•  04 
T 

.05 
.02 

.07 
.03 

T 

T 

.05 

.54 

D 

.10 
.05 

.21 
.17 

.09 

LAKEWOOD 
LONGMONT  2  ESE 
NEDERLAND  2  NNE 
NEW  RAYMER 
PARKER  6  E 

1.35 

!?o 

.  14 
0  .44 

T 

T 

T 

T 

.01 

T 

.05 

.02 

•  02 
.17 

•  01 
T 

T 
T 
T 

.04 
.02 

D 

1.04 
.29 
.31 
.06 
.33 

T 

.01 
T 

.25 
.08 
.21 
.02 
D  .11 

T 
T 

T 

REO  FEATHER  LAKFS  2 
SEDALIA  A  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 

SE 

.92 
.25 
1.32 
.94 

•  07 
T 

T 

.15 

.01 
.04 
.06 
.10 

.22 
T 

.32 
.05 

T 
T 

.02 
.03 

.10 
.02 

.0? 

T  .02 

.56 
•  41 

T 

.03 

.02 

.32 
.04 

.28 
.14 
.02 
.26 

T 

STERLING 
WALDEN 
WATERDALE 
WINDSOR   1  SE 

.99 
.13 
.36 

.05 

T 

.08 

.03 

.12 
•  02 
.02 

.0' 
.28 

•  1' 

.01 
.01 

T 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA  WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

CREAT  SAND  DUNES  NM 

R 

.70 
.75 
.43 
.83 
D  .86 

.33 
.40 

.13 
.19 

.02 

.25 
.35 
.24 

T 

.01 
T 

T 

•  01 
T 

D 

.  19 

.30 
.40 

.12 

T 
T 

T 

.03 

.04 

.32 

T 

.10 
.05 
.03 

.01 

T 

.02 
T 

.02 
T 

.01 

HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

II 

1.15 
.62 
.55 
.64 

6.78 

.20 
.42 
.06 
.05 
1.23 

•  It 
.26 
■  25 
.22 

T 

.06 

T 

.48 

.65 
.11 
.15 
.18 
.83 

T 

.2! 

.55 

1.02 

.05 
.01 

.76 

T 

.05 

.07 

.08 

.04 
.06 

.75 

.25 

.04 
.37 

T 

.05 

T 

.18 

T 

.02 
T 
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DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  1974 


Station 

Day  of  Month 

age  • 

2 

3 

4 

5 

e 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

.9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  * 

MAX 
MIN 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

MAX 
MIN 

BRANSON 

MAX 
MIN 

15 

5 

- 1 0 

16 
-10 

26 
4 

35 
12 

35 
-  1 

40 
20 

35 

40 
0 

40 
0 

35 

10 

52 

25 

53 
26 

58 

28 

62 
36 

62 
3B 

56 
38 

48 

27 

5? 
16 

50 
26 

55 
3  ? 

57 
16 

37 
17 

40 
18 

50 
27 

46 
24 

40 
22 

36 

13 

44 
18 

52 
28 

55 

32 

42  .9 
17.9 

BJENA  VISTA 

MAX 
MIN 

19 
-  B 

19 
-19 

21 
-15 

20 
-  5 

25 
5 

33 
14 

35 
10 

31 
13 

29 

14 

)* 
* 

48 
20 

55 
16 

55 
18 

55 

I  1 

51 
30 

45 
18 

38 
9 

32 
4 

33 
2 

41 
4 

39 

6 

37 

2 

39 
13 

41 
15 

45 

15 

36.9 
8.4 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

22 

0 

15 
3 

21 
-  5 

37 
-  5 

22 
-  8 

3b 
-  2 

44 
20 

35 
28 

35 
1 

25 
3 

26 
5 

55 

57 
30 

59 

35 

70 
40 

72 
45 

69 
46 

52 
38 

62 
33 

56 

34 

53 
29 

42 
13 

43 
23 

43 
21 

57 
21 

48 

33 

36 

27 

47 
24 

49 
29 

52 
27 

61 
36 

45.3 
20.3 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

MAX 
MIN 

7 

-  2 

9 

-  4 

5 

-  8 

21 
-  3 

11 
-  3 

30 
-  3 

39 
15 

32 

1 

25 
-  4 

20 
4 

22 
3 

48 
12 

49 

2  3 

55 
26 

68 

38 

72 
36 

64 
34 

40 
27 

58 
27 

50 
26 

47 
21 

32 
11 

39 
15 

41 
15 

48 

21 

45 

22 

31 
16 

41 
17 

48 

20 

53 
27 

61 
30 

39.1 
14.9 

DELHI 

MAX 
MIN 

18 

1 

16 
-20 

10 
-20 

33 
•20 

12 
-15 

39 
-16 

47 
18 

34 
8 

27 
-10 

43 
-  8 

31 
-  6 

57 

52 
22 

48 
30 

50 
31 

52 
36 

66 
30 

56 
31 

59 
26 

50 
26 

54 
26 

43 
19 

42 
17 

45 
16 

58 
16 

54 
16 

44 
19 

46 
19 

51 
23 

38 

32 

65 
34 

43.9 
12.1 

pads 

MAX 
MIN 

16 
—  0 

14 
-10 

14 
-14 

20 
-14 

12 
-  3 

21 
-17 

26 
-  2 

19 

13 
-  4 

21 
-  6 

11 
-  3 

23 

46 
10 

47 

20 

59 
25 

59 
26 

59 
28 

45 
35 

53 
23 

53 
32 

44 
28 

39 
19 

48 
17 

47 

20 

54 
18 

51 
25 

30 
24 

49 
18 

52 
18 

61 

10 

59 

22 

38.3 
10.4 

FORDFR  «  S 

MAX 
MIN 

12 
-11 

14 
-  2 

13 
-20 

21 
-21 

10 
-13 

28 
-19 

33 
-  6 

27 
1 

15 
-  9 

20 
-  9 

20 
-10 

40 
-  2 

47 
8 

47 
17 

54 
19 

68 
25 

69 

26 

47 
33 

57 
20 

52 
24 

50 
22 

54 
14 

46 
8 

44 

10 

53 
18 

52 
18 

45 

22 

47 
11 

47 
17 

59 

1 1 

60 
21 

40.4 
7.2 

HOLLY 

MAX 
MIN 

18 

15 

13 
-10 

13 
-IB 

11 
-11 

12 
- 1 3 

13 
-  5 

23 
2 

15 
-  5 

14 

17 

14 

17 

0 

49 
10 

46 

20 

55 

23 

52 

i  2 

56 
27 

43 
24 

49 
24 

53 

31 

53 
28 

40 
19 

46 
19 

50 

20 

59 
IB 

52 
26 

41 
16 

47 
19 

53 

20 

62 

22 

35.6 
10.0 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

20 
-  S 

17 
-10 

13 
-15 

12 
-18 

9 

-17 

10 
-  7 

11 
-17 

26 
5 

17 
-  5 

18 

21 
-10 

10 

26 
•  2 

45 
8 

47 
17 

55 

23 

it 
23 

56 
25 

40 
22 

47 

23 

52 

2  9 

49 
26 

38 
19 

44 
19 

49 
19 

52 
20 

S3 
26 

39 
IB 

44 

20 

52 
23 

60 
23 

34.9 
8.4 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

12 
-16 

13 
-1 1 

12 
-19 

20 
-21 

10 
-10 

23 
-20 

23 
-  7 

14 
-  1 

17 
-  5 

20 
-  7 

13 

25 
-  3 

44 
8 

47 
19 

56 
18 

54 

21 

53 
24 

43 
35 

55 
23 

54 
31 

44 
2B 

38 
10 

43 
11 

46 
16 

55 
15 

58 
25 

44 
26 

48 
17 

52 
18 

61 
1  8 

56 
20 

37.2 
8.3 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

11 
-  2 

11 
-  4 

5 

-12 

9 

-16 

9 

-  7 

17 
-14 

18 
-  1 

17 
-  4 

11 
-  4 

14 
-10 

10 
-  8 

33 
-  6 

45 
15 

45 
24 

53 
23 

54 
28 

55 
29 

40 
32 

46 
27 

53 
30 

51 
30 

38 
24 

44 
22 

49 
22 

56 

22 

52 
28 

38 
26 

45 

20 

51 
23 

60 
34 

65 
34 

35.6 
13.1 

LAMAR 

MAX 
MIN 

17 
—  6 

13 
-  1 

13 
-12 

12 
-13 

13 

18 
-13 

27 

4 

17 
0 

17 
-  2 

20 

12 

25 

47 
i  D 

51 
18 

60 
25 

54 
27 

55 
27 

42 
30 

47 
24 

55 

33 

50 
31 

40 
24 

46 
19 

51 
21 

52 
19 

55 
28 

40 
25 

44 

21 

53 

22 

62 
29 

63 
23 

37.8 
12.  P 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

16 
-10 

14 
-  8 

13 
-13 

16 
-22 

11 
-10 

18 
-17 

24 
-  1 

21 
3 

17 
-  8 

21 
- 1  2 

16 
-12 

27 

46 
5 

52 
17 

55 
16 

54 
19 

54 

23 

49 
33 

49 

22 

54 

30 

54 
29 

40 
25 

45 
IB 

49 
20 

54 
18 

34 

27 

46 
25 

45 
19 

53 
19 

60 
25 

67 
24 

38.5 
9.6 

leadville 

MAX 
MIN 

LIMON  WSMO 

MAX 
MIN 

7 

-  6 

4 

-  9 

5 

-16 

16 
-14 

10 
-13 

32 
-16 

31 

2 

17 
-  9 

12 
-  3 

22 
3 

20 
-  9 

40 
1 

47 
20 

49 
24 

49 
27 

59 

33 

33 

28 

41 
28 

48 
27 

49 
25 

37 

20 

31 
13 

36 
13 

40 
16 

49 
18 

39 

22 

35 
13 

44 
15 

48 

19 

54 
25 

59 
28 

35.0 
10.5 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

10 
-  1 

4 

-12 

23 
-22 

33 
-  6 

36 
16 

22 
12 

28 
15 

35 
21 

36 
22 

29 
14 

38 

14 

43 

10 

45 
13 

56 
13 

62 
24 

63 
26 

59 

23 

47 
16 

53 
12 

45 
19 

40 
27 

31 
-  6 

34 
-  4 

41 
2 

52 
9 

49 
14 

25 
-  4 

39 

1 

45 
8 

40 
4 

50 
15 

39.1 
9.5 

PALMeR  LAKE 

MAX 
MIN 

pueblo  wso  ap 

MAX 
MIN 

12 
0 

13 
-11 

10 
-21 

16 
-18 

13 
-  8 

24 
-13 

29 
6 

21 
-  4 

12 
-  4 

20 
-  3 

19 
-  7 

46 
-  1 

49 
15 

49 
32 

61 

42 

70 
33 

70 
29 

48 

32 

63 
28 

55 
26 

52 
29 

40 
22 

43 
16 

46 
18 

53 
18 

51 
26 

35 
13 

42 
11 

53 
27 

57 

30 

61 
35 

39.8 
12.6 

pueblo  t  ssw 

MAX 
MIN 

15 
-12 

11 
-  1 

21 
1 

21 
-20 

19 
-17 

14 
-15 

37 
-11 

36 
13 

22 
-  4 

18 

3 

22 
-  6 

45 
8 

49 
18 

42 
31 

58 
36 

61 
32 

64 
39 

43 
27 

61 

25 

54 
26 

57 
15 

40 
1 1 

42 
14 

43 
1' 

56 
18 

50 
25 

36 
9 

43 

12 

31 
26 

50 
24 

39.4 
11.5 

ROCKY  FQRD  2  SE 

MAX 

MIN 

12 
-11 

13 
-  9 

13 
-20 

17 
-22 

14 
-12 

20 
-16 

25 
-  3 

21 
4 

16 
-10 

22 
-10 

16 
-12 

27 

48 

10 

46 
14 

53 
IB 

56 

21 

53 
2* 

49 
35 

48 

23 

51 
23 

52 

30 

48 

22 

44 
18 

48 
18 

55 
18 

53 
22 

52 
26 

42 
16 

51 

17 

58 

37 

63 
28 

38.3 
9.4 

RUXTJN  PARK 

MAX 
MIN 

7 

-15 

-  1 
-12 

14 
-25 

35 
8 

26 
10 

17 

10 

22 
10 

25 
-  2 

30 

2 

16 
3 

24 

2 

38 
18 

38 
15 

46 

16 

50 
22 

50 

22 

48 

20 

38 

20 

37 

10 

30 
10 

32 
20 

23 
-  6 

20 
-  8 

26 
-  7 

43 
6 

32 
6 

20 
6 

26 
-  3 

30 
-  2 

33 
24 

40 
16 

29.5 
6.3 

rye 

MAX 
MIN 

9 

-  7 

7 

-  6 

10 
-18 

28 
-  6 

34 

0 

31 
-  3 

50 
11 

35 
6 

42 
-  7 

40 
9 

30 
-  2 

43 
12 

48 
16 

52 
15 

62 
29 

60 
31 

54 
30 

45 
30 

52 
19 

48 

20 

45 
26 

45 

3 

34 
5 

36 
7 

47 
10 

45 
18 

38 
16 

37 
3 

40 
3 

48 

13 

47 

12 

40.1 
9.5 

SAL  I  OA   3  H 

MAX 
MIN 

13 
-  3 

5 

-  3 

17 
-14 

22 
-  5 

28 

3 

28 
17 

27 
18 

34 
10 

40 
10 

29 
18 

33 
15 

40 
14 

45 
20 

47 
23 

56 
28 

56 
30 

54 
32 

40 
32 

50 
24 

43 
24 

42 
25 

32 

10 

33 
9 

39 

0 

43 
11 

36 
l7 

32 
15 

34 
14 

39 
14 

43 
25 

47 

28 

36.4 
14.9 

SPRINGFIELD  7  HSW 

MAX 
MIN 

15 
0 

11 
0 

15 
-  9 

27 
-  9 

14 
-  2 

42 
-  8 

38 
16 

33 
7 

24 
-  2 

20 
-  3 

19 
3 

41 
4 

46 

22 

56 
30 

61 
33 

60 
33 

62 
32 

52 
31 

51 
24 

55 
30 

63 
31 

39 
24 

45 
17 

46 
18 

56 
19 

53 
26 

45 
2  5 

43 
16 

51 
24 

61 
28 

62 
26 

42.2 
15.7 

SUGARLJAF  RSVR  1  ESE 

MAX 
MIN 

30 
-28 

6 

-37 

17 
-32 

25 
-25 

20 
0 

25 
-  3 

29 
4 

15 
3 

42 
3 

42 
3 

50 
6 

52 
16 

52 
17 

40 

12 

33 
-  3 

18 
-16 

20 
-25 

33 
-22 

43 
-  7 

26 

1 

30 
-  3 

32 
-  1 

31.0 
-  6.3 

TACONV  10  SE 

MAX 
MIN 

10 
-11 

11 
-  5 

10 
-11 

23 
-17 

10 
-  5 

32 
-16 

36 
4 

22 
6 

19 
-  6 

29 
-  7 

25 
-  3 

46 
-  4 

48 
10 

53 
20 

58 
25 

68 

Jl 

69 
30 

47 
35 

57 

22 

56 
24 

50 
25 

38 
15 

44 

11 

45 
12 

54 
12 

53 

20 

46 

24 

43 

12 

51 
16 

36 
28 

63 
29 

41.0 
10.5 

TRINIOAO 

MAX 
MIN 

11 
0 

8 

-  9 

14 
-15 

35 
2 

41 
5 

36 
12 

45 
14 

39 
9 

46 
0 

43 
6 

34 

50 
19 

58 

26 

61 
27 

67 
31 

68 

32 

62 
24 

58 

31 

55 
24 

56 
25 

54 
35 

46 
18 

39 
18 

45 
15 

56 
20 

55 
24 

52 
22 

38 

12 

49 
16 

55 

61 

27 

46.5 
16.2 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

1* 

0 

16 
-12 

16 
-17 

35 
-  8 

25 
-  8 

38 
11 

45 
7 

34 
-  4 

47 
-  2 

25 
-  1 

31 

2 

45 
18 

51 
24 

53 
24 

54 

30 

58 

34 

52 
35 

37 
25 

52 
24 

51 
27 

56 
26 

36 
19 

39 

16 

45 
18 

53 
l9 

52 
22 

31 
18 

39 
13 

51 
19 

53 
29 

63 
25 

41.9 
14.0 

Twin  lakes  reservoir 

MAX 
MIN 

30 
-IB 

18 
-28 

18 
-40 

16 
-39 

14 
-12 

15 
-  3 

21 
-  2 

23 
11 

25 
1 

19 
2 

24 
-  1 

35 

36 
-  8 

32 
5 

46 
9 

46 

2 

42 
6 

39 
15 

38 
6 

36 

1 

33 
18 

23 

m  7 

20 
-15 

29 
-24 

31 
-16 

32 
-  4 

31 
12 

32 
-  8 

33 
14 

33 
16 

38 

3 

29.4 
-  3.3 

Two  BUTTES 

MAX 

VICTOR 

MAX 
MIN 

WAL  SGNBURG   POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

7 
-  5 

10 
-  8 

11 
-23 

31 
-10 

37 
5 

33 

20 

36 
23 

35 
8 

44 
-  5 

39 

0 

34 
20 

43 
24 

46 

30 

52 
31 

56 
36 

56 
39 

59 
41 

51 
29 

54 
17 

48 
28 

48 

33 

41 
3 

37 
13 

44 

13 

50 
20 

42 
22 

36 
19 

40 

10 

42 
20 

46 
23 

51 

31 

40.6 
16.4 

WALSH 

MAX 

HFSTCLIFFE 

MAX 
MIN 

U 
-13 

6 

-  6 

7 

-28 

in 
-  l  1 

32 
14 

35 

5 

30 
15 

34 
11 

36 

0 

32 
7 

36 
9 

44 

10 

46 
1 1 

39 
10 

52 
16 

49 

16 

45 
16 

43 
25 

45 
14 

39 
8 

42 
17 

32 
-  2 

31 

25 

42 

42 
10 

26 

34 

34 

42 

48 
1  5 

35.2 
5.2 

WETMORE  9  S 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

7 

-10 

10 
-10 

l« 
-16 

35 
0 

27 

3 

26 
3 

40 
13 

38 

10 

40 
-  3 

33 
3 

35 
5 

50 
11 

51 

19 

59 
27 

63 
28 

65 
32 

55 
35 

41 
26 

48 

26 

46 
IB 

44 
22 

31 
3 

35 
7 

43 
8 

54 
17 

47 
17 

32 
17 

38 

10 

42 

10 

45 
9 

57 
23 

40.5 
11.8 

S*»  Raftranc*  Not*>  Following  Station  Ifidax 


DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  1974 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

•         •  • 

MAX 
MIN 

C0LOR400  DR A  I NAGE 
BASIN 

02 

MAX 
MIN 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

23 

0 

16 
-  5 

16 
-16 

28 
-12 

28 

2 

28 
15 

31 
13 

33 
15 

31 
14 

27 
-  2 

33 
3 

27 
6 

32 
12 

37 

21 

28 
8 

32 
12 

30 
6 

32 
1 1 

35 
7 

29 
3 

35 
22 

28 
-  3 

32 
-  3 

29 

m  9 

2* 
-  T 

27 
5 

27 

2 

28 

0 

33 
7 

33 
-  4 

28 
-  3 

29.1 
3*9 

ASPEN 

MAX 

MIN 

9 

-  6 

10 
-  7 

13 
-17 

19 
-13 

27 
1 

22 
11 

27 
1 1 

25 
17 

28 
9 

23 
8 

27 

0 

26 

37 
8 

35 
1  3 

42 
10 

50 
13 

38 

23 

35 
19 

38 

13 

30 
21 

22 
10 

23 
5 

22 
-  1 

29 
9 

3* 
1 

26 
10 

26 

7 

24 
-  3 

25 
3 

34 

1 

42 
1 

28.0 
5  .9 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

-  2 
-19 

3 

-20 

3 

-20 

10 

15 

-  1 

17 
0 

7 
0 

13 
6 

14 

20 

5 

IB 

25 

30 
6 

35 
7 

41 
17 

42 
17 

36 
1  6 

30 

27 
1 1 

27 
12 

25 
-10 

5 

-10 

B 

20 

30 
-  4 

13 
-10 

12 
-  4 

16 

18 

23 

19.0 
•  2 

BONO 

MAX 
MIN 

15 
- 1 9 

15 
- 1 1 

17 
-12 

19 
-21 

18 
-24 

33 

35 

34 
20 

26 
-  2 

35 

34 
1 1 

35 

33 

40 

40 
1 

40 
-  2 

39 

41 

52 
1 1 

45 

1 2 

40 
22 

32 

38 

36 
2 

40 

32 

38 

42 

0 

40 

45 

44 

34.6 
•  9 

BROWNS   PARK  REFUGE 

MAX 
MIN 

14 
-25 

14 
-25 

23 
-  9 

25 
7 

21 
-11 

35 
-  4 

32 
-16 

15 
-13 

19 
-20 

38 
-  1 

40 
1 1 

43 

3 

48 

10 

42 
1 1 

40 
20 

37 
21 

30 
2 

37 
14 

33 
3 

39 

2 

35 

39 
4 

43 
12 

42 
1 5 

32.7 
.  5 

CEOAREOGE 

MAX 
MIN 

22 
10 

17 
-  4 

21 

31 

34 
17 

32 
12 

32 
16 

34 
24 

35 
23 

32 
11 

36 
10 

36 
15 

38 
13 

35 
16 

32 
8 

31 

34 
10 

35 

20 

35 
16 

37 
10 

40 
21 

30 
14 

28 

1 

30 
0 

34 
1 

34 
1 

29 
13 

31 
3 

37 

32 

42 

32.5 
9.4 

C IMARRON 

MAX 
MIN 

30 
-10 

20 
-15 

20 
-25 

15 
-31 

20 
10 

24 
12 

34 
12 

34 
15 

40 
25 

27 
2 

25 
-17 

30 

31 

32 
0 

32 
-  9 

33 

33 

34 
5 

34 
5 

32 
12 

29 
12 

28 
10 

21 
-16 

26 
-26 

28 
-20 

28 
-20 

30 
-20 

30 
-10 

26 
-20 

27 
-25 

29 
-21 

28.5 
-  5.3 

CLIMAX 

MAX 
MIN 

-  1 

-16 

6 

-18 

9 

-22 

21 
-  8 

20 
-  2 

15 
-  4 

10 
-  2 

15 

19 
3 

25 
-  2 

6 

-  3 

19 
-  2 

28 

1 

34 
-  1 

41 
P 

45 

20 

47 
20 

44 
1 3 

34 

1 1 

30 

28 
5 

30 
-10 

12 
-11 

14 

27 
-  2 

39 
6 

26 
-12 

13 
-  8 

21 
-  3 

25 

27 

23.5 
-  1.0 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

9 

-12 

13 
-11 

12 
-24 

3 

-37 

-  5 

-30 

20 
-10 

25 
8 

27 
14 

31 
1  5 

35 

23 
-14 

15 
-15 

16 

29 
-  4 

28 

12 
-18 

17 
-15 

22 
-  6 

29 
-  5 

21 

25 
-  5 

33 

19 
-20 

10 
-30 

3 

-28 

5 

-25 

17 
-14 

20 
-22 

13 
-17 

15 
-2  5 

10 
-2  2 

17.9 
-12.7 

COLLBRAN  2  SW 

MAX 
MIN 

17 

2 

14 
-10 

20 
-15 

24 
-12 

28 

10 

32 

33 
9 

30 
16 

30 
1  8 

23 
0 

35 

0 

37 

36 

42 
12 

40 
10 

36 

10 

29 
14 

35 
1  3 

40 

31 
1 1 

31 
-  4 

32 
-  4 

30 
-  3 

30 
-  1 

30 

30 
8 

31 

0 

32 
-  2 

36 

0 

37 

1 

34 
-  2 

31.3 
3 . 8 

COLORADO  NAT  HON 

MAX 
MIN 

23 
8 

19 
0 

1« 

0 

22 
0 

27 
8 

30 
1 2 

29 
14 

34 
22 

32 
20 

30 

29 
10 

29 
1 3 

33 
14 

30 
18 

28 
20 

27 
17 

26 
20 

34 
1  3 

27 
14 

26 
14 

28 
17 

28 
10 

29 

28 

30 

26 

12 

26 
5 

28 
6 

33 

30 

26 

28.0 
11*1 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

27 
14 

25 
-  6 

23 
-13 

30 
-  8 

36 

22 

35 

20 

35 
22 

38 

27 

39 
29 

36 

36 
-11 

36 
12 

43 
14 

39 
1  1 

38 
1 

32 
2 

33 
7 

38 

12 

41 
23 

38 
14 

40 
28 

38 
8 

29 
4 

34 
1 

36 

2 

35 
15 

30 
1 1 

32 
0 

30 

0 

42 

3 

43 

35.1 
8.9 

CRAIG 

MAX 
MIN 

4 

-20 

-  4 
-28 

-  3 
-36 

12 
-23 

22 

20 
-  1 

26 

22 
-11 

20 
- 1 1 

16 

18 

31 
1 2 

30 
1 1 

35 
10 

40 
8 

33 
8 

41 
1 5 

35 
1  8 

32 
20 

34 

22 

31 
11 

13 
-11 

27 

1 1 

21 

22 

29 

1 1 

20 
5 

31 

10 

28 

10 

25 
-  1 

35 

24.2 
1  . 7 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

11 
-16 

12 
-16 

8 

-31 

3 

-37 

23 
-21 

18 
10 

22 
10 

28 
1  8 

28 
4 

22 
4 

17 
-  3 

18 
- 1 0 

26 

27 
-  8 

26 
-14 

35 
-  9 

31 
-  4 

37 

3 

32 
-  2 

32 
6 

31 
20 

22 
-18 

16 
-26 

14 
-29 

17 
-22 

24 
-14 

20 
-16 

15 
-23 

25 
-19 

28 
-21 

26 
-17 

22.4 
-  9.6 

DELTA  3  NW 

MAX 
MIN 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

B 

-IB 

9 

-20 

16 
-26 

19 
-20 

26 

21 
1 1 

23 
13 

21 
12 

32 
0 

21 

25 

32 
1 

37 

45 
10 

48 
13 

45 
10 

47 
1  5 

44 
23 

42 
1  5 

36 
19 

33 
23 

.29 
-  2 

18 

-11 

24 
-18 

32 

34 
6 

23 
- 1  1 

28 
-  6 

30 
-  1 

31 
1 1 

40 

29.6 
1 . 8 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

11 
-  8 

1 1 
-15 

3 

-17 

11 
-10 

15 

-  ** 

20 
-  5 

23 

4 

22 

24 
-  1 

19 
-  4 

30 
-  2 

32 
10 

35 

28 

6 

20 
-  1 

29 
-  1 

29 

25 
13 

29 
8 

26 
6 

29 
14 

25 
2 

26 
1 

22 
-  3 

23 

27 
3 

26 
-  2 

31 
5 

27 

37 

36 
14 

24.2 
1  .4 

UURANGO 

MAX 
MIN 

23 
16 

29 
5 

30 

33 
-  7 

37 
l9 

36 
18 

39 
24 

41 
28 

44 
23 

35 

34 

38 

39 
10 

42 
6 

45 
2 

45 
6 

46 

1 3 

38 
28 

38 

20 

37 
19 

49 
3 

33 

1 

39 
-  1 

39 

38 

39 
3 

41 
5 

48 

0 

38.4 
8  .  8 

Eagle  faa  ap 

MAX 
MIN 

6 

-16 

18 
-16 

14 
-21 

12 
-29 

25 

28 
14 

30 
14 

26 
6 

23 
8 

22 
2 

32 

26 

32 
5 

42 

34 

0 

34 
-  4 

37 
8 

47 

22 

46 
IB 

37 
23 

33 
16 

24 
-  5 

22 

16 
-19 

22 
-12 

29 
2 

31 

33 
7 

33 
2 

39 

39 
-  2 

28.9 
•  9 

PORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

23 
2 

21 

2 

IB 
-12 

23 
-  8 

29 
-  5 

30 
13 

27 
12 

30 
19 

34 
21 

28 
-  3 

28 
-  9 

36 

39 
8 

41 

48 

3 

47 
7 

48 
9 

38 

12 

38 
8 

30 
6 

37 
25 

28 
5 

30 
2 

32 
1 

34 
0 

33 

2 

32 
1 

28 
0 

35 
-  1 

38 
-  3 

42 
4 

33.1 
4  .  2 

FRASER 

MAX 
MIN 

10 
-32 

9 

-28 

12 
-40 

19 
-40 

26 
-21 

29 

10 

21 
10 

21 
-10 

25 
-12 

19 
4 

22 
2 

25 
-10 

34 
-11 

40 
6 

41 
-  3 

45 
-  7 

43 
-  8 

39 
9 

35 

2 

35 
10 

-  30 
12 

25 
-13 

16 
-22 

27 
-37 

32 
-23 

22 
-11 

IB 
-  5 

22 
0 

24 
7 

32 
-11 

38 
-15 

27.0 
-  9.3 

FRUITA 

MAX 
MIN 

24 
1  5 

22 
7 

23 
0 

25 
-  1 

27 
10 

35 
2 

32 
14 

37 
24 

33 

20 

32 
1 1 

24 
2 

26 
2 

29 
10 

34 
19 

33 
25 

32 
23 

26 
21 

34 
13 

26 
19 

28 
19 

33 
20 

29 
-12 

26 
-  8 

25 
-11 

19 
-12 

27 
4 

22 
8 

30 
1 1 

36 
1 3 

23 
-  2 

18 
1 

28.3 
8.6 

GATEWAY  1  Sw 

MAX 
MIN 

26 
16 

25 
3 

27 
-  3 

28 
1 

27 
13 

39 
6 

39 
1 1 

37 
26 

35 
20 

38 

0 

39 
-  1 

34 

3 

42 
4 

34 
4 

37 

19 

33 
19 

31 
21 

36 
8 

33 
10 

34 
16 

33 
19 

30 
-10 

27 
-  7 

28 
-11 

29 
-  iO 

27 
6 

28 

0 

35 

-  6 

34 
-  3 

27 
-  3 

29 
-  1 

32.3 
5.5 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

MAX 

Mm 

GRANO  JUNCTION  WSO 

AP 

MAX 
MIN 

22 
1 8 

20 

21 

0 

22 
2 

25 

27 

29 
12 

33 
I9 

30 
24 

26 

18 

25 

26 
1 1 

35 
22 

31 
24 

28 

22 

24 
1  8 

32 
14 

22 
19 

22 
20 

25 
16 

22 
-  4 

23 
-  3 

23 
-  3 

19 

24 
1  3 

22 
13 

23 
10 

26 

17 

16 

24.6 
9.1 

GRANO  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

27 
14 

22 

19 
1 

22 
3 

22 

25 

32 

31 
1 1 

33 
23 

32 

30 

21 

27 
1 1 

26 
16 

34 
23 

32 
23 

30 
21 

34 
1  5 

36 
20 

26 
2 1 

28 
21 

28 
0 

27 
-  2 

26 

2° 

26 
-  4 

27 
13 

27 
1 5 

31 

31 

23 

27.6 
8.7 

GRAND  LAKE   1  NW 

MAX 
MIN 

8 

-25 

0 

-23 

10 
-33 

20 
-32 

24 
-14 

21 
6 

19 
6 

19 

23 
-  2 

25 
-  6 

22 

47 
4 

46 

3 

48 

7 

37 
9 

32 
18 

31 
17 

24 
-11 

18 
-  7 

25 
-18 

32 
-1* 

29 
-12 

16 
-10 

30 

33 
-  4 

30 
-  5 

25.9 
-  5.3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

5 

-29 

-  1 

-22 

-  4 
-33 

13 
-32 

20 
-13 

21 
12 

21 
10 

22 
13 

17 
-  7 

16 
-  2 

19 

23 

33 

0 

32 
11 

30 
-  1 

32 
-  2 

36 
3 

35 
23 

35 
7 

35 
20 

31 
19 

27 
-14 

20 
-  6 

14 
-23 

27 
-18 

26 
-  2 

18 
-11 

23 
5 

24 
12 

31 

37 

23.2 
-  2.8 

GRAND  VALLEY 

MAX 
MIN 

20 

18 

-  1 

19 
-15 

24 
-14 

25 
5 

32 
13 

31 
17 

32 
23 

30 
17 

28 
5 

34 
11 

29 
8 

31 
6 

20 

32 
9 

31 
17 

33 
10 

34 
15 

3< 

12 

33 
16 

33 
21 

30 
0 

33 
-  6 

31 
.  4 

29 
-12 

28 
5 

30 
10 

32 
-  4 

35 
7 

30 
-  5 

29 
■  6 

30.2 
5.9 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

15 
-11 

6 

-19 

2 

-30 

-  3 

-31 

10 
-19 

25 
6 

28 
16 

28 
15 

19 

0 

21 
-  3 

26 
12 

33 
6 

40 
6 

36 
10 

37 
17 

33 
16 

41 
11 

41 
26 

41 
12 

42 
19 

38 
28 

29 
.  4 

22 
-  5 

15 
-21 

13 
-17 

26 
6 

23 
-  4 

28 
3 

35 
B 

40 
9 

44 

27.1 
2.2 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

12 
-17 

12 
-12 

4 
-21 

-  5 
-36 

22 
-21 

25 
1 

29 
8 

31 

22 

34 

20 

33 
10 

20 
-15 

14 
-12 

25 
-  4 

26 
-  4 

21 
-  9 

13 
-14 

20 
-12 

23 
-  2 

22 
-10 

16 
-  9 

41 
13 

15 
-  8 

13 
-20 

6 

-31 

1 

-27 

12 
-14 

15 
-15 

13 
-13 

12 
-18 

10 
-21 

B 

-2  3 

17.6 
-10.1 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

6 

-11 

-  4 
-22 

-  2 
-33 

7 

-24 

19 
-  4 

18 
1 

27 
3 

23 
20 

20 
-  9 

20 
0 

24 
1 

26 

33 
7 

33 
6 

36 
6 

37 
9 

39 
9 

37 

21 

37 
13 

38 
22 

30 
19 

19 
-  6 

27 
9 

21 
-  1 

26 
1 

30 
14 

29 
7 

32 
11 

28 

23 

28 

2 

24.7 
2  . 8 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

MAX 
MIN 

1 

-2  5 

4 

-23 

-  7 
-36 

-  9 
-42 

11 
-30 

22 
2 

26 
-  3 

24 
5 

14 
-  7 

1» 

26 

2 

26 

33 
2 

36 
5 

30 
4 

28 
-  4 

35 
-  2 

42 
16 

37 
10 

39 
1  8 

31 
1? 

20 
-11 

17 
-10 

7 

-26 

10 
-23 

30 
-13 

18 
-12 

28 

2 

32 

40 

40 

22.9 
-  6.0 

IGNACID   1  N 

MAX 
MIN 

25 

23 

29 

19 
1 

29 

32 
12 

35 
16 

30 
1 9 

38 
2  8 

39 

32 
- 1 1 

26 
- 10 

37 

40 
-  1 

33 
-  6 

35 
-  5 

37 

36 

34 

20 

33 
16 

33 
19 

40 
10 

39 

22 

35 

36 
-  5 

37 
16 

37 

0 

27 

32 

35 

32.8 

INDEPENDENCE  PASS 

5  SW 

MAX 
MIN 

12 
-19 

6 

-20 

18 
-19 

21 
-15 

16 

7 

10 
1 

17 
0 

19 
8 

20 
2 

15 
-  4 

22 
-14 

26 
•  2 

36 

0 

39 

2 

47 
7 

46 

12 

46 
14 

41 
10 

32 
9 

30 
2 

29 
16 

19 
.  9 

15 
-11 

28 
-12 

39 
-11 

29 
-  2 

27 
-  8 

16 
-  9 

26 

-  4 

27 
-  2 

36 
-  2 

26.2 
-  2.4 

KREMML ING 

MAX 
MIN 

1 

-32 

2 

-22 

9 

-43 

13 
-46 

23 
-30 

22 
-  7 

27 
21 

28 
17 

29 
-15 

21 
-12 

29 
-  7 

31 
-  2 

33 
-  3 

33 
10 

33 
-  5 

24 
-11 

29 
-  5 

41 
23 

43 
5 

43 
11 

33 
23 

33 
1 

17 
-12 

17 
-23 

5 

-25 

19 
-17 

19 
-19 

30 
-  2 

33 
15 

37 
13 

33 
-  5 

25.5 
-  6.6 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

38 
-15 

36 
-10 

35 
-34 

33 
-38 

33 
-  8 

30 
-15 

32 

0 

35 
12 

37 
10 

30 

0 

29 
-22 

27 
-10 

31 
-12 

45 
-10 

37 
-14 

40 
-16 

38 
-  5 

51 
7 

50 
13 

54 
-10 

50 
13 

41 
•  12 

41 
-16 

40 
-25 

55 
-20 

48 

-17 

50 
-10 

39 
-20 

38 
-20 

40 
-14 

48 
-15 

39.7 
-10.7 

So*  fUUrcoc*  Notes  Following  SuUon  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

— a  — 
• 

DI 
1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7|8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

13 

.9 

20 

21 

22 

1  23 

24 

25 

26 

27 

1 

28 

29 

30 

31 

Aver 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

-16 

-20 

-30 

-21 

-  2 

-  3 

-  2 

-  <t 

-  3 

14 

10 

10 

3 

2 

2 

24 

38 
-10 

40 
16 

" 

22 
-10 

32 
-  2 

31 

-12 

J7 
-  9 

31 
12 

32 
-  7 

3 1 
6 

36 

2 

41 
9 

45 

10 

•  0 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

15 
-23 

5 

-30 

1» 
-25 

22 
-20 

2o 

4  3 
13 

23 

24 

23 
-  4 

19 
1 

22 
-  7 

26 
-14 

2a 

5 

39 
e 

46 
4 

52 
6 

49 
16 

4  2 

11 

44 
13 

42 
19 

19 
-14 

24 

2 

32 
-13 

35 
4 

3  - 

28 

-  7 

2  3 
-  6 

32 
3 

35 
-  4 

42 
-  1 

30.5 
.  7 

MAX 

MIN 

35 
2 

21 
3 

36 

11 

3  = 

16 

40 
12 

34 

11 

16 

20 
-12 

29 
-  5 

34 

2 

29 
-16 

3*. 

12 

34 
14 

36 

17 

37 
5 

38 

2 

37 
3 

MEEkER  NO.  2 

MAX 

MIN 

IT 
-15 

6 

-22 

8 

-27 

24 
-18 

24 
5 

29 
7 

35 
14 

31 
16 

28 
-  5 

31 
-  2 

32 
10 

34 
13 

40 

a 

45 

12 

47 
7 

50 
6 

46 
18 

36 
17 

45 
16 

46 

22 

19 

23 
-  9 

31 
-  1 

36 
.  7 

37 
-  6 

35 

11 

32 
-  3 

32 

0 

33 

0 

40 

a 

42 
11 

33.3 
3.4 

HEREO I TH 

MAX 

MIN 

24 
-15 

20 
-24 

23 
-21 

27 
0 

25 
IB 

27 
4 

23 
-  2 

30 
3 

38 

0 

42 
7 

45 
3 

44 

2 

43 
23 

16 

31 
2 

2  1 
-  8 

31 
-16 

34 
-  7 

32 
-  5 

32 

1 

31 
-10 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

12 
-  3 

1* 
-1» 

10 
-  8 

11 
2 

2 1 
8 

16 
6 

17 
8 

20 
16 

22 
15 

1» 
-13 

IB 
•  4 

22 
12 

25 
7 

35 
0 

44 
9 

47 

16 

41 
25 

36 

2 

37 
19 

32 
4 

l* 

2  0 

-20 

IB 

-13 

31 
-13 

29 
-  2 

2 1 
12 

20 
-11 

22 
-11 

29 
-  3 

31 
14 

31 

2 

23.1 
2.2 

MESA    VERDE    NAT  PARK 

MAX 
MIN 

22 
14 

23 
6 

21 
-  1 

27 
4 

32 
13 

3 1 
IB 

26 

19 

32 
25 

36 
28 

29 
11 

31 
11 

3J 

16 

42 
21 

37 
19 

47 
16 

50 

21 

43 
26 

36 

43 
19 

38 

13 

29 

30 
14 

32 
9 

32 
12 

38 

12 

32 
21 

30 
14 

29 

10 

37 
12 

44 
13 

46 
18 

34.3 
13.6 

MONTROSE    NO  2 

MAX 
MIN 

23 
10 

20 
3 

17 
-  7 

21 
-  5 

2fl 
-  3 

4 1 
20 

34 
1 B 

42 
2  2 

33 
23 

33 

20 

27 
1 

32 
3 

3.' 
10 

4  1 
19 

40 
13 

30 
10 

26 
13 

26 
16 

36 
17 

36 
14 

41 
19 

29 
-  2 

2» 
-  2 

27 
0 

27 
0 

31 
13 

33 
1 

31 

2 

33 

2 

31 

31.3 
6.3 

NORTHOALE 

MAX 

MIN 

22 
15 

IB 
-  3 

22 
-25 

22 
-IB 

3 1 
16 

29 
9 

29 
20 

33 
20 

34 
27 

30 
-  9 

22 
10 

29 
8 

38 

3 

35 
3 

34 
-  4 

40 
-  4 

35 
7 

35 

10 

33 
7 

30 
-  6 

30 
0 

26 
-  4 

36 
-  ! 

33 
-13 

3  Q 
5 

27 
1 

30 
-10 

40 
-12 

41 
-12 

39 
-. 

31.3 
1.5 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

22 
7 

17 
-13 

22 
-20 

30 
-10 

33 
17 

29 
15 

33 
19 

32 

33 
21 

2* 
4 

32 
•  2 

31 
0 

42 
6 

41 
6 

49 

5 

47 
8 

40 
14 

37 
11 

40 
11 

43 
6 

27 
-11 

27 
-11 

34 
.  3 

35 
"  ' 

0 

-3\ 

29 
-  6 

36 
-  2 

42 

0 

44 

2 

34.1 
3*2 

MIN 

22 
8 

13 
-  7 

22 
-  5 

30 
-  4 

26 

12 

10 

33 
1 5 

33 
23 

44 
23 

31 
9 

34 
4 

31 
17 

44 
IB 

43 
17 

46 
20 

51 
24 

42 
28 

36 
22 

41 
23 

41 

20 

30 
4 

26 

3 

33 

1 

39 
10 

29 
19 

20 

12 

27 
3 

38 

10 

40 
13 

43 

13 

34.4 
12.7 

PACOSA  SPRINGS 

MIN 

20 
10 

24 
16 

31 
-  7 

32 
-21 

32 
15 

29 
15 

29 

38 

35 
26 

30 
10 

29 

-  4 

34 
-  4 

39 
-  1 

43 
4 

52 
-  5 

53 
-  1 

50 

4 

40 
25 

43 
8 

37 
3 

20 

34 
18 

36 
-12 

35 
-12 

41 
-11 

32 
-  2 

39 
17 

30 
7 

31 
-  5 

43 
-12 

48 

.  a 

36.4 
4.4 

Palisade 

MIN 

PAONIA    1  SW 

MAX 
MIN 

30 
5 

22 
-  3 

2* 
-13 

36 
-13 

34 
2 

36 

20 

38 
19 

33 

34 
24 

36 
19 

32 
6 

42 
2 

40 
10 

38 

16 

40 
7 

31 
6 

26 
5 

29 
13 

37 
15 

40 
14 

30 
17 

47 
16 

32 
-  3 

28 
.  9 

30 
-  3 

32 
-  4 

29 
15 

32 

0 

37 

1 

36 

1 

33 
-  4 

33.7 
6.5 

paradox 

MAX 
MIN 

PITKIN 

MIN 

15 
-IT 

12 
-  2 

13 
-22 

12 
-23 

30 
-  8 

20 
6 

20 
10 

23 
17 

27 
17 

26 
6 

20 
-17 

17 
-13 

28 
-  6 

34 

0 

32 
-  2 

36 

0 

35 

7 

37 
20 

3? 
7 

32 
3 

33 

22 

23 
.  7 

13 
-13 

20 
-17 

21 
-11 

29 
-  6 

17 
-11 

21 
-16 

22 
-13 

29 
-13 

34 
•  17 

24.6 
-  3.9 

RANGfcLY 

MAX 
MIN 

11 
-Ik 

12 
-22 

5 

-23 

1* 
-24 

12 
-24 

16 
-  5 

20 
-  6 

22 
6 

19 
-  8 

14 
-20 

12 
-23 

23 
-25 

21 
-  6 

2  1 
-  6 

20 
6 

20 
-  2 

27 
-  A 

33 
-  3 

26 

-  4 

25 
11 

26 
16 

i  3 

-20 

21 
-12 

19 
-17 

16 
-IB 

24 
-I* 

22 
-10 

24 
-10 

18 
-14 

24 

-10 

27 
-11 

20.0 
-10.6 

R I  c  n 

MIN 

20 
6 

23 
-  7 

30 
-20 

29 
-18 

2| 

25 
12 

23 
12 

26 
1  8 

32 
21 

26 
-  3 

37 
-14 

30 
18 

42 
6 

48 

0 

55 
6 

55 
7 

37 
15 

50 
8 

47 

12 

37 
2 

32 
29 

33 
.  7 

32 
-  9 

40 
-12 

40 
-  4 

36 
4 

25 
-  1 

31 
-10 

41 
-  4 

40 
-  0 

43 
.  4 

33.1 
1.8 

MIN 

19 
3 

20 
-  7 

20 
-14 

20 
-12 

26 
0 

35 
15 

33 
19 

30 
19 

30 

ia 

26 

0 

29 
3 

29 
9 

32 
7 

43 
6 

30 
20 

26 
7 

34 
7 

31 
14 

36 
14 

30 
20 

34 

23 

24 
.  9 

26 
-  3 

26 
.  7 

28 
-  7 

31 
3 

26 

-  3 

26 
-  3 

33 

4 

31 
-  7 

30 
-  6 

29.0 
4.4 

S  I  I VE  RTfJN 

MIN 

25 
-  6 

28 

4 

23 
-  4 

21 
-26 

10 

2B 

23 
10 

26 
17 

30 
20 

26 
-  4 

23 
-21 

23 
8 

40 
•  2 

42 
-  4 

43 
-  4 

45 
-  3 

38 
7 

44 
3 

45 
-  2 

38 

a 

33 
10 

34 
-13 

23 
-13 

39 
-20 

40 
-12 

34 

0 

35 
-  8 

33 
-  6 

38 
-13 

40 
-14 

41 
-14 

33.1 
-2.7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

18 
-  A 

5 

-22 

s 

-28 

6 

-38 

18 
-11 

22 
10 

25 

22 
15 

20 
-12 

20 

a 

20 
8 

21 
-  4 

30 
5 

38 

15 

34 
-  2 

34 
-  3 

44 
3 

37 
23 

35 
12 

38 
24 

33 
20 

23 

.  a 

26 
4 

24 
-17 

24 
-12 

29 
13 

28 

2 

30 

11 

32 
12 

27 
-16 

31 
_  7 

25.8 
.  4 

TAVLUR  PARK 

MIN 

3 

-17 

10 
-21 

S 

-35 

-12 
-45 

1 5 
-20 

16 
10 

20 
1 1 

23 
17 

25 
19 

23 
4 

22 
-10 

17 
-16 

25 
-  7 

23 
-11 

IB 
-16 

21 
-14 

36 
-  7 

35 
0 

34 

0 

31 
A 

32 
21 

25 
-23 

16 
-28 

16 
•36 

26 
-26 

2  a 

-16 

22 
-22 

21 
-26 

29 
-28 

31 
-25 

35 
-23 

21.7 
-12.5 

TELLURIDE 

MIN 

22 
6 

21 
-10 

25 
-16 

33 
.  9 

25 
12 

22 
7 

26 
12 

27 
20 

32 
21 

26 

0 

39 
-10 

32 

a 

46 

9 

46 
3 

51 
9 

54 

12 

42 
19 

44 

1? 

47 
16 

36 
7 

39 
26 

30 
-  2 

33 
-  6 

33 
.  8 

44 

2 

31 
12 

30 
-  2 

27 
-  6 

38 
-  3 

44 
-  1 

48 

2 

35.5 
4.6 

URAVAN 

MIN 

AO 
8 

27 
I 

26 
-10 

30 
-  4 

19 

39 
17 

42 
23 

41 
29 

37 
28 

39 
9 

34 
2 

31 
10 

34 
16 

41 
14 

32 
13 

31 
12 

32 
15 

36 
30 

38 

20 

35 
14 

53 
13 

35 
-  1 

42 
-  3 

33 
.  7 

32 
-  3 

38 

13 

40 
5 

41 

0 

34 

2 

36 
-  2 

37 

0 

36.3 
9.1 

VALLECITO  oam 

MIN 

19 
9 

23 
15 

28 

-13 

32 
-IB 

28 

10 

27 
9 

26 
12 

31 
20 

35 
24 

30 
-  1 

29 
•  12 

32 
3 

40 

4 

41 
7 

48 
10 

48 

7 

39 
10 

36 

22 

38 

12 

36 
5 

37 
27 

2" 
•  6 

30 
-10 

36 
.  7 

36 
-  7 

30 

2 

37 

0 

26 
-10 

30 
-11 

38 
-  6 

42 
-  2 

33.3 
3.3 

VAMP  A 

MIN 

12 
-16 

9 

-25 

15 
-22 

19 
-22 

25 
-10 

23 
-  3 

27 
-  1 

24 
11 

23 
-12 

22 
-  7 

32 
-  3 

29 
-  2 

38 
14 

38 
8 

48 

10 

45 
18 

49 
22 

34 

27 

40 
13 

39 

21 

36 

19 

22 
-16 

23 
-  2 

23 
_  7 

31 
0 

30 
10 

23 
-  6 

27 
9 

32 
12 

37 
-22 

37 
17 

29.3 
.  9 

YELLOW  JACKET  2  w 

MIN 

23 
A 

22 
-  4 

22 
-  4 

25 
-  1 

N 

36 
13 

30 
19 

30 
24 

35 
25 

30 
10 

33 
9 

32 

10 

37 
17 

39 
14 

39 
9 

46 

14 

43 

22 

38 
16 

43 
15 

32 
12 

36 
25 

26 
4 

26 
4 

36 
7 

39 
7 

29 
14 

23 
7 

30 
6 

36 
8 

39 
9 

42 
13 

33.4 

MIN 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

MAX 
MIN 

Akron  a  e 

MIN 

17 
-13 

6 

-  5 

5 

-16 

B 

-13 

-15 

23 
-10 

33 
3 

9 
-12 

12 
-  1 

14 
-22 

10 
-22 

28 

10 

37 
14 

43 
25 

45 
30 

47 
27 

53 
26 

40 
28 

45 
26 

50 
26 

31 

28 

9 

39 
13 

39 
14 

5' 
14 

42 
17 

43 
17 

42 
18 

43 

21 

30.0 

AKRON   FAA  AP 

MAX 
MIN 

7 

-  7 

3 

-  9 

9 

-13 

14 
-12 

.  9 

-14 

32 
7 

11 
-  5 

13 
-  1 

19 
-  3 

8 

-16 

33 

38 

ia 

46 
21 

48 

28 

48 

34 

51 
29 

40 
29 

46 
31 

46 
28 

37 

21 

25 

30 
13 

37 
14 

45 
16 

AO 
1» 

34 
16 

19 

42 
19 

42 
28 

47 

21 

31.0 
10.5 

BONNY  LAKE 

MIN 

17 
-1? 

8 

-  4 

12 
-15 

1 1 
-17 

-17 

9 

-15 

31 
-  9 

32 
-  2 

12 

-  a 

12 

-  a 

20 
-  8 

10 
-  6 

35 
5 

43 
11 

45 
15 

4a 

27 

50 
27 

52 
27 

40 
25 

50 
30 

48 

30 

33 
21 

36 
13 

44 

IT 

45 
16 

50 
16 

46 

ia 

20 

30 
19 

53 
23 

63 
21 

34.3 
8 . 5 

BUR  L I NflTON 

MAX 
MIN 

5 

-  A 

11 
-10 

1 1 
-  0 

13 
-  6 

-14 

0 

31 
5 

28 
-  3 

12 

-  6 

16 
-  3 

14 
3 

34 
3 

44 

25 

50 
33 

49 
38 

56 
36 

55 
33 

50 
29 

5? 
32 

51 
33 

46 
24 

33 

21 

44 

21 

46 
24 

30 
26 

47 
28 

42 
24 

M 

52 
24 

60 
25 

48 

30 

36.6 
15.9 

Cheyenne  wells 

MAX 
MIN 

10 
-  6 

1 1 

-  9 

14 
-13 

13 
-  7 

-16 

2  5 
-  5 

31 

4 

18 
-  6 

14 
-  6 

17 
-  6 

14 
-  3 

23 

0 

41 

21 

48 

32 

56 

31 

63 

32 

56 
32 

4a 

25 

53 
31 

53 
29 

41 
21 

31 
13 

44 
19 

44 

19 

91 
2» 

40 

26 

41 

21 

19 

30 
25 

61 

20 

32 
27 

30.3 
12.9 

elagler  2  NW 

MAX 
MIN 

10 
-15 

7 

-  7 

10 
-17 

19 
-10 

10 
-  9 

-18 

32 
-  2 

26 
4 

16 

-  a 

23 
-  3 

19 
-11 

3a 
2 

44 

21 

30 
23 

50 
28 

61 
33 

54 
27 

41 
32 

53 
26 

52 
25 

49 
29 

33 
14 

42 
13 

43 
16 

50 
16 

42 
17 

37 

ia 

50 
17 

48 

22 

50 
24 

36.8 
10.3 

HOL  YOKE 

MAX 
MIN 

6 

-  7 

15 
-  A 

13 
- 1  2 

24 
-17 

-  9 

26 
-16 

*J 
-  2 

20 
1 

19 
-12 

14 

0 

11 
-14 

24 
-12 

45 

12 

48 
28 

53 
32 

56 

34 

58 
31 

49 

35 

46 
29 

51 
32 

36 
2* 

34 

12 

38 

16 

47 

17 

52 

20 

43 
27 

43 

21 

49 

53 
25 

50 
30 

90 
20 

36.3 
11.9 

STRATTUN  3  NE 

MAX 

MIN 

n 

-15 

9 

-  5 

9 

-13 

15 
-16 

3 

-10 

26 

32 
0 

25. 
2 

13 
-  9 

12 
.  7 

10 
-  6 

37 
.  4 

41 

ia 

44 
23 

49 
24 

35 
35 

44 

23 

44 
34 

52 
29 

52 

31 

40 
27 

42 

17 

42 
19 

44 

1» 

49 
19 

44 

21 

41 
26 

30 
21 

56 

24 

48 

22 

35.0 
U'4 

WRAY 

MAX 
MIN 

17 
-  8 

13 
-  A 

17 
-10 

17 
-13 

16 
-10 

25 
-15 

34 

-  a 

31 
-  1 

15 

-  a 

ia 

2 

16 
-  6 

23 
-10 

41 

11 

47 
24 

52 
30 

53 
24 

55 
27 

56 
36 

49 
25 

49 

30 

90 
30 

39 
11 

42 

12 

*» 

IT 

51 
16 

33 

26 

45 

22 

32 
22 

56 

26 

92 
21 

38. 0 
10.9 

YUMA 

MAX 
MIN 

S.»  R.!.;.n  •  N 

olat  following  Stall 

DAILY  TEMPERATURES 


JANUARY  1974 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

s 

E 

'I' 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

*         •  * 

MAX 
MIN 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

MAX 
MIN 

ALLENSPARK 

MAX 
MIN 

22 
1 

22 

23 
1 3 

27 
20 

27 

23 

23 
4 

23 
-  2 

28 

29 

19 

29 

39 
26 

44 
3 1 

51 

54 

49 

2 1 

40 
22 

40 

32 
2 1 

30 
1  5 

.29 

23 

33 

40 
15 

29 
1  5 

27 
18 

26 
17 

31 

32 

40 

31.7 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

8 

5 

0 

18 

18 
- 10 

22 

24 
-17 

28 

12 

32 

2» 

26 

37 
_  g 

39 

43 

47 

48 

47 

40 

43 

40 

34 

29 
-13 

23 

20 

38 

-17 

1  ' 

34 

24 

30 
-12 

35 

35 

42 

30.2 

BAILEY 

MAX 
MIN 

12 

7 

23 

31 

26 

27 

30 
-  6 

24 
9 

39 

24 

31 

47 

42 

54 

59 

63 

59 

41 

47 

45 

39 

27 

34 

41 

54 

37 

30 

37 
1 9 

41 

43 

52 

37.6 

BOULDER 

MAX 
MIN 

9 

16 

9 

19 

11 

39 

J9 
1» 

35 
4 

22 

33 

29 

52 

48 

65 

64 

71 

51 

56 

53 

44 

33 

39 

40 

53 

51 
26 

44 

43 

47 

53 

60 

41.8 

BRIGGSDALE 

MAX 
MIN 

6 

15 

7 

19 

8 

- 10 

22 
- 1 8 

32 
-  9 

26 
4 

15 

18 
5 

12 
•  1 5 

40 

49 

45 

51 

57 

54 

44 

53 

50 

39 

35 

38 

44 

39 

45 

37 
19 

43 

1  6 

49 

51 
27 

48 

38*2 

BRIGHTON 

MAX 
MIN 

7 

15 

8 

15 

3 

33 

27 

2 

21 
-  1 

14 

22 
_  q 

5 

31 
-  6 

42 

44 

55 

50 

52 

42 

54 

45 

38 

34 

38 

39 
9 

40 

''t 

35 

44 

48 
17 

53 
2  8 

50 

33.9 

BYERS   5  NE 

MAX 
MIN 

4 

7 

9 

12 

7 

- 1 7 

33 

34 
-  9 

17 
-  5 

16 

21 

15 

39 

44 

43 
1 8 

50 

48 

48 

45 

49 

45 

37 

33 

40 

42 

45 

43 
1 1 

33 
1 5 

42 

46 

48 

44 

33.5 

CABIN  CREEK 

MAX 
MIN 

6 

0 

21 

23 

10 

16 
B 

20 
9 

22 
5 

26 

23 
5 

18 
5 

37 

1 3 

38 
17 

49 

48 

54 

54 

44 

39 

40 

33 

21 

18 

32 

40 
j  g 

31 

20 

23 

28 

29 
2  5 

40 
2  6 

29.5 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

19 
-19 

5 

- 1 4 

13 

20 
- 1 6 

22 

22 

34 
8 

46 

2 

16 
-  8 

35 
_  5 

36 

50 
.  4 

56 

19 

55 
1 8 

56 
22 

62 
26 

61 

60 
2  8 

43 

56 
17 

49 
18 

34 
-  6 

33 

44 
2 

45 
10 

57 

44 
18 

37 
7 

42 

7 

49 
9 

50 
20 

40.5 
5  ,  i 

CHEESMSN 

MAX 
MIN 

11 

11 

28 

32 

26 

36 

36 
-  1 

34 
7 

44 

32 

44 

54 

56 

60 
15 

62 

65 
1 9 

62 
18 

51 

54 

47 
11 

43 

37 

37 

44 

54 

51 

40 
1  3 

46 

48 

48 

51 

43.4 

CHERRY  CREEK  QAM 

MAX 
MIN 

IB 
-IB 

S 

- 1 2 

15 
-IB 

15 
-2  2 

23 
-13 

15 
-20 

38 

3 

47 
-  2 

28 
-14 

18 
-11 

31 
-  7 

30 
-  7 

47 
23 

52 
19 

49 
26 

58 

32 

54 
29 

55 
32 

39 
2 1 

54 
22 

50 
20 

33 
2 

35 
3 

40 
8 

43 
10 

52 
q 

44 
17 

37 

46 

12 

50 
22 

49 
27 

37.8 
6.5 

DENVER  WSO  AP 

MAX 
MIN 

7 

15 

13 
- 17 

IB 

4 

- 1 7 

36 

40 
6 

15 
-13 

19 

27 

10 
-  8 

48 
_  j 

52 
17 

58 

57 

56 

52 

41 

55 

48 

35 

35 

3B 

43 

51 
1 5 

46 

37 

45 

50 

53 
32 

59 

37.5 
9.8 

DENVER  CITY 

MAX 
MIN 

ELBERT 

MAX 
MIN 

7 

7 

8 

-25 

3D 

14 

35 
- 1 8 

44 
-  3 

25 
0 

40 

33 

26 

53 

56 
1  2 

55 
12 

62 
2 1 

65 

22 

65 
22 

45 
28 

50 
24 

52 

42 
19 

35 

36 

40 

59 

40 

38 
14 

45 
1 

50 

51 

52 

40.6 

ESTES  PARK 

MAX 

Mm 

10 

8 

24 

23 

22 

25 

26 
16 

26 
5 

32 

30 
7 

24 

37 
2  3 

42 

47 

56 

59 

56 

51 

42 

30 

38 

26 

30 

39 

43 
8 

38 

3D 

31 

36 
2 1 

38 
28 

44 
33 

34.6 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

14 
-12 

12 
-23 

30 
-20 

35 
- 1 1 

12 
-13 

39 
-  5 

19 
-  7 

46 

38 

42 

53 

60 

59 

22 

71 

74 
2  3 

64 
26 

45 
24 

55 
1 6 

52 
1 8 

34 

38 

36 

53 
10 

56 

44 

41 
10 

42 
12 

51 

48 

64 

44.3 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

11 

11 

10 
- 1 1 

19 

8 

30 
- 1 1 

30 
3 

27 
-  1 

21 

IB 

15 

46 

48 

47 
26 

56 

65 
29 

55 

46 

57 

46 

39 

33 

1 3 

37 

43 

40 
1  7 
1  ' 

47 
26 

37 
1 5 

44 
17 

53 

54 

53 

37.0 

FORT   LUPTON   1  N 

MAX 
MIN 

5 

17 

3 

14 

2 

-16 

31 

21 
4 

15 
-  6 

16 

18 
- 12 

7 

31 
_  g 

43 

47 
15 

52 

55 
20 

48 
2 1 

42 

53 

45 

35 

34 

38 

10 

38 

40 
10 

44 
1 1 

37 

43 

48 

52 

50 

33.1 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

18 

2 

- 10 

10 
-19 

11 
- 1 8 

9 

-16 

0 

-20 

12 
-16 

26 
-  8 

11 
- 1 5 

12 
- 1 3 

20 

10 

25 

35 
10 

42 
1 2 

46 

20 

49 

20 

46 
23 

44 
27 

40 
2  3 

50 
27 

34 

33 

35 

1 0 

37 
10 

40 
14 

45 
1 5 

40 
14 

44 

49 

48 

30.1 

GRANT 

MAX 

MIN 

15 
-16 

3 

-21 

13 
- 17 

18 
- 1 3 

1' 

21 

26 
0 

25 
8 

32 

29 

24 

42 

42 
1 7 

46 
17 

52 

54 
28 

53 
25 

45 
25 

39 

37 
10 

36 

27 

29 

38 

47 

31 
1 5 

25 

33 

33 

37 

46 

32.8 

GREELEY  UNC 

MAX 
MIN 

14 

17 

15 
- 1 3 

19 
- 1 1 

18 

25 
- 1 3 

30 
-  2 

28 
6 

16 
- 10 

20 

16 

38 

42 

43 
19 

50 

57 
29 

55 
28 

48 
35 

55 
2  8 

53 
2  o 

44 
2  6 

33 
11 

37 

1 2 

41 
14 

44 
IB 

44 
1  8 

42 
19 

43 
18 

51 

54 

52 

36.9 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

JULESBURG 

MAX 

MIN 

4 

_  g 

12 
_  7 

9 

- 1 1 

12 
- 1 1 

9 

15 
- 17 

26 
-  6 

22 
8 

15 

13 

7 

- 1  5 

18 
_  7 

39 

42 

29 

54 

57 

51 

51 

52 

48 

33 

37 

42 

49 
IB 

44 

46 

50 

52 
2  5 

53 

27 

42 
22 

34.0 

KASSLER 

MAX 
MIN 

13 

13 

15 

21 

14 

38 

42 
14 

34 
4 

20 

26 
_  7 

22 
•  8 

53 

49 

57 

68 

68 

59 

44 

58 

53 

45 

35 

38 

45 

55 
9 

48 

40 

49 

48 

57 
23 

59 

41.5 
9.9 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 
MIN 

3 

_  7 

9 

-  6 

11 
-19 

24 
- 1 4 

5 

- 10 

29 
-17 

38 
7 

28 

0 

15 
-15 

24 
_  7 

13 
-16 

41 
_  7 

48 

2  3 

51 
27 

58 
32 

63 
35 

55 
27 

46 

53 

47 
20 

39 

30 

38 

43 
1 5 

44 
l9 

43 
19 

40 

44 

7 

48 

15 

50 
1  7 

47 
19 

36.4 
9.3 

LAKE  GEORGE  9  Sw 

MAX 
MIN 

% 

4 

0 

6 

l5 

23 

3D 
-17 

32 
2 

36 

33 

25 

39 

40 

40 

50 

49 

46 

43 

30 

37 

35 

3? 

20 

19 

1» 
_  i  9 

31 
- 1 3 

29 

?2 

33 

37 

43 

29.4 

LAKEWOOn 

MAX 
MIN 

15 

8 

13 

12 

21 

21 

35 
17 

39 

10 

12 

20 

31 

33 

51 

52 
34 

59 

65 

65 

57 

43 

54 

49 

33 
10 

34 

38 

42 
1  fi 

54 
2  5 

41 

3B 

43 

46 

50 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

16 

9 

17 
- 14 

4 

14 
- 1 1 

6 

- 1 4 

36 
-  9 

29 
-  2 

11 
- 1 2 

19 

16 

9 

46 

47 
1  8 

54 

58 
27 

55 
25 

48 
33 

41 
28 

57 
27 

44 
27 

34 

10 

31 

38 
12 

35 
12 

55 
22 

44 
18 

41 

17 

44 

51 

54 

34.3 

NEDERLAND  2  NNE 

MAX 
MIN 

e 

2 

-  3 

15 

27 
- 1 0 

20 

24 
10 

24 
-  2 

27 

32 

17 

33 

38 

42 
27 

49 

56 
30 

65 

30 

54 
19 

40 
1 8 

43 
21 

45 
16 

33 

24 

27 

41 

46 
16 

30 

28 

29 

33 

35 

31.7 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

4 

6 

11 
- 17 

20 

8 

-10 

28 
- 16 

31 
-  2 

25 
-  3 

8 

- 1 3 

15 
-11 

12 

39 

45 
1 5 

50 
1  8 

51 

50 
33 

53 
27 

47 
33 

49 

22 

48 

30 

44 

24 

30 

38 
10 

38 
1 1 

41 
16 

42 
20 

40 
19 

42 
18 

45 

48 

44 

33.9 

PARKER  6  E 

MAX 
MIN 

2 

5 

- 1 1 

14 

23 

10 

31 
-15 

46 
13 

33 
1 

35 

28 
3 

32 
-  1 

50 
1 B 

57 
27 

48 

27 

59 
37 

62 
40 

58 

40 

46 
29 

60 
30 

47 
28 

37 

22 

36 

20 

37 
12 

40 
15 

50 
21 

42 
2  1 

34 
1  8 

42 
16 

43 

47 

47 

38.7 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

\? 
- 1 2 

15 
-20 

20 
-29 

23 

20 
-12 

22 
- 1 1 

23 
9 

27 
6 

24 
-  5 

30 
-  6 

28 
0 

40 
1  2 

46 
28 

48 
34 

52 
40 

59 

33 

52 
32 

40 
19 

44 
14 

40 
12 

30 
15 

22 
-  1 

29 

44 
-  3 

48 
35 

44 

20 

40 

22 

40 
20 

37 
12 

35 
19 

34.5 

SEDGWICK  5  S 

MAX 
MIN 

4 

10 

10 

8 

3 

- 1 0 

15 

23 
-  1 

20 
2 

11 

10 

7 

21 

38 
15 

44 
20 

50 
30 

49 

50 
28 

46 

47 

47 

42 

29 
10 

35 

36 

47 
16 

41 
27 

41 

46 

48 

27 

50 
23 

47 
l9 

31.5 

SPICER 

MAX 
MIN 

-18 

2 

-29 

4 

-32 

15 
-15 

17 
-  2 

21 
9 

24 
7 

21 
9 

25 
-  2 

19 
-  6 

21 
6 

27 
11 

36 
12 

36 
18 

45 
21 

45 

22 

45 
27 

26 

34 
23 

34 
19 

30 
16 

16 
-10 

21 
4 

24 
-  2 

30 
5 

25 

9 

18 
-  8 

24 
10 

24 
12 

29 
9 

36 
18 

25.1 
5.5 

STERLING 

MAX 
MIN 

WALOEN 

MAX 
MIN 

0 

-30 

-  5 

-29 

10 
-38 

13 
-11 

19 
-  5 

17 
-  5 

20 
7 

20 
-  1 

27 
-  5 

17 
-12 

20 
7 

28 
9 

34 
19 

36 

22 

41 
22 

43 
20 

44 
23 

38 
23 

35 
21 

34 
20 

29 
15 

16 
-11 

22 
0 

23 
-20 

33 
-  4 

29 
8 

20 
-17 

20 
11 

29 
10 

37 
14 

38 
15 

25.4 
2.5 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 
jJ'uaov 


1974 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

MAX 
MIN 

12 

-  a 

10 
-  8 

15 
-10 

7 
-10 

18 
-  3 

19 
-12 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

17 

5 

22 
0 

17 
-2? 

10 
-23 

25 
-24 

27 
-13 

MAX 
MIN 

17 
1 

18 
-  3 

1* 
-21 

13 
-21 

2' 
-  7 

29 

0 

MAX 
MIN 

IB 
-  2 

18 
5 

20 
-  2 

16 
-23 

21 
-20 

18 
-11 

MAX 
MIN 

1« 

5 

23 

10 

19 
-  6 

13 
-16 

24 
-13 

30 
-  5 

MAX 
MIN 

20 
4 

17 
4 

20 
2 

12 
-13 

20 
-12 

25 
-  1 

MAX 
MIN 

28 

10 

21 

2 

1* 
-33 

13 
-42 

20 
-10 

20 
-19 

MAX 
MIN 

15 
6 

23 
5 

17 
-11 

10 
-27 

32 
-22 

29 

10 

MAX 

MIN 

13 
% 

20 
7 

15 
4 

6 

-20 

25 
-14 

29 
-  7 

MAX 
MIN 

21 
.  9 

25 
4 

20 
5 

14 
-21 

1« 
-21 

28 
-19 

MAX 
MIN 

15 
3 

15 
-  8 

15 
-  8 

1* 
3 

18 

5 

10 
5 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

28     29     30  31 


RIO  CRANQE  DRAINAGE 
BASIN  0 

ALAMOSA    USD  All 
BLANCA 

CENTER  4  SSW 
UEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NH 
HERMIT  7  ESE 
f'ANASSA 
M0NT6  VISTA 
SAGUACHE 

N0LF  CREEK  PASS  1  F 


36 
-  1 


35  10 
8  -10 


50  52  55 
14     20  37 


64  68  59 
35     35  34 


41  57  4* 
29     26  24 


35     31  36 

12     12  16 


40  55  45 
12     22  15 


36  36 
20  16 


29  31 
-5-1 


31     39  36 


35  32 
23  13 


37  3B 

27  24 

37  31 

s  a 

28  32 
1  -  2 

20  20 

10  7 


29  26  36 
.5-6-4 

26     17  27 
0  -14  -14 

30  27  27 
5       0  4 

28     24  30 


2»  21  24 
15-5-6 


30  28 
10-6 


2q 
.  7 

37 
-  6 

30 
-  9 

34 
-  3 

35 
-  2 

39 
7 

32 
-  2 

35 
-  4 

30 
-  2 

37 
-  3 

39 
2 

26 

2 

29 
-  8 

34 
-  4 

28 
-10 

31 
.  7 

32 
-  3 

33 

2 

33 
2 

3' 

9 

36 

4 

42 
7 

33 
11 

43 
23 

32 
7 

36 
13 

35 

e 

44 
10 

37 
13 

44 
22 

22 
-12 

24 
-12 

24 
-14 

23 
-13 

24 
-  B 

26 

9 

29 
-  3 

41 
-  5 

33 
-  5 

36 
•  2 

36 
0 

42 
23 

27 
-  2 

30 
-  1 

28 
-  3 

31 

I 

33 
1 

41 
2 

34 
-  6 

31 
-  1 

34 
-11 

33 
-  6 

33 
-  5 

48 
16 

31 
6 

47 
9 

53 
10 

51 

a 

51 

10 

40 

20 

26  42 
-  6  13 

33  40 
-3  9 

29  37 
-11  -  8 


29  24 
1  -12 


23  24 
10  -11 


34     34  40 


13 

29 
5  - 


36  39 
7  18 


36 
5  . 

36 
5  - 

40  31 
3-8 

38  40 


20 


2B  26  23 
0  -14  .10 

33  25  28 
7      0  2 

26 


35  25 
11  0 


30  23 
3  12 


28  41 
4  12 


27  41 
3  13 


17  12 
19  -26 


36  28 
1  -10 


3«  25 
4  -11 


31  27 
5-3 


30 
-13 


21 
-13 


25 
-  2 


26 
-  2 


1» 
-21 


2« 
-  9 


23 
-  8 


32  28 
•11  -  2 


32  33 
•11  -11 


19  24 
16  -  a 


25  30 
■  5  7 


14  26 
7  -  1 


45  52 

19  23 


31  27 
-12  -13 


30  32 
-10  -  6 


33  27 
-14  -13 


29     30  31 


28     26  33 


36.9 

38  12.0 


26.3 
■  5.9 


29.4 
-  4.2 


22  23 
■10  -  6 


31  25 
-10  -11 


21 
-10 


26.1 
-  B.l 


30.5 
3.7 


30.0 
5.3 


21.4 
■12.0 


30.3 
-  .3 

27.7 


29.6 
-  6.4 


28.4 
5.5 


!>••  R*for«nc»  Notot  Following  Station  Indox 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
JANUARY  1974 


Wind 
(Speed  —  m.p.h.) 

Relative  humidity 
averages- 
percent 

Number  of  days  with 
precipitation 

Percent  of 
Possible  sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction  of 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

Standard  of  Time 
MOUNTAIN 

05     11     17  23 

Trace 

.01 -.09 

.10-. 49 

.50.99 

1.00-1.99 

2.00 

and  over 

Total 

ALAMOSA  WSO  AP 

84 

70 

70 

87 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

5.4 

COLORADO  SPRINGS  WSO  AP 

2 

3.6 

9.1 

35++ 

32 

30 

62 

48 

51 

58 

5 

6 

0 

0 

0 

0 

11 

5.5 

DENVER  WSFO  AP 

22 

3.2 

7.9 

30 

NW 

29 

66 

53 

57 

67 

2 

7 

3 

0 

0 

0 

12 

73 

5.2 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

3 

1.2 

4.2 

18 

N 

05 

83 

80 

74 

82 

12 

3 

7 

0 

0 

0 

22 

44 

7.7 

PUEBLO  WSO  AP 

31 

1.9 

7.7 

47 

N 

21 

69 

57 

55 

67 

7 

2 

2 

0 

0 

0 

11 

73 

5.2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


coioaaoo 

JANUARY  1974 


t 

01 

Day  ot  month 

■ 

Station 

4) 

Q 

(  IN) 

Tim 

1 

2 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avera 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PM 

31 

31 

30 

30 

30 

32 

34 

4 

5PM 

31 

30 

29 

28 

29 

26 

24 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30.2 

6 

5PM 

3* 

33 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

32.6 

See  Reference  Notet  Following  Suiion  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


JANUARY  197< 


Station 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 

O  A  C  T  M                                                     l"l  1 

B  A  s  i  n                                v  i 

Colorado  sprcs  wsn  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

BIN  V 

.4 

.2 

2 

T 

T 

] 

J 

.2 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

.3 

T 

1.3 

j 

J 

FORDER   6  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNq 

6.0 

2.0 

1 

T 

1 

T 

5 

; 

T 

1 

■ 

1 

3 

T 

j 

T 

HOLLY 

SNOWFALL 
cm  n(o  f.  w  n 

JM     LI  11  UlNU 

3.0 
6 

3.0 
; 

A 

3 

.3 

3 

T 

3 

3 

'. 

] 

] 

T 

JOHN  MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
cm  n n  r.wn 

3  Pi    Un    un  U 

1.0 

3.0 

PUEBLO  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  E0U1V 

.5 
.3 

.7 
.2 

T 

.4 

T 
.4 

T 
.3 

.3 

T 
.3 

.3 

T 
.3 

.2 

.3 

T 
T 

3.2 
.2 

J 

T 

ROCKY   FQRO  Z  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

l"j 

< 

4 

a 

3 

3 

3 

3 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

j 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

RUXTUN  PARK 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 

.2 

12 

1.5 

12 

12 

10 

T 
10 

10 

10 

10 

9 

.4 

9 

9 

a 

7 

7 

6 

6 

6 

5.0 

10 

8 

7 

T 

7 

T 

)7 

7 

7 

6 

e 

1.0 

7 

7 

7 

6 

SPRINGFIELD  7  WSW 

SNOWFALL 

cm   nM   f  Kin 
3P4    UVi    UP«  L 

1.0 

10 

.: 

.1 

ic 

1( 

c 

1 

.1 
1 

( 

( 

{ 

■ 

1 

3 

.2 

.2 
T 

Trinidad  faa  ap 

SNOWFALL 

e  f  j    n  'J    r  n  n 
o n    I'll  UNU 

2.2 

.8 

{ 

( 

( 

( 

( 

■ 

4 

4 

] 

] 

.6 
T 

] 

T 
T 

T 
T 

T 

.6 

WESTCLIFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GN[ 

.: 

6.C 

T 

.5 

I  ( 

•  5 

4.0 

T 

1.0 

*       *  * 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

altenbern 

SNOWF  A  L  L 
SN  ON  GND 

5 

5 

i 

5 

i; 

215 

5[' 

*2S 

22l 

y 

27 

27 

229 

28 

27 

26 

26 

27 

26 

26 

8  s: 

32 

30 

29 

29 

2  •  c 

31 

29 

28 

28 

2" 

2 

SNOWF A  L  L 
SN  ON  GNQ 

2.2 

2! 

2* 

23 

2' 

2< 

25 

32f 

31 

34 

3; 

31 

3C 

30 

28 

229 

28 

62i 

6.5 

34 

r 

36 

36 

34 

32 

1.5 
33 

3! 

37 

'34 

32 

3 

OcoTunnn  dacc 
"rf  1  n U  U u  r"3- 

C  M  n  1.1  C  A  1  1 

SN  ON  GND 

52 

51 

49 

46 

47 

46 

3'<,- 

**S 

34  = 

2.5 

50 

41 

48 

5( 

25C 

49 

48 

47 

551 

50 

56 

5! 

53 

52 

3  .  0 
54 

'5; 

1 .  - 

53 

52 

5 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

r cnADCnrr 

ilNUWrALL 

SN  ON  GNO 

I 

1.0 
5 

- 

" 

4.5 
8 

T 

8 

f 

4.5 
12 

4.5 

15 

14 

13 

(  5 

11 

11 

10 

1C 

1C 

3[: 

ll 

" 

5 .  C 

15 

(  5 

16 

15 

14 

12 

'ii 

.  4 

15 

15 

T 
14 

- 

cochetopa  creek 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

15 

1 

fill  1  HDAM     3  cu 

c.  wnuc  a i  i 

5  IN  U  W  r  fl  L  L. 

SN  ON  GND 

1C 

It 

9 

9 

1( 

5 

9 

t[\ 

11 

16 

16 

15 

1 1  6 

15 

14 

14 

14 

2< 

19 

l2C 

2! 

23 

19 

18 

18 

ie 

2t 

t  ■ 

21 

20 

IS 

1 

S  NO WF  ALL 
SN  ON  GND 

SNOwFA  L  l 
SN  ON  GND 

T 
It 

14 

14 

T 

14 

8  •  ] 

2] 

T 
19 

1  •  ( 

20 

*2i 

1  •  ( 
21 

It  ] 
23 

21 

20 

1  .  ] 

20 

19 

18 

17 

3J( 

16 

1[- 

2ii 

4.5 

21 

21 

32: 

20 

2< 

1 . ! 

22 

,  2 

22 

1.5 

22 

21 

20 

21 

crested  butte 

SN  ON  GNC 

4C 

3< 

38 

37 

4i 

5< 

5( 

8  • " 

60 

2  •  ( 
61 

j 

59 

25l 

56 

54 

53 

51 

4< 

49 

47 

1  * ! 
47 

156( 

5' 

56 

55 

54 

1  •  1 
54 

t  -t 
53 

f  3 
52 

52 

52 

5 

L* I  L  LUN    l  t 

SNO WF  ALL 
SN  ON  GNO 

j 

11 

ii 

12 

12 

l; 

l; 

1] 

1; 

3 .  C 

13 

l.C 
14 

y 
14 

'l! 

14 

I! 

12 

12 

1 1 

1! 

11 

1C 

9 1  [ 
17 

1  * 

15 

15 

14 

14 

l.C 
14 

T 

14 

14 

13 

1 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 

cu    riN    r  m  r 
in)    Ul»    UP"  I 

5 

i 

5 

j 

3 

i: 

2 .  C 
13 

1: 

1' 

13 

12 

. : 
12 

12 

12 

12 

11 

1  •  5 

12 

.  5 

12 

12 

•  f 
13 

3 .  C 
15 

14 

14 

14 

13 

i' 

13 

13 

13 

13 

I! 

OUR ANGO 

SNOWFALL 
i  Pi    UP*    Ij  P<  L 

EAGLE   F A A  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GN[ 

.: 

T 

6.; 

2.1 

2.: 

1.' 

•  i 

T 

.; 

T 

2( 

1 1 

16 

1 ' 

.2 

1' 

1 C 

2. ; 

6.9 

1( 

16 

1 6 

.1 

11 

T 

T 

FRASER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 
WTR  EOUU 

T 

T 

2.C 

T 

1 

.2 

.3 
2 
.2 

3.2 

3 

.4 

1.9 
.( 

T 
.7 

T 
.6 

.5 

( 

.6 

6 
.6 

6 
.7 

T 

i 

.8 

.5 

1.4 
i 

.7 

T 

( 

.7 

T 

5 
.8 

1.9 
.8 

3.1 
1 

l.C 

10 
1.0 

S 

1'0 

1 

1.0 

.2 
8 

1.0 

2.5 
1.6 

T 
1 1 
1.7 

T 
1 1 
1.7 

T 
1 1 
1.4 

I.' 

T 
l.< 

Grand  lake  l  nw 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 

19 

IS 

18 

17 

T 

17 

1  *  C 

ie 

4 .  C 

19 

10.  c 

21 

4 1  C 

28 

2 .  C 
28 

27 

- 

24 

22 

4.C 

23 

22 

l.C 
22 

5.C 
26 

T 

25 

25 

24 

23 

2 .  C 

24 

23 

24 

24 

23 

2: 

LAKE   CI TY 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 

5 .  C 

1  •  C 

3  *C 

2  ■  C 

3.C 

MauBCI 1 

"iYBtLL 

SNOWF  A  L  L 
SN  ON  GNC 

14 

14 

12 

2 .  C 
11 

11 

11 

4 .  C 
15 

14 

1.0 
H 

12 

12 

1 .  C 
12 

11 

11 

11 

11 

1 

MCCl/CO     Kin  7 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

I* 

14 

14 

14 

6  •  C 

2C 

2  •  c 

22 

22 

5  •  5 

28 

23C 

3C 

3C 

29 

26 

23 

22 

21 

2 

■ : 
21 

19 

19 

4.( 
23 

23 

•  ! 
23 

- 

22 

1 . 0 
23 

23 

22! 

26 

24 

2; 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 

_ 

2 

7 

- 

" 

2 

3 

9 

- 

~ 

- 

1 

NORTHDALE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

z.c 

2 

.5 

2 

2 

3.C 

: 

4.C 

7 

7 

T 

7 

T 

7 

2.0 

e 

e 

8 

_ 

^ 

1.0 

e 

T 

g 

f 

7 

2.0 
a 

a 

t 

7 

OURAY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1.! 

3C 

2.C 
21 

29 

28 

3.2 

3C 

29 

28 

2.0 
30 

2.5 

29 

7.C 
34 

31 

1.8 

32 

30 

30 

29 

zt 

27 

3.5 
30 

2< 

28 

6.0 

34 

4.0 
34 

34 

34 

33 

2.8 

35 

3.8 

39 

3.0 
38 

37 

38 

3: 

pagosa  springs 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

10. C 
14 

4.C 

ie 

T 

16 

T 
- 

10. C 
22 

2.C 

22 

4.C 

22 

10. c 
31 

10. L 
35 

6.C 
33 

29 

25 

23 

22 

22 

20 

19 

3.C 
19 

l! 

17 

6.0 

23 

1.0 
24 

2! 

22 

21 

T 

21 

3.0 
22 

22 

22 

22 

22 

SUVfRTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

2.C 

2C 

T 

It 

IE 

ie 

10.  C 

28 

T 

22 

l.C 

22 

5.C 
28 

2.C 
3C 

T 
26 

24 

23 

22 

22 

2C 

20 

T 

20 

20 

2( 

T 

20 

8.0 

2f 

24 

22 

22 

22 

22 

T 

22 

T 

22 

22 

22 

22 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Colorado 

JANUARY  1124 


Day  of  month 


Diauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.1 

.4 

9.3 

6.0 

4.6 

7.8 

2.9 

2.8 

3.5 

2.B 

2.7 

36 

35 

2.0 
35 

l.S 

35 

1.3 
39 

4C 

3.5 
39 

1.$ 

37 

It- 

36 

5.C 
39 

1.1 
39 

2.0 
3  o 

1.9 

36 

•       *  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   FAA  Ap 

SNQwF  A  L I 
SN  ON  GND 

.4 

7 

1.0 
8 

g 

B 

T 

B 

B 

T 

7 

1.0 
7 

2.0 

10 

T 

g 

7 

1 

.4 

1 

T 

2 

i 

1 

1 

BURLINGTON 

SNOWFALL 
$N  AN  GND 

2 

HOLYUKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
B 

T 

T 

T 

g 

T 

T 

.3 

3.0 

1 

•       •  • 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0* 

BOULDER 

SNOWFAI L 
SN  ON  GND 

.2 

T 

T 

T 

2 

2 

2.4 

T 

2 

T 

1.9 
2 

3.3 

3 

2 

1 

.2 

BYERS  5  NE 

SNOWFALL 
SN   ON  qNq 

CheeSman 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 

T 

1.0 

1.0 

9 

l.C 
( 

7 

5 

3.C 

] 

1 

2.0 

1 

1 

DENVER  wSO  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 
WTR  EOUIV 

.1 
l.i 

.1 
1.9 

1.5 

7 

1.4 

l.C 

7 

1.4 

1.8 

1.7 

.5 
1.8 

1.6 
7 

1.7 

•  1 
1.8 

e. 

1.8 

g 

1.8 

1.4 

1.2 

l.C 

1.0 

.9 

.1 
.7 

4.4 

T 
.9 

.7 

.( 

.3 

.1 

] 

j 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNo 

- 

3 

1 

- 

- 

- 

3 

2 

• 

2 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5 .  C 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

T 

? 

2 

2 

2 

x 

2 

T 

2 

2 

2 . 0 

4 

4 

A 

A 

3 

3 

2 

T 

j 
T 

T 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.5 

l.C 

LAKE  GEORGE  B  SH 

SNOWFALL 
SN   DN  GNC 

7 

'I 

8 

1 

1 

'e 

7 

7 

7 

6 

8 

6 

9 

4 

4 

3 

3 

■ 

4 

6 

5 

3'e 

a 

2  .  ( 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

Parker  6  E 

SNOWFALL 
SN   ON  GNC 

1 

8 

B 

I 

8 

8 

e 

9 

9 

9 

9 

( 

« 

9 

3 

2 

1 

2 

2 

2 

"j 

4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

REO   FEATHER    LAKES    2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
SN   ON  GNO 

10 

T 

1.5 

1 2 

1 2 

2.S 

14 

14 

1 4 

14 

1 2 

3 

; 

] 

2.5 
3 

; 

] 

T 

SPICER 

SNOWFALL 
SN   ON  GNq 

24 

24 

24 

24 

3.C 
24 

3.C 

21 

7.0 

30 

7.0 

34 

T 

32 

1.0 

33 

- 

34 

2.( 
3< 

T 
36 

T 
34 

3i 

3Q 

30 

30 

T 

30 

l.C 

3C 

6.0 

34. 

1.0 
34 

34 

34 

32 

32 

32 

32 

30 

3C 

30 

WALOEN 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

5 

3 

3 

s 

7.0 
12 

11 

1.3 

12 

l.S 
14 

13 

13 

12 

11 

9 

7 

4 

3 

4 

2.5 

7 

T 

7 

6 

2.0 
8 

.5 
9 

9 

9 

9 

T 

8 

a 

a 

e 

8 

7 

•      •  • 

RIO  GRANDE  DRAINACE 
BASIN  05 

ALAMOSA   USO  AP 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 
WTR  EOUIV 

6.4 

T 

.6 

4 

.5 

.1 

3 

.5 

•  1 
< 

•  4 

3.1 

1 

.4 

1  1 
.8 

7 
.7 

.1 

S 
.5 

T 

4 

.: 

■ 

.3 

3 
.3 

3 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

.; 

.8 

.8 
3 
.3 

1 

1 

1 

1 

1 

.4 

1 

i 

l 

1 
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05 

4975 

5  P 

7A 

29^0 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

2997 

01 

LINCOLN 

38 

33 

10  3 

4 1 

4  739 

6  P 

a.  p 

O  r 

r  M 

04 

1  A  R  T  M  F  R 

40 

35 

n  ^ 

\j? 

^  n  r\  1 

7  Q 

7  D 

7  D 

1  r 

3016 

n  9 

1  A    P  1  A  T  A 

9 

9i7 

1  n  ft 

03 

7595 

e;  c 

5  r 

9  ft  9  T 
Jut  ' 

U  *i 

WELD 

4  0 

06 

7 

L  fl  fl  P 

toot 

^  0 

J  r 

7  r 

30  3  £ 

f\ A 

m  n  R  C  A  M 

H  U  l\  U  M  ll 

1  R 

1  (\  "9. 

4  0 

4  32] 

Q  A 
OA 

8A 

H 

EL  PASO 

J 

^  ft 

*t  £ 

1  flA 

1  U  *T 

4  j 

K  S  7n 

7  / 

r 

307° 

0  1 

nT  c  r  n 

U  I  C  KU 

J 

9a  fl 

U  7 

104 

02 

4  3  2c 

71 

3113 

02 

GRAND 

£ 

9  Q 

^  7 

5  0 

856C 

IIP 

IIP 

H 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

11 

6955 

5P 

~X  ?  4.  ft 

MESA 

3  8 

40 

10  8 

-?  7 

5  P 

1  ^  c  C 

1  T  Mf  n 1  N 

L  1    J  L,  U  L  * 

1  7 

l  n  9. 

0  P 

7  r 

Tit  1 

CLFAR   f  RF  FK 

4 

39 

4  9 

7  2 

1  n  r 

4  ^ 

i  P 
4  P 

lain 

MESA 

2 

39 

00 

1  n  n 

4  5 

7  fl 

<i  P 

■1  1  Q 

fi  1 

C,  A  O  F  T  F  1  n 

£ 

9.0 

1  C\  7 

20 

call 

(i  Q 

e  p 

H 

a  a  7 1 

P  R  nWF  R  \ 
r  r\  u  n  c  r\  j 

1 
J 

"5  A 
3  0 

04 

1  ft  9 

1  Q 

1  7 

O  4 

r 

348E 

02 

n  1 3  a 

t 

39 

07 

10  8 

32 

4  8  5  5 

MIC 

MIC 

C    H  J 

3489 

02 

MESA 

t 

39 

03 

10  8 

27 

471C 

8  £ 

8/1 

8A 

G 

3*96 

02 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

868C 

5P 

5F 

H 

350C 

02 

GRAND 

2 

40 

11 

105 

52 

8288 

5F 

5P 

5P 

C 

350E 

02 

GAR  F  T  F I  D 

1 0 

j  y 

"i  1 

C  ' 

10  8 

03 

509C 

5  P 

5  P 

353C 

04 

PARK 

39 

2  8 

105 

4  1 

8667 

5P 

5  P 

3539 

02 

MnCF AT 

1  lur  "M  1 

2 

40 

43 

107 

42 

703C 

C 

354  ] 

05 

A 1  AMD? A 
MUM'   U  j  u 

5 

37 

43 

105 

32 

8  1 2C 

5P 

5  P 

H 

3546 

04 

w  f  1  n 

n  t  L  u 

40 

25 

104 

4 1 

464f 

C 

3553 

04 

u  f  t  n 

ntl.L/ 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

3579 

04 

EL  PASO 

< 

39 

06 

104 

44 

748C 

C 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

104 

45 

690C 

c 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

3643 

04 

WE  L0 

4 

40 

51 

104 

24 

509C 

5P 

5P 

H 

3656 

01 

CD  c  m  n  W  T 

1 

38 

41 

105 

23 

820C 

4P 

3662 

02 

GUNN I  5QN 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

C 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

623C 

6A 

3828 

01 

K I  0W  A 

1 

38 

27 

103 

09 

452C 

7A 

385C 

04 

Q  n  1 1 1  n  c  0 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

3867 

02 

Q  ni  ITT 
KUU  1  1 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

3951 

05 

M  I  NtKAL 

5 

37 

46 

107 

08 

900C 

6P 

6P 

3977 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

38 

9020 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

339C 

7A 

7A 

H 

4082 

02 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

4125 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

760C 

6P 

6P 

c 

4  1 55 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

500C 

c 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

503C 

c 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

396C 

7A 

425C 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

oe 

1C7 

38 

6424 

8A 

8A 

OBSERVER 


DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  3  NW 
DENVER  WSD  AP 
^DENVER  CITY 
DEVILS  HEAD 
DILLON  1  E 
DINOSAUR  NATL 
D0HERTY  RANCH 
D0L0RFS 

DURANG0 
EADS 

EAGLE   F A A  AP 
E AST0NV I LL  E  1 
EAST  UTE  PASS 
ECKLEY 
ELBERT 

ELECTRA  LAKE 
ELLIC0TT 
ESTES  PARK 

EVERGREEN 
FLAGLER  2  NW 
FLATTOP  MTN  3 
FLEMING   1  S 
FDRDER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON  1 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN  2  NW 


FOWLER   1  SE 

ERASER 

FRUITA 

GARDNER 

GATEWAY  1  SW 

GENOA   1  W 

GEORGETOWN 

GLADE  PARK  STORE 

GLENWOOD  SPRINGS 

GRANADA 


MONUMENT 


NNW 


SE 


1  N 


GRAND  JUNCTION  WSO  AP 
GRAND  JUNCTION  6  ESF 
GRAND  LAKE  1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 
GRANT 

GREAT  DIVIDE  8  SE 
GREAT  SANO  DUNES  NM 
GREELEY 
GREELEY  UNC 

GREENLAND  9  SE 

GREENLAND  9  NE 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GROVER   10  W 

GUFFEY   10  SE 

GUNNISON 

HAMILTON 

HASWELL 

HAWTHORNE 

HAYDEN 

HERMIT  7  ESE 
HIUOEN  VALLFY 
HOLLY 
HOL  YOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

HOYT 

HUOO 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I  A  2  NNW 
IGNACIO  X  N 


CHARLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
RADIO  STATION  KDTA 
NATL  WEATHER  SERVICE 
U  S  POSTAL  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
BOARD  OF  WATER  COMM 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MRS  MARGARET  T  CRDWDER 
V.O.  HODGES 

JOHN  W.  ERTEL 
JOHN  E.  JACOBS 
FED  AVIATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
CUSTAVE  SCHNEPP 
WESTERN  COLO  POWER  CO 
MRS  LEPLA  E  CHISMAN 
U  S  PUR  RECLAMATION 

EVFRGREEN  SANITATION 
TERRY  GAINES 
MEDICINE   BOW  NAT  FOREST 
JOHN  G  MORISON 
MELVIN  B  SAVAGE 
COLORADO  STATE  UNIV 
SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 
LEON  MOODY 
GT  WEST  SUGAR  CO 
RONALD  G.  MUSGRAVE 

EDWARD  R.  FfcLLHAUER 
RONALD  R  TUCKER 
JOHN  F.  BARCUS 

INACTIVE  7/23/71 
MRS  M  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMAN 
MRS.    LINDA  L.  TERRY 
INACTIVE  12/10/69 
RADIO  STATION  KGLN 
CLYDE   B  KENNEDY 

NATL  WEATHER  SERVICE 
C   S  'J  ORCHARD  MESA 
US  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HARRY  BLUE 

BOARD  OF   WATER  COMMS 
WILLIAM  R.  STEWART 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 
UNIV  OF  NO  COLORADO 

NORMAN  B.  YOUNGER 
MRS.   NORMA  J.  BAIN 
U  S  PUR  RECLAMATION 

INACTIVE  12/19/72 
MRS   CLARA   G  NASH 
CITY  QF  GUNNISON 
MRS  ETHAL  M  JORDAN 
FRANK  I E  E  STOKER 
MRS  LAURA  E  C  HE  SE  B  RO 
MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

MRS  MABEL  D  WRIGHT 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
W  R  DAVIS 

MRS  MYRA  J  FLANAGAN 
COLO  GAME  £  FISH  DEP 
JAMES  F.  MUSGRAVE 
MRS  BARBARA  L  MATT  I X 
CITY  OF   IDAHO  SPRINGS 
GERALD  ZIUN 
CONSOL  UTE  AGENCY 
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STATION  INDEX 

COLORADO 
JANUARY  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  \ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

{SEE  NOTES) 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN   MARTIN  DAM 

4388 

01 

DC  MT 

DcNT 

1 

38 

04 

102 

56 

3814 

8A 

8A 

8A 

c 

H 

CURrS   UF  ENGINEERS 

JONES   PASS   2  E 

4  397 

04 

CLEAR  CREEK 

A 
•t 

3  7 

H  O 

5 1 

10324 

a  a 
'A 

9  A 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

41 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.   KATHRYN  M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

ss 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KFNDSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

c 

ROBERT  L  PLATT 

KINGS  CANYON  6  FSE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

IS  i  I     \*  A  f\  j  U  IN 

4603 

01 

rucYC MM  F 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

CrtUTM    A       1  ACCh-PTY 

KREMMLING 

4664 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

7  U 
C  ^ 

7359 

5  P 

5P 

NEIL  W.  HASSLER 

KLITCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

c 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

LA   JUNTA   FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

36 

03 

103 

31 

4196 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

3b 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS  MILDRED  MENDENHAL L 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

6515 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

f 

s 

COLU  SPGS  WTR  WORKS 

LAKE  WOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

IIP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  AN  I  MAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3890 

5P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VE T A 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

I NAC  T IVE  6/1/71 

LEADVILLE 

4884 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

1  R 

1 0 1 5  E 

1  L  r 

1   1  P 
1  1  r 

J.   LEROY  WINGENBACK 

LEADVILLE   10  WNW 

4836 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

11000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEkPY  5  WSW 

4945 

02 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

4470 

6A 

NEIL  M  L I NDSTROM 

LIMON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

11 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLU  GAME  6  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LDNGMONT  6  Nw 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.   WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 

518C 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

5208 

04 

CLFAR  CREFK 

4 

39 

40 

105 

50 

11400 

s 

NATL    WFATHER   SFRV  OFF 

M4NASSA 

c  a  3  5 

CONEJOS 

g 

37 

10 

J  O 

S  D 
j  r 

L.  C 
*r  r 

CLETUS  M.  GILLELAND 

MANCQS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7018 

5P 

MRS.  EDGAR  A.  NOLAND 

MAN  I TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6630 

c 

MAN  I TOU  SPRGS  HYDRD  PL 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

JOHN  W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.  CHARLENE  E.  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K.  JAMES  COOK 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

D.   J ■  BALDWIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

rlU  NflMn    r  Ail 

5695 

01 

InA'rtt 

1 

38 

30 

106 

20 

11330 

s 

MONTE  VISTA 

5  l Uo 

05 

RIO  GRANDE 

C 

o  ( 

"2  5 
D  3 

10^ 

09 

7667 

5  P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

5711 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

COLU  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON  1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE   SHOE   LODGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

11 

8890 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

NEDERLAND  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS  E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K • D. THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5P 

5P 

H 

MRS   I   F  SHUTT 

NnRTH    1  A  k  P 
nur\in    l  m  iN  c 

5990 

01 

1  AC  ANIMAL 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

ARThllft  TRCIPFFR 
Hl\  1  nun    ^hul  r  c  i\ 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

108 

17 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH  L  HANN1GAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5190 

c 

MERRILL  V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

8A 

TWIN  LAKES  R  £  C  CO 

OTIS   11  NF 

6192 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

c 

H 

GARY  LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  D  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

8A 

COLO  OEPT  AGRICULTURE 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6230 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE   C  HANSON 

PAOL  I 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA   1  SW 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7A 

7A 

ROBERT  E  LUND 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CriALMER  M  GARBER 

PARKER   6  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

32 

104 

39 

6310 

5P 

5P 

c 

H 

R   EARL  EVERITT 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.   FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6 '-»1C 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITK  IN 

6512 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.   WAYNE  MUSTAIN 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 
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STATION  INDEX 


C0L0R4DD 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

o  g 
to  - 

PLATORO  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

s 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6860 

C 

UUli    n    L  L  c  V  c  f\ 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

1  f)7 

y  o 

8  (J  8  7 

5  D 
j  r 

D  r 

CLOSED  5/4/73 

PUEBLO  W$0  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8A 

C  HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38 

11 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7A 

CF  t   I   STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAM  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

6811 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

'tl 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARF I  ELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

MID 

C 

MR  c    M  A  y  T  MP    C  MYSt-R 

RIO  GRANDF  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

■5 

37 

43 

107 

1 6 

94Q5 

7  ■*  7  y 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

01 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4170 

5P 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

VERT  I E  L  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

C  H 

WILLIAM  HOLDER 

SALIDA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

IIP 

HP 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7990 

C 

MISS  CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

SARGENTS 

746C 

SAGUACHE 

c 

D  Q 

P  4 

i  U  O 

0  *t  0  D 

o  r 

BERNARD   (N)  IKBY 

SETALIA  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  S  BLANFORD 

SEDGWICK  5  S 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

51 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  D  MUNSON 

SE I  BERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

52 

4703 

C 

FOSHA   S   GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

LINCOLN 

3 

39 

33 

103 

21 

5180 

C 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

14 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLR 

7650 

05 

CONEJOS 

3 

37 

23 

106 

24 

9300 

5 

MRS   NEVA  HORTON 

S I LVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

■5P 

C  H 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

01 

Pi  d  p  r  t 

LLP  -  "  1 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

C 

Ui    J  i-l  1  L    I  UN    itKV  lit 

SPICEP 

7  fli  ft 
(  o  H  ° 

JACKSON 

^ 

y  7 

c  t 

1  U  0 

c  o 

8  3  8C 

R  D 

3  r 

5  P 

H 

MRS    MARION   A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4410 

6P 

HERbERT  E  HOMSHER;  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

C  H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

11500 

7P 

FRAfiK   A.  SWANILUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STONIMGTON 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

11 

3801 

6P 

MRS   ARM  I L  DA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

S I J  G  A  R  1  n  A  F    R^wR    1    F  <s  F 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

22 

9685 

8A 

8A 

8A 

C 

li    C.    AIIRFAII    f\f    kFM  AM 

SUMMIT   LAKE    1  E 

808  5 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

c 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMMITVILLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

11350 

S 

NaTL  weathfr  service 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  CUX  JR 

TACONY   10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

5P 

UNCQMPAHGRE  V  W  u  A 

TELLURIDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERCIO  4  NW 

8220 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

05 

105 

03 

8040 

c 

JUANITA  G  TORkES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AP 

8434 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

i5 

104 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TRni'T    1  AKF 

i       U       1       L  M  ■>  U 

8454 

02 

SAN    M  T  G  U  F  1 

2 

37 

50 

107 

53 

9680 

s 

west  cm  n  power  (*□ 

TROY   1  SE 

8468 

01 

LAS  AN  I  MAS 

] 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  RESERV-C ANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

s 

MEDICINE   BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

URAVAN 

856C 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VAIL  PASS   1  F 

8577 

02 

SUMMIT 

2 

39 

31 

106 

12 

10430 

s 

NATIONAL  WEATHER  bERV 

VALLECITO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE  RIVER   IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

36 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

VOMA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL   GAP   3  N 

8742 

OJ 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

85O0 

7A 

7A 

7A 

C  H 

I  NAC  T  I  VE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

40 

44 

106 

16 

6099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  DONOHOE 

WALSEMBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6220 

5P 

5P 

c 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5P 

SE  COLO  RESEARCH  LENTER 

WATERDALE 

B839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

3A 

8A 

WILLIAM  C.  DAVIS 

WESTCLIFFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M  0  RANKIN 

WETMORE   9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD  R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

C 

WILLIAM  F  KREIOER 

WIGGINS   7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

11 

4710 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 
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STATION  INDEX 

COLORADO 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  % 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

EVAP. 

SPECIAL 

(SEE  NOTES) 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38  55 

107  31 

5960 

c 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR  1  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40  29 

104  54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  cq. 

WINTER  PARK 

9175 

02 

GRAND 

2 

39  54 

105  46 

9058 

8A 

DENVER  BD  OF  WATER  C 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37  29 

106  47 

10642 

8A 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9183 

02 

MINERAL 

2 

37  29 

106  52 

9425 

s 

NOAA*   NATL  WEATHER  SERV 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105  05 

7760 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WRAY 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102  14 

3560 

5P 

5P 

HARLAN  A  ZION 

YAMPA 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106  54 

7892 

6P 

6P 

FLOYD  M .MONTGOMERY 

YELLOW  JACKET   2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  31 

108  45 

6860 

7P 

7P 

ARTHUR  WILSON 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102  44 

4125 

6P 

6P 

GEORGE  0.  VAUGHN 

NEW  STATIONS 

HIDDEN  VALLEY 

3977 

04 

LARIMER 

4 

40  23 

105  38 

9020 

s 

NATIONAL  WEATHER  SERV 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


you.     aaaitional  precipitation  data  are  contained  In  the  "HOURLY  PRECI 

BIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  •, 
lovement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  arc  the  sums  of  the  negative  departures  of 
■lrectlons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  1b  the  vector  sum' of  w 


cr,  Federal  Building,  Ash ov 11 la.  N.C. 
PITATION  DATA "  for  this  State. 


and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the 


re\f°?remesBofCtemoeraturrorWlSf  "y  r°ot"°t*  following  the  Evaporation  and 

ii  extremes  ot   temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  enrii  no  ,i 
the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  ttcorZr  locked  6-8 


Iff    .     ln    F'   Pr«lP"«lon  and  evaporation  In  Inches  and  wind 
.    He"fe  da  y*  temperatures  from  65'  F.      In  "Supplemental  Data"  table 
wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

BSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time      Dunn..  th«   -»■... 

In  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  taule'ls  at  observ^tioT u«  anCexceDrSa? ional  .^■t^r^Vatl°n8 

If  flees  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5  00  a  m      m  s  t      r»77        ,t     4  .  •■  S  £}      uional  *f"thcr  Service 

l.ble,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  W,nd"  table,  and  snow.all  'in  the'  "Snowiail  -^-i?-**  -Extr™eS  .  ?able>     Dall»  Precipitation" 
4  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot 
tlnd  table.     Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are 
lime  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over 
Inches  above  the  pan. 

Egg  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  emilvalent  of  ,  . 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations     consequent .       ?  "i  fJMt-   °r  lce  °n  the  Kround '     Samples  for 
ln  the  snowpack  may  result  In  apparent  inconsistencies  in  the  record.  tE.*  of  ota(»*Vmt Ufa  llfSoi  m      m  sT     drlfUDg  ^  °th"  CauSes  of  local  variability 
SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowiail  and  Snow  on  Ground"  tahl-     „„,i  .  .v. 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  Ground     table,  and  ln  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1970. 
DIVISIONS,   as  used  ln  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 
I STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

gtgfhBSgi.   M°nthly  SeaSOnal  SDOWfa11  and  heatlDK  d°«r~  "a'S  *»  the  12  "»«»  "«««  "ith  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 


I  EVAPORATION  AND  WIND  TABLE : 


Akron  4  E 
Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 
Fort  Collins 
Grand  Lake  6  SSW 

Springfield  7  WSW 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :Grand  Junction  6  ESE 


Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 
Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 
platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,  Irrigated  to 
depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 


I  CORRECTIONS:     Published  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

Ill  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table ,  "Dai ly  PTec ipi ta t  ion"  table ,  "Evaporat ion  and  Wind"  table, 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 


*fall  and  Sn 


on  Ground"  table,  "Daily 


No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wl ndspeed .     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  ln  following  measurement,    time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

E  Amount  is  partially  estimated. 


One  or  more  days  of  record  missing;  if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.  See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  ln  Hourly 
Precipitation  Data.) 


Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  ln  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  ln  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  *R* .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  ln  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 

urements,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 


S    Storage  precipitation  station.  Precipitation 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  ln  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  ln  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

W    Thermometers  are  generally  exposed  ln  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4 -PLATTE     5-RTO  GRAND* 
Stations  appearing  ln  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  ln  the  publlcat ion  Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
Of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;  20C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.  28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Direr  lor.  National  Climatic 
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COCHETOPA  CREEK 
COLL  BRAN  2  Sw 
COLORADO  NAT  MON 

C8RTEZ 
CRAIG 

CRESTCD  BUTTE 
DELTA  3  nw 
DILLON  1  E 

DINOSAUR    NATL  MONUMENT 

OOlORES 
DURANGO 
EAGLE  FAA  AP 
ELECTRA  LAKE 

FORT  LEWIS 
FRASER 
FRUITA 

GATEWAY    |  SU 
CLENwOOO  SPRINGS   1  N 

GRAND    JUNCTION   WSE    AP    ✓  ✓fl 

ORAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  L AKE    I  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 

GREEN   MOUNTAIN  OAM 

GUNNISON 

HAMILTON 

HATOEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  Sw 
IGNAC IS   1  N 

INDEPENDENCE  PASS  *  Sw 
•QEMTl  ING 
L«*E  CITY 
LITTLE  HILLS 

MANCOS 

MAR  V  I Nf_  RANCH 

IMTKU 
MEEKER  NO.  2 
MEREOI  TH 

MESA  l AKES  RESORT 

MESA    *ERDt    NAT  PARK 
M0NT80SE   NO  1 
MON T80SE  NO  2 
AORTmOAlE 


DRY   OF  MONTH 


123      456  789 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEC  RCFCOCNCC  NO'CS  FOllOMINO  5  T  R  T I  ON  INOti 


-  s- 


STATION 


CE 

o 


DRILY  PRECIPITATION 


DRY   OF  MONTH 


10 


12 


1  3 


15 


16 


20 


i  i 


22 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


30 


ALAMOSA  W50  AO 

CENTEH  4  SSW 

DEL  PiOOTE 

GREAT  SAND  OUNES 

HEHMJT  7  ese 
MAhASSA 
MONTE  v/STA 
SAGUACHE 

MLf  COEE*  PASS  1 


SEE   REFERENCE  NOTES  FOLLOmINO  STATION  INOEl 
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DRILY  TEMPERATURES 


STflT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

3 
3 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1  | 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

UJ 
(X 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MSI 
MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

47 

47 

46 

27 

25 

26 

34 

48 

45 

1 3 

42 

12 

47 
1 6 

46 
1  4 

37 
14 

47 

25 

41 

20 

30 
4 

41 

2 

39 
9 

46 

1 

53 
10 

52 
22 

57 
26 

42.0 
12.5 

CAN3N  CITY 

MAX 
MIN 

56 

48 

S3 

61 

49 

35 

28 

44 

60 

56 

63 

58 

69 

55 
32 

56 

60 
26 

61 
33 

50 
3 1 

57 
27 

36 
33 

40 
24 

57 
23 

40 

22 

40 
1 4 

59 

17 

67 
29 

62 

65 
33 

52.6 
27.2 

CQL  QRADO   SPRGS   USB  AP 

MAX 
MIN 

55 

41 

43 

59 

45 

27 

23 

44 

50 

48 

60 
22 

56 
26 

52 
22 

50 
22 

49 
24 

54 

20 

56 
23 

41 

26 

57 
23 

40 

23 

35 
15 

54 
12 

34 

15 

34 

55 
13 

55 
25 

61 
32 

63 
26 

47.9 
19.6 

DELHI 

MAX 
MIN 

6  1 

54 

51 

67 

55 

35 

25 

43 

53 

53 
1 7 

62 
22 

61 
33 

58 
2 1 

51 
31 

55 
2 1 

63 
16 

61 
25 

55 
29 

61 
1  7 

57 
27 

39 
16 

58 
8 

50 
1 8 

28 
1 8 

40 

10 

60 
1 4 

67 
27 

71 
25 

53.4 

19.  1 

EADS 

MAX 
MIN 

.... 

51 

52 

62 

57 

42 

28 

40 

51 

52 

65 
20 

61 
23 

61 
2 1 

57 
28 

57 
2 1 

60 
22 

62 
22 

51 
32 

60 
30 

56 
10 

40 

21 

60 
10 

52 
20 

42 

1  1 

60 
12 

69 

26 

67 
30 

63 
29 

54.8 

20.3 

F  ORDER   8  S 

MAX 
MIN 

59 

53 

52 

53 

29 

30 

44 

47 

49 

63 

61 

58 

57 

56 

65 
1 6 

67 
1 0 

62 
14 

47 

30 

6U 
1 3 

52 
30 

39 

22 

54 

2 

47 

29 

42 
9 

66 
1  1 

66 

65 
21 

53.4 
16. 1 

HOLLY 

MAX 
MIN 

59 

56 

52 

49 

62 

57 

28 

32 

41 

52 

55 

62 
2 1 

61 
20 

61 
20 

60 
1 6 

59 
16 

62 
20 

62 

.  1 7 

48 

1 6 

63 
18 

48 

2  1 

41 

12 

62 
1 4 

41 

12 

42 

1 0 

61 
1 0 

64 

22 

70 
23 

53.9 
17.2 

JOHN   MARTIN  OAM 

MAX 
MIN 

►  5 

55 

50 

52 

65 

57 

24 

30 

35 

49 

22 

51 

59 

22 

61 

22 

59 
25 

56 
20 

56 
23 

60 
27 

58 
32 

46 
18 

62 
2  1 

49 

26 

43 

1 3 

62 

63 
1 3 

60 
15 

70 
26 

68 

23 

54.3 
19.9 

HIT  CARSON 

MAX 
MIN 

57 

49 

51 

61 

51 
2 1 

t 

28 

41 

6 

53 
26 

53 
22 

66 
1 8 

61 
1 8 

60 
1 2 

57 
20 

56 
12 

59 
20 

62 
1 8 

61 
13 

59 
16 

49 

25 

39 
26 

62 
1  1 

56 
28 

41 

1 2 

60 
10 

68 
16 

68 
24 

62 
23 

54.6 

17.6 

LA  JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

62 

51 

5  1 

68 

58 
18 

24 

26 
—  3 

34 

3 

41 

1 7 

44 

18 

S3 
22 

57 
27 

57 
27 

54 
29 

56 
27 

60 
26 

59 
26 

48 

30 

62 
23 

44 

31 

43 
24 

59 
16 

42 

20 

42 
18 

62 
16 

70 
24 

70 
33 

71 
25 

52.4 
21  .5 

LAMAR 

MAX 
MIN 

56 

52 

52 

55 

26 

31 

37 

51 

55 

61 

62 
22 

60 
22 

58 
28 

60 
22 

63 
23 

62 
26 

49 

30 

64 

20 

45 

32 

43 

22 

60 
15 

45 
18 

45 

1 7 

62 
13 

71 
23 

72 

66 
28 

54.6 
21  .4 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

|  4 

58 

52 

66 

59 
23 

42 

31 

38 

50 
15 

53 
20 

62 
20 

60 
22 

58 

20 

57 
27 

58 

20 

61 
2 1 

61 
23 

57 
32 

61 
18 

60 
35 

42 

26 

61 
1  1 

59 
25 

43 

15 

62 
1  3 

70 
1 9 

69 
25 

70 
20 

56.6 
19.9 

LEADVIL  LE 

MAX 
MIN 

31 

22 

28 

36 

21 
2 

24 

- 1 2 

"  11 
-2D 

19 
-24 

35 
-  6 

36 

0 

36 
5 

32 

30 
-  1 

35 
-  8 

36 
4 

44 

-  3 

39 
5 

24 

0 

34 

15 

21 
3 

20 
- 15 

35 
- 1 4 

10 
-15 

19 
-23 

42 
-  8 

39 
2 

35 
1 1 

43 

10 

29.9 
-  2.9 

L IMON  WSMB 

MAX 
MIN 

52 
24 

39 
20 

46 
1  8 

60 
2 1 

41 
9 

21 

20 

36 
3 

49 

17 

49 

1 7 

56 
20 

51 
22 

49 

20 

51 
21 

44 

24 

54 

20 

56 
24 

38 
2  1 

57 
20 

36 
24 

32 
1  5 

48 

9 

30 
1  7 

33 
1 2 

54 

13 

57 
22 

59 
28 

60 
24 

45.6 
17.6 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

45 

29 

34 

41 
6 

1 6 

44 

1  4 

20 
-  6 

14 

-  9 

35 
-18 

49 

13 

57 
10 

48 

46 

20 

42 

1 3 

40 

20 

48 

10 

54 

12 

47 

15 

37 
1 

44 

25 

36 
16 

31 

6 

40 

6 

34 

5 

33 
-  6 

49 

2 

53 
1  7 

46 

20 

54 

18 

41  .9 
9.4 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

56 
32 

51 
18 

42 
IB 

44 

2  o 

56 
24 

40 

35 
5 

19 
0 

43 
4 

51 
22 

47 

21 

56 
26 

53 
23 

61 
20 

46 
2  1 

48 

19 

50 
25 

53 
2  1 

41 

19 

56 
23 

25 
8 

32 

49 

12 

30 

0 

32 

59 
21 

58 
27 

45.4 

16.7 

PUEBLO   USO  AP 

MAX 
MIN 

61 
32 

48 
24 

50 
1 8 

64 
25 

55 
23 

28 
1 2 

30 
12 

47 

49 

2 1 

50 
1 7 

65 
16 

63 
29 

59 
19 

54 
26 

57 
20 

58 
1 6 

61 
1 8 

45 

29 

62 
22 

43 

32 

44 

1 7 

59 
1 0 

41 

2 1 

41 

1  0 

62 
1  1 

65 
20 

66 
33 

72 
22 

53.5 
20. 1 

PUEBLO  6  SSU 

MAX 
MIN 

ROCK V  FORO  2  SE 

MAX 
MIN 

61 
-  B 

69 
24 

51 
1 9 

67 
17 

60 
22 

34 

1 3 

33 
-  8 

36 

-  2 

43 

47 
1 4 

62 
19 

58 
27 

58 
23 

53 
26 

57 
2  1 

61 
20 

59 
2 1 

54 

32 

63 
18 

60 
32 

44 

25 

59 
1  1 

57 
26 

42 
1  4 

62 
1 2 

70 
24 

69 
45 

70 
21 

55.3 
19.7 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

36 
28 

28 
5 

27 
0 

44 

1 5 

32 
12 

12 
3 

6 

-  I  Q 

23 
- 1 6 

38 
15 

36 
1 0 

40 

34 

20 

34 
10 

38 
3 

33 

36 
10 

40 
1 6 

34 

1  2 

37 
1 4 

33 
1  4 

17 

35 
2 

26 
2 

14 

-11 

36 
0 

42 

1 5 

40 

22 

44 

18 

32.0 
7.6 

RTE 

MAX 
MIN 

49 

47 
1  4 

40 

1 0 

52 
1 6 

50 
1 9 

39 
6 

20 
-  5 

33 
16 

46 

1 2 

45 

9 

52 
10 

51 
16 

49 

18 

47 

20 

48 

18 

50 
16 

51 
20 

49 

26 

50 
1  4 

49 

25 

30 

46 

2 

43 
1  4 

32 
0 

48 

6 

56 
1  7 

53 
20 

56 
23 

45.6 

13.9 

SAL  IDA   3  w 

MAX 
MIN 

SPRINGFIELD  7  USU 

MAX 
MIN 

56 

j ":. 

55 
26 

49 

19 

66 
23 

60 
28 

43 
9 

26 

39 

55 
20 

55 
25 

63 
24 

60 
29 

60 
22 

53 
30 

56 
2 1 

61 
2  1 

63 

53 

62 

58 
30 

36 

55 

53 

39 

61 
1  0 

70 
25 

69 
28 

64 

31 

65.  1 
22.3 

SUGARL  3AF   RSVR    1  ESE 

MAX 
MIN 

43 

0 

33 
0 

39 

24 

-  6 

21 
-14 

17 
-24 

41 

-12 

41 

37 

34 
- 1 5 

36 

-15 

45 

0 

32 

20 
-13 

23 
-20 

35 
-24 

43 

-11 

44 

-  1 

39 
5 

34.2 
-  8.6 

TACONY    10  SE 

MAX 
MIN 

50 
29 

53 
24 

51 

1  7 

65 
19 

52 

22 

30 
9 

25 
1 

43 

46 
1  4 

49 

19 

65 
21 

58 

29 

58 

22 

66 
27 

53 
1 8 

57 
2 1 

58 
2  1 

50 
30 

62 
18 

55 
29 

39 
2  1 

56 
10 

50 
2 1 

40 

12 

60 
1 3 

66 
18 

66 
28 

68 
24 

53  .  3 
19.0 

TRINIOAO 

MAX 
MIN 

59 
28 

54 

23 

51 
16 

63 

23 

61 
28 

45 

12 

23 
2 

40 

51 
16 

49 

1 9 

60 
20 

59 
25 

56 
28 

50 
29 

55 
23 

59 
23 

59 

54 
28 

60 
22 

59 
25 

32 
12 

55 
10 

53 
24 

36 

56 
16 

61 
26 

62 
32 

68 
30 

53.2 
21.1 

TRINIDAD   F A A  AP 

MAX 
MIN 

59 

42 

25 

47 

17 

62 
26 

53 
19 

29 

23 
1 

38 

63 
18 

52 
19 

59 
27 

58 
22 

57 
25 

51 
29 

57 
26 

62 
24 

59 
32 

43 

2 1 

58 
2 1 

41 

23 

35 
12 

59 
9 

36 
18 

36 

13 

58 

1  7 

63 
23 

65 
32 

70 
27 

SI  .0 
19.9 

TUIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

37 
2  1 

23 
9 

30 
3 

38 
-  1 

3J 

-  1 

20 
2 

20 
-13 

18 
-19 

36 

-  9 

39 
1 

38 
-  8 

38 
-  9 

36 
-  6 

32 
-1  1 

38 

-  2 

43 
4 

36 
6 

38 
8 

33 
1 1 

27 
9 

19 
-12 

37 
-18 

23 
1 

19 

-12 

42 

-  6 

42 

-1  1 

37 
12 

43 

3 

32.6 
-  1.7 

TWO  BUTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MA-X 
MIN 

ualSEnbuRG  power  Plant 

MAX 
MIN 

52 
37 

48 

20 

47 

22 

55 
29 

50 
26 

29 
6 

2D 
-  7 

36 
-  7 

48 

19 

50 
17 

50 
25 

51 
36 

51 
24 

48 
24 

52 
24 

57 
21 

55 
37 

50 
25 

52 
22 

50 
23 

35 
5 

47 

5 

41 

17 

36 
5 

53 
15 

57 
33 

56 
35 

62 
34 

47.6 
20.5 

WALSH 

MAX 
MIN 

' 

1C 

54 

22 

51 
16 

66 
24 

60 
28 

50 
12 

30 
10 

41 

10 

65 
23 

64 
26 

64 
24 

63 
26 

61 
20 

55 
32 

59 
22 

60 
21 

65 
32 

61 
30 

63 
18 

55 
34 

38 
26 

55 
12 

55 
25 

42 

15 

46 

10 

70 
24 

69 

22 

64 
28 

55.9 
22.4 

uestcl iffe 

MAX 
MIN 

46 

2a 

34 

3 

35 
0 

47 

7 

46 

19 

27 
-  3 

20 
-12 

30 
-20 

33 
-  1 

41 

7 

46 

1 

46 

18 

41 
14 

38 
6 

42 

9 

46 

5 

48 
24 

38 
15 

46 

12 

34 

20 

24 

-  7 

40 

-12 

34 

7 

25 
-15 

46 

-  7 

49 

13 

50 
25 

52 
23 

39.4 
6  .  4 

UETM0RE   9  S 

MAX 
MIN 

47. 

23 

46 
14 

45 

15 

54 

21 

43 

22 

23 
16 

23 
-  2 

36 
-  8 

50 
25 

52 
17 

50 
17 

46 

25 

46 

22 

44 

16 

47 

19 

51 
15 

50 
21 

42 
24 

50 
14 

44 

23 

30 
3 

46 

2 

36 
10 

29 

-  6 

51 

7 

54 

20 

53 
22 

58 

23 

44.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

FEBRUARY  1971 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

o 
a 
ac 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 
MIN 

38 

43 

35 

35 

35 

35 

30 

23 

30 

33 

35 

37 

40 

38 

3C 

39 

47 

43 

35 

32 

39 

38 

36 

29 

35 

39 

45 

53 
25 

37.0 
5.3 

ASPEN 

MAX 
MIN 

3G 

32 

35 

42 

25 

27 

18 

23 

34 

42 

41 

40 

38 

38 

40 

44 

45 

42 

33 

25 

27 

40 

27 

28 

38 

44 

44 

52 
17 

35  .  7 

7.3 

BERTHOUD  PASS 

MAX 
MIN 

32 

23 

12 

17 

29 

10 

14 

3 

5 

25 

30 

30 

31 

29 

29 

29 

35 

33 

17 

25 

10 

14 

28 

6 

12 

32 

34 

27 
13 

22.2 
-  1.3 

BONO 

MAX 
MIN 

16 

47 

40 

44 

45 

45 

(g 

34 

35 

39 

38 

40 

43 

BROWNS   PARK  REFUGE 

MAX 
MIN 

44 

40 

44 

43 

41 

31 

27 

37 

40 

44 

47 

45 

48 

45 

45 

47 

40 

38 

38 

36 

38 

37 

44 

47 

46 

50 
20 

41  .6 

10.2 

CEDAREOGE 

MAX 
MIN 

11 

34 

35 

39 

33 

27 

25 

26 

32 

37 

38 

40 

41 

38 

41 

41 

47 

40 

38 

35 

38 

47 

38 

30 

37 

43 

51 

56 
27 

36  .  3 
11.1 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

30 

39 

37 

37 

22 

20 

22 

13 

18 

20 

22 

22 

28 

34 

25 

25 

18 

24 

24 

28 

34 

30 

32 

30 

35 

30 

50 

60 
22 

28.5 
-10.9 

CL InAX 

MAX 
MIN 

36 

26 

21 

26 

35 

15 

14 

9 

10 

33 

35 

36 

32 

27 

29 

23 

42 

35 

25 

27 

17 

15 

31 

1  1 

15 

38 

39 

35 
12 

26.3 
-  1.4 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

15 

34 

28 

17 

14 

21 

12 

13 

7 

1 1 

9 

10 

15 

20 

21 

20 

20 

17 

28 

31 

22 

18 

20 

18 

10 

12 

16 

34 

-  5 

18.3 
-19.  1 

COL  L  tf RAN   2  SU 

MAX 
MIN 

42 

43 

38 

38 

31 

33 

33 

27 

32 

37 

40 

42 

43 

43 

45 

46 

48 

38 

32 

34 

36 

39 

34 

32 

41 

44 

51 

54 

1  7 

39.  1 
4  .  4 

COLORADO   NAT  HON 

MAX 
MIN 

32 

38 

35 

35 

33 

32 

29 

26 

30 

31 

31 

36 

41 

39 

41 

39 

45 

38 

36 

33 

38 

35 

35 

32 

36 

40 

46 

51 
29 

36.3 
14.5 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

12 

41 

41 

41 

38 

30 

28 

32 

34 

38 

43 

47 

45 

42 

40 

45 

45 

43 

42 

42 

36 

41 

42 

34 

39 

50 

51 

55 
24 

41  .0 
10.4 

CRAIG 

MAX 
MIN 

39 

21 

29 

32 

29 

13 

20 

17 

24 

25 

27 

24 

36 

24 

28 

33 

33 

27 

32 

26 

17 

29 

25 

13 

30 

29 

39 

47 
10 

27  .  4 
.8 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
UN 

>. 

25 

22 

25 

24 

15 

17 

12 

20 

23 

21 

24 

25 

22 

26 

34 

35 

27 

26 

23 

21 

24 

23 

1  1 

23 

29 

41 

39 

-  7 

24.6 
-16.8 

DELTA   3  Nw 

MAX 
MIN 

OILLON    1  E 

MAX 
MIN 

38 

27 

24 

35 

36 

28 

14 

16 

33 

37 

38 

37 

37 

33 

35 

45 

44 

38 

33 

29 

24 

35 

32 

20 

36 

44 

42 

45 

9 

33.5 
-  .5 

OINOSAUR   NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

40 

37 

35 

32 

32 

27 

27 

26 

24 

24 

29 

29 

31 

34 

36 

36 

34 

35 

35 

34 

32 

33 

29 

30 

26 

31 

43 

47 
18 

32.4 
7.2 

DURANGO 

MAX 

MIN 

41 

43 

38 

36 

32 

31 

39 

44 

48 

50 

46 

11 

43 

50 

37 

36 

47 

53 

55 

57 
18 

43.5 

7.3 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 
MIN 

40 

40 

38 

38 

28 

32 

31 

25 

32 

32 

36 

41 

38 

38 

42 

46 

46 

37 

31 

31 

31 

36 

27 

27 

35 

41 

47 

51 
8 

36.3 

.  9 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

38 

37 

39 

36 

30 

26 

26 

35 

.19 

43 

42 

38 

39 

35 

44 

43 

41 

37 

34 

34 

36 

29 

34 

43 

46 

45 

49 

16 

37  .  7 
6.2 

FRASER 

MAX 
MIN 

35 

20 

28 

35 

34 

20 

15 

13 

33 

35 

38 

32 

33 

33 

35 

40 

40 

34 

28 

25 

32 

32 

25 

18 

39 

42 

39 

45 

5 

31  .6 
-11.3 

FRUITA 

MAX 
MIN 

34 

30 

28 

,9 

34 

33 

36 

27 

25 

27 

29 

36 

37 

39 

40 

39 

38 

36 

37 

38 

35 

33 

35 

36 

36 

43 

46 

15 

34.3 
3.4 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

n ; 

33 

36 

35 

39 

36 

37 

34 

29 

30 

30 

33 

34 

43 

39 

42 

45 

45 

43 

39 

38 

42 

45 

37 

36 

39 

44 

51 

57 
23 

39.0 
5  .  4 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 

MAX 
MIN 

GRAND   JUNCTION   WSO  AP 

MAX 
MIN 

25 

29 

26 

25 

27 

28 

29 

21 

26 

28 

26 

30 

39 

40 

39 

38 

39 

39 

37 

38 

36 

33 

33 

34 

35 

36 

42 

51 
25 

33.2 
6.5 

GRAND   JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

21 

31 

35 

32 

32 

33 

32 

32 

22 

30 

31 

32 

36 

39 

40 

42 

42 

39 

38 

36 

32 

36 

36 

31 

32 

36 

39 

46 

20 

34.4 
7.8 

GRAND  LAKE    1  NW 

MAX 
MIN 

39 

29 

40 

30 

20 

16 

9 

32 

35 

38 

37 

33 

34 

33 

41 

43 

37 

27 

27 

19 

33 

23 

17 

37 

41 

41 

47 

6 

31.8 
-  8.8 

GRAND   LAKE   6  SSW 

MAX 
MIN 

37 

35 

24 

34 

32 

20 

16 

10 

20 

24 

24 

29 

30 

30 

28 

29 

34 

33 

32 

26 

22 

27 

28 

18 

24 

36 

37 

44 

3 

28.0 
-  7.2 

GRAND  VALLEY 

MAX 
MIN 

41 

43 

38 

35 

33 
2 

33 

34 

30 

33 

37 

38 

39 

45 

44 

44 

44 

40 

41 

40 

22 

37 
23 

39 

38 
1 

37 

2 

35 

-  2 

41 

2 

43 

-  2 

48 
1  4 

51 
13 

39.3 
4.5 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

44 

34 

32 

41 

41 

24 

2C 

19 

16 

19 

18 
-16 

31 

36 

23 

25 

26 

33 

38 
1 0 

32 

30 
1 5 

25 
- 1 6 

35 
- 1 0 

36 
8 

23 
- 15 

18 

-17 

25 
-14 

44 

1 2 

51 
10 

30.0 
-  2.0 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

31 

30 

22 

12 

23 

21 

7 

1 

8 

5 

5 

10 

16 

18 

17 
-20 

15 

15 
-22 

3  1 

27 

23 

19 

-22 

13 

-27 

21 

18 

-32 

9 

-28 

12 
-28 

25 
-1 1 

27 
-1 1 

17.3 
-18.1 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

43 

30 

33 

26 

26 

18 

18 

20 

25 

27 

30 

30 

37 

32 

35 

35 

29 

32 

33 

28 

22 
-  8 

28 

0 

22 
8 

20 
- 1 2 

28 

34 

-  2 

42 
1 4 

44 

9 

29.5 
2.9 

HOT  SULPHUR   SPRS   2  SW 

MAX 
MIN 

37 

27 

32 

Jfl 

29 

20 

18 

— 1-0 

13 

14 

-22 

14 

-22 

15 
-24 

28 
- 1 8 

25 
-  8 

22 
- 1 2 

23 
-14 

23 
- 15 

31 
-  9 

29 

30 
15 

27 
15 

23 
-12 

20 

23 

14 

-17 

16 
-16 

27 
-1  7 

40 
1 3 

51 
8 

25.3 
-  5.5 

IGNflCIO    1  N 

MAX 
MIN 

3  1 

45 

-  1 

37 

-  3 

34 
-  4 

37 
-  4 

31 
-11 

32 
-13 

27 
-15 

24 

-16 

33 
-15 

40 
-  4 

42 

-  5 

45 

3 

47 

1 

44 

1 

40 
4 

43 
4 

44 

12 

40 

3 

38 
4 

38 

5 

40 

-  3 

43 

-  1 

34 

-10 

32 
-  7 

39 

0 

49 

3 

62 
12 

38  .8 

-  2.3 

INDEPENDENCE   PASS  5  SU 

MAX 
MIN 

38 

J 

23 
4 

25 
-  6 

37 
-  1 

30 
2 

23 
-  8 

9 

-  4 

16 
-24 

35 
-  6 

34 

-  5 

37 
-  2 

34 

-  2 

32 

2 

34 

-  5 

34 

0 

44 

-  2 

36 
4 

25 
7 

30 
ID 

26 
8 

16 
-15 

32 
-12 

17 
-  4 

20 
-22 

40 
-  8 

40 
4 

34 

15 

43 

7 

30.2 

KREMML ING 

MAX 
MIN 

1  1 

15 

37 
-15 

33 
10 

33 
5 

21 
-  1 

1  1 
-24 

10 
-23 

14 

-21 

1 1 
-27 

18 
-23 

22 
-12 

22 
-19 

21 
-16 

27 
15 

37 
6 

36 
16 

33 
13 

23 

25 
-17 

21 
-25 

14 

-23 

16 
-21 

43 
16 

49 
6 

25.7 
-  7.5 

LAKE  CITY 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0NIN0  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STAT  ION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

5 
ix 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

29 

30 

31 

UJ 

<z 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

44 

19 

36 

7 

43 
4 

44 

_  2 

35 

29 

25 

32 

33 

34 

35 

45 

42 

41 

44 

49 

44 

37 

36 

34 

41 

38 

0 

29 

36 

34 

48 

48 

51 

38.9 
2.9 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

40 

22 

30 
1 

37 
5 

44 
4 

34 

20 

19 

16 

41 

42 

43 

40 

39 

39 

40 

42 

41 

43 

25 

22 

22 

37 

28 

24 

42 

42 

43 

45 

35. 1 
-  .3 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

39 
20 

34 

-  7 

34 

35 
_  5 

33 
2 

23 

26 

22 

19 

24 

29 

32 

38 

29 

36i 

35 

35 

33 
"  4i 

38 

20 

30 

25 

38 

31 

25 

32 

40 

45 

48 

32.4 
-  5.8 

MEEKER  MO.  2 

MAX 
MIN 

44 

27 

35 

38 
4 

46 

5 

38 
18 

25 
-  4 

27 

27 

37 

37 

44 

43 

48 

42 

42 

46 

46 

37 

35 

32 

29 

40 

30 

29 

40 

58 

48 

52 

39.  1 

3.7 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

37 
23 

42 

37 

27 

23 

25 

42 

39 

29 

24 

35 

42 

41 

42 

49 

MESB   LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

26 
19 

24 

30 

35 

26 

18 

1 1 

22 

42 

41 

38 

32 

31 

35 

38 

37 

32 

27 

27 

24 

24 

25 

24 

22 

35 

34 

35 

38 

29.8 
.6 

MESA   VEROE    NAT  PARK 

MAX 
MIN 

44 

1 7 

36 

22 

40 
1 8 

43 

35 

34 

27 

33 

39 

45 

49 

47 

42 

43 

45 

47 

44 

42 

41 

38 

38'' 

43 

40 

36 

45 

55 

61 

55 

42.0 
17.2 

MONTROSE    NO  2 

MAX 
MIN 

34 

3 

37 

38 

37 

39 

34 

30 

25 

24 

31 

34 

33 

40 

44 

39 

41 

42 

44 

38 

39 

30 

35 

43 

30 

31 

36 

43 

49 

36.4 
8.0 

NORTHDALE 

MAX 
MIN 

36 

35 

32 

38 

32 

30 

25 

24 

34 

36 

35 

40 

40 

42 

45 

41 

42 

36 

35 

32 

30 

32 

29 

29 

34 

40 

39 

45 

35.4 
2.3 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

45 
-  o 

40 

36 

40 

33 

28 

25 

27 

37 

41 

44 

45 

38 

40 

44 

44 

40 

38 

37 

34 

38 

40 

30 

33 

40 

47 

46 

54 

3B.7 
1  .8 

OURAY 

MAX 
MIN 

43 

38 

37 

47 

36 

24 

20 

25 

41 

42 

45 

42 

40 

36 

44 

45 

43 

34 

40 

33 

27 

45 

39 

27 

41 

45 

47 

55 

38.6 
10.5 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

44 

42 

39 

44 

42 

32 

29 

28 

38 

48 

48 

47 

44 

43 

42 

50 

42 

37 

35 

37 

49 

51 

48 

51 

42.  1 
-1.0 

PAL ISADE 

MAX 
MIN 

20 

34 

35 

36 

34 

36 

35 

34 

31 

32 

33 

30 

36 

43 

42 

43 

41 

41 

43 

38 

37 

40 

36 

35 

34 

38 

40 

45 

36.5 
10.1 

PAONIA    1  SW 

MAX 
MIN 

36 

42 

41 

36 

40 

34 

33 

27 

30 

32 

38 

32 

40 

49 

44 

45 

47 

42 

43 

41 

38 

41 

44 

31 

31 

40 

43 

55 

39  .  1 
3.6 

PARADOX 

MAX 
MIN 

PITKIN 

MAX 
MIN 

35 

32 

23 

28 

25 

19 

15 

17 

27 

31 

30 

30 

31 

30 

32 

37 

39 

27 

27 

25 

19 

27 

25 

19 

29 

37 

37 

42 

28.4 

-  7.5 

RANGELY 

MAX 
MIN 

35 

36 

29 

28 

32 

26 

25 

21 

20 

23 

21 

24 

30 

29 

33 

35 

32 

34 

33 

35 

31 

38 

32 

30 

27 

30 

36 

40 

30.2 
-  9.6 

RICO 

MAX 
MIN 

38 

35 

45 

46 

26 

34 

21 

34 

51 

50 

45 

42 

36 

48 

48 

52 

37 

39 

31 

30 

40 

40 

23 

35 

50 

46 

46 

51 

40  .  1 

-  1.1 

RIFLE 

MAX 
MIN 

39 

42 

38 

36 

32 

33 

30 

27 

30 

36 

37 

40 

43 

44 

45 

44 

47 

41 

33 

34 

34 

37 

34 

33 

40 

45 

48 

50 

38.3 
4.0 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

40 

40 

42 

44 

40 

26 

35 

31 

52 

42 

51 

48 

45 

32 

48 

49 

44 

33 

32 

30 

35 

36 

36 

44 

50 

46 

52 

51 

41  .2 

-  5.8 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

37 

29 

32 

30 

24 

20 

10 

17 

24 

26 

29 

25 

37 

33 

32 

34 

37 

30 

30 

30 

25 

24 

28 

20 

28 

32 

41 

41 

29.0 
-  4.3 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

31 

30 

29 

35 

26 

17 

15 

26 

34 

35 

36 

35 

29 

31 

36 

38 

36 

31 

26 

28 

29 

32 

25 

20 

38 

39 

39 

45 

31  .3 
-17.7 

TEL  L  UR  IDC 

MAX 
MIN 

42 

36 

41 

49 

28 

30 

23 

32 

48 

48 

49 

46 

35 

42 

45 

52 

41 

37 

34 

34 

34 

43 

27 

35 

52 

53 

47 

52 

40.5 
3.8 

URAVAN 

MIN 

50 
17 

50 
10 

42 

7 

43 
4 

43 

10 

38 
4 

38 

5 

35 
-  5 

39 
25 

38 
32 

40 

-  1 

43 

5 

45 
14 

44 

10 

46 
1  1 

47 

10 

52 
1 1 

48 

12 

49 

24 

43 

26 

42 
21 

45 

1  1 

44 

10 

38 

7 

43 

7 

53 

10 

56 
22 

59 
20 

44.8 
11.8 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

41 
9 

38 

0- 

37 
-  3 

39 
1 

36 
1 

30 
-12 

24 

-  9 

27 
-17 

38 
-  8 

42 

-  5 

43 

-  3 

43 

1 

39 
14 

41 
8 

36 
1 

46 
1 

40 
8 

35 
6 

33 
5 

31 
22 

33 
-  7 

37 
-  6 

30 
0 

29 
-13 

43 

-  7 

46 

3 

47 
13 

49 

-12 

37  .  7 

-  .3 

YAMPA 

MAX 
MIN 

40 

28 

34 

42 

37 

20 

12 

18 

30 

38 

39 

35 

38 

37 

32 

40 

46 

28 

32 

39 

23 

39 

28 

22 

30 

46 

43 

50 

33.8 
-3.1 

YELLOW  JACKET  2  w 
U            M  M 

MAX 
MIN 

40 

38 

30 

42 

30 

30 

21 

32 

39 

40 

47 

45 

38 

36 

35 

39 

42 

34 

39 

35 

28 

35 

38 

36 

36 

48 

44 

54 

37.6 
12.  1 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   4  E 

MAX 
MIN 

45 

50 

43 

42 

50 

37 

23 

25 

36 

44 

45 

53 

50 

51 

51 

48 

56 

57 

42 

54 

31 

34 

46 

28 

35 

52 

63 

67 

44.3 
19.7 

AKRON    FAA  AP 

MAX 
MIN 

49 

40 

42 

5  0 

36 

20 

23 

36 

43 

45 

51 

49 

52 

50 

46 

64 

56 

42 

53 

40 

33 

46 

32 

34 

51 

51 

55 

57 

44  .  1 

20.3 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

47 

57 

47 

48 

63 

46 

24 

28 

40 

52 

53 

62 

58 

56 

56 

56 

63 

59 

48 

60 

42 

34 

52 

30 

37 

56 

66 

63 

50.0 
19.  1 

BURL INGTON 

MAX 

Miri 

56 

52 

47 

60 

56 

34 

27 

37 

49 

52 

62 

60 

57 

53 

52 

68 

60 

58 

58 

54 

34 

52 

50 

35 

57 

64 

62 

58 

51.9 
25.4 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

56 

46 

61 

60 

51 

34 

26 

40 

50 

53 

61 

57 

56 

53 

53 

56 

61 

52 

58 

54 

36 

55 

48 

37 

57 

65 

65 

58 

52.2 
21.0 

FLAGLER  2  NU 

MAX 
MIN 

54 
24 

47 

23 

46 

1 7 

60 
2  1 

43 

2 1 

30 

31 

37 

50 

51 

60 

56 

52 

53 

49 

52 

55 

49 

57 

50 

34 

59 

48 

34 

55 

54 
28 

58 
24 

58 

27 

49.4 
18.0 

HOL  YOKE 

MAX 
MIN 

58 

25 

48 

29 

49 

27 

bo 
23 

46 

16 

30 
4 

30 
10 

40 

9 

54 

17 

55 
29 

63 
26 

54 

28 

59 
24 

58 

22 

52 
25 

59 
25 

60 
23 

55 
30 

60 
22 

56 
31 

"36 
20 

45 
8 

36 
1  1 

37 
3 

50 
13 

55 
28 

58 
30 

55 
27 

50.7 
20.9 

STRATTON   3  NE 

MAX 

MIN 

55 
27 

45 

28 

44 

20 

58 
24 

S3 
23 

32 
7 

25 
4 

36 
3 

46 

22 

49 

22 

60 
26 

54 

25 

54 

23 

53 
23 

50 
23 

57 
23 

58 

26 

52 
23 

60 
24 

42 

30 

34 

25 

52 
12 

52 
12 

35 
10 

51 
18 

60 
25 

65 
23 

6  1 
25 

49.5 

WRAY 

MAX 
MIN 

54 

27 

56 
31 

47 

25 

62 
26 

61 
21 

42 
8 

29 
7> 

40 
9 

50 
18 

51 
27 

62 
26 

62 
23 

57 
21 

57 
20 

54 
24 

56 
23 

62 
23 

62 
33 

61 
20 

58 
31 

34 

22 

44 

10 

48 

23 

35 
4 

53 
15 

60 
28 

61 

27 

61 
26 

52.8 
21.4 

YUMA 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOUS  FOLLOMINO  51RTI0N  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

0 
a 
ae 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

- 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

AL  L  ENSPARK 

MAX 
MIN 

13 
21 

21 

g 

27 
19 

37 
25 

34 
1  4 

20 
-  7 

15 
0 

21 
1 1 

35 
16 

38 
25 

41 

27 

38 
30 

37 
20 

40 

1  1 

38 
24 

46 

22 

44 

3 1 

37 

27 

35 
10 

37 

15 

35 
1 

36 

2 

30 
20 

34 

20 

44 

26 

45 

21 

39 

27 

48 

27 

35.6 

17.6 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

44 
21 

43 

l 

35 

0 

42 
g 

38 

3 

21 
2 

22 
-22 

26 
-35 

37 
-17 

38 
-  4 

40 

-21 

37 
-  3 

37 

-  2 

29 
-  9 

25 
- 1  1 

42 

-10 

40 

4 

33 
-  3 

32 
8 

30 
8 

24 

-22 

35 
-25 

27 

-  2 

25 

-22 

39 
-18 

42 

-  5 

41 

16 

47 
14 

34.  7 
-  5.0 

BAILEY 

MAX 
MIN 

n 

32 

42 

19 

51 
24 

39 

10 

25 
9 

19 
-  4 

35 
- 1 7 

46 
8 

49 
18 

51 
20 

46 

22 

45 

8 

47 

0 

48 

0 

54 

1  1 

49 

20 

41 
14 

48 

22 

35 
19 

31 
-1  1 

15 

-  3 

35 
-  2 

31 

-  8 

51 

0 

53 
14 

49 
14 

69 
16 

43  .  6 
9  .  4 

BOUL OER 

MAX 
MIN 

51 

33 

50 
26 

49 
24 

58 
32 

56 
26 

29 

27 
1 0 

43 

53 
25 

53 
27 

59 
26 

59 
33 

56 
25 

50 
23 

49 

28 

57 
24 

56 
29 

S3 
2 1 

51 
26 

51 
29 

36 
12 

50 
15 

48 

2 1 

41 

1  1 

62 
16 

60 
36 

59 
44 

69 
30 

51.0 
23.6 

BRIGGSDALE 

MAX 
MIN 

53 
2 1_> 

12 

30 

48 

23 

56 
1 9 

42 

20 

31 
1 

25 
14 

41 
4 

50 
2 1 

47 

19 

58 
1  4 

53 
23 

55 
18 

50 
1  7 

50 
16 

54 

1  7 

55 
18 

50 
1  3 

55 
20 

47 

26 

38 
1  4 

53 
12 

45 
24 

39 
15 

58 
10 

59 
19 

5g 

23 

56 
28 

48.9 
16.2 

BRIGHTON 

MAX 
MIN 

52 
30 

12 

22 

47 
2  1 

58 
26 

52 
23 

31 
1  1 

30 
4 

16 

2 

52 
1 8 

45 

23 

56 
23 

54 

27 

51 
23 

51 
24 

46 

26 

55 
2  1 

56 
23 

46 

26 

55 
20 

45 
31 

40 
16 

19 
16 

46 
24 

36 
13 

69 
1  4 

59 
32 

61 

2g 

56 
29 

49.  1 
21.3 

BYERS  5  NE 

MAX 
MIN 

1B 

20 

12 

I  5 

42 
1  1 

49 

2 1 

39 
1  4 

26 
—  4 

26 
-12 

38 

-  6 

40 

5 

41 

6 

46 

1 2 

48 

1 2 

50 
15 

45 
15 

47 

26 

47 

20 

49 

27 

42 
26 

49 
18 

43 

27 

35 
18 

15 
8 

40 
8 

36 
1  0 

51 
12 

47 
29 

54 

29 

51 
28 

43  .  4 
14.7 

CABIN  CREEK 

MAX 
MIN 

36 

22 

25 
9 

30 
10 

39 
20 

35 
12 

19 

2 

13 
—  3 

20 
0 

36 
5 

38 
15 

40 

13 

34 

21 

32 
3 

37 
5 

36 
14 

46 
15 

40 

25 

36 
7 

35 
18 

30 
7 

17 
-  7 

33 
1 

27 
-  1 

21 
-  2 

39 
1  1 

41 

25 

38 
26 

46 
24 

32.9 
10.  7 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

55 
25 

52 
1 2 

39 
1 0 

11 

16 

58 
16 

42 
7 

31 

—  5 

12 

-15 

42 

5 

54 
g 

50 
10 

60 
1 5 

52 
17 

46 
16 

46 

19 

43 
1  4 

49 
15 

52 
24 

39 
1 5 

52 
20 

36 
1 

32 

2 

51 
16 

31 
1 

32 
8 

53 
1  7 

54 

29 

57 
29 

46  .  2 

12.5 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

52 
23 

15 
9 

50 
6 

55 
1 7 

54 

9 

35 
5 

31 
-  6 

44 

-23 

55 
-  2 

55 
2 

56 
1 

55 
g 

52 
g 

46 

9 

51 
1 0 

53 

g 

51 
1  7 

49 

1  9 

54 
1  3 

47 

2  1 

37 
-19 

16 

-  8 

44 

1  1 

40 

-1  1 

54 
-  4 

55 
1  6 

54 

2  1 

62 
1  7 

49  .  4 

6.5 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

51 
27 

19 

23 

11 

1 6 

45 
18 

56 
18 

39 
9 

29 
-  3 

27 

43 

5 

54 

48 

20 

58 
26 

50 
2 1 

51 
2 1 

49 

20 

43 

16 

50 
30 

56 
24 

40 

1  8 

51 
26 

33 
10 

37 
10 

50 
2  1 

33 
6 

33 
14 

55 
23 

55 
24 

59 
29 

46.0 
17.1 

OENVER   WSO  AP 

MAX 
MIN 

55 
3 1 

13 
21 

SO 
22 

60 
26 

35 
1 7 

27 
5 

26 
8 

43 

2 

54 
18 

55 
26 

60 
28 

55 
23 

55 
24 

54 

26 

46 

27 

58 
26 

61 
24 

37 
25 

51 
20 

43 

23 

38 
1  4 

18 

16 

35 
18 

37 
1  4 

60 
19 

61 
3  1 

62 
28 

64 

28 

49.0 
21  .3 

DENVER  CITY 

MAX 
MIN 

ELBERT 

MAX 
MIN 

55 

38 

15 

57 
12 

42 

23 

17 

32 

56 

56 

62 

55 

48 

44 

41 

48 

54 

43 

54 
8 

47 

20 

27 
1 2 

50 
-  5 

30 

0 

35 
-  8 

59 

0 

48 

1  4 

55 
24 

52 
26 

45.5 
8  . 2 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

11 

29 

31 
19 

35 
22 

43 

28 

42 
1 6 

24 

21 
5 

30 
8 

43 

25 

44 

3  J 

45 

33 

46 

27 

42 

30 

47 
I  5 

46 
1  8 

48 

28 

48 

29 

46 

1 5 

38 

25 

37 
25 

28 
4 

38 
1 1 

37 
12 

28 
10 

48 

22 

47 

33 

48 
34 

54 

36 

40.4 

21.2 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

53 
22 

15 
19 

52 
23 

61 
1 J 

27 
5 

31 

-  3 

21 
-13 

42 

1 2 

56 
1  J 

58 
12 

60 
13 

55 
1 1 

49 

1 1 

53 
10 

59 
1  4 

56 
13 

44 

18 

56 
24 

30 
-  7 

37 
-  8 

53 
5 

33 

-  9 

38 
1 

59 

7 

59 
19 

57 
20 

60 
21 

48.3 

9  .  7 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

55 

43 

16 

59 

46 

32 

29 

46 

52 

59 

58 

56 

53 

51 

49 

53 

54 

20 

45 

54 

43 

30 

11 

20 

51 

37 
26 

39 
9 

60 
1  3 

58 
27 

60 
29 

55 
27 

49.5 
21  .3 

FORT   LUPTON    1  N 

MAX 
MIN 

51 
31 

41 

22 

15 

20 

58 
26 

49 

2  1 

34 

7 

30 

46 

47 
19 

46 

20 

57 
24 

54 

26 

50 
23 

46 

25 

48 

26 

57 
2  1 

56 
23 

43 
1  3 

53 
2 1 

44 

30 

41 
1 9 

5  l 
1 5 

46 

22 

42 
1 2 

6  1 
1 5 

60 
28 

61 
32 

53 
27 

48.9 

20.6 

FORT  MORGAN 

MAX 
MIN 

1B 

23 

52 

17 

20 

47 

22 

49 

40 

28 

30 

40 

48 

48 

20 

55 

54 

53 

53 
24 

50 
23 

57 
23 

54 
24 

47 
22 

57 
23 

36 
23 

10 
1 5 

53 
1 6 

40 

1  7 

34 
1 8 

58 
1 9 

56 
26 

60 
28 

47.6 
18.  1 

GRANT 

MAX 
MIN 

11 

26 

32 
6 

32 
13 

43 

13 

37 
2 

21 

20 
—  2 

28 
-10 

43 

16 

43 
8 

44 

9 

43 

7 

44 

7 

40 
6 

45 

1 5 

46 

1 5 

45 
1  4 

41 

1  3 

43 
1 3 

37 
1 3 

28 

-  g 

11 

-  5 

37 
1 

26 
-  6 

47 
6 

49 
1  4 

46 

1  7 

53 
24 

39.2 
8.4 

GREELEY  UNC 

MAX 
MIN 

54 

29 

51 
3  1 

11 

21 

56 
24 

65 
26 

28 
9 

29 

45 

5 

50 
1 9 

48 

25 

55 
22 

56 
29 

51 
22 

49 

23 

48 

28 

52 
26 

55 
25 

53 
29 

52 
22 

51 
34 

10 
23 

53 
1 9 

19 

26 

40 

59 
1  4 

58 
29 

62 
30 

61 
27 

50.  1 
23  . 0 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

19 
12 

42 

35 

44 

33 

54 

37 

37 
26 

28 
1 6 

27 
19 

44 

55 
29 

54 

33 

59 

54 

54 

53 

45 

57 

60 
3  I 

36 
32 

50 
27 

42 

37 
2  l 

17 

11 

25 

46 

2 1 

59 
26 

60 
38 

61 
35 

63 
35 

48  .6 

29  .5 

JONES   PASS   2  E 

MAX 
MIN 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

57 
26 

48 

27 

49 

26 

56 
23 

40 

31 

30 

42 

54 

57 
30 

64 

56 

61 

58 

54 

58 

66 

52 

60 

54 

36 

11 

35 

38 

53 

64 

69 

55 
26 

51  .  1 
20.4 

KASSLER 

MAX 
MIN 

58 

50 

50 

61 

58 

31 

24 

44 

55 

55 

60 

60 

52 

54 

47 

59 

59 

57 

50 

50 

36 

51 

16 

38 

60 

59 

62 

60 
28 

51.7 
21.5 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 
MIN 

LAKE  GEORGE  8  SU 

MAX 
MIN 

11 

36 

33 

42 

41 

20 

16 

26 

31 

32 

42 

39 

37 

31 

31 

32 

41 

39 

40 

39 

20 

37 

36 

19 

31 

45 

46 

49 

6 

34.7 

-  2.2 

LAKEUOOO 

MAX 
MIN 

58 

53 

43 

48 

59 

36 

28 

27 

39 

58 

52 

51 

50 

45 

48 

57 

45 

53 

31 

35 

15 

34 

36 

57 

56 

57 

46.3 

20.5 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 
MIN 

50 

55 

42 

46 

60 

40 

15 

30 

44 

47 

44 

60 

54 

51 

49 

48 

54 

54 

53 

51 

39 

11 

53 

39 

40 

62 

59 

59 
29 

48.5 

19.2 

NEDERL AND   2  NNE 

MAX 
MIN 

16 

37 

3I 

34 

43 

21 

22 

15 

27 

42 

44 

46 

38 

41 

46 

45 

49 

36 

48 

37 

23 

27 

38 

21 

29 

44 

47 

42 

20 

36  .  4 
8.4 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

51 

42 

45 

5 : 

47 

27 

26 

38 

46 

46 

54 

53 

53 

49 

48 

55 

57 

46 

55 

46 

37 

19 

18 

30 

57 

58 

61 

56 
24 

47.5 
19.6 

PARKER   6  E 

MAX 
MIN 

48 

| 

40 

40 
1 9 

49 

45 

28 

21 

36 

51 

47 

55 

48 

47 

41 

41 

44 

47 

41 

49 

41 

31 

11 

38 

27 

49 

47 

51 

49 

31 

42.6 
20.  1 

RED  FEATHER   LAKES   2  SE 

MAX 
MIN 

45 

44 

44 

42 

46 

43 

46 

48 

44 

47 

24 

28 

37 

30 

46 

50 

48 

46 

56 
29 

42.8 

20.2 

SEDGWICK   6  S 

MAX 
MIN 

54 

26 

47 

28 

44 

22 

53 

1 3 

43 
16 

26 
2 

27 
6 

37 
8 

51 
22 

50 
26 

59 
23 

56 
30 

56 
27 

50 
26 

50 
26 

55 
30 

60 
27 

49 

31 

56 

27 

52 
29 

"  31 
18 

38 

1  1 

37 
18 

34 

3 

53 
16 

60 
25 

66 
30 

62 
29 

47  .8 
21  .7 

SPICER 

MAX 
MIN 

-If 

24 

8 

25 
12 

25 
18 

22 
14 

15 
-15 

15 

-  1  3 

16 
-18 

30 

2 

17 
4 

37 
9 

36 

9 

36 
5 

34 

2 

5 

38 

10 

42 

15 

31 

2 

28 
16 

27 
7 

20 
-12 

34 

2 

20 
4 

17 
-15 

33 

2 

42 

12 

37 
17 

47 
24 

29.8 
5  .  3 

STERL ING 

MAX 
MIN 

11 
24 

54 

29 

42 

27 

47 

23 

45 

23 

34 
4 

28 

-  ; 

26 

5 

39 
6 

48 

25 

44 

23 

46 

23 

52 
.=  1 

51 
23 

49 

24 

50 
26 

55 
27 

55 
28 

44 

24 

54 
24 

35 
23 

37 
15 

17 
16 

31 

2 

36 
17 

56 
17 

55 
28 

57 
25 

45.0 
19.7 

WAL  DEN 

MAX 
MIN 

3; 

: 

24 

2 

26 
10 

34 
14 

29 
1 1 

16 
-14 

14 

-1 1 

16 

-15 

29 
-  6 

29 
3 

37 
5 

34 

3 

36 
3 

32 

-  7 

33 
4 

40 
16 

38 
10 

34 

10 

31 
14 

28 
15 

18 
-11 

27 
-  6 

23 
1 

18 

-20 

23 
-10 

40 
4 

35 
14 

44 

23 

29.2 
2.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

FEBRUARY  1974 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


10   II  12 


13    14  15 


16    17  18 


19   20  21 


22    23  24 


25   26  21 


28   29   30  31 


uaterdale 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0 


AL  AflQSA  USO  AP 


CENTER   4  SSW 


DEL  NORTE 


GREAT  SANO  DUNES  fin 


HERMIT   7  ESE 


MONTE  VISTA 


UOLF   CREEK   PASS    1  E 


38     34  32 


40     30  31 


34  27 

0-5 


40  39 
9  10 


34     36  26 


38  37  36 
11   -10  -11 


36     34  36 


43  68  36 
21     30  11 


34     35  25 


32     32  22 


34     28  31 


33     30  26 


30  30  20 
-12  -13  -24 


38     35  23 


30     28  25 


38      34  26 


42  21  25 
10   -10  -10 


30     37  45 


19  30 

-26  -17 


15     17  22 


23  15  30 
■11   -16  -16 


23     22  30 


20     25  32 


19  23  24 
■23  -24  -13 


-13  -  8 
22  31 


49     48  61 

19     22  25 


34  34 

-16  -18 


29  32 
-12  -12 


30  30 
-18  -17 


32  32 
■4-1 


38     32  39 


25  21 
11  -16 


28  30 

e  -  e 


34  32 
18  -16 


47  37 
8  9 


42     40  38 


40      36  36 


34     43  41 


10     17  13 


21     24  24 


42     42  42 


31      40  39 


33     38  44 


38     40  40 


42      38  47 


27  25  27 
-6-6-8 


38      46  42 


38     36  40 


43      38  36 


43     32  30 


40     33  26 


39     27  28 


24    20  26 


40  35 
8  14 


37     34  32 


40  51  36 
15     15  8 


25  26 
1   -1  1 


35     22  23 


28     35  28 


34  24 
4-6 


43     36  30 


29     26  26 


30  28 
-12  -15 


27     26  26 


33  58  59 
12     20  31 


34     44  45 


32     38  44 


37      40  47 


24     25  26 


36     38  53 


28      34  43 


41      43  46 


SEE  REFERENCE  N0IE5  FOLIONINO  STATION  INDEX 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
FEBRUARY  1974 


MINO 

ISPEEO  -  M.P.H. I 


RELATIVE  HUMIDITY 
SVERBOES- 
PERCENT 


5TSKDUHO  OF  T  I  ME 
MQUNTA  IN 


11        17  23 


NUMBER  OF  OATS  WITH 
PREC1PITHT10N 


ALAMOSA    USO    A P 

COLORADO    SPRINGS    WSO  AP 

DENVER    WSFO  AP 

GRAND    JUNCTION    WSO  AP 

PUEBLO    USO  AP 


4  .  7 

2  .  5 

2  .  0 

3  .  5 


11.1 

9  .  1 

6  .  0 

1  0  .  0 


35  +  + 
34 
25 
47 


78 

5  1 

6  1 
70 
63 


be 

27 
3  9 
55 
35 


53 
29 
39 
56 
2  8 


80 
49 
64 
67 
5  4 


SEC   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  5  TAT  I  ON  INOEI 
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DAILY   SOIL  TEMPERATURES 

COLORADO 

FE6RUA8 V  1974 


X 

oar  OF  MONTH 

■J 
o 

STATION 

O 

<  IN) 

T I  n 

l 

2 

3 

4 

s 

6 

1 

e 

9 

in 

1 1 

[2 

I  ! 

14 

is 

n 

ID 

11 

f: 

.'  1 

22 

.'  I 

24 

25 

26 

.' 

26 

29 

30 

11 

s 

GC 
U4 

<r 

GRAND  JUNCTIBN  6  ESC 

1 

5Pr- 

J  l 

31 

32 

32 

32 

32 

'.' 

32 

31 

31 

J  1 

3  l 

31 

31 

' : 

31 

■  i 

31 

1  1 

■  : 

V 

32 

V 

32 

32 

32 

32 

32 

31  .4 

8 

upr- 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

'.-I 

11 

'  S 

33 

33 

1  1 

33 

1 1 

33 

33 

1  \ 

■< 

31 

34 

34 

34 

\1 

H 

33 

33.6 

Stt  KEFE'ENCE  NOTES  FOllOnmO  3TOI10N  INOfi 
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SNOWFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


FEBRUARY  1974 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■           X  X 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

COLORADO    SPHGS    WSQ  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 
UTR  EQUIV 

1 

2 

FORCER   8  5 

S  N  3  WF  ALL 
SN    ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

JOHN    MARTIN  DAn 

s  n  3  wf  all 

SN    ON  GND 

PUEBLO    WSO  AP 

S  N  0 WF  ALL 
SN    ON  GND 
UTR  EQUIV 

l 

T 

ROCKY   FORO    2  SE 

SNOWFALL 
SN    ON  ,GNO 

T 

9  .  2 
6 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1  .4 

T 

.6 

RUXTON  PARK 

S  N  0 WF  ALL 
SN    ON  GND 

6 

6 

5 

5 

4.0 
9 

2  .  0 
10 

10 

10 

8 

8 

6 

6 

6 

.  5 

5 

< 

3 

6.5 

a 

6 

2.0 

a 

1  .0 

a 

a 

a 

a 

7 

G 

'  s 

4 

SPRINGFIELD  7 

5  N  0 WF  ALL 
SN    ON  GNQ 

1 

T 

TWIN ; DAD    FAA  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

4 

1 

1 

1 

T 

T 

lT° 

1 

T 

T 

WE  S  TC  L  I  F  F  E 

S  NOUF  ALL 
SN    ON  GND 

- 

" 

5 

5 

S 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

AL  TENBERN 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

27 

26 

26 

25 

25 

25 

T 

25 

25 

24 

24 

24 

24 

23 

22 

22 

21 

21 

20 

2  .  0 
22 

2  .  0 
22 

21 

20 

20 

20 

20 

IB 

19 

16 

ASPEN 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

32 

1  .6 
33 

32 

31 

2  .  6 
34 

.  5 
34 

.  5 
34 

32 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

2  .  6 
32 

T 

32 

10.3 
42 

.5 
39 

36 

3.0 
35 

34 

34 

33 

32 

30 

BERTHOUD  pass 

SNOWFALL 
SN    QN  GND 

3.0 
53 

6  .  0 
58 

2  .  0 
57 

.  5 
56 

54 

6.0 
58 

1  .  0 
58 

1  .0 
58 

1  .0 
57 

56 

56 

55 

55 

64 

54 

54 

53 

3 . 5 
56 

1  .0 
57 

6  .  0 
61 

2  .  0 
62 

6  1 

3  .  0 
62 

T 

6  1 

60 

69 

59 

57 

BOND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

CEDAREDGE 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

13 

13 

*13 

12 

12 

12 

12 

12 

1 1 

1  1 

10 

1  0 

T 
10 

10 

9 

a 

7 

6 

5 

4.0 
8 

7 

6 

S 

S 

4 

3 

2 

2 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1 8 

IB 

T 
1  8 

4.  0 
20 

T 

20 

20 

1  .  0 
21 

- 

- 

- 

2  1 

COL  I  BRAN    2  SM 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

IB 

18 

18 

2  .  0 
20 

.6 
20 

20 

20 

I  9 

19 

1  9 

18 

18 

18 

,7 

17 

1  7 

17 

.5 
16 

16 

.5 
20 

19 

19 

18 

18 

18 

17 

16 

1  5 

CORTEZ 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

CRA  IG 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

,  3 
19 

19 

19 

18 

4.2 

21 

.  4 

21 

.6 
21 

T 
21 

20 

20 

19 

19 

18 

1  7 

17 

17 

1  .  5 
18 

17 

4  ,  9 
2  1 

.  2 
21 

.3 
20 

.  8 
2  1 

.  a 

2  1 

21 

,  20 

20 

19 

18 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

1  .  9 
53 

.  4 
53 

52 

50 

.9 

52 

51 

T 

5  1 

51 

51 

50 

50 

50 

.  4 
50 

50 

50 

49 

49 

40 

11.4 
61 

3.8 
60 

59 

58 

1  .  0 

9tB 

59 

58 

57 

57 

56 

DILLON    1  E 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 

12 

2.0 
1  4 

T 

13 

12 

2  .  0 
14 

1  4 

T 

1  4 

14 

13 

12 

12 

1  1 

10 

10 

10 

10 

0 

B 

1  .  0 
,10 

4.0 
12 

1  .0 
12 

1  1 

2  .  0 
12 

1  I 

1  0 

1  D 

10 

10 

DINOSAUR    NATL  MONUMENT 

SN  0  WF  AL  L 
SN    ON  GND 

12 

12 

12 

12 

T 

12 

1  2 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1 1 

4.2 
16 

2.5 
15 

1  .  0 
15 

1  .  0 
15 

15 

15 

i ! 

1  1 

I  4 

13 

DURANGO 

S  N  0 WF  ALL 
SN    ON  GNO 

EAGLE    FAA  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

i  b 

1  5 

1  5 

15 

13 

1  4 

1  4 

14 

»« 

1  4 

14 

1  4 

1  2 

1  1 

1  1 

10 

9 

G 

E 

1  1 

a 

B 

9 

s 

9 

9 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

GRAND    JUNCTION    US3  AP 

SNOJUFALL. 
Sfi"  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

B 

9 

g 

e 

e 

8 

8 

a 

8 

a 

7 

7 

7 

6 

6 

.  s 

S 

S 

4.  1 

5 

1  . 3 

a 

7 

6 

5 

5 

5 

9 

4 

GRAND    LAKE    1  NW 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

4  C 

25 

24 

24 

24 

2  .  0 
25 

24 

24 

2  .  c 

25 

T 

T 

3  .  0 
29 

4.0 
32 

_ 

2 

27 

_ 

_ 

_ 

MAYBE  L L 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

_ 

1  0 

3  .  0 
i  2 

_ 

1  .0 
12 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

1  . 0 

1  .  0 
10 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

MEEKER    HQ-  2 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

.  5 
23 

.  5 
23 

22 

20 

.3 
20 

20 

20 

20 

i  a 

19 

17 

16 

15 

13 

12 

10 

1  0 

B 

1  .  2 
10 

2  .  0 
1  2 

u 

1 1 

2  .  0 
i  i 

1  2 

1  1 

1  TJ 

B 

MONTROSE    NO  2 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

NGRTHQAL  E 

SNOWFAL  L 

- 

' 

: 

6 

- 

- 

5 

- 

4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

OURAY 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

2  .  £ 

2.C 

.  = 

1  .  3 

2  .  C 

.  e 

11.5 

2  ! 

PAGOSA  SPRING* 

SNOWFALL 
SN    ON  GNO 

21 

20 

20 

19 

•  B 

19 

19 

IS 

:  g 

1  8 

] 

16 

15 

15 

;  5 

15 

1  4 

T 
13 

13 

4.0 
16 

12 

12 

10 

t 

SILVERTON 

5N0WFALL 
SN    ON  GNO 

22 

T 

22 

22 

22 

20 

20 

20 

21 

21 

20 

:  Q 

T 

18 

1  8 

18 

1  8 

18 

18 

16 

T 

16 

2  .  0 
18 

1  8 

18 

1  8 

IB 

16 

'  16 

14 

12 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

B  1 
4C 

39 

1  .  6 
30 

37 

3.2 

1  .  1 
39 

.8 
39 

ie 

.6 

37 

37 

36 

.  5 
36 

35 

3<i 

35 

34 

3  .  3 
36 

7  .  2 
41 

8  .  3 
48 

46 

44 

1  4 
43 

42 

41 

40 

39 

38 
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SNOWFPLL   RND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20   21    22   23   24    25    26    21    26   29    30  31 


AKRQN  Fftfl 


BURL  IMGT3N 


BTERS    5  HE 


CHE  E  SHAM 


DENVER    WSO  AP 


ESTES  PAR* 


EVERGREEN 


FORT    COLL  INS 


FORT  MORGAN 


LAKE    GEORGE    8  Su 


PARKER    6  E 


RED    FEATHER    LAKES    2  SE 


SEDGWICK    5  S 


AL  A MO S  A    WSO  AP 


GREAT    SAND    DUNES    N  M 


SNQWF AL 
SN    ON  GNO 
WTR    ECU  I 


SNOWFALL 
SN    ON  GNO 
WTR  EOUI 
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STATION  INDEX 


COL  GRADQ 
FEBRUARY  1974 


c  t  n  t  t  n  m 
O  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

L  UUN  1  Y 

UJ 

O 

cr 
z 

cr 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVflT ION 

OBSERi 
TIME 
TRB 

TEMP  • 

PRECIP. 

HuUH    r  K  J  H 

0096 

'j  < 

c 

40 

38 

106 

38 

1  040C 

0109 

o  i 

WHlnlnL;  lUjn 

40 

09 

103 

09 

45  4C 

8  P 

8  P 

0111 

Q .' 

IJQ^ilJ  r  NTTflN 
WH 1 nb 1 Un 

j: 

40 

1  0 

103 

1  3 

466  - 

MIC 

MIC 

ftL  AM0SA  USO   PIP  R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

3  7 

27 

1  05 

52 

7536 

MIC 

MIC 

AL  L  ENSP ARK 

0183 

04 

BOULDER 

1 

40 

12 

105 

32 

850C 

5f 

hl  it.nt3t.wn 

0211 

02 

L)HKr  1  LL  U 

39 

30 

108 

23 

5690 

SP 

5F 

0228 

Q  2 

CQM    M  t  n\  IP  1 

2 

3  7 

5  4 

107 

55 

870  l 

BF 

0242 

D  I 

L  1  nf  u  UJ  L  n 

* 

38 

52 

103 

39 

5  24C 

6P 

nn  It-KU    KLStWVIJ  1  K 

0263 

0 1 

39 

00 

1  05 

53 

892C 

5F 

5P 

APEX    1  U 

0289 

1 

GIL 

39 

52 

1  05 

35 

1  040C 

HKHrHHU  KiULit. 

D  2  3  B 

1 1  ^ 

40 

2  1 

1  06 

23 

10965 

HKHHHHUt 

0304 

L  3 

rur VP  N  N  P 

38 

5  1 

1  02 

1  1 

402C 

H  K  UJ  T  H    t>  nt. 

0343 

0  I 

C  U  P  VP  N  N  1 

j 

38 

55 

103 

05 

47  8  7 

5P 

ASPEN 

0370 

D  2 

PITK IN 

2 

39 

1  1 

106 

50 

792G 

5F 

5P 

BAILEY 

0454 

□  4 

PARK 

4 

39 

24 

106 

29 

7733 

5P 

5F 

BASAL  T 

0514 

02 

39 

22 

107 

02 

662'< 

5F 

5F 

ftFOVvPD    DP  cl  P  D\j  f*4  T  D 

057  1 

04 

ft  rai  1 1  nr □ 

40 

07 

105 

3  1 

9  1 6C 

tJLnnt.  1  1     LKtt  ^ 

0629 

3  4 

LHN1  nt.  W 

40 

40 

105 

33 

8  1  0C 

DC.H  IHUJUU  HHd5 

067< 

02 

IjKnnu 

39 

48 

1  05 

4  7 

1131^ 

6  P 

&F 

t)  L  H  rlL-H 

0776 

05 

L-UJ  1  ILLn 

37 

26 

1  05 

3  1 

775C 

5P 

5F 

A  1   IIP     MP  ^.  A    1     ,  « 
□  L  Ut     nt  j M    L.  H  f\  r_ 

0797 

02 

bunn  i  d uj n 

38 

28 

10  7 

1  3 

763C 

5F 

0810 

G 

MESA^ 

39 

53 

1  06 

4  1 

6700 

6F 

6P 

tjunHHrt  Kt-^t-KVIJJW 

0625 

1 1 2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6F 

BONNY  LAKE 

0831 

0 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1  1 

3  74G 

8f 

BSULDER  2 

0843 

04 

BGULDER 

4 

40 

01 

105 

16 

540C 

fin 1 1 1  nro 
□  L'L'L  ut.  k 

0848 

04 

r  n  1 1 1  n  p  d 

O  UJ  Lr  L  U  t_  N 

40 

00 

105 

16 

542C 

5F 

bP 

0895 

0  l 

J 

38 

27 

102 

2  7 

393C 

7  P 

D  K  ri  n  o  UJ  n 

0898 

0  l 

i  Q^.    on  r  mq Q 

37 

0  1 

103 

53 

6292 

5P 

5F 

DKt.L.Kt_riW  i  Uot 

0909 

0  2 

C  1  1  mm  r  T 

I 
2 

39 

29 

106 

02 

9560 

BP 

0945 

0  4 

40 

38 

104 

1  9 

485C 

5P 

5P 

fiD  rfUTUN 

0950 

□  1 

39 

69 

104 

50 

498C 

5F 

7P 

1  0  1  7 

02 

MQE  F A  T 

40 

49 

108 

65 

535* 

5F 

5P 

D  U  t_  n  H    via  ih 

107  1 

0 1 

CHAFFEE 

38 

5  1 

1  06 

08 

795* 

4F 

4P 

BUENA  VISTA  5  ME 

1  077 

0 1 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

909C 

BUFT  AL  3  PARK    1  M 

1080 

04 

JACKSON 

1 

40 

59 

106 

41 

976C 

DUKL  J  nu  1  UJ  n 

1 121 

03 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7f= 

ftllDl     '  S  ■  '  "IN       ID  MMf 

I  1  26 

03 

^  1  1     LHK jun 

39 

28 

1  02 

09 

4230 

ftllTI  FD  DflNTLI 

1  157 

0  1 

P  U  E  B  L  3 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

a vrD?     fi  Mr 

1179 

04 

H  U  Hni 

39 

45 

1  04 

1  5 

5200 

6P 

6F 

LHD  J  n  OKt_t.P\ 

1  1  86 

0  4 

ri  p  a  n  POPPk 
LLtnK  L.Ktt.^ 

39 

39 

1  05 

42 

1  00  i  e 

5F 

5P 

r  &  Mr  d  fi  w    fi,-,'  ■ 

1  236 

04 

t            r  MP  D 

40 

3  1 

1  05 

54 

1  030  1 

c  a  md  fa    t  c 
LHrTKUj     /  3 

1  268 

01 

1 

37 

0  1 

102 

34 

430Q 

SP 

u  h  n  uj  n   li  i  * 

1  294 

01 

P  DP  Mfl  N  T 

r  He.  nuj  n  i 

38 

26 

1  05 

16 

5343 

7A 

5F 

CASCADE 

1  384 

02 

SAN  JUAN 

2 

3  7 

40 

107 

48 

8853 

CASTLE  ROCK 

1401 

G4 

DOUGLAS 

39 

22 

104 

52 

620C 

9f 

9P 

rrrioornrr 
Ut-UHKLULst. 

1440 

02 

38 

54 

107 

56 

618C 

5P 

BP 

1  456 

05 

N1UJ  uKHHUt 

37 

44 

1 06 

08 

7683 

8A 

8P 

rurrc mam 

1  528 

0  4 

IPPPPDC 

39 

1  3 

1  05 

1  7 

6875 

5P 

5P 

ruroou 
LHt-WHW 

1539 

0  1 

1 

38 

06 

1  03 

30 

4082 

LHLKKT    L,  hi  1. 1.  K  UHH 

1  547 

04 

HKHHHHuL 

39 

39 

1  04 

5  1 

5647 

8A 

8A 

("urvPmfciC"     liPi  i  c 
Lnt  TLnrtt.    WLL  L  3 

1  564 

0  1 

CHE  YE  NNE 

- 

38 

49 

1  02 

2  1 

4250 

4P 

4F 

1609 

02 

M0  fi  TROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

n    rpp    i  o»rc 

1 644 

02 

N  I  UJ   D  l  Hnuuj 

£ 

39 

50 

107 

33 

9250 

CL I  MAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

1  1 

1  1400 

8A 

8A 

COAL  DAL  E    1  flU 

1693 

□  1 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

f  flOl    PiGI   P  CU 
U13HL  Unut    c  3W 

1698 

01 

C"  D  t"  MOM  T 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

tuLHt  1  uKH  LKt.t.l\ 

1713 

02 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8P 

luLLDKHIl  £ 

1741 

□2 

ME  S  A 

2 

39 

14 

107 

58 

6130 

5P 

SF 

r  fll    flDflnH     NAT     Mil N 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

LUL  UNHU13    3rKu3    WoUJ  HH 

1778 

01 

EL  PASO 

j 

38 

49 

104 

43 

6145 

MI0 

MID 

lulu nt3  int. 

1792 

02 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

LUn  Jr  LK    3  Pit. 

1826 

0  4 

JLr  r  tWiUPI 

- 

39 

32 

105 

16 

7770 

1886 

0  2 

M0N  TE  2U  MA 

t- 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

SP 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

1  IP 

1  IF 

CRESTED  BUTTE 

1959 

32 

GUNN I SON 

2 

38 

52 

106 

58 

8880 

6A 

8P 

CRIPPLE  CREEK  9  NU 

1978 

0  ! 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

CUCHARAS  DAM 

2040 

03 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

37 

01 

106 

27 

10018 

OEADMAN  HILL 

2112 

□  4 

LARIMER 

40 

48 

105 

46 

10240 

DEER  TRAIL 

2162 

04 

ARAPAHOE 

39 

37 

104 

03 

5183 

OBSERVER 


epjc 

H 

5P]C  HJ 
C 

H 


c 

C  H 


c 

C  H 


C 

C  H 


c 

C  H 


MEDICINE    ROW   NATL  FOR 
USDA  CEN  GR  PLAINS  FD 
FED  AVIATION  AGENCY 
NATL    WEATHER  SERVICE 
MRS   ALTA  L  COATS 
0RVILLE  C  ALTENBERN 
WEST  COLO  POWER  CO 
BEN   H  MARSHALL 
BOARD  OF  WATER  C0MM 
NATL    WEATHER  SERVICE 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
CLEMENT   D.  MITCHELL 

INACTIVE  10^19^72 
MRS.    MARTHA   W.  MADSEN 
U  S  FOREST  SERVICE 

INACTIVE  7/1/72 
NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL   WEATHER  SERVICE 
U   S   FOREST  SERVICE 
MRS.    ETHEL  KESTER 

U   S   NATL    PARK  SERVICE 
AGENT,    0   &  RGW  RR 
U    S   BUR  RECLAMATION 
U    S   BUR  RECLAMATION 
THOMAS   L  PLATT 
NAT.    BUR.    OF  STANDARDS 
MRS   ELSIE    E  WHITE 
CHARLES   S  MITCHELL 
L0REN    R  ENYEART 
THOMAS    W.  STAPLET0N 

MERL    J  S0TH 

BUREAU   OF   SPORT  F   &  WL C 
LLOYD  R  SWEDHIN 
NATL    WEATHER  SERVICE 
MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 
MUNICIPAL    POWER  PLANT 
MRS   CHARLOTTE   A  JAMES 
MRS   AURORA   A  NAVARRO 
MRS.    SHIRLEY  DIEDRICH 
PUBLIC  SERVICE  CO 

MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 
FRED   C.  TANNER 
WARDEN  PENITENTIARY 
NATL    WEATHER  SERVICE 
GEORGE  K0BALT 
MRS  CAROL YNN   M  ANDERSOh 
SAN   LUIS    /ALLEY  EXP  STF 
BOARD   OF    WATER  C0MM 
SIMON   B  SCHULTZ 
CPRP5   OF  ENGINEERS 

CARL    A  L0VELL 
W.    H.  NEWBERRY 
NATL    WEATHER  SERVICE 
CLIMAX   MOLYBDENUM  CO 
R   L  BANTA 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD   F  KREUGER 
MRS.    VIVIAN   A.  KELLEY 
SUPT   COLO   NAT  M0N 
NATL    WEATHER  SERVICE 

NATL    WEATHER  SERVICE 
MRS   ADDALINE   L  JOHNSON 
MONTEZUMA   VAL  IRRIG 
MRS   OLIVE   JEAN  SMITH 
E    F  BENNER 

INACTIVE  10/1/71 
ARCHER   B  CRISP 
NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
EVERITT   L  DAVIS 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
<x 
z 

a 

Q 

UJ 

a 

(X 
_J 

LONG  I TUOE 

Z 

o 

CL 
UJ 
UJ 

08SERVAT I  ON 
T I  HE  HNO 
TABLES 

OBSERVER 

a 

T. 

UJ 

a. 
u 

UJ 

or 

a. 

ft. 
a 
> 

UJ 

SPECIAL 

DELHI 

2178 

□  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

104 

01 

509C 

6F 

5F 

CHARLES   F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

2184 

0? 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

788< 

6F 

6F 

LYNN   K  WOODS 

DELTA  3  NW 

2192 

DEL  TA 

2 

38 

46 

108 

07 

5055 

6F 

6F 

RADIO   STATION  KDTA 

DENVER  WSO  AP 

R 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5282 

MIC 

MIC 

c 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

tDENVER  CITY 

H 

2225 

4 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

532C 

91= 

9F 

C 

U  S  POSTAL  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

14 

DOUGLAS 

4 

39 

1  7 

1 05 

05 

848C 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

DILLON    1  E 

2281 

02 

SUMMI T 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4F 

4F 

H 

BOARD   OF    WATER  CGMM 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

592  1 

5F 

5F 

c 

H 

U   S   NATL    PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

513C 

5F 

MRS   MARGARET   T  CROWDER 

DOLORES 

2326 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

695C 

8F 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

1  7 

107 

53 

655C 

6F 

6P 

c 

H 

JOHN   W.  ERTEL 

E  ADS 

2446 

o ; 

K  IOWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5F 

5F 

c 

JOHN   E .  JACOBS 

EAGLE    F AA  AP 

2454 

2 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MIC 

MIC 

c 

H 

FED   AVIATION  AGENCY 

EASTONVILLE    1  NNW 

2494 

■  ■< 

EL  PASO 

•1 

39 

05 

104 

34 

725C 

61= 

CARL    R  GUY 

EAST   UTE  PASS 

251 1 

LARIMER 

■ 

40 

49 

106 

03 

9875 

S 

MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

1 02 

29 

390C 

c 

MRS   ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5F 

5P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

8396 

MIC 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

EL  L ICOTT 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS   LEOLA   E    CH  1 5  MAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

L  AR IMER 

■1 

40 

23 

105 

31 

7525 

4F 

4F 

4F 

H 

U   S   BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

O' 

JEFFERSON 

< 

39 

38 

105 

19 

7000 

5F 

5F 

c 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER   2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P1 

7F 

TERRY  GAINES 

FLATTOP  MTN   3  SE 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

933C 

s 

MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 

FLEMING    1  S 

2944 

C  3 

L  OGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6F 

JOHN   G  MORISON 

FORDER   8  S 

2997 

□  1 

L  INCOLN 

1 

38 

33 

103 

41 

4739 

6P 

6F 

c 

H 

MEL V  IN   B  SAVAGE 

FORT   COLL  INS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7F 

7P 

c 

H 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN   JUAN   BASIN   EXP  STA 

FORT   LUPTON    1  N 

3027 

04 

WEL  D 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

SP 

5P 

LEON  MOOOY 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

432  1 

8A 

8A 

H 

gt  west  sugar  co 

FOUNTAIN   2  NUI 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

557Q 

7F 

c 

RONALD   G.  MUSGRAVE 

FOWLER    1  SE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

4328 

7A 

EDWARD   R.  FELLHAUER 

FRASER 

31  13 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

1  IP 

1  IP 

H 

RONALD    R  TUCKER 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

7A 

JOHN    F.  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

1  1 

6955 

5P 

INACTIVE  7^23/-71 

GATEWAY    1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5P 

5P 

MRS    M   S  HUBBARD 

GENOA    1  W 

03 

L  INCOLN 

39 

1  7 

1 03 

32 

5603 

9P 

WALTER   M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS.    LINDA   L.  TERRY 

GLADE    PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/-10S69 

GLENWOOD   SPRINGS  1 

N 

3359 

0  2 

GARF IELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

RADIO   STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

c 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND   JUNCTION  WSO 

AP 

R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MID 

MID 

z 

HJ 

NATL   WEATHER  SERVICE 

GRAND   JUNCTION   6  ESE 

3469 

D2 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

47  1  0 

8A 

8A 

6A 

G 

C   S   U    ORCHARD  MESA 

GRAND   LAKE    J  NW 

3496 

r. 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

US   NAT   PARK  SERVICE 

GRANO   LAKE   6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

1  1 

105 

52 

8286 

5P 

5P 

6P 

1 

U   S   BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

. 

GARF IELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

353C 

1 

PARK 

4 

39 

28 

105 

4  1 

8667 

5P 

5P 

BOARD   OF    WATER  COMMS 

GREAT   DIVIDE   8  SE 

3539 

0  2 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

c 

WILL  I AM  R .  STEWART 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

3541 

or> 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

41 

4648 

z 

GT   WEST   SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WEL  D 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

UN  IV   OF   NO  COLORADO 

GREENLAND   9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

[ 

NORMAN   B.  YOUNGER 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

1 

MRS.    NORMA   J.  BAIN 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMI T 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U   S   BUR  RECLAMATION 

GRQVER   10  W 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

51 

104 

24 

5090 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  12/'19^72 

GUFFEY   10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

MRS   CLARA   G  NASH 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNN ISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

c 

CITY   OF  GUNNISON 

HAMIL  TON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

fjfl 

MRS   E  TH AL    M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

K  IOWA 

1 

38 

27 

103 

09 

4520 

7A 

FRANK  IE    E  STOKER 

HAWTHORNE 

3850 

14 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS   LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT    7  ESE 

395  1 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS   MABEL    D  WRIGHT 

HIDDEN  VALLEY 

3977 

04 

L AR IMER 

4 

40 

23 

105 

38 

9020 

s 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7P 

7A 

H 

W   R  DAVIS 

HOL  YOKE 

4082 

03 

PH  IL  L  IPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS   MYRA   J  FLANAGAN 

HOT   SULPHUR   SPRS  2 

SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

: 

COLO   GAME    &   FISH  DEP 

HO  YT 

4155 

04 

AOAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES   F.  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

L INCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

1 

MRS   BARBARA   L  MATTIX 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY   OF    IDAHO  SPRINGS 

ID AL  IA  2  NNW 

4242 

)  ' 

YUMA 

3 

39 

43 

102 

17 

3960 

7A 

GERALD  ZION 

IGNACIO    1  N 

4250 

- 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

'  8A 

8A 

CONSOL    UTE  AGENCY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INDEX 
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INDEX  NO. 
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rni  imt  y 

LU 

o 
ex 

cr 

a: 
o 

LATITUDE 

LONGI TUOE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDor_r\  vurv 

r: 

a. 

u 

ae 
a. 

a 

z 

SPECIAL 

ISEE  NOTES i 

INDEPENDENCE   PASS   5  SW 

■4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

1055C 

5F 

5F 

TWIN  LAKES   R   AND  C  CO. 

J9ES 

4380 

D  ! 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

420C 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN    MART  I N  DAM 

4388 

□  l 

BENT 

1 

38 

04 

102 

56 

381* 

ee 

8f 

8F 

c 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

JONES   PASS   2  E 

4397 

01 

CLEAR  CREEK 

1 

39 

46 

105 

51 

1032< 

9P 

9F 

H 

BOARD   OF   WATER  COMM 

JULESBURG 

4413 

SEDGWICK 

-1 

41 

00 

102 

15 

346S 

5F 

5F 

municipal  pwr  plant 

KARVAL 

4444 

□  I 

L  INCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7F 

MRS.    KATHRYN   M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

01 

JEFFERSON 

1 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER   WATER  COM 

KAUFFMAN   4  SSE 

4460 

□  4 

WELD 

40 

50 

1  03 

56 

526C 

ss 

7P 

MISS    THYRA   M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

D1 

PARK 

1 

39 

25 

1  05 

45 

1010C 

■ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

KIM    15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

1  03 

19 

515C 

C 

ROBERT  L  PLATT 

KINGS   CANYON   6  ESE 

4570 

□  1 

LARIMER 

1 

40 

56 

1  06 

09 

949C 

S 

MEDICINE   BOW   NAT  FOREST 

K  IOUA 

458  1 

D1 

ELBERT 

■= 

39 

21 

1  04 

28 

635G 

c 

US  SOIL   CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

□  1 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

428' 

5F 

5F 

EDWIN   A.  LAFFERTY 

KREMML  ING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

735S 

5F 

5P 

NEIL    W.  HASSLER 

KUTCH   6  SSE 

4686 

01 

L INCOLN 

1 

38 

60 

103 

50 

5390 

c 

JAMES   R  PICKENPAUGH 

LA   JUNTA   FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4196 

MIC 

MIC 

FED   AVIATION ' AGENCY 

LAKE  CITY 

473^ 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

1  9 

866C 

5F 

5F 

H 

MRS   MILDRED  MENDENHALL 

LAKE   GEORGE   8  SW 

4742 

01 

PARK 

1 

38 

55 

105 

29 

85  15 

5F 

5F 

5F 

c 

H 

BOARD   OF    WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

□  I 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

0  1 

10265 

c 

5 

COLO   SPGS   WTR  WORKS 

L  AKEW00D 

4762 

D1 

JEFFERSON 

■1 

39 

45 

105 

08 

5637 

9f 

9f 

BOARD   OF   WATER  COMM 

L  AMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

1  IF 

1  IF 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  ANIMAS 

4834 

0 1 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

389G 

5F 

5F 

LAS    ANIMAS   POWER  PLANT 

LA   VET A 

4866 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7F 

7F 

H 

INACTIVE  6/1/71 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

18 

10158 

1  IF 

1  IF 

J.    LEROY   W INGE NB ACK 

LEAOVILLE    10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

1  100C 

S 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LEROY   5  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

447C 

6P 

NEIL    ML INDSTRQM 

L IMON  WSMO 

50  1  8 

0 1 

L INCOLN 

1 

39 

1  1 

1  03 

42 

5557 

MIC 

MIC 

NATL   WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

1  08 

12 

614C 

6F 

6F 

COL  0   GAME   &  FISH  DEP 

L  ONGMONT  2  ESE 

5116 

□  1 

BOULDER 

1 

40 

1 0 

1  05 

04 

4950 

8F 

8P 

GT  WEST  SUGAR  CO 

L  ONGMQNT   6  NW 

6121 

01 

BOULDER 

1 

40 

15 

1  05 

09 

5150 

c 

JOHN    L  NELSON 

LONGS  PEAK 

6141 

0 4 

LARIMER 

1 

40 

1  7 

105 

33 

8960 

s 

NATL.    WEATHER  SERVICE 

LOS   PINOS   PASS    1  SE 

5  1  80 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

LOVELAND  BASIN 

5208 

□  1 

CLEAR  CREEK 

<S 

39 

40 

1  05 

50 

1  1  400 

s 

NATL    WEATHER  SERV  OFF 

MAN ASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

1  0 

1  05 

56 

768C 

5F 

4F 

CLETUS   M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7oie 

5F 

MRS.    EDGAR   A.  NOLANO 

MANITOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6630 

c 

MANITOU   SPRGS   HYDRO  PL 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

1  07 

28 

7800 

5P 

5P 

JOHN    W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

3  1 

1  08 

05 

5925 

6F 

6F 

H 

MRS.    CHARLENE   E.  SCOTT 

MEEKER   NO.  2 

548  7 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

1  07 

55 

6347 

6P 

6F 

c 

K.    JAMES  COOK 

MEREDITH 

5607 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

1  06 

45 

7825 

5FI 

5F 

5F 

BUREAU    OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

1  08 

05 

9800 

5F 

5P 

D.    J.  BALDWIN 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

553  1 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

1  08 

29 

7070 

5P 

5F 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

0  1 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

1  06 

20 

1  1  33C 

5 

GEORGE   R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

1  06 

09 

7667 

5P 

5F 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE   VISTA  REFUGE 

571  1 

05 

RIO  GRANOE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE    VISTA   NATL    WL  REF 

MONTROSE    NO  1 

5717 

02i 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5F 

5F 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE   NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

UNCOMP  A;  'GRE    V   W   U  A 

MORRISON    1  SW 

5765 

0* 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

1  05 

1  4 

600C 

c 

RAYMOND   P  BUCKLES 

MULE   SHOE   LODGE    1  SSE 

58  1  9 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

1 05 

1  i 

8890 

c 

JOHN   A  ZEMBER 

NEDERL  AND   2  NNE 

587Q 

0  4 

BOULDER 

4 

39 

59 

1 05 

30 

8240 

8A 

8F 

THOMAS   E.    PL  ATT 

NEW  RAYMER 

5922 

0  4 

WELD 

1 

40 

36 

1 03 

5 1 

4783 

5P 

5P 

c 

K . D . THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

1 09 

0  1 

6693 

5P 

5F 

H 

MRS    I    F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

599C 

0 1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

13 

1 05 

03 

6800 

6P 

6P 

ARTHUR  CROCFER 

NORWOOD 

6012 

OP 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

1  08 

1  7 

7017 

6P 

6F 

JOSEPH   L    H ANN  I G AN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5190 

c 

MERRILL    V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

0  1 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

SF 

TWIN  LAKES   R  »  C  CO 

OTIS    11  NE 

0  3 

WASH INGTQN 

3 

40 

1 6 

1 02 

50 

4  1  8  C 

If- 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5F 

c 

H 

GARY  LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  D  EDMONDS 

PAL ISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

ee 

COLO  DEPT  AGRICULTURE 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

0  1 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE    C  HANSON 

P  AOL  I 

6299 

03 

PHILL  IPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

1 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA    1  SW 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7A 

7f 

ROBERT  E  LUND 

PARADOX 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

6309 

7P 

7P 

H 

CHALMER   M  GARBER 

PARKER   6  E 

6326 

0-1 

ELBERT 

•q 

39 

32 

104 

39 

6310 

5P 

5P 

c 

H 

R   EARL  EVERITT 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.    FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

a; 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.    WAYNE  MUSTAIN 

PLACERVILLE 

6521 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS   MARY  F   MC  CLUER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NC  STATION  INDEX 


-18- 


STATION  INDEX 


COLORADO 
FEBRUARY  197* 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rni  int  y 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONG! TUOE 

ELEVAT ION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

nRcppwrp 

UDDLr\VtLl\ 

a. 

a. 

Cr 

(L 

<x 

UJ 

SPEC  I  PL 

I  SEE  HOIESI 

PL  ATORQ  DFIM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

2 1 

1 06 

32 

9887 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

669  1 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

1 08 

46 

686C 

DON  W  CLEVER 

POWDERHQRN 

6661 

02 

GUNNISON 

2 

38 

1 6 

107 

06 

8087 

5F 

5P 

CLOSED  5^4/-73 

PUEBLO  MSB  AP  R 

67*0 

01 

PUEBLO 

36 

I  7 

1 04 

3  1 

463£ 

MIC 

MIC 

Qf 

f 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

PUEBLQ   ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

473C 

Qf 

PUEBLO   ARMY  DEPOT 

PUEBL  Q  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38 

1  1 

104 

39 

49 1 C 

7F 

If 

If 

CF  &   I  STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

1  4 

107 

06 

800c 

6P 

DAN   H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

68  1  1 

D2 

ROUTT 

2 

40 

22 

1  06 

43 

93  4C 

NATL    WEATHER  SERVICE 

R ANGEL  Y 

6832 

r. 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

52  1  € 

5F 

5P 

TOWN   OF    R ANGEL  Y 

RED   FEATHER   LAKES   2  SE 

6925 

'  i  4 

LARIMER 

< 

40 

48 

1  05 

34 

8237 

5F 

5P 

H 

CHARLES    VAN  GAALEN 

RIC9 

701  7 

02 

DOLORES 

2 

37 

4 1 

1  08 

02 

8842 

6F 

6P 

CHARLES   M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

□2 

GARF IELD 

2 

39 

32 

107 

46 

540C 

5P 

MIC 

r 

MRS   MAXINE    C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

1 6 

9495 

S 

RALPH   W.  CONKEY 

RIVER   SPRINGS  RS 

7091 

05 

CONEJOS 

37 

05 

1  06 

1 6 

8562 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

o : 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

41  70 

5P 

5P 

H 

CSU   EXPERIMENT  STATION 

RUSH   2  NNE 

7267 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MIC 

INACTIVE  12^19^72 

RUXTON  PARK 

7309 

0 1 

EL  PASO 

38 

5  1 

1  04 

59 

905C 

6  P 

6P 

H 

COLO  SPGS   WTR  WORKS 

RYE 

7315 

0 1 

PUEBLO 

I 

37 

55 

104 

56 

679C 

5P 

5  P 

VERT  IE    L  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

OS 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

1  06 

09 

769  7 

5P 

5P 

r 

H 

WILL  I  AM  HOLDER 

SAL  IDA   3  W 

7371 

J  1 

CHAFFEE 

38 

32 

1 06 

03 

7  486 

1  IF 

1  IP 

DWIGHT   N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

OS 

COSTILLA 

5 

37 

1 2 

1 05 

27 

799C 

MISS  CAROL   AGU IL  AR 

SANTA   MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

37 

49 

1  07 

07 

97  OE 

s 

H   H  HARMON 

SARGENTS 

7460 

□2 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

1 06 

26 

6  465 

6P 

BERNARD    CN>  IRBY 

SEOAL  IA   4  SSE 

75  1  0 

0  c 

DOUGLAS 

A 

39 

23 

1  04 

5  7 

604C 

7f 

MRS   BETTY   S  BLANFORD 

SEDGWICK   5  S 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

51 

102 

31 

3990 

5P 

If 

H 

LAYTON   D  MUNSON 

SE IBERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

52 

4703 

C 

FOSHA   S   GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

0  s 

L INCOLN 

n 

39 

33 

103 

2  i 

5 1 8C 

r 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARF IELD 

2 

39 

34 

107 

1  4 

593^ 

6P 

PUBLIC  SERVICE  C8 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

£\ 

40 

02 

1  05 

35 

1  020C 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES   TROUT  CLB 

7650 

OS 

CONEJOS 

5 

37 

23 

1 

24 

93  OC 

s 

MRS   NEVA  HORTON 

SILVERTON 

7656 

0  2 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

( 

H 

ROBERT   K  WYMAN 

SIMLA 

766*! 

0 1 

ELBERT 

1 

39 

09 

1  04 

05 

602C 

|- 

US   SOIL    CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

□  C 

JACKSON 

40 

27 

1  06 

28 

838  C 

5P 

5P 

H 

MRS    MARION    A  MCNAMARA 

SPRINGF IELD 

7862 

0 1 

BACA 

1 

37 

24 

J  Q2 

3  7 

44  1  C 

6  P 

HERBERT  E   HOMSHER.  JR. 

SPRINGFIELD   7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

0< 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

1  1500 

FRANK    A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

j  06 

50 

67  7C 

SS 

SS 

H 

R   WAYNE  LIGHT 

STERL ING 

795C 

f  |  c 

L  OG AN 

± 

40 

3  7 

1  03 

1 2 

393c 

Qf 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

0  4 

CLEAR  CREEK 

39 

40 

1  05 

46 

1  02  4C 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

STON INGTON 

7992 

0 1 

BACA 

1 

37 

1  02 

1  1 

380  1 

6P 

MRS   ARMILOA  BURHENN 

STRATTQN   3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

i 

39 

20 

1  02 

33 

433^ 

6  P 

f  E 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF    RSVR    1  ESE 

8  06 

0  1 

LAKE 

39 

1  5 

1  06 

22 

9685 

Qf 

Qf 

8F 

U.S.    BUREAU   OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE    1  E 

8065 

n  ^ 

JACKSON 

A 

40 

33 

1  06 

40 

1  0  39C 

S 

MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 

SUMMITVILLE 

8092 

0  s 

RIO  GRANDE 

C 

37 

26 

1  06 

36 

1  1  35  C 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7300 

* 

UILL I AM  F   COX  JR 

TACONY    10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN   M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

n  g 

GUNNISON 

2 

38 

49 

1  06 

37 

9206 

5  P 

5P 

UNCOMPAHGRE    V   W   U  A 

TEL  L  UR IDE 

820  £ 

n  t. 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

6P 

6P 

r 

WILL  I AM  H   MAHONE Y 

TERCIO  4  NW 

822  C 

0  1 

LAS  ANIMAS 

3  7 

05 

1  05 

03 

8  0  4C 

JUAN  I TA  G  TORRES 

TRINIDAD 

842G 

0 1 

LAS  ANIMAS 

i  ■ 

37 

1  0  ■ 

1  04 

29 

603C 

5P 

5P 

f  ■ 

CITY   OF  TRINIDAD 

TRINIDAD   FAA  AP 

LAS  ANIMAS 

104 

20 

MIC 

m  r  c 

H 

FED   AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

SAN  MIGUEL 

to 

5 

WEST  COLO   POWER  CO 

TROY    1  SE 

LAS  ANIMAS 

37 

08 

03 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

850  1 

LAKE 

39 

05 

106 

19 

930C 

5P 

5P 

5P 

TWIN   LAKES  RESERV-CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

S 

MEDICINE   BOW  NAT  FOREST 

TWO  BU.TTES 

8510 

0  1 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

413C 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

URAVAN 

856C 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

1 08 

44 

50 1 C 

4P 

M  E  BENEDICT 

VAIL   PASS   1  E 

8577 

02 

SUMMIT 

2 

39 

31 

106 

12 

10430 

0 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

V AL  L  EC  I TO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

36 

765C 

5F 

5F 

5  P 

PINE   RIVER    IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

0  l 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5F 

5P 

SO.   COLORAOO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

0  3 

KIT  CARSON 

a 

39 

ie 

102 

44 

450C 

7P 

RAY   L  FORD 

WAGON   WHEEL    GAP   3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

850C 

7fi 

If 

7f= 

« 

H 

INACTIVE  4^1/72 

WAL  OEN 

8756 

0  4 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6F 

H 

DILLON   M  OONOHOE 

WAL  SENBURG   POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

622C 

5P 

5P 

WAL  SENBURG  UTILITIES 

WAL  SH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

5F 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATEROAL  E 

8839 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

Qf 

8P 

WILL IAM  C .  DAVIS 

WESTCL IFFE 

8931 

0' ; 

CUSTER 

1 

38 

08 

106 

29 

7860 

5P 

5F 

H 

M  0   RANK  IN 

WETMORE   9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

736C 

5P 

5P 

DONALD  R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

62 

104 

07 

4725 

WILL IAM  F   KRF IDER 

WIGGINS   7  SW 

9025 

0* 

WELD 

A 

40 

09 

ld4 

1 1 

47  1C 

5F 

5F 

5P 

INACTIVE  1S1S72 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NG  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
FEBRUARY  1971 


STAT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

O 
cr 
z 

<r 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
T I  HE  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q_ 
UJ 

PRECIP. 

a 

a  " 

—  o 

UJ  .., 
ft.  Zi 

V>  «/> 

WILCOX  RANCH 

9015 

02 

DEL  TA 

2 

38  55 

107  31 

596C 

t 

RAL  PH   H   CL  INE 

WINDSOR    I  SE 

9117 

01 

WEL  D 

10  29 

101  51 

172C 

BP 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WIN  TE  R  PARK 

9175 

D2 

GRAND 

2 

39  51 

105  16 

9056 

8F 

DENVER   BD   OF   WATER  C 

WOLF   CREEK   PASS    l  E 

9181 

D5 

MINERAL 

b 

37  29 

106  17 

I061i 

8f 

8F 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

wolf  cre,ek  pass  1  w 

91  83 

D2 

MINERAL 

2 

37  29 

106  52 

9125 

s 

N0AA.    NATL    WEATHER  SER\ 

WOODLAND   PARK    8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

39  06 

105  05 

776C 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WRAY 

9213 

03 

YUMA 

3 

10  01 

102  11 

356C 

5P 

5F 

HARLAN    A  ZI0N 

YAfiP  A 

9265 

□  2 

ROUTT 

2 

10  09 

106  51 

7892 

6P 

6F 

FLOYD   M. MONTGOMERY 

YELLOW  JACKET   2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37  31 

108  15 

686C 

7F 

7F 

ARTHUR  WILSON 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

10  07 

102  11 

1125 

6F 

6F 

GEORGE    0.  VAUGHN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  IN0E« 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


"ISJUS  youl^Ld^iln^rprlcJ^^^rcn^at1"1^"8  'Vf  J^10""1  C"-»e  ™»«a  ^'"^^  ^-Ule.  N. 

you.     /maitional  precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


aSggrTl  mT^     Sonthl/de^e'^day^otairare'^e^lr^rihe  negat 1  ve'Separt'ures1  Sr^ir^rr^UMt''   .."f ^"2^°,"  -TT"-  '° 

actions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is*  the  .^'^or.^'SK.^liS.^r^SrdflS.rb,'  the  dumber 'Tob^tions 
"!*ViT,?7  TIME:     I"6  Sta'ion  Index  snows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
I  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  ieath.r  5er"cC 
i\       "n  ?,     i  stations\,  for  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extre.es"  table,   "Dally  PreclPl  taUon" 
bnours°end5;nge"rtimro,  obs'erCatior""0"  ^ '  "d  °'""'t,>11  "Sn°^U  *"«  S"°"  °"  C">U"d"  '4»  P""^     are'for  the 

S  ^rand^in^iues^n-rV^  U"leS?  »">erwis.  shown  by  footnote 

SJVbovTtS.1^.  Wind  ls  the  total  -tSd "  »"™^^ 


s  and  wind 

able 


e  following  the  Evaporation  and 
recorded  during  24  hours  ending  at 

anemometer  recorder  located  6-8 

ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table 


Egg  values  puoiisnea  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  m„i„,»„  „,  „„„ 

btalnlng  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations     conseauenflv     ocLsf,,^?  drfj?f  '   "V^0"  th6  gr°Und-     SanPle8  {°* 
D  tbe  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  in  the  record.  Time  ol ^observation  11:00  a.n      B  s  t     drl,tlnK  and  o^er  of  local  varlablllt 

NOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table     the  "Snnuifii  l   ant*      ,  j--  .  i 

now  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow     sleet,  and  Ice!        Snow,il11  and  Sno"  °n  Gr°und     table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  in 


nclude 

PHMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 


'VISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 


MTION  NAMES :     Figures  and  letters  following  tbe  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 


^ih,sLbullotin.   "°nthly  ^  SeiS°nal  SDOW,a11  hMtlB«  degree  da^  <°r  the  12  "OHtha  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 

VAPORATION  ANT)  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,  painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light   blue  metallic  lacquer. 

lAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE : Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

ORRECTIONS:     Published  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
W  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  In  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  ls  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  ls  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  ls  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    If  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  tbe  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4 -PLATTE     5-RIO  GRANDF. 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  Issue. 
General  weather  conditions  In  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  Issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Aflhevllle ,  N.   C.   28801.       Attn :  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  fil 
Climatic  Center,  Ashevllle,  North  Carolina  28801. 
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0 

.  46 

.46 

1 1 

2.0 

3 

2  + 

1 

0 

0 

HERMIT  7  ESE  // 

35  .  1 

8.2 

21  .7 

.  3 

38 

30  + 

-  2 

5+ 

1337 

0 

4 

31 

< 

1  .00 

-     .  12 

.85 

10 

9.0 

2 

1 

0 

MANASSA 

55.6 

23.5 

39.6 

68 

17 

7 

5 

783 

0 

0 

21 

0 

.39 

.03 

.  36 

10 

6.0 

2 

10 

1 

0 

0 

MONTE  VISTA 

55.3 

21.4 

39.9 

8.3 

66 

17 

11 

5 

772 

0 

0 

29 

0 

.18 

.01 

.  48 

10 

5.5 

2 

10 

1 

0 

0 

SAGUACHE 

51.5 

15. 6 

35.  1 

2.5 

67 

30 

5 

5  + 

920 

0 

0 

31 

0 

.52 

.  I3 

.41 

10 

7  .  0 

7 

10 

2 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

10  .  1 

11.9 

27  .5 

58 

18 

5 

5 

1  155 

0 

3 

31 

0 

2.68 

.  74 

10 

6 

2 

0 

DIVISION 

35.3 

6.0 

.70 

-     .  16 

6.9 

SEC  REFERENCE  NO'ES  F OLIOhINO  3'A'ION  InOEi 
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DRILY  PRECIPITATION 


COL  QRADO 


STATION 


BRANDON 
BRANSON 
BUENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 

CAMPO  7  S 
CANQN  CITY 
COLORADO  SPRGS  WSO 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 


F ORDER  S  S 
FOUNTAIN  2  NW 
FOWLER  1  SE 
GL'FFEY   10  SE 


JOHN  MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 
LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEADVILLE 
LIMON  US  MO 


OROWA Y 

PALMER  LAKE 
PUEBLO  WSO  AP 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSU 
ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL IOA  3  W 

SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  USU 
STONINGTQN 

SUGARL0AF  HSVR  1  ESE 
TACONY    10  SE 

TRINIDAD 
TRINIOAD  FAA  AP 
TROY   1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

WALSENBURG  POWER  PL  A 
WALSH 

WESTCL IFFE 
WETMORE  9  S 


AL  TENBERN 
AMES 
ASPEN 

6ERTH0UD  PASS 
BLUE  MESA  LAKE 

BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENR IDGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 
CEDAREDGE 

C IMARRON 

CL I  MAX 

COCHETQPA  CREEK 
C  OL  L  BRAN  2  sw 

COLORADO    NAT  MON 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
OELTA  3  NW 
DILLON    1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
DOLORES 
DuRANGO 
EAGLE  FAA  AP 
ELECTRA  LAKE 

FORT  LEWIS 
F RASED 
FRUITA 

GATEWAY   1  SW 
GlENWOOO  SPRINGS    I  N 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  //H 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 

GRAND  LAKE  1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

GUNNISON 

HAMILTON 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  b  SW 

KREMT1.  ING 

LAKE  CITY 

L ITTLE  HILLS 

MANCOS 

MARVINE  RANCH 
MAYBELL 
MEEKER  NO.  2 
MEREOITH 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5  6 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEi 
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DRILY  PRECIPITATION 


STAT  ION 


NORwOOO 
OURAY 

DACOTA  SPRINGS 
PAL ISAOE 

PAQNIA    t  '■- 


SIL vERTON 

STEAMBOAT  SPQINGS 
TACQMA 
TAYT.OH  PARK 
TEL  I UR IDE 

VALLECITO  DAM 
WINTER  PARK 

VAMPA 

yCLLOw  JACKET  2  U 


AKRON  4  E 
AKRON    FAA  AP 
BONNY  LAKE 
BURL INGTON 
CHEYENNE  WELLS 

TiAGLER  2  NU 
FLEMING  1  S 
GENOA   l  u 

MOl  YOKE 

I DAL IA  2  NNU 

LEROy  S  u&U 
OTIS  11  NE 
STOAT TON  3  NE 
vONA 

MRAY 


TE  DRAINAliE 


ANTEOO  RMEfivQIR 

BAILEY 

BOULDER 

BRIGGSOAlE 

BRIGHTON 
BYERS  S 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 

DENVER  WSO  «P 

DENVER  CITT 

E ASTON v I L  L  E    1  NNW 

ELBERT 

ESTES  PAR" 
EVERGREEN 
TORT  COLLINS 
TORT  LUPTON    1  N 
FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY  UNC 

HAWTHORNE 

IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

■ASSLER 

KAUFFMAN    4  SSE 

LAKE  GEORGE  0  Sw 

LAKE  WOOD 
tONGMONT  2  ESE 
NEOEflLANO  2  NNE 
NCw  RAYMER 
PARKER  6  E 


SSE 


RED  FEATHER 
SEOAl I 
SEDGWICK  S  S 
SPICER 

SOUAH  MOUNTA 

STERL ING 

MALOEN 

WftTEROALC 

WINDSOR   1  SE 


ALAMOSA   WSO  AP 

6l anca 

CENTER  4  SSW 

DEL  NORTE 

GREAT  SANO  DUNES  i 

HERMIT  7  ESC 
MAN ASS A 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOVF  CREEK  PASS  1 


DRY  OF  MONTH 


0  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


SEE  ftE'EDCNCC   NO ICS  FOLL  ON  1  NO  STATION  INOEl 
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DRILY  TEMPERATURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

O 

a 
ac 
u 

cx 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

l  l 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINftGE 

BASIN  01 

p.  iv  fl  N! '  ON 

MIN 

BUENA  viSTft 

59 

58 

35 

16 

15 

53 

18 

15 

10 

18 

19 

51 

58 

58 

55 

59 

53 

51 

15 

17 

15 

55 

61 

60 

58 

S3 

61 

MIN 

37 

32 

19 

29 

23 

26 

22 

20 

20 

20 

22 

35 

36 

25 

3 1 

33 

31 

1 0 

28 

27 

9 

21 

32 

32 

29 

42 

26 

3 

CANON  CITY 

68 

61 

60 

19 

60 

61 

63 

65 

16 

11 

59 

62 

67 

58 

16 

66 

75 

66 

46 

38 

51 

58 

17 

62 

65 

73 

70 

70 

66 

74 

60 

min 

18 

11 

28 

30 

37 

■13 

36 

12 

28 

22 

33 

36 

31 

31 

31 

32 

37 

24 

13 

15 

16 

13 

13 

2* 

46 

13 

38 

43 

32 

3 

COLORADO  SPRGS   WSO  AP 

69 

67 

57 

18 

58 

65 

62 

63 

18 

31 

61 

53 

62 

52 

11 

61 

72 

60 

40 

31 

18 

19 

22 

16 

65 

67 

70 

70 

63 

74 

58 

MIN 

37 

18 

3 

19 

25 

30 

12 

31 

30 

21 

18 

30 

26 

30 

30 

28 

39 

37 

30 

1  4 

10 

20 

1  1 

1 3 

23 

32 

39 

37 

34 

3* 

29 

28 

6 

73 

70 

65 

63 

65 

70 

74 

71 

65 

31 

55 

62 

69 

63 

19 

70 

77 

75 

58 

45 

52 

58 

32 

19 

72 

78 

76 

75 

70 

83 

73 

niN 

10 

10 

15 

22 

28 

10 

21 

28 

30 

25 

9 

23 

27 

32 

25 

3* 

5 

43 

19 

'  ' 

18 

1 

9 

28 

2* 

34 

34 

21 

36 

46 

28 

8 

78 

75 

65 

57 

63 

73 

72 

78 

65 

33 

37 

61 

55 

55 

53 

68 

82 

75 

52 

48 

51 

49 

32 

60 

69 

75 

78 

75 

68 

80 

78 

MIN 

35 

15 

35 

31 

20 

21 

28 

35 

31 

29 

22 

28 

34 

32 

32 

27 

31 

41 

29 

16 

13 

18 

13 

12 

18 

28 

34 

36 

36 

39 

38 

28 

e 

F  ORDE R   8  5 

78 

70 

66 

57 

69 

72 

19 

38 

16 

52 

59 

56 

59 

65 

78 

72 

51 

50 

60 

52 

44 

68 

73 

74 

75 

72 

78 

66 

MIN 

41 

33 

33 

29 

1 

3I 

26 

7 

17 

36 

29 

32 

33 

41 

30 

1 

12 

1 

" 

21 

30 

34 

2* 

30 

36 

26 

4 

61 

82 

82 

63 

56 

61 

76 

66 

ai 

12 

33 

52 

52 

51 

52 

56 

77 

80 

64 

52 

32 

51 

52 

38 

52 

72 

75 

78 

78 

70 

82 

MIN 

32 

32 

31 

20 

21 

30 

25 

26 

26 

20 

2 1 

28 

38 

28 

21 

30 

40 

32 

19 

13 

16 

23 

18 

16 

22 

27 

38 

12 

31 

36 

26 

8 

JOHN    MARTIN  DAM 

67 

77 

75 

67 

65 

63 

75 

79 

80 

77 

30 

42 

63 

61 

58 

55 

61 

78 

64 

60 

60 

50 

52 

38 

50 

71 

77 

77 

75 

70 

82 

MIN 

29 

37 

12 

33 

22 

2 

31 

32 

10 

28 

19 

27 

36 

36 

36 

2 

12 

21 

20 

11 

18 

34 

36 

"5 

35 

52 

30 

0 

KIT  CARSON 

78 

75 

68 

63 

63 

72 

72 

75 

69 

36 

50 

59 

53 

53 

52 

67 

79 

74 

54 

49 

51 

18 

29 

17 

69 

75 

76 

75 

76 

78 

73 

MIN 

36 

30 

31 

17 

21 

26 

21 

33 

26 

21 

24 

35 

3 1 

32 

26 

35 

41 

34 

17 

1  2 

20 

1  2 

I  2 

20 

26 

31 

37 

50 

37 

36 

28 

0 

LA    JUNTA    FAA  AP 

79 

78 

71 

65 

76 

77 

78 

52 

31 

10 

61 

63 

60 

52 

69 

81 

63 

61 

41 

51 

57 

28 

50 

74 

77 

79 

79 

73 

85 

74 

MIN 

39 

13 

36 

22 

37 

13 

33 

23 

27 

34 

37 

3 

31 

40 

15 

39 

' 

20 

22 

19 

22 

28 

40 

16 

37 

40 

32 

5 

77 

81 

66 

56 

65 

76 

78 

Bl 

56 

35 

16 

61 

60 

57 

53 

67 

81 

63 

69 

42 

63 

61 

29 

56 

73 

80 

79 

78 

72 

S3 

74 

MIN 

11 

10 

21 

35 

36 

31 

32 

29 

IB 

29 

36 

37 

28 

36 

16 

36 

21 

IB 

21 

1 8 

18 

20 

30 

37 

11 

36 

<3 

31 

8 

78 

7a 

71 

60 

65 

75 

78 

78 

75 

36 

15 

60 

62 

58 

58 

68 

79 

72 

61 

55 

52 

53 

31 

51 

73 

77 

77 

77 

77 

82 

76 

MIN 

20 

31 

11 

30 

19 

30 

3 1 

27 

35 

27 

1 5 

21 

33 

37 

35 

29 

35 

39 

38 

20 

18 

20 

I  7 

16 

20 

28 

36 

36 

39 

5 1 

29 

7 

L  C.  ML)  V  JLLt 

16 

11 

30 

22 

31 

12 

38 

10 

31 

33 

36 

19 

11 

10 

10 

15 

15 

11 

35 

26 

31 

27 

26 

35 

40 

19 

45 

41 

37 

60 

42 

MIN 

21 

25 

12 

3 

3 

13 

16 

17 

13 

12 

0 

23 

22 

18 

29 

28 

13 

10 

12 

15 

16 

13 

' 

18 

16 

29 

15 

14 

; 

L IMQN  USMO 

70 

71 

52 

15 

57 

66 

66 

66 

18 

30 

13 

13 

53 

17 

16 

60 

72 

51 

48 

25 

13 

38 

23 

13 

64 

68 

70 

70 

58 

73 

53 

MIN 

32 

28 

22 

18 

28 

32 

27 

26 

22 

2  l 

20 

27 

27 

28 

26 

36 

36 

25 

1  1 

1 2 

12 

9 

I  I 

20 

27 

3  1 

34 

3 

36 

33 

26 

3 

NOR  TH   L  AKE 

56 

18 

18 

35 

16 

52 

51 

58 

16 

31 

50 

50 

53 

56 

57 

60 

61 

60 

53 

44 

16 

19 

36 

49 

55 

60 

58 

56 

55 

64 

50 

MIN 

37 

31 

27 

20 

20 

28 

23 

22 

22 

1 3 

20 

l  l 

18 

20 

26 

22 

26 

28 

28 

1  1 

5 

1 9 

1  0 

2 

18 

25 

26 

2 1 

33 

38 

33 

22 

1 

58 

61 

60 

52 

11 

56 

50 

61 

58 

15 

37 

56 

52 

62 

19 

61 

71 

60 

44 

23 

16 

12 

20 

49 

63 

66 

65 

67 

MIN 

32 

12 

21 

21 

25 

28 

32 

26 

1 

27 

28 

31 

25 

38 

35 

25 

8 

6 

2 

6 

30 

32 

25 

28 

24 

3 

PUEBLO   USO  AP 

76 

70 

66 

56 

65 

73 

73 

73 

19 

31 

16 

58 

70 

58 

18 

61 

80 

65 

55 

39 

51 

56 

29 

51 

73 

75 

76 

78 

71 

82 

69 

MIN 

38 

10 

11 

35 

10 

34 

26 

31 

28 

27 

27 

36 

35 

39 

30 

37 

16 

3 

23 

1 2 

20 

1 

1 1 

19 

28 

38 

40 

16 

36 

33 

31 

7 

PUEBL  0  G  SSW 

MIN 

ROCKY  FORD   2  SE 

77 

76 

68 

65 

66 

71 

76 

75 

71 

10 

12 

6B 

61 

61 

57 

68 

79 

78 

68 

57 

52 

55 

36 

19 

73 

76 

76 

77 

76 

82 

81 

MIN 

1G 

50 

I  7 

28 

38 

37 

33 

27 

11 

20 

33 

3  1 

31 

27 

36 

13 

37 

20 

15 

20 

1  7 

12 

1  7 

25 

35 

40 

12 

31 

64 

30 

3 

RUXTON  PARK 

17 

13 

38 

32 

38 

12 

12 

12 

36 

26 

10 

31 

16 

16 

12 

19 

51 

18 

40 

37 

31 

31 

21 

36 

43 

46 

49 

18 

10 

54 

50 

MIN 

25 

36 

21 

12 

1 0 

11 

28 

26 

22 

18 

l  3 

8 

1 2 

21 

22 

20 

27 

21 

22 

7 

I 

16 

G 

-  2 

16 

18 

22 

29 

20 

34 

33 

18 

7 

RYE 

60 

60 

50 

18 

62 

61 

59 

59 

51 

35 

53 

52 

58 

59 

58 

60 

67 

67 

64 

49 

17 

63 

41 

19 

61 

65 

66 

65 

65 

72 

73 

MIN 

31 

17 

37 

2  2 

19 

20 

21 

32 

33 

22 

IB 

20 

23 

27 

28 

31 

31 

39 

32 

15 

3 

21 

9 

4 

22 

28 

32 

33 

34 

32 

48 

26 

5 

SAL  I DA  3  W 

58 

57 

13 

35 

15 

51 

18 

52 

10 

31 

16 

51 

54 

59 

60 

61 

61 

60 

52 

48 

17 

19 

17 

18 

56 

62 

62 

59 

53 

66 

46 

MIN 

38 

10 

27 

19 

21 

29 

30 

33 

28 

21 

26 

22 

28 

36 

32 

26 

12 

1 1 

36 

1  5 

8 

3  I 

l  3 

b 

3  1 

29 

38 

35 

32 

43 

36 

28 

B 

SPRINGFIELD    7  WSW 

73 

77 

73 

63 

66 

75 

73 

75 

70 

38 

18 

59 

62 

55 

18 

67 

77 

67 

51 

17 

63 

51 

32 

52 

70 

76 

76 

75 

70 

81 

78 

MIN 

3 

36 

22 

25 

30 

3  I 

35 

30 

26 

18 

30 

32 

31 

31 

29 

10 

12 

33 

1 9 

l  3 

2 1 

1 1 

15 

17 

3 1 

43 

10 

34 

36 

43 

29 

9 

SUGARLQAF   RSVR    1  ESE 

17 

19 

25 

36 

15 

12 

13 

38 

16 

17 

15 

52 

15 

39 

32 

31 

38 

45 

18 

18 

45 

MIN 

5 

3 

3 

3 

l 

-  5 

- 

27 

18 

22 

8 

5 

I  0 

9 

I  3 

l  7 

I  7 

TACGNY    10  SE 

76 

69 

67 

59 

62 

71 

70 

72 

62 

11 

10 

52 

61 

58 

52 

68 

79 

70 

52 

61 

50 

62 

35 

15 

71 

76 

75 

76 

69 

80 

68 

62 

2 

MIN 

37 

35 

35 

26 

1  7 

25 

2  9 

29 

28 

27 

1 1 

23 

33 

28 

32 

26 

36 

15 

29 

17 

12 

20 

1 1 

9 

19 

30 

35 

33 

40 

35 

40 

27 

7 

TR  IN IDAD 

70 

69 

62 

59 

61 

69 

68 

66 

63 

31 

51 

58 

61 

64 

63 

70 

71 

72 

60 

56 

53 

60 

57 

57 

68 

70 

71 

71 

70 

74 

73 

63 

9 

MIN 

10 

16 

16 

.  8 

27 

33 

13 

31 

33 

21 

2  l 

28 

32 

32 

33 

3  1 

39 

12 

33 

1  8 

16 

26 

16 

10 

25 

32 

11 

34 

38 

37 

49 

31 

8 

TRINIDAD   FAA  AP 

71 

67 

61 

55 

62 

70 

67 

68 

15 

37 

60 

60 

65 

68 

13 

71 

75 

60 

63 

11 

65 

60 

26 

57 

68 

75 

71 

73 

69 

78 

69 

61 

5 

MIN 

35 

37 

36 

PS 

27 

26 

36 

38 

28 

18 

19 

27 

31 

33 

30 

29 

11 

10 

34 

1  8 

10 

2  l 

16 

6 

24 

29 

13 

37 

3  l 

34 

31 

28 

8 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

11 

13 

37 

2  ' 

31 

39 

38 

11 

31 

31 

35 

11 

13 

46 

19 

36 

32 

33 

32 

29 

31 

41 

48 

16 

11 

39 

50 

42 

39 

2 

MIN 

21 

21 

19 

3 

16 

18 

11 

l  5 

23 

0 

2 

l  9 

20 

22 

-  1 

2 

-  2 

15 

-15 

0 

16 

I  4 

10 

0 

25 

25 

1 1 

4 

TWO  BUTTES 

MIN 

MIN 

WAL SENBURG   POWER  PLANT 

MAX 

62 

62 

55 

50 

53 

62 

61 

62 

57 

35 

61 

69 

63 

61 

58 

69 

72 

70 

57 

53 

57 

59 

53 

60 

66 

70 

69 

69 

66 

70 

71 

60 

8 

MIN 

13 

15 

10 

21 

30 

37 

11 

29 

30 

21 

21 

27 

35 

31 

29 

27 

10 

11 

33 

11 

5 

31 

1 1 

9 

20 

35 

39 

40 

42 

40 

45 

30 

8 

WALSH 

MAX 

»1 

79 

71 

f  5 

67 

71 

77 

77 

70 

33 

62 

60 

66 

58 

62 

70 

78 

71 

64 

18 

52 

50 

38 

51 

67 

77 

75 

74 

70 

82 

80 

65 

6 

MIN 

3  J 

36 

37 

28 

22 

28 

-94 

38 

32 

29 

25 

28 

37 

36 

31 

32 

36 

45 

34 

18 

11 

21 

16 

16 

18 

28 

36 

42 

34 

34 

42 

30 

4 

WESTCL IFFE 

MAX 

57 

51 

16 

!9 

18 

53 

1; 

50 

15 

35 

51 

1B 

51 

53 

57 

58 

63 

59 

64 

50 

19 

52 

12 

5  1 

54 

60 

61 

51 

56 

68 

68 

52 

5 

pirn 

36 

36 

35 

17 

19 

31 

31 

35 

30 

21 

20 

e 

19 

31 

29 

21 

32 

28 

33 

26 

13 

33 

13 

9 

30 

26 

2e 

29 

33 

46 

36 

27 

2 

WETMORE  9  S 

MAX 

58 

55 

18 

41 

57 

53 

53 

50 

33 

31 

50 

52 

66 

53 

68 

59 

61 

59 

47 

13 

11 

51 

31 

50 

58 

61 

65 

6  I 

57 

67 

61 

52 

5 

MIN 

30 

30 

11 

21 

29 

28 

29 

22 

23 

2  1 

2I 

26 

29 

29 

26 

34 

35 

3  I 

11 

6 

22 

7 

4 

20 

30 

32 

33 

31 

30 

40 

24 

9 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DOT   OF  MONTH 

U 

o 
a 
■ 

UJ 

a 

■ 

2 

4 

g 

n 

a 
O 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  s 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

*       »  * 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

BL  TEN6ERN 

MAX 

57 

S3 

43 

38 

48 

53 

58 

48 

55 

47 

53 

56 

E 

62 

63 

58 

67 

63 

55 

52 

SO 

54 

50 

64 

63 

64 

62 

60 

60 

66 

61 

56 

3 

31 

39 

26 

12 

10 

13 

27 

28 

26 

29 

29 

12 

26 

31 

35 

SO 

32 

35 

29 

23 

16 

18 

33 

17 

21 

27 

30 

28 

22 

34 

32 

25 

B 

ASPEN 

MAX 

54 

47 

40 

29 

38 

53 

44 

47 

48 

19 

44 

50 

52 

50 

55 

55 

58 

47 

46 

45 

44 

39 

34 

48 

51 

54 

S3 

SO 

45 

61 

55 

47 

6 

28 

30 

21 

IS 

6 

12 

26 

21 

17 

24 

28 

27 

14 

30 

32 

25 

30 

30 

26 

14 

7 

14 

25 

12 

9 

27 

28 

25 

22 

34 

27 

22 

2 

BERTHOUD  PASS 

MAX 

42 

40 

38 

21 

15 

26 

34 

38 

36 

26 

27 

27 

36 

37 

35 

12 

40 

43 

34 

30 

17 

12 

16 

15 

24 

35 

36 

39 

37 

32 

42 

31 

1 

17 

17 

h 

-  5 

-  4 

-  2 

8 

19 

10 

11 

12 

7 

7 

16 

20 

17 

25 

21 

1  1 

4 

-  7 

4 

6 

-  1 

1  1 

13 

16 

17 

9 

10 

18 

' 

BONO 

MAX 

54 

56 

48 

36 

43 

50 

52 

54 

57 

55 

54 

53 

57 

59 

60 

SS 

65 

64 

66 

52 

54 

48 

48 

50 

69 

61 

61 

61 

63 

58 

60 

56 

2 

6 

8 

16 

9 

8 

21 

20 

23 

21 

24 

19 

17 

21 

25 

24 

25 

30 

27 

28 

25 

26 

23 

14 

1  1 

20 

23 

31 

28 

24 

26 

23 

20 

B 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

66 

56 

47 

38 

42 

61 

50 

51 

52 

56 

65 

61 

60 

E  ■ 

66 

60 

52 

49 

49 

49 

62 

62 

62 

63 

59 

54 

4 

35 

29 

3 

15 

14 

31 

27 

28 

27 

20 

25 

40 

30 

36 

26 

15 

8 

13 

13 

18 

25 

35 

27 

23 

6 

CEDAREDGE 

MAX 

66 

53 

51 

43 

45 

56 

53 

55 

65 

47 

53 

56 

62 

62 

64 

69 

70 

61 

57 

53 

51 

SI 

56 

55 

64 

62 

62 

68 

59 

68 

60 

57 

0 

38 

38 

24 

19 

19 

27 

34 

32 

26 

10 

32 

27 

32 

37 

40 

35 

39 

42 

37 

30 

19 

23 

26 

22 

27 

37 

33 

32 

30 

40 

36 

° 

CIMARRON 

MAX 

52 

48 

40 

40 

40 

40 

42 

40 

40 

39 

48 

50 

53 

55 

65 

60 

62 

61 

52 

52 

50 

52 

52 

50 

52 

60 

60 

50 

48 

48 

46 

49 

6 

25 

25 

1  7 

12 

5 

10 

15 

15 

16 

j  D 

27 

12 

20 

24 

20 

19 

24 

22 

20 

20 

10 

i  9 

20 

20 

18 

20 

20 

20 

22 

22 

15 

1 6 

CI I  MAX 

MAX 

42 

44 

38 

22 

19 

33 

37 

38 

36 

35 

35 

32 

42 

40 

39 

37 

45 

45 

39 

34 

25 

25 

23 

34 

39 

43 

42 

40 

34 

46 

35 

H 

15 

18 

9 

6 

-  5 

-  2 

10 

1  1 

12 

7 

15 

7 

a 

14 

20 

IS 

16 

24 

16 

10 

-  1 

2 

10 

4 

5 

9 

16 

16 

8 

10 

23 

1 0 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

32 

48 

46 

40 

30 

32 

39 

44 

51 

42 

39 

42 

39 

40 

48 

51 

48 

57 

53 

43 

40 

40 

43 

44 

44 

51 

54 

53 

52 

49 

60 

44 

■1 

14 

6 

13 

-  5 

-  5 

4 

7 

8 

15 

28 

6 

4 

6 

15 

14 

18 

16 

28 

12 

6 

8 

12 

12 

13 

16 

22 

15 

24 

24 

32 

12 

* 

COL  L  BRAN   2  SU 

MAX 

58 

54 

46 

35 

43 

51 

51 

51 

51 

50 

51 

55 

56 

56 

61 

66 

66 

60 

33 

38 

24 

10 

10 

10 

23 

23 

23 

26 

28 

25 

26 

26 

27 

28 

32 

41 

28 

18 

8 

15 

24 

31 

28 

31 

32 

31 

30 

29 

28 

25 

4 

COLORADO  NAT  MON 

MAX 

54 

52 

• 

40 

42 

58 

50 

51 

56 

S3 

51 

56 

60 

61 

63 

68 

68 

65 

68 

56 

52 

56 

54 

SS 

63 

63 

63 

61 

60 

67 

63 

57 

4 

34 

45 

26 

20 

20 

28 

33 

31 

35 

12 

31 

31 

35 

40 

43 

39 

43 

49 

31 

33 

22 

34 

40 

28 

35 

45 

39 

40 

45 

49 

30 

36 

0 

CORTEZ 

MAX 

57 

58 

57 

49 

47 

57 

57 

56 

57 

48 

49 

59 

6S 

63 

64 

68 

67 

66 

63 

56 

54 

SS 

68 

57 

62 

61 

61 

60 

61 

66 

66 

68 

7 

MIN 

36 

39 

28 

23 

17 

23 

34 

30 

26 

31 

26 

26 

30 

28 

29 

31 

32 

33 

38 

30 

17 

21 

24 

21 

24 

30 

28 

26 

28 

31 

34 

20 

2 

CRAIG 

MAX 

52 

51 

33 

29 

34 

51 

50 

60 

45 

38 

47 

44 

S3 

52 

52 

61 

61 

45 

48 

29 

46 

40 

34 

46 

58 

61 

58 

56 

S3 

67 

42 

47 

3 

MIN 

27 

23 

15 

6 

6 

20 

26 

28 

18 

2  1 

26 

24 

27 

29 

32 

.'M 

33 

32 

25 

1  4 

9 

24 

12 

15 

28 

29 

34 

27 

19 

36 

23 

23 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

46 

40 

39 

28 

31 

37 

39 

41 

44 

44 

38 

40 

36 

SO 

44 

47 

49 

46 

47 

35 

35 

'.. 

31 

40 

45 

45 

46 

42 

41 

48 

43 

40 

9 

MIN 

14 

12 

20 

2 

-  6 

-  6 

-  1 

-  3 

0 

12 

22 

-16 

-  3 

13 

29 

11 

22 

13 

26 

12 

-  3 

3 

22 

-  2 

6 

1  1 

18 

14 

24 

26 

22 

10 

S 

DELTA   3  Nw 

MAX 

62 

63 

55 

44 

52 

64 

59 

62 

62 

48 

58 

61 

68 

68 

69 

75 

77 

73 

62 

68 

57 

60 

63 

62 

70 

70 

69 

64 

64 

76 

63 

63 

1 

MIN 

31 

35 

27 

22 

17 

25 

35 

34 

24 

32 

28 

25 

27 

24 

35 

23 

32 

40 

39 

25 

14 

17 

41 

19 

19 

29 

27 

30 

28 

39 

32 

26 

2 

DILLON    1  E 

MAX 

49 

45 

40 

33 

37 

50 

47 

46 

43 

43 

38 

45 

46 

44 

41 

50 

50 

50 

41 

40 

32 

13 

25 

37 

43 

SO 

47 

46 

41 

51 

49 

42 

9 

MIN 

20 

21 

15 

4 

-  1 

8 

16 

9 

9 

13 

1  7 

5 

9 

29 

29 

:  a 

36 

30 

20 

16 

-  I 

17 

1  7 

-  7 

16 

14 

22 

22 

20 

30 

24 

16 

' 

OINOSAUR    NATL  MONUMENT 

MAX 

52 

52 

50 

40 

40 

50 

51 

45 

50 

48 

52 

55 

59 

60 

60 

65 

66 

64 

52 

51 

46 

47 

46 

50 

61 

62 

62 

58 

58 

62 

59 

64 

0 

MIN 

12 

24 

24 

8 

12 

21 

10 

34 

26 

30 

29 

29 

28 

31 

36 

34 

38 

38 

24 

1  7 

12 

23 

19 

20 

26 

33 

32 

33 

24 

36 

30 

26 

2 

DURANGO 

MAX 

59 

57 

52 

46 

51 

56 

47 

52 

52 

55 

65 

71 

70 

72 

66 

59 

60 

58 

'  » 

60 

60 

64 

65 

64 

65 

65 

70 

61 

60 

3 

MIN 

35 

30 

28 

18 

1  1 

I  1 

25 

20 

26 

19 

22 

25 

25 

27 

27 

39 

25 

ie 

18 

32 

18 

10 

24 

24 

22 

29 

27 

35 

23 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

53 

48 

33 

34 

41 

61 

47 

51 

50 

38 

49 

54 

54 

52 

57 

61 

64 

57 

52 

43 

49 

45 

39 

61 

69 

61 

60 

57 

52 

65 

40 

50 

5 

30 

29 

22 

6 

5 

12 

24 

20 

19 

26 

23 

17 

17 

31 

30 

25 

30 

27 

29 

18 

13 

18 

23 

1  4 

21 

23 

28 

22 

22 

34 

27 

22 

1 

FORT  LEWIS 

MAX 

49 

46 

46 

47 

41 

48 

47 

46 

43 

34 

39 

50 

52 

53 

56 

61 

62 

57 

64 

50 

48 

49 

50 

50 

51 

66 

56 

55 

66 

61 

60 

60 

7 

MIN 

7 

29 

25 

8 

a 

12 

13 

19 

20 

26 

12 

17 

21 

21 

23 

25 

27 

32 

33 

23 

21 

17 

26 

18 

17 

25 

23 

18 

33 

24 

22 

20 

8 

FRASER 

MAX 

40 

22 

38 

42 

41 

4 

MIN 

9 

0 

15 

0 

-  e 

-17 

-  6 

0 

-  1 

7 

13 

0 

-  6 

6 

20 

5 

21 

17 

15 

0 

22 

14 

0 

-16 

18 

8 

1 1 

10 

19 

30 

14 

1 

FRUITA 

MAX 

55 

62 

53 

43 

47 

57 

56 

59 

62 

56 

60 

61 

66 

67 

69 

74 

73 

67 

60 

67 

67 

61 

61 

61 

68 

67 

67 

64 

66 

73 

66 

61 

6 

MIN 

26 

30 

25 

22 

18 

24 

29 

28 

26 

10 

28 

27 

29 

34 

40 

i: 

33 

37 

35 

25 

18 

22 

38 

20 

23 

31 

33 

29 

24 

37 

35 

28 

' 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

60 

63 

57 

45 

56 

63 

56 

69 

63 

54 

61 

63 

68 

70 

70 

75 

75 

70 

64 

61 

59 

61 

62 

62 

72 

69 

67 

56 

69 

76 

62 

63 

5 

MIN 

29 

35 

24 

21 

19 

27 

31 

29 

24 

30 

32 

23 

31 

32 

33 

32 

35 

37 

37 

27 

18 

22 

38 

22 

25 

36 

33 

32 

27 

57 

33 

30 

0 

GLENUOOD  SPRINGS    1  N 

MAX 
MIN 

GRAND   JUNCTION  WSO  AP 

MAX 

51 

58 

46 

41 

48 

60 

55 

57 

61 

51 

58 

63 

65 

67 

68 

72 

73 

67 

60 

62 

57 

62 

62 

70 

70 

66 

64 

66 

75 

55 

60 

7 

MIN 

33 

36 

30 

26 

26 

32 

42 

42 

34 

3S 

34 

34 

39 

40 

43 

41 

41 

45 

36 

31 

24 

28 

39 

25 

32 

43 

39 

41 

35 

47 

35 

35 

GRAND   JUNCTION  6  ESE 

MAX 

48 

56 

60 

44 

40 

50 

61 

51 

60 

6  0 

49 

56 

to 

65 

65 

66 

70 

72 

66 

57 

49 

55 

60 

59 

60 

67 

69 

66 

63 

64 

73 

59 

4 

MIN 

29 

38 

28 

23 

25 

26 

36 

40 

32 

33 

31 

32 

39 

36 

41 

42 

45 

45 

35 

28 

26 

27 

35 

28 

32 

34 

39 

41 

32 

36 

35 

33 

9 

GRAND   LAKE    1  NW 

MAX 

47 

46 

39 

32 

48 

48 

47 

47 

43 

39 

42 

62 

38 

33 

28 

30 

47 

40 

MIN 

18 

15 

12 

2 

-  2 

-10 

1  Cj 

6 

12 

16 

16 

12 

8 

1 1 

5 

-  5 

-  7 

18 

10 

GRAND  LAKE   6  SSW 

MAX 

46 

45 

42 

40 

32 

42 

49 

46 

44 

39 

36 

40 

44 

44 

41 

48 

51 

SO 

43 

38 

37 

34 

32 

33 

46 

46 

4  7 

44 

42 

49 

48 

42 

5 

MIN 

21 

15 

13 

16 

5 

2 

6 

5 

7 

13 

24 

1  1 

a 

28 

27 

IS 

30 

19 

17 

15 

-  2 

23 

16 

-  5 

19 

I  4 

23 

18 

22 

31 

26 

15 

6 

GRAND   VAL  LET 

MAX 

57 

53 

53 

40 

47 

60 

55 

51 

61 

55 

59 

64 

63 

67 

70 

72 

68 

62 

56 

53 

57 

52 

59 

65 

66 

65 

62 

62 

71 

60 

59 

3 

MIN 

29 

28 

28 

18 

12 

22 

2F 

26 

26 

28 

31 

24 

26 

29 

36 

34 

26 

32 

31 

23 

15 

• 

34 

18 

18 

26 

30 

23 

26 

36 

31 

26 

6 

GREEN    MOUNTAIN  DAM 

MAX 

53 

52 

46 

33 

41 

47 

53 

51 

50 

45 

43 

42 

SO 

49 

47 

55 

57 

55 

49 

41 

39 

40 

35 

42 

61 

54 

65 

53 

49 

57 

55 

48 

0 

MIN 

10 

22 

ie 

10 

-  2 

17 

21 

16 

15 

20 

27 

10 

14 

24 

31 

22 

30 

26 

24 

16 

4 

18 

I  7 

-  3 

23 

26 

27 

26 

19 

31 

27 

19 

GUNNISON 

MAX 

45 

39 

40 

35 

29 

30 

39 

40 

38 

41 

43 

40 

36 

40 

64 

51 

48 

51 

47 

45 

43 

45 

4E 

47 

54 

54 

66 

56 

47 

62 

60 

46 

2 

MIN 

6 

12 

20 

8 

-  7 

-  7 

2 

4 

5 

21 

26 

9 

7 

7 

26 

16 

ie 

1  7 

32 

14 

7 

10 

30 

14 

13 

18 

24 

18 

25 

27 

36 

1  4 

HAYDEN 

MAX 

SI 

46 

42 

26 

38 

50 

48 

47 

42 

38 

44 

44 

49 

46 

45 

49 

65 

52 

39 

38 

38 

38 

32 

38 

62 

57 

66 

62 

49 

54 

47 

46 

2 

MIN 

23 

35 

16 

7 

3 

14 

21 

23 

20 

2S 

27 

21 

25 

30 

32 

29 

32 

31 

25 

26 

4 

20 

15 

8 

31 

27 

35 

30 

1  7 

36 

30 

23 

1 

MOT  SULPHUR  SPRS   2  SW 

MAX 

48 

50 

40 

'j 

37 

47 

49 

49 

44 

43 

47 

4  1 

46 

44 

54 

58 

49 

44 

28 

41 

40 

30 

39 

SI 

55 

55 

50 

46 

67 

48 

45 

3 

MIN 

SO 

29 

1  4 

9 

5 

20 

18 

16 

28 

19 

26 

1  1 

14 

28 

32 

19 

30 

23 

21 

1  7 

1 1 

2> 

18 

4 

IS 

21 

27 

30 

26 

37 

26 

20 

f 

IGNACIO    I  N 

MAX 

52 

57 

54 

48 

49 

48 

52 

48 

50 

49 

39 

49 

55 

61 

61 

67 

66 

69 

64 

57 

56 

53 

54 

66 

57 

62 

64 

61 

61 

62 

67 

66 

5 

MIN 

14 

28 

27 

17 

13 

9 

15 

17 

20 

.-  ! 

I  7 

19 

18 

20 

22 

.  '■ 

28 

25 

22 

26 

15 

12 

22 

1  7 

IS 

20 

22 

19 

26 

26 

30 

20 

3 

INDEPENDENCE  PASS  5  SU 

MAX 

47 

38 

28 

21 

32 

42 

35 

38 

37 

32 

37 

42 

43 

40 

40 

44 

46 

41 

37 

33 

32 

30 

24 

33 

40 

46 

43 

40 

46 

49 

36 

37 

7 

MIN 

18 

15 

4 

0 

-  5 

0 

12 

8 

8 

3 

2 

2 

5 

19 

25 

14 

18 

20 

20 

2 

-10 

-  2 

18 

-  6 

-  2 

8 

16 

1  1 

I  1 

12 

1  7 

8 

s 

KREMML  ING 

MAX 

47 

47 

31 

38 

45 

49 

48 

46 

47 

46 

43 

51 

61 

68 

49 

46 

44 

45 

43 

56 

57 

67 

56 

61 

60 

47 

49 

1 

MIN 

24 

10 

14 

0 

0 

15 

18 

16 

27 

30 

12 

17 

21 

38 

26 

20 

6 

IS 

10 

32 

21 

31 

26 

22 

33 

29 

19 

•• 

LAKE  CITY 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDE« 


-9- 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

ORY  OF  MONTH 

O 

a 

tt. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

a 

LITTLE  HILLS 

MM  » 
MIM 

53 

27 

51 
36 

38 

32 
B 

43 

3 

50 
25 

50 
20 

49 

23 

49 

20 

47 

29 

50 
25 

55 
20 

59 
24 

59 
20 

57 
35 

63 
25 

65 
29 

61 

32 

52 
20 

46 
19 

48 
1  1 

45 
1  4 

41 

20 

51 
1 4 

60 
18 

63 
25 

58 
29 

55 
26 

53 
20 

63 
3 1 

56 
31 

52.3 
22. 1 

MARVINE  RANCH 

MAX 
Mlh 

53 
30 

48 

37 

42 
1  1 

43 
10 

35 
-  5 

42 
6 

45 

5 

48 

10 

51 
1  1 

42 
18 

46 

19 

49 

6 

51 
1  8 

49 
4 

50 
25 

55 
22 

56 
25 

51 
25 

45 
19 

42 
19 

38 

2 

38 
10 

33 
1  7 

42 

12 

51 
9 

54 
18 

52 
25 

49 

24 

47 

6 

56 

30 

48 

23 

46.8 
15.8 

MAYBELL 

MUX 
MJM 

52 
28 

50 
28 

44 

1 

40 

0 

42 
0 

52 
20 

48 

28 

49 

30 

49 
16 

45 

20 

52 
23 

53 
20 

63 
25 

65 
28 

62 
32 

51 
21 

48 

10 

47 

5 

44 

45 
1  4 

49 

10 

58 
26 

64 

22 

58 
30 

60 
3 1 

56 

61 
30 

54 

31 

52.2 
19.3 

MEEKER   NO.  2 

"H  . 

MIN 

52 
33 

52 
33 

41 

36 
11 

42 

50 
26 

51 
33 

51 

25 

51 
18 

45 
24 

51 
24 

54 

22 

57 
24 

57 
31 

56 
34 

65 
27 

65 
3  1 

63 
34 

51 
21 

50 
1  1 

48 

10 

45 
18 

42 
2  1 

50 
10 

61 

2  1 

61 

29 

59 
34 

57 
32 

54 

15 

61 

32 

57 
29 

52.7 
23.4 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

52 
21 

50 

34 

-  9 

47 
6 

48 

15 

47 
9 

45 

16 

44 

12 

48 

15 

47 

25 

47 

29 

54 

20 

41 

26 

40 

12 

37 
3 

38 

1 9 

47 

3 

52 
18 

50 
22 

50 

20 

46 

30 

MESA   LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

39 
26 

33 

29 

36 
8 

24 
-11 

34 

-  5 

38 
15 

38 
24 

37 
19 

39 

5 

30 
1 1 

37 
18 

40 

3 

41 

2  1 

45 

30 

48 

16 

62 
23 

45 

30 

40 
16 

36 
1  1 

31 
0 

35 
20 

33 
12 

35 
1  9 

37 
2 

42 

9 

42 
6 

40 

26 

46 

2 

40 
14 

45 

2 

44 
4 

39.  1 
13.  1 

MESA  VERDE   NAT  PARK 

MAX 
MIN 

55 
38 

52 
38 

50 
30 

43 
18 

47 

20 

53 
27 

53 
31 

51 
32 

50 
30 

38 

30 

49 

23 

58 
29 

62 
35 

61 
33 

63 
37 

68 
36 

68 

39 

67 
38 

57 
37 

54 

31 

52 
25 

54 

30 

55 
32 

67 
28 

62 
3  1 

60 
35 

60 
32 

60 
3  1 

61 

30 

66 
32 

66 
38 

66.5 
31.5 

MONTROSE   NO  2 

Mm  X 
MIM 

56 
27 

57 
36 

58 
27 

49 
24 

40 
18 

47 

19 

60 
27 

51 
35 

57 
26 

53 
25 

39 

32 

53 
29 

58 
30 

64 
34 

64 

37 

65 
35 

70 
34 

70 
46 

63 
37 

58 
31 

49 
19 

53 
20 

64 

22 

56 
22 

58 
29 

65 
32 

66 
35 

63 
33 

62 

30 

61 
30 

67 
35 

57.6 
29.5 

NORTHDALE 

MIM 

15 
30 

48 

35 

46 
3 1 

59 
32 

48 

27 

48 

31 

46 

39 

48 

35 

50 
29 

41 

32 

45 

23 

50 
24 

56 
24 

55 
25 

60 
28 

63 

27 

64 
31 

60 
34 

55 
31 

50 
3  1 

51 
23 

52 
19 

64 
40 

52 
20 

54 
24 

59 
30 

57 
24 

57 
26 

67 
23 

67 
34 

50 
30 

53.  1 
28.7 

NORUOOD 

MM  ! 
MIM 

51 
34 

49 

46 

32 

36 
12 

43 
10 

50 
21 

48 

26 

48 

22 

48 

24 

.18 
26 

49 

12 

53 
I  7 

55 
25 

57 
26 

60 
29 

67 
29 

65 
29 

60 
28 

54 
1  4 

61 
6 

48 

50 
-  5 

51 

-  2 

53 
8 

60 
1  4 

59 
28 

58 
24 

56 
26 

57 
2  1 

64 

33 

58 

53.0 
19.9 

OURAY 

MAX 
MIM 

55 
33 

49 
39 

43 

32 

38 
1 4 

39 
15 

49 

22 

46 

22 

43 

31 

41 

2  1 

37 
25 

44 

2  1 

47 

22 

53 
22 

52 
27 

53 
27 

58 
3  1 

60 
3  1 

57 
30 

54 

32 

46 

28 

44 

20 

45 

23 

46 

32 

46 

22 

54 

22 

56 
31 

55 
3  1 

55 
29 

51 
3  1 

62 
40 

58 

30 

49.5 

27.0 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
M  I  M 

52 
22 

49 
26 

46 

30 

42 
23 

43 

5 

50 
8 

49 

21 

45 
14 

49 

20 

34 
28 

48 

22 

54 
1  1 

55 
13 

55 
15 

58 
18 

62 
20 

62 
21 

62 
19 

56 
33 

56 
10 

53 
13 

52 
1  3 

53 
24 

56 
15 

59 
1  4 

60 
18 

59 

20 

60 
12 

60 
22 

64 

22 

57 
38 

53.6 
19.0 

PAL ISADE 

MAX 
M  I  M 

54 
29 

60 
33 

61 

27 

46 
24 

43 
24 

53 

27 

63 
31 

56 
39 

58 
36 

62 
35 

49 

34 

58 

33 

63 
34 

66 
36 

67 
41 

69 
43 

73 
40 

75 
43 

68 

37 

68 

30 

49 
28 

56 
26 

60 
26 

61 
29 

61 

32 

69 
33 

70 
34 

68 

33 

63 

3: 

67 
34 

74 

37 

61  .6 

32.9 

PAONIA    1  SU 

MA  * 
MIN 

58 

25 

56 
34 

50 
26 

45 
17 

38 
16 

46 
19 

58 
25 

48 

30 

55 
24 

54 

26 

42 
32 

53 
30 

58 
30 

63 
33 

63 
36 

66 
37 

70 
36 

72 
39 

65 
35 

56 
30 

53 
18 

52 
18 

52 
25 

55 
22 

57 
29 

64 

33 

55 
30 

63 

32 

59 
30 

6  1 
31 

70 
41 

57.0 
28.7 

PARADOX 

MAX 
MIN 

PITKIN 

MAX 
MIN 

49 
18 

45 
18 

40 
1  7 

29 
2 

31 
-  5 

44 

1  0 

44 

41 
12 

42 
1G 

38 
14 

30 

27 

40 

2 

42 
4 

42 
9 

47 
24 

50 
16 

50 
22 

47 

1  7 

40 
27 

37 
8 

34 

-  1 

37 
2 

36 
10 

38 

2 

44 

8 

51 
13 

49 

19 

47 

19 

47 

20 

50 
24 

49 

25 

42.5 
12.9 

RANGELY 

MA  i 

MIM 

47 

0 

51 
29 

49 
1  0 

40 

9 

41 

7 

53 
1  3 

49 

20 

46 

27 

52 
18 

49 

28 

55 
25 

59 
25 

63 
24 

64 

36 

61 
38 

70 
35 

67 
32 

66 
38 

66 
25 

55 
2  1 

55 
18 

54 
15 

50 
1 1 

54 
18 

65 
21 

66 

25 

63 
29 

62 
29 

63 
21 

69 
36 

63 
32 

66.7 
23.0 

RICO 

MAX 
MIN 

50 
28 

41 

27 

37 
24 

35 
7 

47 

0 

47 

6 

38 
1 1 

41 
8 

47 

7 

35 
21 

44 
4 

49 
8 

52 
1 1 

54 
1  4 

55 
I  9 

58 
1  7 

59 
2  1 

49 

20 

46 

23 

46 

2  1 

44 

10 

45 
10 

46 
26 

46 

1  0 

52 
1  4 

51 
17 

60 
20 

49 
16 

50 
30 

55 
22 

49 

27 

47.3 
16.1 

RIFLE 

MAX 
MIN 

57 
28 

57 
3  1 

40 
28 

38 

22 

48 

15 

58 
19 

41 

25 

54 
25 

51 
25 

28 

60 
32 

59 
24 

63 
26 

63 
35 

67 
44 

70 
28 

71 
29 

63 
32 

57 
32 

46 

23 

62 
1  3 

54 

1  7 

50 
27 

56 
15 

65 
19 

67 
27 

64 
34 

60 
27 

60 
24 

68 
34 

46 

33 

56.4 
26.5 

SILVERTON 

MA  » 
MIN 

49 
15 

45 

20 

38 
18 

38 
10 

42 

-  3 

40 

-  3 

43 

2 

42 

0 

40 
15 

43 

18 

50 
0 

45 

0 

47 

1 

48 
6 

55 
20 

54 
12 

56 
10 

51 
1  2 

45 

25 

42 

1  7 

45 

7 

40 
10 

40 
6 

43 

10 

50 
1 1 

48 

10 

50 
12 

48 

13 

50 
27 

56 
20 

43 

23 

45.9 
11.2 

STEAMBOAT  SPRINGS 

'■((■ 

MIN 

50 
18 

45 

25 

31 
20 

27 
21 

35 
5 

48 
8 

48 
13 

47 
14 

46 
14 

43 
2  1 

46 

20 

45 
1 1 

50 
15 

45 
30 

47 

32 

50 
22 

57 
29 

48 

28 

40 

26 

26 
1  3 

37 
-  1 

33 
1  4 

31 
18 

38 

-  3 

53 
26 

53 
36 

52 
32 

50 
20 

47 

22 

50 
32 

42 

30 

43.9 
19.7 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

44 

13 

41 
1  1 

38 
21 

28 

-  5 

33 
-18 

40 
-10 

38 

-  1 

40 
-  6 

36 
-  4 

33 
12 

38 
24 

42 
-  5 

41 

-  7 

44 

1 

47 

26 

47 

7 

51 
20 

46 

1  0 

38 
28 

35 
12 

36 
-  8 

34 

-  7 

30 
22 

36 
-10 

44 

-  6 

47 
1 

45 
15 

46 
8 

37 
23 

47 
23 

43 

26 

40.  1 
6.9 

TEL  L  UR IDE 

MAX 
MIN 

54 

30 

49 
31 

41 
24 

36 
15 

44 

3 

52 
13 

41 
24 

41 

23 

46 
13 

36 
19 

49 
1  1 

56 
9 

53 
16 

52 
1  7 

55 
24 

59 
20 

59 
27 

52 
25 

49 
28 

45 

22 

43 

1  1 

43 

12 

47 

29 

46 
1  3 

64 

16 

65 
24 

55 
23 

54 

19 

54 

29 

61 
31 

52 
26 

49 . 4 

20.2 

URAVAN 

MAX 
MIN 

61 
33 

59 
55 

58 
41 

52 
24 

51 
19 

59 
22 

59 
29 

58 
30 

59 
25 

59 
25 

56 
27 

61 
26 

66 
28 

67 
29 

69 
33 

74 
31 

74 
34 

72 
38 

67 
35 

62 
29 

59 
22 

59 
22 

61 
38 

63 
24 

69 

22 

69 
32 

66 
31 

67 
32 

67 
32 

74 

35 

68 
36 

63.4 
30.3 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

60 
25 

46 

28 

40 
30 

40 
16 

41 

8 

38 
1  1 

40 
21 

41 

15 

41 

20 

37 
27 

43 

-  1 

51 
14 

55 
17 

54 

18 

60 
22 

61 
23 

64 
25 

60 
25 

55 
34 

54 

25 

52 
19 

53 
17 

53 
29 

56 
1  ■ 

68 

:  17 

68 

22 

56 
23 

57 
20 

58 

22 

62 
26 

49 

37 

51  .4 

21.0 

YAMPA 

MAX 
MIN 

47 

-13 

45 

32 

37 
8 

29 
5 

37 
0 

45 
1  0 

44 

27 

45 
-  6 

49 

16 

43 

-  6 

44 

1  2 

46 
-  3 

53 
16 

48 

25 

44 
3  1 

52 
22 

57 
34 

55 
33 

41 
18 

39 
15 

36 
14 

37 
26 

28 
16 

42 

19 

51 
37 

54 
46 

52 
29 

51 
17 

48 

9 

53 
18 

45  .  1 
16.9 

YELLOW  JACKET  2  U 

MAX 
MIN 

50 
33 

47 

27 

45 
23 

42 

17 

43 
1  3 

48 

2  1 

47 

23 

45 
29 

50 
26 

34 

27 

38 
27 

52 
25 

54 
30 

56 
"»4 

56 
36 

62 
35 

60 
40 

59 
38 

55 
35 

49 

35 

46 
24 

50 
29 

62 
27 

63 
25 

58 
30 

59 
37 

48 

31 

53 
28 

57 
Jl 

.  65 
14 

57 
31 

51.3 
29.0 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   4  E 

MAX 
MIN 

58 
S2 

69 
39 

68 
32 

52 
18 

44 

20 

59 
24 

66 
2C 

55 
24 

70 
24 

41 

25 

29 
22 

40 
20 

51 

25 

57 
27 

53 
30 

42 

26 

61 
30 

73 
40 

47 

30 

63 
12 

24 

10 

45 
18 

28 
1  1 

25 
3 

38 
1  7 

60 
31 

70 
33 

69 
36 

70 
36 

60 
33 

71 
37 

53.2 
26.5 

AKRON   FAA  AP 

MAX 
MIN 

68 

35 

67 
4  1 

52 
3  1 

44 

20 

58 

23 

66 
28 

56 

26 

69 
27 

48 

25 

30 
22 

42 

2  1 

48 

28 

55 
28 

51 
27 

40 

29 

59 
26 

73 
44 

48 

32 

51 
21 

22 
1 1 

43 

10 

33 
1  1 

29 

a 

39 
13 

61 

25 

69 
39 

67 
33 

69 
42 

60 
34 

71 

37 

54 

36 

62.9 
26.8 

BONNY  LAKE 

MH  i 

MIN 

56 

77 
36 

75 
31 

55 
31 

47 
21 

60 
20 

69 
27 

60 
24 

70 
26 

42 
24 

30 
23 

43 

20 

43 

20 

50 
30 

53 
28 

47 

27 

64 

30 

78 
30 

64 

30 

53 
15 

30 
1  1 

47 
12 

37 
12 

37 
6 

43 

10 

67 
27 

75 
28 

73 
33 

72 
39 

64 
34 

76 
38 

56.3 
24.9 

BURL INGTON 

MAX 
MIN 

75 
40 

74 

32 

70 
30 

5; 

22 

60 
31 

68 

29 

65 
39 

74 

30 

71 
26 

39 
26 

42 

20 

53 
34 

52 
31 

52 
32 

50 
27 

63 
36 

76 
44 

74 

30 

55 
15 

51 
13 

46 
16 

42 

1  1 

30 
1 1 

44 

23 

67 
32 

77 
40 

74 
37 

73 
40 

70 
41 

76 
38 

74 
34 

60.9 
29.4 

CHEYENNE   WELL j 

MAX 
MIN 

74 

2  3 

74 

32 

65 
30 

51 
20 

60 
28 

70 
33 

70 
30 

75 
29 

54 
26 

34 

23 

39 
29 

58 
34 

51 
31 

52 
32 

50 
25 

64 

32 

77 
44 

69 
30 

52 
15 

54 

1 1 

47 

21 

44 

1  1 

48 

12 

46 

21 

67 

32 

73 
35 

74 

39 

73 
47 

67 
37 

77 
39 

72 
35 

60.  7 
28.8 

FLAGLER  2  NU 

MAX 
MIN 

'2 

34 

72 
36 

66 
31 

56 
25 

60 
18 

66 
24 

70 
J32 

71 
26 

65 
24 

36 
23 

42 

21 

46 
24 

56 
33 

51 
28 

48 
38 

66 
24 

76 
37 

7  1 
4! 

53 
30 

49 

12 

*4 

9 

42 

20 

26 
9 

42 

5 

66 
24 

72 
28 

73 
34 

71 
30 

66 
31 

75 
34 

70 
32 

69.3 
26.4 

HOL  YOKE 

MAX 
MIN 

Ti 

73 
36 

66 
34 

48 

2  1 

62 
22 

70 
29 

61 
3  1 

75 
24 

69 
26 

38 
25 

43 

23 

43 

23 

64 

30 

56 
28 

53 
29 

61 

25 

77 
34 

68 
41 

58 
3  1 

49 
1  3 

46 

1  2 

44 

J  5 

34 
1  4 

45 
B 

66 

29 

'6 
30 

75 
14 

75 
42 

70 
39 

73 
39 

66 
46 

60.2 
28.1 

STRATTON   3  NE 

MAX 

M  I  M 

74 
J4 

73 
38 

66 
32 

52 
28 

60 
20 

69 
27 

7  1 
30 

71 
28 

67 
25 

36 
23 

44 

24 

57 
27 

54 

32 

52 
29 

49 

32 

68 
26 

77 
36 

72 
44 

66 
30 

48 

15 

45 

1  1 

42 

1  1 

40 

1  1 

44 

12 

57 
25 

75 
28 

74 

35 

72 
35 

F.5 
34 

77 
40 

70 
36 

60.9 
27.  7 

URAY 

MAX 
MIN 

75 
34 

73 
41 

77 
33 

56 
5  0 

62 
20 

73 
26 

58 
30 

76 
23 

75 
28 

43 

28 

41 

26 

43 

23 

52 
32 

53 
29 

53 
33 

62 
26 

78 
38 

77 
44 

57 
32 

66 
16 

48 

12 

48 

23 

34 

14 

41 

1  1 

65 
29 

77 
29 

75 
34 

74 

36 

75 
42 

75 
36 

76 
3  7 

62.6 
28  .8 

YUMA 

MA  i 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW. I  NO  SISHON  I  NOE  < 


-10- 


DRILY  TEMPERATURES 


STAT  ION 

DRY   OF  MONTH 

UJ 

O 

a 

flC 

a 

1 

2 

3 

A 

5 

6 

7 

6 

9 

1  0 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

XXX 
PLATTE  DRAINAGE 

BAS IN  04 

ALLENSPARK 

MAX 

51 

45 

40 

1 1 

49 

45 

53 

50 

49 

30 

42 

47 

*-> 

46 

47 

52 

66 

45 

40 

45 

37 

36 

33 

34 

49 

52 

51 

49 

44 

53 

44 

45 

1 

MIN 

37 

36 

35 

11 

15 

30 

32 

12 

16 

IB 

18 

15 

IB 

33 

34 

31 

35 

21 

22 

32 

20 

9 

10 

29 

23 

28 

27 

34 

26 

32 

17 

24 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

50 

46 

43 

31 

41 

46 

44 

41 

41 

36 

42 

45 

46 

49 

49 

54 

56 

5  1 

49 

41 

39 

39 

36 

38 

49 

54 

50 

50 

44 

56 

62 

45 

1 

MIN 

26 

30 

25 

11 

1  1 

22 

24 

21 

13 

6 

10 

0 

6 

26 

30 

. t 

25 

26 

23 

20 

12 

21 

23 

14 

21 

16 

21 

24 

18 

30 

30 

19 

BAILEY 

MAX 

59 

55 

55 

41 

50 

58 

54 

55 

46 

37 

51 

53 

57 

53 

61 

62 

68 

51 

42 

17 

46 

25 

46 

54 

60 

60 

58 

51 

64 

69 

61 

9 

MIN 

23 

12 

a 

13 

26 

30 

28 

22 

22 

23 

22 

19 

15 

33 

28 

26 

21 

22 

8 

1 

20 

5 

2 

23 

21 

20 

23 

21 

32 

29 

20 

0 

BOULDER 

MAX 

69 

70 

67 

46 

56 

65 

64 

63 

62 

43 

60 

60 

E  5 

66 

56 

65 

73 

73 

50 

52 

51 

s:j 

24 

34 

60 

64 

66 

68 

62 

71 

69 

59 

5 

MIN 

16 

44 

27 

25 

23 

36 

27 

29 

26 

25 

25 

31 

29 

31 

27 

30 

45 

36 

27 

20 

10 

10 

8 

8 

10 

35 

33 

44 

35 

22 

40 

26 

BRIGGSOBLE 

MAX 

70 

71 

64 

46 

68 

66 

61 

68 

61 

41 

50 

48 

51 

46 

48 

65 

74 

66 

53 

45 

19 

43 

25 

32 

69 

65 

68 

60 

64 

69 

63 

57 

I 

MIN 

29 

38 

29 

23 

16 

22 

29 

21 

25 

25 

24 

22 

23 

27 

30 

22 

37 

35 

31 

12 

1 1 

13 

1  1 

13 

16 

27 

30 

32 

48 

39 

40 

25 

0 

BRIGHTON 

MAX 

73 

71 

64 

48 

58 

67 

67 

68 

64 

43 

57 

58 

68 

64 

56 

68 

75 

68 

53 

19 

47 

27 

38 

65 

66 

70 

69 

62 

74 

68 

60 

6 

MIN 

30 

41 

31 

28 

21 

31 

i  6 

25 

28 

26 

23 

27 

2t 

30 

29 

23 

42 

37 

24 

14 

I3 

18 

12 

-  3 

16 

29 

31 

35 

38 

39 

36 

26 

6 

BYERS  5  ENE 

MAX 

61 

61 

56 

47 

60 

65 

65 

69 

61 

39 

49 

42 

47 

50 

47 

65 

72 

65 

54 

51 

10 

40 

25 

38 

61 

67 

71 

70 

60 

73 

62 

56 

0 

M  N 

34 

40 

29 

16 

24 

31 

28 

30 

26 

24 

20 

15 

18 

23 

30 

25 

40 

36 

10 

12 

16 

19 

9 

7 

24 

29 

32 

30 

27 

34 

35 

25 

6 

CABIN  CREEK 

MAX 

45 

45 

38 

28 

37 

43 

42 

42 

39 

29 

34 

44 

43 

42 

39 

46 

49 

46 

35 

35 

31 

31 

26 

33 

43 

46 

45 

44 

39 

49 

77 

40 

B 

MIN 

30 

31 

16 

8 

1  1 

26 

26 

22 

16 

12 

26 

13 

12 

29 

27 

26 

26 

33 

21 

5 

12 

la 

-  1 

13 

24 

27 

28 

29 

18 

32 

24 

20 

7 

CBSUE  ROCK 

MAX 

54 

67 

63 

51 

45 

58 

64 

64 

63 

42 

35 

58 

58 

65 

57 

66 

64 

71 

56 

52 

15 

49 

43 

31 

46 

61 

65 

68 

68 

64 

72 

66 

9 

MIN 

31 

40 

25 

16 

20 

27 

3B 

33 

29 

28 

19 

22 

22 

29 

26 

It 

25 

36 

25 

9 

10 

20 

6 

7 

15 

28 

29 

29 

31 

34 

37 

24 

CHEESMAN 

MAX 

6! 

65 

55 

46 

56 

60 

58 

54 

52 

46 

54 

56 

b  1 

65 

60 

E  3 

70 

64 

57 

62 

52 

49 

29 

50 

60 

64 

64 

64 

60 

70 

66 

57 

6 

MIN 

26 

42 

25 

14 

17 

22 

28 

25 

23 

22 

19 

14 

1  4 

22 

25 

21 

32 

22 

21 

8 

3 

19 

1 

1 

16 

22 

23 

22 

23 

25 

36 

20 

4 

CHERRY  CREEK  OBM 

MAX 

Bt 

70 

65 

45 

17 

61 

64 

66 

65 

45 

34 

60 

58 

66 

55 

56 

65 

73 

55 

54 

20 

47 

34 

26 

40 

63 

67 

68 

69 

60 

71 

55 

8 

MIN 

32 

45 

27 

18 

22 

29 

35 

27 

26 

28 

25 

25 

21 

26 

28 

23 

35 

36 

2E 

10 

10 

20 

8 

5 

0 

32 

31 

33 

35 

35 

34 

25 

7 

DENVER   WSO  AP 

MAX 

73 

70 

52 

50 

63 

67 

69 

68 

48 

35 

62 

62 

68 

61 

54 

'0 

75 

55 

56 

27 

51 

44 

25 

39 

65 

69 

70 

73 

64 

74 

64 

58 

5 

MIN 

28 

40 

32 

21 

23 

32 

30 

26 

29 

28 

26 

31 

28 

32 

30 

24 

42 

33 

26 

15 

14 

14 

1  1 

5 

24 

35 

33 

36 

39 

37 

36 

2  7 

B 

DENVER  CITY 

MAX 

74 

69 

57 

47 

61 

68 

59 

35 

60 

63 

6g 

59 

54 

69 

75 

55 

56 

26 

49 

46 

27 

36 

63 

67 

68 

61 

62 

72 

64 

57 

1 

MIN 

54 

34 

32 

34 

41 

43 

32 

28 

31 

41 

43 

47 

29 

32 

53 

30 

23 

19 

21 

10 

14 

16 

31 

43 

45 

41 

43 

50 

40 

34 

6 

ELBERT 

MAX 

75 

56 

52 

41 

53 

59 

56 

60 

50 

38 

52 

62 

61 

55 

42 

61 

68 

64 

50 

45 

54 

42 

22 

43 

59 

63 

67 

66 

59 

71 

69 

65 

0 

MIN 

25 

33 

22 

15 

15 

26 

24 

22 

26 

21 

21 

22 

21 

22 

22 

26 

32 

34 

22 

8 

1 1 

17 

4 

7 

21 

25 

27 

26 

29 

28 

31 

22 

I 

ESTES  PARK 

MAX 

54 

54 

50 

31 

41 

49 

54 

55 

52 

38 

47 

51 

64 

47 

55 

59 

59 

42 

42 

39 

I  t 

23 

40 

50 

65 

55 

57 

62 

67 

56 

40 

7 

MIN 

38 

44 

21 

16 

22 

32 

38 

18 

21 

IB 

23 

26 

33 

33 

23 

IB 

39 

32 

22 

7 

3 

16 

3 

-  2 

20 

34 

28 

40 

27 

37 

32 

25 

5 

EVERGREEN 

MAX 

66 

61 

49 

47 

60 

65 

62 

60 

46 

3  9 

57 

57 

64 

62 

58 

67 

70 

59 

30 

50 

32 

24 

45 

6  0 

62 

67 

65 

56 

7  1 

5  1 

55 

4 

MIN 

30 

20 

16 

11 

21 

22 

20 

20 

27 

22 

18 

20 

24 

23 

25 

34 

24 

9 

5 

22 

5 

-  1 

20 

22 

24 

25 

36 

28 

29 

21 

20 

7 

FORT  COLL  INS 

MAX 

71 

69 

57 

47 

58 

65 

57 

65 

55 

10 

6  1 

56 

5  8 

67 

49 

66 

76 

62 

47 

46 

46 

44 

24 

37 

52 

61 

66 

69 

59 

70 

60 

56 

5 

MIN 

33 

40 

34 

24 

19 

28 

25 

28 

26 

26 

27 

25 

27 

31 

31 

26 

41 

30 

31 

13 

15 

13 

1  1 

4 

16 

34 

33 

34 

36 

37 

43 

27 

I 

FORT  LUPTON    1  N 

MAX 

73 

73 

58 

49 

59 

69 

•  > 

69 

53 

43 

59 

59 

66 

58 

49 

58 

77 

60 

56 

46 

48 

30 

28 

35 

64 

64 

71 

70 

63 

74 

61 

58 

9 

MIN 

32 

38 

29 

28 

18 

31 

26 

23 

28 

26 

23 

27 

25 

29 

27 

23 

39 

37 

20 

13 

13 

10 

1 1 

0 

17 

29 

29 

28 

33 

43 

36 

26 

8 

FORT  MORGAN 

MAX 

60 

72 

73 

54 

47 

60 

E  B 

67 

71 

45 

30 

17 

43 

44 

17 

42 

S5 

;S 

17 

53 

29 

49 

32 

28 

47 

64 

66 

70 

7  I 

70 

74 

54 

9 

MIN 

30 

35 

33 

26 

20 

22 

29 

26 

28 

26 

25 

15 

19 

23 

28 

24 

26 

38 

32 

14 

16 

12 

0 

4 

27 

32 

33 

40 

40 

40 

25 

3 

GRANT 

MAX 

56 

53 

41 

20 

42 

50 

50 

50 

46 

34 

46 

50 

58 

53 

48 

50 

56 

53 

46 

45 

38 

40 

38 

42 

5  1 

56 

55 

54 

46 

58 

57 

46 

I 

MIN 

25 

22 

21 

13 

10 

27 

17 

17 

15 

15 

22 

12 

20 

21 

25 

26 

30 

28 

23 

1  1 

8 

17 

2 

3 

19 

18 

21 

28 

21 

30 

20 

19 

2 

GREELEY  UNC 

MAX 

75 

73 

70 

47 

61 

66 

65 

69 

64 

45 

50 

48 

45 

48 

48 

68 

76 

73 

53 

52 

47 

46 

27 

37 

56 

59 

71 

70 

66 

74 

70 

58 

7 

MIN 

39 

45 

33 

27 

23 

30 

27 

29 

29 

27 

26 

31 

28 

30 

31 

26 

11 

40 

.  32 

14 

17 

17 

13 

2 

24 

32 

39 

40 

41 

38 

44 

29 

7 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

JONES   PASS   2  E 

MAX 

MIN 

JULESBURG 

MAX 

76 

76 

66 

47 

62 

72 

G  Q 

72 

63 

39 

42 

42 

53 

55 

50 

f  c 

77 

66 

67 

51 

46 

40 

29 

47 

64 

7  1 

74 

76 

65 

73 

66 

59 

2 

MIN 

35 

30 

36 

29 

20 

30 

2  9 

24 

26 

27 

25 

29 

32 

28 

29 

25 

35 

43 

31 

1  1 

8 

IS 

16 

1  1 

31 

29 

28 

36 

42 

30 

45 

20 

2 

KASSLER 

MAX 

71 

68 

65 

49 

6  1 

67 

E  a 

64 

63 

■11 

6  1 

61 

61 

56 

56 

66 

75 

65 

55 

50 

50 

48 

28 

44 

67 

68 

69 

71 

68 

74 

64 

60 

6 

MIN 

32 

33 

29 

17 

22 

27 

38 

26 

29 

28 

23 

32 

26 

30 

24 

35 

40 

29 

13 

5 

7 

8 

7 

24 

34 

37 

33 

34 

36 

34 

26 

5 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

71 

72 

59 

44 

55 

65 

53 

66 

62 

41 

43 

51 

52 

11 

13 

56 

71 

65 

52 

44 

43 

41 

21 

44 

57 

66 

67 

67 

63 

67 

69 

55 

I 

MIN 

SO 

38 

37 

27 

15 

25 

23 

24 

23 

23 

22 

25 

16 

27 

25 

22 

36 

29 

29 

10 

13 

1 1 

10 

2 

24 

31 

30 

33 

30 

41 

42 

26 

0 

LAKE  GEORGE  8  SU 

MAX 

5 1 

49 

46 

38 

11 

48 

46 

46 

42 

33 

40 

40 

48 

19 

18 

55 

57 

66 

49 

44 

40 

42 

40 

43 

47 

57 

64 

54 

48 

59 

68 

47 

4 

MIN 

30 

25 

28 

14 

11 

24 

22 

19 

18 

21 

8 

2 

4 

19 

22 

24 

26 

23 

20 

16 

7 

22 

3 

2 

21 

18 

26 

25 

23 

31 

20 

19 

I 

L  AKEUOOD 

MAX 

58 

70 

68 

68 

15 

61 

64 

65 

67 

64 

33 

57 

58 

66 

55 

49 

65 

72 

62 

52 

2  1 

47 

29 

32 

<  -i 

61 

64 

61 

69 

60 

7  ] 

56 

2 

MIN 

36 

41 

28 

24 

28 

30 

31 

30 

27 

25 

30 

29 

29 

28 

25 

33 

38 

20 

1  1 

1 1 

1  1 

9 

5 

17 

30 

37 

42 

42 

38 

39 

28 

0 

LONGMONT   2  ESE 

MAX 

57 

73 

72 

50 

49 

57 

67 

56 

67 

47 

34 

60 

59 

65 

59 

51 

62 

74 

51 

53 

24 

50 

29 

26 

36 

58 

62 

70 

69 

62 

74 

66 

• 

MIN 

29 

45 

26 

27 

20 

21 

26 

26 

26 

28 

26 

26 

29 

28 

24 

25 

39 

27 

14 

14 

17 

I  ] 

0 

5 

21 

31 

42 

30 

39 

42 

25 

8 

NEDERL  AND  2  NNE 

MAX 

52 

55 

55 

35 

27 

38 

47 

50 

53 

41 

31 

45 

47 

60 

16 

44 

49 

57 

46 

39 

26 

35 

32 

29 

40 

32 

45 

50 

50 

45 

55 

43 

4 

MIN 

26 

32 

13 

8 

-  3 

16 

31 

12 

14 

1  7 

14 

13 

17 

21 

1 1 

1  1 

33 

26 

19 

6 

-  1 

1  7 

-  6 

-  5 

10 

21 

22 

25 

19 

21 

26 

15 

7 

NEU  RAYMER 

MAX 

71 

73 

72 

46 

59 

65 

63 

68 

68 

■) 

46 

43 

40 

46 

45 

55 

73 

69 

53 

43 

45 

43 

25 

30 

67 

69 

68 

6  1 

70 

64 

56 

3 

MIN 

30 

35 

19 

16 

17 

22 

2! 

23 

22 

26 

23 

19 

;  B 

24 

27 

22 

36 

37 

30 

10 

9 

14 

to 

2 

10 

30 

32 

33 

35 

36 

39 

23 

8 

PARKER  6  E 

MAX 

5] 

73 

55 

11 

57 

59 

63 

6  1 

6  1 

33 

53 

56 

64 

63 

5  I 

t  r 

70 

6  1 

50 

50 

46 

42 

18 

4  1 

«.  . 

63 

66 

67 

61 

70 

66 

66 

0 

MIN 

36 

40 

25 

23 

38 

34 

40 

36 

26 

23 

22 

32 

15 

27 

26 

27 

46 

35 

23 

8 

9 

17 

5 

10 

20 

39 

36 

38 

34 

37 

34 

28 

7 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 

g  2 

50 

38 

40 

42 

48 

3 

54 

50 

4  3 

45 

5  1 

5  J 

61 

50 

55 

58 

52 

42 

37 

33 

1 1 

40 

35 

45 

66 

53 

51 

44 

52 

15 

47 

C 

18 

30 

18 

13 

27 

34 

i  ' 

38 

40 

36 

25 

?  1 

29 

29 

28 

30 

27 

24 

4 

6 

10 

12 

-  5 

10 

23 

36 

33 

26 

23 

20 

24 

SEDGUICK   0  5 

MAX 

73 

72 

63 

46 

60 

62 

48 

72 

68 

40 

42 

40 

63 

63 

45 

57 

74 

67 

55 

43 

43 

41 

29 

45 

i  . 

73 

'3 

71 

60 

70 

64 

57 

2 

MIN 

37 

36 

30 

26 

28 

29 

30 

26 

24 

24 

26 

21 

31 

28 

26 

24 

36 

39 

1 1 

8 

10 

12 

1  1 

20 

38 

32 

38 

38 

38 

46 

27 

7 

SPICER 

MAX 

48 

45 

37 

30 

14 

4S 

44 

44 

38 

41 

46 

46 

39 

48 

51 

47 

41 

39 

31 

31 

25 

34 

44 

53 

47 

46 

41 

50 

40 

41 

•) 

MIN 

2( 

32 

14 

2 

12 

14 

27 

27 

10 

;  1 

28 

13 

28 

36 

30 

28 

33 

26 

23 

10 

1  7 

10 

8 

2 

30 

24 

20 

33 

23 

33 

23 

21 

7 

STERL ING 

MAX 

58 

73 

75 

53 

47 

59 

'  I 

55 

70 

ii 

30 

42 

41 

48 

51 

40 

59 

73 

48 

54 

24 

45 

28 

27 

39 

60 

70 

69 

70 

61 

72 

63 

3 

MIN 

26 

32 

35 

27 

19 

20 

24 

25 

28 

24 

17 

20 

28 

28 

21 

29 

43 

32 

H 

14 

21 

13 

/ 

10 

29 

33 

36 

39 

39 

42 

26 

2 

UAL  DEN 

MAX 

43 

42 

36 

21 

30 

44 

44 

43 

44 

4' 

40 

43 

->.. 

41 

41 

5  : 

53 

47 

30 

35 

34 

33 

20 

33 

46 

54 

49 

48 

41 

53 

39 

41 

4 

MIN 

29 

35 

1  1 

a 

8 

19 

.  . 

21 

14 

17 

24 

16 

21 

26 

28 

44 

28 

15 

3 

10 

22 

6 

3 

25 

21 

29 

27 

2  1 

34 

26 

20 

6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STAT  ION  IN0E« 


-  II  - 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

MARCH  1971 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

U 

o 
a 

a 

> 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

71 

26 

29 

30 

31 

UATERDAL E 

57 

66 

69 

18 

15 

5a 

61 

51 

62 

17 

31 

60 

56 

61 

58 

17 

61 

72 

11 

15 

21 

15 

28 

20 

32 

50 

58 

67 

69 

59 

69 

52 

6 

MI  N 

28 

50 

28 

20 

19 

23 

26 

28 

28 

27 

26 

28 

28 

30 

30 

25 

28 

35 

28 

12 

12 

12 

10 

3 

12 

21 

37 

12 

39 

38 

11 

26 

1 

RIO   GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA  W50  AP 

MAX 

57 

53 

16 

12 

15 

56 

53 

51 

51 

35 

19 

52 

57 

60 

61 

62 

65 

61 

58 

53 

51 

52 

53 

51 

59 

61 

59 

61 

61 

66 

52 

51 

MIN 

21 

29 

29 

16 

8 

l  2 

26 

18 

26 

21 

19 

1  7 

17 

18 

22 

22 

21 

25 

37 

21 

10 

12 

22 

1 1 

11 

I  7 

22 

19 

28 

26 

26 

20 

7 

BLANCA 

50 

50 

52 

10 

13 

63 

SO 

53 

11 

37 

18 

51 

55 

60 

60 

62 

61 

60 

57 

53 

50 

53 

52 

53 

58 

62 

60 

63 

63 

2 

MIN 

25 

18 

I  7 

12 

I  3 

19 

2  l 

22 

2  1 

20 

15 

11 

11 

16 

26 

22 

22 

23 

3  I 

12 

13 

16 

1  7 

12 

I  3 

20 

16 

16 

IS 

I 

CENTER   1  SSU 

50 

50 

12 

38 

11 

53 

18 

51 

18 

13 

50 

15 

52 

57 

59 

59 

65 

61 

56 

52 

57 

51 

55 

51 

57 

60 

60 

63 

60 

67 

61 

53 

6 

MIN 

10 

23 

19 

B 

1  3 

15 

i  a 

16 

23 

21 

15 

17 

21 

25 

29 

28 

30 

26 

28 

23 

1 1 

13 

22 

16 

18 

19 

21 

20 

23 

23 

19 

19 

9 

DEL  NORTE 

55 

51 

15 

16 

16 

59 

51 

52 

11 

37 

15 

18 

57 

61 

65 

67 

72 

66 

56 

56 

57 

67 

57 

58 

61 

61 

62 

63 

63 

66 

58 

56 

2 

MIN 

29 

28 

30 

15 

1 1 

16 

3  1 

20 

28 

26 

23 

18 

2 1 

25 

28 

29 

33 

28 

31 

30 

13 

19 

29 

18 

22 

21 

28 

26 

29 

29 

36 

25 

I 

GREAT  SAND   DUNES  NM 

19 

50 

15 

10 

10 

52 

50 

15 

36 

16 

16 

51 

56 

56 

58 

61 

61 

53 

51 

17 

51 

50 

51 

55 

60 

60 

60 

56 

67 

62 

62 

MIN 

21 

20 

25 

17 

19 

1  D 

2 

30 

26 

23 

20 

20 

26 

31 

30 

30 

28 

36 

33 

21 

22 

25 

23 

20 

27 

21 

21 

22 

31 

10 

21 

2 

HERMIT    7  ESE 

31 

35 

35 

33 

37 

37 

31 

35 

27 

32 

35 

35 

36 

38 

35 

37 

37 

35 

37 

35 

32 

33 

35 

38 

38 

36 

37 

35 

35 

38 

32 

35 

l 

MIN 

-  2 

0 

6 

-  2 

-  2 

0 

I  8 

15 

l  l 

16 

5 

3 

0 

7 

0 

0 

1 1 

1  3 

I  7 

1 1 

0 

1 

1 

1  0 

15 

10 

11 

ID 

15 

18 

l  8 

8 

2 

MANASSA 

MAX 

57 

52 

18 

13 

18 

55 

53 

51 

18 

10 

18 

53 

58 

59 

63 

60 

68 

62 

57 

55 

53 

53 

63 

55 

59 

62 

59 

61 

62 

66 

60 

55 

b 

MIN 

28 

35 

32 

13 

7 

1  1 

32 

21 

26 

25 

23 

19 

1 1 

19 

23 

22 

26 

36 

37 

31 

1  1 

19 

26 

19 

12 

21 

25 

19 

30 

33 

33 

23 

5 

MONTE  VISTA 

MAX 

5E 

52 

18 

15 

15 

55 

55 

51 

18 

39 

17 

17 

55 

59 

62 

63 

66 

63 

57 

53 

53 

52 

53 

53 

60 

6  I 

62 

62 

60 

65 

61 

55 

3 

MIN 

21 

25 

30 

18 

11 

1  7 

29 

22 

28 

26 

16 

l  8 

2  1 

25 

28 

27 

29 

32 

35 

28 

16 

18 

28 

20 

20 

22 

26 

21 

25 

29 

37 

21 

1 

SAGUACHE 

MAX 

53 

55 

19 

39 

18 

53 

53 

55 

53 

17 

ie 

18 

55 

58 

60 

63 

65 

61 

56 

52 

16 

51 

19 

60 

56 

62 

61 

59 

51 

67 

61 

51 

5 

MIN 

5 

18 

25 

13 

5 

10 

10 

ID 

23 

12 

la 

13 

15 

1  7 

21 

21 

22 

18 

21 

11 

8 

7 

25 

10 

9 

13 

13 

16 

22 

18 

26 

16 

6 

UOLF   CREEK   PASS    1  E 

MAX 

18 

15 

31 

33 

39 

31 

31 

28 

36 

30 

29 

35 

37 

56 

52 

56 

51 

58 

31 

11 

31 

31 

31 

39 

10 

12 

10 

12 

11 

11 

15 

10 

I 

MIN 

17 

22 

15 

15 

5 

10 

20 

12 

12 

15 

13 

10 

12 

18 

20 

ie 

21 

23 

21 

10 

9 

15 

15 

12 

19 

22 

15 

12 

12 

10 

8 

11 

9 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 

MARCH  1874 


OUT    OF  MONTH 

S       6       7       9       9       Id      11      12      I]      14      IS      16      17      19      19     20     21      22     29     24      26     26     27      26     29      30  11 


STATION 


I        2  3 


GRAND  JUNCTION  6  ESE 


FOIL  0*1  NO  STATION  INOt 


Stt  «CfE«£NC£  NO'CS 
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EVAPORATION  AND  WIND  dorado 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

1 13 

135 
32 

64 

50 

69 
59 

; 

El 

39 
66 

108 
66 
39 

.36 
51 
69 
41 

.29 
99 
71 
43 

.54 
2  40 
70 
38 

.  15 
40 

72 

42 

.50 
112 
75 
4H 

COLORAOO  DRAINAGE 
BASIN  02 

MONTROSE   NO  1 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

30 

so 

1 19 

27 

23 

26 

56 

59 

27 

16 

IB 

25 

26 

26 

26 

26 

34 

41 

33 

51 

42 

34 

59 

27 

31 

4-) 

60 
39 

42 
63 
40 

38 

61 
39 

43 

58 
39 

33 
60 
45 

62 
59 
42 

1226 

VAllECITO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

20 

13 

70 

30 

27 

20 

4 

4 

12 

14 

2 

22 

21 

17 

22 
55 
46 

.  1  1 
32 
63 
27 

.  14 
27 
63 
38 

.  12 
47 

52 
38 

.  15 
37 
59 
"10 

.  13 
33 
63 
38 

.  14 
37 
64 

35 

.  12 
30 
61 
34 

.  11 
42 

62 
37 

.12 
30 
65 
35 

.  1  1 
31 
64 
36 

.  18 
16 
64 
38 

.  12 
30 
66 
39 

.  15 
23 
65 
38 

.13 
51 
67 
39 

.  18 
26 
67 
40 

.  19 
76 
66 
43 

865 
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SNOWFRLL   fiND  SNOW  ON  GROUND 


STAT [ON 


OPY   OF  MONTH 


10    II    12    13    14    15    16    11    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


DRADO   SPRGS   USO  AP 


1    MARTIN  DAM 


SLO    USO  AP 


roRO  2  SE 


INGE IE  L  0    7  USU 


IDAO    r  A A  AP 


rweuD  pass 


4ETOPA  CREEK 


BRAN   2  Sw 


•  TED  BUTTE 
>QN    1  E 

SAUR    NATL  M3NUMENT 
ANGO 
E    r  A  A  flP 

ID   JUNCTION    USO  AP 

•  0   LAKE    1  NU 
IEU 

lER   NO.  2 
THOSE    NO  2 
^TMOALE 

3SA  SPRINGS 
'ERTON 

^flftOAT  SPRINGS 


snout  al l 

SN  ON  GNO 
UTR  EQUIV 


SNOUE ALL 
SN    ON  GNO 
UTR  EQUI 


SNQUFALL 
SN    ON  GNO 
UTR  EQUIV 


76       76       7  7 


48      48      4  7 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOllOMlNG  STATION  INOE* 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


MARCH  1 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

g 

1 0 

12 

1  3 

1  4 

1 5 

1 6 

17 

1  8 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

KANSAS    ORA IMAGE 

BASIN  03 

AKRON    F  A A  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 

X  .  0 

1 

9  .  0 
1 

.3 
7 

4} 

2 

T 

1  .  0 

2.5 
2 

•  i 
l 

2.2 

1  .5 
4 

3 

i 

BURL  INGTON 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

1  .  0 

4  .  0 

3  .  0 

H  0  L YOKE 

SNOWFAL  L 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

5  .  0 
2 

1 

1  .  0 

.5 

T 
T 

2  .  0 
J 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

BOULDER 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

2.6 

2 

1 

T 

.  4 

T 

2.2 
T 

4  .  4 

T 

2 

1  .8 

2 

6  .  9 
G 

5 

2 

T 

BTERS   5  ENE 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

T 

1  .  0 
I 

2  .  0 

2 

10.0 
1  2 

7 

S 

1 

T 
T 

T 

3  .  0 
3 

2 

T 

CHEESMAN 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

4  .  0 

3 

1  .  0 

T 

3  .  0 
2 

DENVER    WSO  AP 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 
WTR  EOUIV 

.  4 

.2 
1 

.  5 

1  .  6 

T 

1 

T 
T 

3  .  4 

2  .  4 

G 

.  3 

.  7 
T 

T 

2  .  3 

1  .  3 
3 

.2 

2 
.  2 

1 

T 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

T 

4  .  0 

T 

.5 

T 

4.0 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

T 

2 

1  .  1 

T 

1  .  0 

1  .  1 

2  .  D 
2 

4.0 
3 

2 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

2  .  0 

14.0 

1  . 5 

T 

3  .  0 

LAKE   GEORGE    6  SU 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

5 

5 

4 

A 

4 

3 

3 

3 

2 

6  .  0 
8 

2.0 

6 

6 

5 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

T 

1 

1 

.5 

PARKER   6  E 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

2  .  0 
1 

3  .  0 

T 

3  .  0 

3 

RED    FEATHER    LAKES    2  SE 

SNOWF  AL  L 
SN    ON  GND 

1  .  2 
1 

T 

T 

2  .  0 
2 

T 

T 

3.0 
1 

2  . 6 
2 

1 

r 

10.4 
1  0 

6 

4 

] 

T 

2  .  2 

SEDGWICK    5  S 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

7  .  0 

1 

2.5 
2 

2  .  0 

SP  ICER 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

1  4 

5.0 
1  6 

T 

1  6 

16 

16 

1  4 

1  2 

1  0 

3.0 
1  2 

2  .  0 
1  4 

T 

1  4 

1  4 

B  .  0 
1  4 

1  2 

I  2 

1  D 

6  .  0 
16 

T 
16 

T 
1  0 

3  .  0 
1  4 

12.0 
1  6 

1  .  0 
1  6 

1  6 

1  4 

i  4 

6  . 0 
1 2 

4  .  0 
1  2 

HAL  DEN 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

4 .  0 
4 

4 

a 

T 

1  .  5 

T 

1  .  0 

,5 

2.0 
1  0 

] 

.  5 

.  5 

RIO   GRANDE  ORAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA    WSO  AP 

snowf  all 

SN    ON  GND 
WTR  EOUIV 

2  .  4 

1  .  9 
2 
.  2 

T 

GREAT    SAND    DUNES  NM 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

3 

3 

2 

2 

i 

2.0 
2 

1 

1 

SAGUACHE 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GNO 

7  .  0 
7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION 


INDEX 


STATION  INDEX 


COL  ORADQ 

MARCH  197*? 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

CL 

z 

cr 
o 

LATITUDE 

LONG  I TUDE 

ELEVAT I  ON 

OBSERVATION 
T I  HE  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0. 
UJ 

- 

UJ 
OL 

Q. 

0- 
CZ 

UJ 

<x  t 

1 — •  o 
u>  * 
UJ  ~. 
CL  £ 

tn  >n 

AG  U  A    F  R  I  A 

0096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

106 

38 

10400 

5 

MEDICINE    ROW    NATL  FOR 

AKRON   4  E 

0  1  09 

03 

WASH INGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

80 

6A 

8A 

c 

USDA   CEN   GR   PLAINS    FD  S 

AKRON    Fflfi  AP 

0114 

03 

WASH INGTON 

3 

40 

10 

103 

1  3 

4663 

MID 

MID 

H 

FED    AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA    WSO    AP  R 

0  1  30 

05 

AL  AMOS A 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

C 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AL  L  ENSP ARK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

1  05 

32 

8600 

5P 

5P 

c 

MRS   A L  TA   L  COATS 

AL  TENBERN 

02  1  4 

02 

GARF  IEL  D 

2 

39 

30 

106 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

ORVILLE   C  ALTENBERN 

AME  S 

0226 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

54 

107 

55 

6701 

5P 

WEST   COLO   POWER  CO 

AMY 

0242 

0  1 

L  I NCOL  N 

1 

36 

62 

103 

39 

5240 

6P 

BEN    H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

6920 

5P 

5P 

c 

BOARD    OF    WATER  COMM 

APE  X    1  W 

0269 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

1  05 

35 

10400 

S 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ARAPAHO  RIDGE 

0296 

04 

GRAND 

4 

40 

2  1 

106 

23 

10965 

S 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

36 

5  1 

102 

1  1 

4020 

c 

CLEMENT   D.  MITCHELL 

AR  0  Y  A    6    N  E 

0343 

0  1 

CHE  YE  NNE 

1 

36 

55 

103 

05 

4787 

5P 

INACTIVE  10/19/72 

AS  P  E  N 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1  1 

106 

60 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

MRS.     MARTHA    W.  MADSEN 

BAILEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

U   S   FOREST  SERVICE 

BASAL T 

05  14 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

SP 

INACTIVE  7^1/-72 

BEAVER  RESERVOIR 

057  1 

04 

BOUL  DER 

4 

40 

07 

105 

3  1 

9160 

S 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

L  AR I MER 

4 

40 

40 

105 

33 

8  100 

s 

NATL     WEATHER  SERVICE 

BERTHQUO  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

U   S   FOREST  SERVICE 

BL  ANCA 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

105 

3  1 

7750 

5P 

5P 

MRS.    ETHEL  KESTER 

BL  UE    MESA    L  AKE 

0  79  7. 

02 

GUNN  ISON 

2 

38 

28 

107 

1  3 

7630 

6P 

U    S    NATL    PARK  SERVICE 

BOND 

06  10 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

AGENT.    D    &    RGW  RR 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

U    S    BUR  RECLAMATION 

BONNY    L  AKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1  1 

3748 

8A 

8A 

BP 

U    S    BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOUL  DER 

4 

40 

0  1 

1  05 

16 

5400 

c 

THOMAS    L  PLATT 

BOULDER 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

1  05 

1  6 

5420 

5P 

5P 

H 

NAT.    BUR.    OF  STANDARDS 

BRANDON 

0895 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7  A 

MRS    ELSIE    E  WHITE 

BRANSON 

0898 

0  1 

LAS    A  N I MA  S 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

CHARLES    S  MITCHELL 

breckenrioge 

0909 

02 

SUMM I T 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

LOREN    R  ENYEART 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WE  L  0 

4 

40 

38 

1  04 

19 

4850 

5P 

5P 

THOMAS    W.  STAPLETON 

BRIGHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

104 

50 

4980 

SP 

7A 

MERL    J  SOTH 

BROWNS   PARK  REFUGE 

1017 

02 

MO  F  F  A  T 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUREAU    OF    SPORT    F    &  WLD 

BUENA  VISTA 

107  1 

01 

CHAFFEE 

1 

36 

5  1 

1  06 

08 

7954 

4P 

4P 

LLOYD    R    SWEDH IN 

BUENA    VISTA   5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

1  06 

08 

9090 

s 

NATL    WEATjHER  SERVICE 

BUFFALO    PARK     1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

41 

9760 

s 

MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 

B'URL  INGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  9 

1  02 

1  6 

4165 

SP 

7A 

H 

MUNICIPAL    POWER  PLANT 

BURLINGTON    12  NNE 

1  1  26 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

MRS    CHARLOTTE    A  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1  157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

SP 

MRS    AURORA    A  NAVARRO 

BYERS    5  ENE 

1  1  79 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

104 

08 

5100 

6P 

7A 

c 

H 

MRS.    SHIRLEY  DIEDRICH 

CABIN  CREEK 

1  186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

SP 

PUBLIC    SERVICE  CO 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

L  AR I  ME  R 

4 

40 

31 

105 

54 

1030  1 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

CAMPO    7  S 

1  268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

FRED    C.  TANNER 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

36 

26 

105 

16 

5343 

7  A 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

1364 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

46 

8853 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CASTLE  ROCK 

1  40  1 

04 

DOUGL AS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

9A 

9A 

c 

GEORGE  KOBOLT 

CEDAREDGE 

1  440 

02 

DEL  TA 

2 

36 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

c 

H 

MRS    CAROL YNN    M  ANDERSON 

CENTER    4  SSW 

1456 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

1  06 

08 

7683 

8A 

8A 

SAN    LUIS    VALLEY   EXP  STA 

CHEESMAN 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

CHERAU 

1539 

0  1 

0  TE  RO 

1 

38 

06 

103 

30 

4062 

c 

SIMON    B  SCHULTZ 

CHERRY    CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

1  04 

51 

5647 

8A 

8A 

CORPS    OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

36 

49 

1  02 

21 

4250 

4P 

4P 

CARL    A    L  OVEL  L 

C I MARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

36 

27 

107 

33 

6696 

5P 

5P 

W .    H .  NEWBERRY 

CLIFF    L  AKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CL IMAX 

1  660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

1  06 

1  1 

1  1  400 

8A 

8A 

CLIMAX    MOLYBDENUM  CO 

COALDALE     1  NW 

1  693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

R    L  BANTA 

COAL  DAL  E    2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

2  1 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

INACTIVE  4/6y65 

COCHETOPA  CREEK 

17  1?, 

,G2 

GUNNISON 

2 

38 

26 

1  06 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

HAROLD   F  KREUGER 

CQLLBRAN   2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

1  4 

107 

58 

6130 

SP 

6P 

H 

MRS.     VIVIAN    A.  KELLEY 

COLORAOO    NAT    MO  N 

1772 

02 

ME  S  A 

2 

39 

06 

1  08 

44 

5260 

4P 

4P 

SUPT    COLO    NAT  MON 

COLORADO   SPRGS   WSO  AP 

1776 

0  1 

EL  PASO 

1 

36 

49 

104 

43 

6  1  45 

MID 

MID 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

COL  UMB I NE 

1  792 

02 

ROUTT 

2 

40 

5  1 

106 

58 

6699 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CONIFER   3  NE 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

MRS    ADDALINE    L  JOHNSON 

CORTEZ 

1  686 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

2  1 

108 

34 

6  177 

6P 

5P 

H 

MONTEZUMA    VAL  IRRIG 

CRAIG 

1  928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

1  IP 

1  IP 

c 

H 

MRS    OLIVE    JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

56 

8880 

8A 

8A 

c 

H 

E    F  BENNER 

CRIPPLE    CREEK    9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

INACTIVE  10/MX71 

CUCHARAS  DAM 

2040 

0  1 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5766 

c 

ARCHER   B  CRISP 

CUMBRES 

2046 

05 

CONEJOS 

5 

37 

0  1 

1  06 

27 

10018 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DEADMAN  HILL 

2112 

04 

L  AR I ME  R 

4 

40 

48 

1  05 

46 

1  0240 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DEER  TRAIL 

2  1  62 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

EVERITT   L  DAVIS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOE« 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 

<X 

z 

(X 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

CL 

UJ 

— 

UJ 
QC 

a. 

a. 
> 

UJ 

SPECIAL 
ISEE  NOTES l 

DEL  H  I 

2  176 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

36 

104 

01 

5090 

5P 

'  5P 

CHARLES   F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

2  184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7664 

6P 

6P 

LYNN    K  WOODS 

DELTA    3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

38 

46 

106 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO    STATION  KDTA 

DENVER   US  0  AP 

a 

2220 

04 

DENVER 

-4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

C 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

•DENVER  CITY 

R 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

9A 

9A 

C 

U    S    POSTAL  SERVICE 

2  2  5  9 

DOUGLAS 

4 

3  9 

j  7 

105 

0  5 

6  46  0 

c 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DILLON    1  E 

228  1 

02 

SUMMI T 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

DINOSAUR    NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

1  4 

108 

58 

592  1 

5P 

5P 

c 

H 

U    S    NATL    PARK  SERVICE 

DQHERTY  RANCH 

2312 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS    MARGARET    T  CROWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

1  08 

30 

6950 

8A 

V. 0.  HODGES 

DURANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

1  7 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

c 

H 

JOHN   W.  ERTEL 

E  ADS 

2446 

0  1 

K  IOWA 

1 

36 

29 

102 

47 

4215 

5P 

c 

JOHN   E.  JACOBS 

EAGLE   F  A  A  AP 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

1  06 

55 

6497 

MID 

MID 

c 

H 

FED    AVIATION  AGENCY 

EASTQNVILLE     1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL    R  GUY 

EAST    UTE  PASS 

25  1  1 

04 

L  AR I  ME  R 

4 

40 

49 

1  06 

03 

9875 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

E  C  K  L  E  Y 

YUMA 

3 

40 

10  2 

2  9 

39  0  0 

r 

MRS    ROBERTA    M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

1  04 

33 

6740 

5P 

5P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

46 

6396 

MID 

WESTERN    COLO    POWER  CO 

ELL ICOTT 

2667 

0  1 

EL  PASO 

1 

36 

50 

104 

20 

6015 

C 

MRS    LEOLA    E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

23 

105 

3  1 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U   S   BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

36 

105 

1  9 

7000 

5P 

5P 

c 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER   2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  9 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP    MTN    3  5E 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

46 

106 

36 

9330 

s 

MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 

FLEMING    1  S 

2944 

03 

L  OGAN 

3 

40 

40 

1  02 

50 

4250 

6P 

JOHN    G    MO  R ISON 

FORDER   6  S 

2997 

01 

L  I  N  C  Q  L  N 

1 

38 

33 

1  03 

4  1 

4739 

6P 

6P 

c 

H 

MELVIN    6  SAVAGE 

L AR IMER 

4 

7P 

7P 

7P 

COLORADO    STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

1  4 

106 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN    JUAN    BASIN    EXP  STA 

FORT    L UPTON    1  N 

3027 

04 

WE  L  D 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

5P 

SP 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

432  1 

8A 

8A 

H 

GT   WEST   SUGAR  CO 

FOUNTAIN    2  NUI 

3063 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7  A 

c 

RONALD   G.  MUSGRAVE 

FOWLER    1  SE 

3079 

0  1 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

4328 

7A 

EDWARD    R.  FELLHAUER 

ERASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

1  05 

50 

8560 

1  IP 

1  1  P 

H 

MRS    SANDRA    S  TUCKER 

F  R  U  I  T  A 

3  1  46 

02 

MESA 

2 

39 

1  0 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

JOHN    F.  BARCUS 

GARDNER 

3222 

0  1 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

1  1 

6955 

5P 

INACTIVE  7/23/'71 

GATEWAY    1  SW 

3246 

02 

ME  S  A 

2 

38 

40 

108 

59 

4562 

5P 

5P 

MRS    M    S  HUBBARD 

L)  t.  n  U  M     I  W 

L  INCOL  N 

9P 

WALTER    M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS .     L INDA    L .  TERRY 

GLADE    PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12^10/-69 

GLENWOOD    SPRINGS    1  N 

3359 

02 

GARF  I  E  L  D 

2 

39 

34 

107 

20 

5623 

5P 

5P 

H 

RADIO    STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

0  1 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

c 

CLYDE    B  KENNEDY 

GRAND    JUNCTION   WSO  AP 

R 

3486 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

GRAND    JUNCTION    6  ESE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

106 

27 

47  1  0 

8A 

6  A 

8A 

G 

C    S    U    ORCHARD  MESA 

GRAND    LAKE    1  NW 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

1  6 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

US    NAT    PARK  SERVICE 

GRAND    LAKE    6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

1  1 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

c 

U    S    BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARF IELD 

2 

39 

27 

106 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

PARK 

4 

2  8 

4  1 

8  6  6  7 

5P 

5P 

BOARD    OF    WATER  COMMS 

GREAT    DIVIDE    8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

c 

WILLIAM    R.  STEWART 

GREAT    SAND    DUNES  NM 

3541 

05 

AL  AMOS A 

5 

37 

43 

105 

32 

8  1  20 

5P 

5P 

H 

GREAT    SAND    DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WEL  D 

4 

40 

25 

104 

4  1 

4648 

c 

GT    WEST    SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

UNIV   OF   NO  COLORADO 

GREENLAND    9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

1  J4 

44 

7480 

c 

NORMAN    B.  YOUNGER 

GREENLAND   9  NE 

3584 

04 

DOUGL  AS 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

c 

MRS.    NORMA    J.  BAIN 

GREEN    MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U    S    BUR  RECLAMATION 

GROVER    10  W 

3643 

04 

WE  L  0 

4 

40 

51 

104 

24 

5090 

5P 

6P 

H 

INACTIVE  12/'19/'72 

GUFFEY    10  SE 

3656 

0  1 

F  RE  MO  N  T 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

MRS    CLARA    G  NASH 

GUNN  ISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

1  06 

56 

7664 

5P 

5P 

c 

CITY    OF  GUNNISON 

H AMIL  TON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS    ETHAL    M  JORDAN 

HASWEL  L 

3  6  38 

0  1 

K  IOWA 

1 

36 

27 

1  03 

09 

4520 

7A 

FRANK  IE    E  STOKER 

HAWTHORNE 

3850 

0  4 

BOUL  DER 

4 

39 

56 

1  05 

1  7 

5923 

6P 

MRS    LAURA    E  CHESEBRO 

HA YDEN 

3667 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

1  5 

6375 

6P 

6P 

MRS   CAROLYN   E  SUNDBERG 

HERMIT    7  ESE 

395  1 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

06 

9000 

6P 

6P 

MRS    MABEL    D  WRIGHT 

HIDDEN  VALLEY 

3977 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

23 

105 

36 

9020 

S 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

HOL  L  Y 

4076 

0  1 

PROWERS 

1 

36 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W    R  DAVIS 

HOL  YOKE 

4082 

03 

PHILL  IPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3  7  46 

6P 

6P 

H 

MRS    MYRA    J  FLANAGAN 

HOT    SULPHUR    SPRS    2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

1  06 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO    GAME    &    FISH  0£P 

HOYT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES    F.  MUSGRAVE 

HUGO 

41  7.2 

0  1 

L INCOL  N 

1 

39 

08 

1  03 

26 

5030 

c 

MRS    BARBARA    L    MATT  I X 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

3  1 

7555 

4P 

4P 

CITY    OF     IDAHO  SPRINGS 

IDAL  I A    2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

43 

1  02 

1  7 

3960 

7A 

GERALD  2I0N 

IGNACIO    1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

06 

107 

38 

6424 

8A 

6A 

CONSOL    UTE  AGENCY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NG  STRTION  INDEX 
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STflT I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 

01 

LATITUOE 

LONG  I TUOE 

ELEVATION 

OBSERVfiT ION 
TIME  HND 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 
C 
UJ 

EL 

U 
UJ 
QC 

a. 

a. 
cr 
> 

UJ 

SPECIAL 

IKC   NOTES  1 

INDEPENDENCE    POSS   5  SUI 

4270 

02 

P ITK IN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

SP 

5P 

TWIN   LAKES   R   AND   C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4200 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN    MORTIN  DAM 

4388 

0  1 

BENT 

1 

38 

04 

102 

55 

38  1  4 

4P 

4P 

4P 

C 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

JONES   PASS   2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

1  0324 

9A 

9A 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

JULESBURG 

44  1  3 

04 

SEDGWICK 

4 

41 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL    PWR  PLANT 

KORVOL 

4  4  4  4 

0  1 

L  INCGL  N 

1 

3  8 

10  3 

3  2 

70 

MRS.     KATHRYN    M.  INNESS 

KOSSL  ER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER    WATER  COM 

URUFfHflN    4  SSE 

4460 

04 

WEL  D 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

70 

MISS    THYRA    M  NELSON 

KENOSHO  POSS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

\ 

NOTL    WE  OTHER  SERVICE 

MM    15  NNE 

4538 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5  150 

C 

ROBERT    L  PLOTT 

KINGS    CANYON    6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

S 

MEDICINE    BOW    NOT  FOREST 

K  I  OWA 

458  1 

04 

ELBERT 

4 

39 

2  1 

104 

28 

6350 

c 

US   SOIL    CON  SERVICE 

KIT  CORSON 

4603 

0  1 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN    0.  LOFFERTY 

KREMML ING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL    W.  HOSSLER 

KUTCH    6  SSE 

4686 

0  1 

L  I NCOL  N 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

c 

JAMES    R  PICKENPAUGH 

LA    JUNTA    FOA  AP 

472  D 

0  1 

OTERO 

1 

3  8 

0  3 

10  3 

3  1 

4  19  6 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

02 

H  INSOALE 

2 

38 

03 

107 

1  9 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS    MILDRED    ME  NDENHALL 

LAKE   GEORGE   8  SUI 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

85  15 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

S 

COLO    SPGS    WTR  WORKS 

L  AKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

90 

BOARD    OF    WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

361  7 

1  IP 

1  1  P 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  ANIMAS 

4834 

0  1 

BENT 

1 

38 

04 

103 

1  3 

3890 

5P 

5P 

LAS    ANIMAS    POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

0  1 

HUERFANO 

1 

37 

30 

1  05 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1^71 

LEADVILLE 

4884 

0  1 

LAKE 

1 

39 

1  4 

106 

1  8 

1  0046 

IIP 

1  IP 

COLO    MOUNTAIN  COLLEGE 

LEADVILLE     10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

39 

1  7 

106 

28 

1  1  000 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LEROY    5  USU 

0  3 

L  OGAN 

3 

60 

NEIL     ML INDSTROM 

L IMON  WSMO 

50  1  8 

0  1 

L  INCGL  N 

1 

39 

1  1 

1  03 

42 

5557 

MID 

MIO 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

1  2 

6  1  40 

6P 

6P 

COLO    GAME    &   FISH  DEP 

LONGMONT    2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

80 

8A 

GT   WEST   SUGAR  CO 

LONG  MO  PI  T    6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

1  5 

105 

09 

5  1  50 

c 

JOHN    L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5  141 

04 

L  A R IMER 

4 

40 

1  7 

105 

33 

8960 

s 

NATL .     WEATHER  SERVICE 

LOS    PINOS    PASS    1  SE 

5  1  80 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NOTL    WEOTHER  SERVICE 

LQVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

1  1  400 

s 

NOTL    WEOTHER   SERV  OFF 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

CLETUS    M.  GILLELONO 

MANCOS 

5327 

02 

MO  N  T  E  ZU  MA 

2 

37 

21 

108 

18 

7018 

SP 

MRS.    EDGAR    A.  NOLAND 

MANITOU  SPRINGS 

EL  PASO 

1 

MANITOU    SPRGS    HYDRO  PL 

MA  R  V  I  N  E  RANCH 

54  1  4 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

JOHN    W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

i  oe 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.     CHARLENE    E.  SCOTT 

MEEKER    NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K .    JAMES  COOK 

MERED ITH 

5507 

02 

PITK IN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

SP 

SP 

5P 

BUREAU    OF  RECLAMATION 

MESA    LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

SP 

D  .     J  .     BAL  DWIN 

MESA    VERDE    NAT  PARK 

553  1 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

1  2 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

0  1 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

1  1  330 

s 

GEORGE    R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE    VISTA  REFUGE 

57  1  1 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE    VISTA    NATL    WL  REF 

MONTROSE    NO  1 

5  7  17 

0  2 

MONTROSE 

2 

5P 

5P 

COLO    WATER    CON  BOARD 

MONTROSE    NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

70 

7  A 

H 

UNCOMPAHGRE    V    W    U  A 

MORRISON     1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

1  4 

6000 

r 

RAYMOND    P  BUCKLES 

MULE    SHOE    LODGE    1  SSE 

58  19 

0  1 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

1  1 

8890 

C 

JOHN    A  ZEMBER 

NEDERL  AND    2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS    E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

5  1 

4783 

5P 

SP 

c 

K . D . THOMPSON 

NORTHDAL  E 

5970 

02 

DOL  ORES 

2 

37 

49 

109 

01 

6693 

5P 

SP 

H 

MRS    I    F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

1  3 

1  05 

03 

8800 

6P 

6P 

ARTHUR  CROCFER 

NORWOOD 

601  2 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

108 

1  7 

7017 

6P 

6P 

JOSEPH    L  HANNIGAN 

N  U  N  N 

6023 

04 

WE  L  D 

4 

40 

42 

1  04 

47 

5  190 

: 

MERRILL    V  HANSEN 

OROWA Y 

6  13  1 

01 

CROWLEY 

1 

38 

1  3 

103 

45 

43  1  0 

8A 

TWIN    LAKES    R    &    C  CO 

OTIS    11  NE 

6  1^9  iS 

03 

WASH INGTON 

3 

40 

1  6 

102 

50 

4180 

7A 

KENNETH  GLENN 

0  U  R  A  Y 

62'tn 

02 

OU«A  Y 

2 

38 

0  1 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

H 

GARY   LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6268 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

0  1 

7238 

SP 

SP 

H 

GLEN    D  EDMONDS 

PAL ISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

1  08 

2  1 

4800 

8A 

8A 

COLO   DEPT  AGRICULTURE 

PAL  ISADE    L  AKES   6  SSE 

627  1 

02 

H  INSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

Sf 

INACTIVE  IS1X71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7  A 

7  A 

DUANE    C  HANSON 

PAOL  I 

6299 

03 

PH iLt IPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

C 

LEE    W  SCHNIEDER 

PAONIA    1  SW 

6306 

02 

DEL  T A 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7  A 

7A 

ROBERT   E  LUND 

PARADOX 

63  1  5 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER    M  GARBER 

PARKER    6  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

32 

104 

39 

6310 

5P 

5P 

I 

H 

R   EARL  EVERITT 

PARSHALL     10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.    FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12S73 

PITK  IN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.    WOYNE  MUSTOIN 

PL ACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

108 

03 

7322 

4P 

MRS    MARY    F    MC  CLUER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NG  STATION  INDEX 
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rni  in  t  y 

L  U  U  n  1  1 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 
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DRSFRVFR 

UU  JL  l\  V  L  l\ 

1= 

PRECIP. 

a 

Ul 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES ) 

PLATQR3  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9867 

s 

U   S   BUR  RECLAMATION 

PLEASANT    VIEW   2  W 

659  1 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

1  08 

48 

6860 

C 

DON   W  CLEVER 

POWDERHORN 

665  1 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

CLOSED  5/4/73 

PUEBLO   WSO   AP  R 

6740 

0  1 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

3  1 

4639 

MID 

MID 

BA 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

PUEBLO   ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

1  9 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO    ARMY  DEPOT 

PUEBLO   6  SSW 

6767 

0  1 

PUEBLO 

1 

38 

1  1 

104 

39 

4910 

7A 

7  A 

7A 

CF    &    I   STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

10 

1  4 

107 

05 

8009 

6P 

DAN    H.  KNOTT 

RABBIT   EARS    PASS   6  WSW 

68  1  1 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

RANGEL  Y 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

106 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN    OF  RANGELY 

RED    FEATHER    LAKES    2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES    VAN  GAALEN 

RICO 

70  17 

02 

DOLORES 

2 

37 

4  1 

108 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES    M  ENGEL 

RIFLE 

703  1 

02 

GARFIELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

-  5P 

MID 

c 

MRS    MAXINE    C.  MYSER 

RIO   GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

H  INSDAL  E 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

S 

RALPH    W.  CONKEY 

RIVER   SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

s 

U   S   FOREST  SERVICE 

ROCK  Y    FORD    2  SE 

7  1  67 

0  1 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4170 

5P 

5P 

H 

CSU    EXPERIMENT  STATION 

RUSH    2  NNE 

7287 

0  1 

EL  PASO 

1 

3  8 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

5  1 

1  04 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO    SPGS    WTR  WORKS 

RYE 

73  1  5 

0  1 

PUEBL  0 

1 

3  7 

55 

1  04 

56 

6790 

5P 

5P 

VE  R  T IE    L  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

1  06 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

WILL  I AM  HOLDER 

SAL  IDA    3  W 

737  1 

0  1 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

1  06 

03 

7488 

IIP 

1  IP 

DWIGHT    N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COST  IL  L  A 

5 

37 

1  2 

105 

27 

7990 

c 

MISS    CAROL  AGUILAR 

SANTA    MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

1  07 

07 

9706 

s 

H    H  HARMON 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

1  06 

26 

8465 

6P 

BERNARD     <N>  IRBY 

SEDAL  I A   4  SSE 

75  1  0 

04 

DOUGL  AS 

4 

39 

23 

1  04 

57 

6040 

7A 

MRS    BETTY    S  BLANFORD 

SEDGWICK    6  5 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

4  0 

5  1 

102 

3  1 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON    D  MUNSON 

SE  IBERT 

75  19 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

1  02 

52 

4703 

c 

FOSHA   S   GORTON  JR 

SHAW   2  E 

7557 

03 

L  INCOL  N 

3 

39 

33 

1  03 

2  1 

5  180 

c 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

76  18 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

1  07 

1  4 

5933 

6P 

PUBLIC   SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

1  05 

35 

10200 

s 

CITY   OF  BOULDER 

SILVER    LAKES    TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

1  06 

24 

9300 

s 

MRS    NEVA    H  OR  TON 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

5P 

c 

H 

ROBERT   K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

0  1 

ELBERT 

1 

39 

09 

1  04 

05 

6020 

c 

US   SOIL    CON  SERVICE 

SP ICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

10 

27 

1  06 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS    MARION    A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

0  1 

BACA 

1 

37 

24 

1  02 

37 

44  1  0 

6P 

HERBERT   E   HOMSHER.  JR. 

SPRINGFIELD    7  WSW 

7866 

0  1 

BACA 

1 

37 

23 

1  02 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

SE    COLO    RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

4  1 

1  06 

30 

1  1  500 

7P 

FRANK    A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R    WAYNE    L IGHT 

STERL ING 

7950 

04 

L  OGAN 

4 

40 

37 

103 

1  2 

3939 

8A 

8A 

GT   WEST   SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

STON INGTON 

7992 

0  1 

BACA 

1 

37 

1  7 

1  02 

1  1 

380  1 

6P 

MRS    ARM I L  DA  BURHENN 

STRATTON    3  NE 

0008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARL  OAF    RSVR     1  ESE 

8064 

0  1 

L  AKE 

1 

3  9 

1  5 

1  06 

22 

9685 

8A 

8A 

8A 

c 

U.S.    BUREAU   OF  RECLAM. 

SUMMIT    LAKE    1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

1  06 

40 

10390 

s 

MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 

SUMMITVILLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

1  06 

36 

11350 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

T AC  0  MA 

8  154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

3  1 

107 

47 

7300 

4P 

WILL  I AM    F    COX  JR 

TACONY    10  SE 

8157 

0  1 

PUEBL 0 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN    M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8  184 

02 

GUNN ISON 

2 

38 

49 

1  06 

37 

9206 

5P 

5P 

UNCQMPAHGRE    V    W    U  A 

TEL  L  UR  IDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

1  07 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WIL  L  T  AM   H    MAHONE Y 

TERCIO   4  NW 

8220 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

1  05 

03 

6040 

c 

JUAN  I T A   G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

1  0 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

c 

CITY    OF  TRINIDAD 

TRINIDAD    F  A  A  AP 

8434 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

1  6 

l  04 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED   AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9680 

s 

WEST   COLO   POWER  CO 

TROY    1  SE 

8468 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

1  03 

1  9 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN    LAKES  RESERVOIR 

850  1 

0  1 

L  AKE 

1 

3  9 

05 

1  06 

1  9 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN   LAKES   RESERV— CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

s 

MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37 

34 

1  02 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALO   E.  TURNER 

URA VAN 

8560 

0  2 

MONTROSE 

2 

3  8 

22 

1  08 

44 

5  0  10 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VAIL    PASS    I  E 

86  7  7 

02 

SUMMIT 

2 

39 

31 

1  06 

1  2 

1  0430 

s 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

VALLECITO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

1  07 

35 

7650 

5P 

6P 

5P 

PINE   RIVER    IRRIG  DIST 

V ICTOR 

8649 

01 

TEL  L  ER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.    COLORADO   POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  8 

102 

44 

4500 

7A 

RAY    L  FORD 

WAGON    WHEEL    GAP    3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7  A 

7f> 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WAL  DEN 

8756 

04 

JftCKSON 

4 

40 

44 

1  06 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON   M  DONOHOE 

WALSENBURG    POWER  PLANT 

878  1 

0  1 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6220 

5P 

5P 

c 

WALSENBURG  UTILITIES 

WAL  SH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

1  7 

3975 

5P 

5P 

SE    COLO   RESEARCH"  CENTER 

WATERDAL  E 

8839 

04 

L  AR I  ME  R 

4 

40 

25 

1  05 

1  2 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM   C .    DAV IS 

WESTCL IFFE 

893  1 

0  1 

CUSTER 

1 

38 

08 

1  05 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M   0  RANKIN 

WETMORE    9  S 

8990 

0  1 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD   R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

0  1 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

c 

WILLIAM   F  KREIDER 

WIGGINS    7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

4  0 

09 

1  04 

I  1 

47  1  0 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TABLES 


OBSERVER 


W  I  L  COX  RANCH 
WINDSOR    1  SE 
WINTER  PARK 
WOLF    CREEK  PASS 
WOLF    CREEK  PA.SS 
WOODLAND    PARK    8  NNW 
WRA  Y 
YAMP  A 

YELLOW   JACKET  2 
YUMA 


1  E 
4  W 


w 


9045 
9  1  47 

9  1  75 
9  181 
9  183 
92  1  0 
9243 
9265 
9275 
9295 


DEL  TA 

WELD 

GRAND 

MINERAL 

MINERAL 

TELLER 

YUMA 

ROUTT 

MONTEZUMA 

YUMA 


38  55 
10  29 

39  54 
37  29 
37  29 

39  06 

40  04 
40  09 
37  3  1 
40  07 


107  31 

104  54 

105  46 

1 06  47 
106  52 

105  05 
102  14 

106  54 
1  08  45 


5960 
4720 
9058 
1  0642 
9425 
7760 
3560 
7892 
6860 
4125 


5P 
6P 
7P 
6P 


RAL  PH    H    CL  INE 
EASTMAN— KODAK  CO. 
DENVER   BD   OF    WATER  C 
COLO    DEPT    OF  HIGHWAY 
NOAA.    NATL    WEATHER  SERV 
U   S   FOREST  SERVICE 
HARLAN    A  ZION 
FLOYD  M.MONTGOMERY 
ARTHUR  WILSON 
GEORGE   0.  VAUGHN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


*Sm!^t?,s»&re32  oTntiTeii  ?SuthiJdSs:»s7»^;s^«« bi  ritinB  tofthe  HNationai  cumatic  center- Federai  *■«<»»«. ».c. 

vice  uince  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     Tenmerature  in  " F  „,-«..-.„!,,.< 

movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departure  of averaiT d£E"«Mr»Jir££ *SBi?  ^  ""P0™"0"  JV^"*0  aDd  1,1 
directions  entered  in  figures  are  tens  o,  degrees.     Resultant  wind  is*  the  vector  sum  of  .Jna'SfrecSoL*.:?"^ 

OBSERVATION  TIME :     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipitation- 
table,     Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,   when  published     are  for  the 
24  hours  ending  at   time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  nnl_.  „,,„_.,„       k  .  ' 

•">"  M"  ■">"  values  i„   ,„0  Evaporation  and  WinS  table  are  extremes  o     temperature  ot  water  ""pan  UrT/J T?"'"*  Z\*"**>**"°»  »»- 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  ran  ,s  determined  hvV?!?     "corded  during  24  hours  ending  at 
inches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  ,»=■»«»,-  =„,..,.,i„  ,  , 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations     ro^eLen?}  f  SD^U  .J""'   °r  lce  °n  the  ground.     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  "cord    Time oi !^22^!£ZS^l£?T££  g  °tber  °f  1<>Cal  Varlablllt" 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  in  the  "Seasonal   w.,n«  .  t, 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  1  tne  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  nane,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

oTThTTTClWn.   "°nthly  ^  SeaS°nal  SD°WfaU  aDd  heatiDK  degree  dayS  f"  the  12  ™°nths  ™"<*  «»"  th.  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :      Pan  painted  inside  with  asphaltiun  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE : Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.-  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E     Amount  is  partially  estimated. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4-PLATTE     5-RIO  GRANDE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climat_ic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  .  , 

Director,  National  Climatic  Center 
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Emperature  and  Precipitation  Extremes 


EST  TEMPERATURE 
2  STATIPNS 

ST  TEMPERATURE 

2  STATIONS 

TEST  TOTAL  PRECIPITATION 

Ithoud  PASS 

WT  TOTAL  PRECIPITATION 

3  STATIONS 

E;Tb" ST  1  DAY  PRECIPITATION 
AiMER  LAKF 

■TEST  TOTAL  SNOWFALL 
I A  LAKES  RESORT 

E  TEST  DEPTH  OF  SNQW 
I     2  STATIONS 


92  DATE  25 
-   19       DATE  05 

6.43 
T 

2.60     DATE  03 
83 . 5 

93  DATE  13+ 


ioaa 


NATIONAL  OCEANIC  AND 
ATMOSPHERIC  ADMINISTRATION 


/ 


ENVIRONMENTAL  DATA  / ASHE VI LLE,  N.C. 
SERVICE 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COL  Q  R  A  D  0 
APRIL  1974 


HIND 
I  SPEED  -  M.P.H. 


RELATIVE  HUMIDITY 
RVERhOES- 
PERCENT 


STANDARD  OF  T 1  ME 
MOUNTAIN 


05        11        17  23 


NUMBER  OF  DATS  HI TM 
PRECIPITATION 


ALAMOSA    WSO  AP 

COLORADO    SPRINGS    WSO  AP 

DENVER    WSFO  AP 

GRAND    JUNCTION    WSO  AP 

PUEBLO    WSO  AP 


2  .  1 

0  .  9 

1  .  1 

2  .  5 


12.5 
10.1 

9  .  4 
10.8 


41  +  + 
38 
45 
47 


35 
NE 
SW 
N  W 


64 
55 
65 
63 
57 


26 
32 
37 
32 
26 


53 
54 
59 
53 
45 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  S'OTION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 

APRIL  1974 


srsr  ION 

TEMPERATURE 

PREC I P I  TAT  I  ON 

o 

s 

<r 

s 

— 

<X 

a 

K 

a 

E 

3 

; 

o 
S 
J 

a 

-  s 

1  £ 

a  u. 

5 

in 
a 

_ 

HI 

g 

g 

m 

5 

NO 

.   OF  OATS 

K 

m 
5 

a 

o 

i 
| 

g 

° 

s 
s 

1 

w 
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SNOM.  SLEET 
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N1N. 
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5  2 

a  o 
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r  o 

a 

o 
K 
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K 

O 

a 

S 

3 

w 
8 
■ 

s 

g 

*s 

M 

3  i 

gg 
3  M 

.  g 
h  2 

XXX 
ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

64 

7 

36 

4 

50.6 

80 

25 

18 

14+ 

431 

0 

0 

13 

0 

- 

.81 

T 

13+ 

T 

13  + 

0 

0 

0 

BUENA  VISTA 

CANON  CITY 

27 

400 

0 

a 

7 

0 

.57 

- 

.  09 

.  33 

30 

2.5 

2 

0 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

59 

2 

32 

a 

46.0 

-  .2 

80 

26 

18 

14 

566 

0 

0 

14 

0 

1  .92 

.  47 

.60 

13 

10.0 

5 

13 

3 

2 

0 

DELHI 

71 

0 

31 

0 

51.0 

90 

25 

13 

14 

422 

1 

0 

18 

0 

.45 

.25 

30 

5.0 

2 

13 

2 

0 

0 

EADS 

71 

1 

34 

4 

52.8 

1  .  1 

92 

25 

16 

3 

382 

3 

0 

14 

0 

.  27 

- 

.09 

.20 

13 

T 

0 

1 

0 

0 

F ORDER  8  S 

67 

3M 

32 

3M 

50.  1M 

85 

26 

20 

9 

437 

0 

0 

1  9 

0 

1  .28 

1  .03 

13 

9.0 

4 

13 

2 

1 

1 

HOLL  r 

52.8 

91 

26 

20 

16  + 

385 

2 

0 

14 

0 

.  16 

.  06 

1 3 

2.0 

0 

0 

0 

JOHN    MARTIN  DAM 

KIT  CARSON 

69 

6 

36 

4 

53.0 

3.3 

89 

25 

23 

16  + 

364 

0 

0 

1  1 

0 

.71 

- 

.51 

.40 

13 

3 

0 

0 

LB   JUNTA   FAA  AP 

70 

7 

39 

2 

55.0 

90 

26 

26 

5 

323 

1 

0 

7 

0 

1  . 06 

.41 

13 

6  .  1 

0 

4 

0 

0 

LAMAR 

71 

a 

39 

a 

55.9 

3.  1 

92 

25 

26 

16 

303 

3 

0 

7 

0 

.  14 

-  1 

.21 

.  10 

13 

.4 

0 

1 

0 

0 

LAS  ANIMAS 

332 

2 

0 

10 

0 

1  .20 

.  1 2 

.  65 

1 3 

2.0 

2 

13 

2 

2 

0 

LEAOVILLE 

40 

9 

13 

3 

27.  1 

-4.3 

56 

25  + 

-  7 

14 

1 130 

Q 

6 

30 

4 

.57 

- 

.  13 

.  15 

1 1 

11.6 

13 

1 

2 

0 

0 

L IMON  WSMO 

58 

J 

30 

0 

44.5 

80 

25 

18 

4 

608 

0 

1 

19 

0 

.65 

.31 

13 

4.8 

1 

13+ 

2 

0 

0 

NORTH  LAKE 

53 

6 

21 

5 

37.6 

68 

23 

3 

5 

818 

0 

1 

27 

0 

.  56 

-  1 

.66 

.30 

4 

5 . 0 

4 

" 

2 

□ 

0 

PALMER  LAKE 

56 

28 

6M 

42.  6M 

72 

26 

14 

14 

667 

0 

1 

23 

0 

D 

5 . 86 

2.60 

3 

31  .0 

4 

3 

2 

PUEBLO  USO  AP  s/R 

0 

0 

16 

0 

.29 

3.3 

0 

PUEBLO  6  SSW 

66 

0 

31 

a 

48.9 

84 

26 

22 

9  + 

480 

0 

0 

16 

0 

.16 

.  14 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROCKY  FORD  2  SE 

71 

6 

35 

7 

53.  7 

.8 

87 

26  + 

22 

5 

355 

0 

0 

13 

0 

.56 

- 

.81 

.25 

3 

6.0 

T 

13+ 

3 

0 

0 

RUXTON  PARK 

■43 

2 

19 

4 

31  .3 

62 

25 

1 

15 

1003 

0 

3 

26 

0 

2.16 

1  .45 

13 

26 . 0 

20 

13 

4 

1 

1 

RYE 

63 

4 

28 

6 

46.0 

79 

26 

1 1 

14 

562 

0 

0 

21 

0 

.  79 

.35 

13 

3 

0 

0 

SAL  IDA   3  w 

26 

9 

41  .  7 

72 

25 

13 

1 4 

692 

0 

0 

23 

0 

.04 

.  04 

13 

T 

T 

13+ 

0 

0 

0 

SPRINGFIELD   7   HSU  // 

69 

2 

34 

1 

51.7 

87 

25 

20 

16 

404 

0 

0 

15 

0 

.36 

.20 

13 

3.7 

1 

3 

2 

0 

0 

SUGARLOAF   RSVR    1  ESE 

45 

JM 

1 1 

HM 

28  .6M 

-11 

15 

1085 

0 

4 

30 

4 

1  .56 

.48 

12 

23.5 

31 

12 

0 

0 

TBCONY   10  SE 

68 

2 

31 

8 

50.0 

87 

25 

18 

5 

443 

0 

0 

14 

0 

.  93 

.92 

13 

11.0 

8 

13 

1 

1 

0 

TRINIDAD 

66 

3 

35 

3 

50.8 

81 

25 

15 

5 

420 

0 

0 

14 

□ 

.27 

.  19 

29 

1 

0 

0 

TRINIDAD    FAA  AP 

84 

25 

20 

5 

45  1 

0 

0 

14 

0 

.40 

.  9  1 

.  20 

30 

.5 

0 

2 

0 

0 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

44 

5 

14 

0 

29.3 

56 

24+ 

0 

15 

1063 

0 

4 

JO 

1 

.  12 

.07 

2 

0 

0 

0 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

WBLSENBURG   POWER  PLANT 

64 

5 

31 

0 

47.8 

-  .9 

77 

25+ 

14 

14 

510 

0 

0 

19 

0 

.37 

-  1 

.  78 

.32 

13 

3.0 

2 

13 

1 

0 

0 

WALSH 

72 

u 

55 . 7 

90 

25 

24 

16  + 

291 

1 

□ 

10 

0 

.24 

.  22 

1  3 

2.2 

T 

3 

1 

0 

0 

WESTCL IFFE 

55 

8 

23 

9 

39.9 

.  7 

71 

25 

0 

14 

746 

0 

0 

26 

1 

.40 

-  1 

.52 

.  18 

13 

4.5 

1 

0 

0 

WETMORE   9  S 

57 

1 

26 

5 

41  .  3 

72 

25 

6 

13 

705 

0 

0 

23 

0 

.  74 

.37 

30 

6.0 

4 

13 

2 

0 

0 

DIVISION 

46.5 

-  .6 

.  80 

- 

.  77 

6 . 6 

XXX 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

59 

8 

26 

5 

43.2 

76 

24+ 

18 

13 

648 

0 

0 

27 

0 

.  89 

.59 

2 

2  .  0 

0 

1 

1 

0 

ASPEN 

51 

3 

23 

4 

37.4 

-1.2 

69 

25 

8 

14+ 

824 

0 

0 

26 

0 

1  .48 

.  36 

.32 

2 

15.0 

10 

4  + 

6 

0 

0 

BERTHOUD  PASS 

2 

1 1 

1 

22 . 7 

52 

26  + 

1  4 

1 262 

0 

14 

30 

1 

6.43 

1  .  32 

1  3 

75.0 

93 

13 

1  4 

2 

BONO 

60 

0 

24 

9 

42.5 

77 

24 

10 

13 

668 

0 

0 

27 

0 

0 

1 .41 

D  .78 

13 

12.3 

1 

13 

3 

1 

0 

BROWNS   PARK  REFUGE 

61 

3M 

27 

6M 

44.  5M 

78 

24 

610 

0 

0 

26 

0 

.48 

.35 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

CEDAREDGE 

60 

1 

31 

4 

45.8 

-1.8 

76 

23 

14 

13 

569 

0 

0 

19 

0 

1  .  05 

.03 

.48 

2 

1  . 0 

0 

3 

0 

0 

C IMARRON 

52 

0 

22 

7 

37.4 

72 

23 

5 

27  + 

825 

0 

0 

29 

0 

1  .58 

1  .  13 

3 

13.0 

3 

1 

1 

CL I  MAX 

36 

9 

9 

23.3 

5 1 

26+ 

—  1 

5 

1 246 

0 

10 

30 

2 

2.68 

.  5 1 

1  3 

46.4 

69 

13 

9 

1 

0 

COCHETOPA  CREEK 

50 

5 

17 

2 

33.9 

66 

26 

5 

1 

926 

0 

0 

29 

0 

.49 

.20 

13 

4.0 

2 

0 

0 

COLLBRAN   2  SW 

COLORADO    NAT  MON 

CORTEZ 

62 

0 

28 

6 

45.3 

-1.9 

72 

23 

16 

13 

583 

0 

0 

21 

0 

.  74 

- 

.31 

.59 

2 

2 

1 

0 

CRAIG 

53 

2 

28 

1 

-  1.4 

7  1 

23 

19 

720 

0 

0 

20 

0 

.90 

.  50 

.  28 

1 2 

12.4 

2 

12  + 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

44 

9 

1 1 

2 

28  .  1 

-  5.3 

58 

27 

-13 

5 

1 102 

0 

2 

30 

6 

0 

1  .94 

.04 

1  .04 

2 

22.2 

54 

2 

5 

1 

1 

DEL  TA    3  NW 

65 

7 

29 

a 

47.8 

-  2.9 

82 

23 

18 

15  + 

509 

0 

0 

19 

0 

.57 

- 

.  12 

.26 

26 

T 

0 

2 

0 

0 

DILLON    1  E 

45 

6 

17 

1 

31  .4 

-1.4 

61 

24 

-  2 

5 

1002 

0 

3 

30 

1 

1  .21 

- 

.61 

.23 

3 

27 . 0 

1  1 

4 

5 

0 

0 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

57 

9 

30 

5 

44.2 

74 

24+ 

20 

14 

617 

0 

0 

21 

0 

1  .26 

.32 

2 

16.6 

2 

13+ 

4 

0 

0 

DURANGO 

64 

3 

26 

0 

23 

0 

0 

26 

0 

1  .06 

2 

1 

0 

EAGLE    FAA  AP 

55 

8 

25 

□ 

40.4 

-  1.5 

73 

23+ 

14 

8 

729 

0 

0 

27 

0 

.91 

.  1  1 

.28 

12 

5.6 

I 

13 

3 

0 

0 

FORT  LEUIS 

55 

9M 

21 

6M 

38. 8M 

-1.7 

67 

23 

8 

8+ 

780 

0 

0 

26 

0 

D 

1  .01 

- 

.41 

.66 

2 

6.5 

2 

1 

0 

FRASER 

43 

9 

10 

6 

27.3 

-  4.3 

60 

24 

-19 

5 

1 126 

0 

4 

30 

7 

2 . 73 

.86 

.  72 

2 

e 

2 

0 

FRUITA 

64 

2 

31 

4 

47.8 

-  2.8 

82 

23 

18 

13 

508 

0 

0 

20 

0 

1.51 

.  74 

.65 

2 

.0 

0 

4 

1 

0 

GATEWAY   1  SW 

65 

8M 

3 1 

OM 

48  .  4M 

8 1 

23 

1 8 

1 4 

0 

0 

21 

0 

1.73 

.  75 

20  + 

1.0 

0 

3 

2 

0 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 

58 

1 

24 

6 

41  .4 

76 

23 

9 

9 

702 

0 

0 

27 

0 

.81 

_ 

.93 

.29 

25 

1.0 

0 

3 

0 

0 

GRAND    JUNCTION    WSO   AP  S/R 

64 

5 

37 

51  .0 

.  7 

84 

23 

19 

13 

415 

0 

0 

6 

0 

.24 

.71 

2 

1  .2 

1 

4 

2 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

61 

.7 

36 

4 

49  .  1 

82 

24 

21 

13 

476 

0 

0 

8 

0 

.65 

.40 

3 

1  . 0 

0 

5 

0 

0 

GRAND   LAKE    1  NW 

47 

8M 

16 

3M 

32.  1M 

-1.4 

59 

2b* 

-  1 

5 

984 

0 

5 

30 

1  .82 

.04 

.63 

13 

24.0 

26 

13 

5 

1 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

46 

8 

1  7 

0 

31.9 

6 1 

24 

0 

17  + 

985 

1  .36 

.  40 

2 

22.0 

24 

14  + 

5 

0 

0 

GRAND  VALLEY 

63 

4 

31 

4 

47.4 

80 

23 

19 

13 

519 

0 

0 

19 

0 

1  .  18 

.66 

2 

.0 

0 

3 

1 

0 

GREEN    MOUNTAIN  DAM 

51 

8 

22 

1 

37.0 

-  2.3 

69 

24 

7 

5 

834 

0 

0 

27 

0 

1  .20 

.42 

.26 

3 

7 

0 

0 

GUNNISON 

1 3 

837 

0 

□ 

29 

0 

.74 

.  04 

.  20 

2 

.0 

0 

HBYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

51 

0 

21 

6 

36.3 

68 

25  + 

6 

14 

852 

0 

0 

28 

0 

.87 

.31 

13 

16.3 

6 

1  3 

4 

0 

0 

IGNACIO   1  N 

60 

9 

21 

5 

41  .2 

-  3.3 

76 

24 

10 

13 

707 

0 

0 

27 

0 

D 

.57 

.55 

0  .25 

2 

2 

0 

0 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

40 

.9 

10 

5 

25.5 

52 

25  + 

-  6 

14 

1 178 

0 

7 

30 

5 

2.90 

.  76 

1  1 

60.0 

70 

1  1 

9 

1 

0 

KREMML ING 

54 

.7M 

21 

2M 

38  -  OM 

72 

25 

9 

15+ 

805 

0 

0 

27 

0 

.73 

.26 

13 

4 

0 

0 

LAKE  CITY 

see  KfrCREiKf  "O'ts  touokiko  vntion  i«wi 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 

APRIL  1974 


STRTION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

a  i 

a  x 

g  5 

2  ; 

a  c 
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<X 

£ 

I  1 
a  x 
o  J 

% 

X 

o 

X 
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o 

2 
s 

o 

NO 

OF 

DAYS 

a 

I 
a 
o 

a 
| 
g 

_ 
a 
m 
a 
o 

a 

SNOH 

SLEET 

NO  . 

OF 

DAYS 

MAX  . 

MIN. 

° 

I  1 

°  s 

M  ° 
X  O 

a 

is 

° 

m 
5 

I 

g 
- 

g| 

O  X 

.  - 

£  x 

^  3 

B  o 

LITTLE  HILLS 

55  .  3 

24.8 

40 

1 

72 

23 

14 

1  4 

742 

0 

0 

27 

0 

2 

31 

.61 

12 

15.0 

6 

12+ 

7 

1 

0 

MARVINE  RANCH 

48  . 8 

14.5 

31 

7 

64 

23 

-  6 

7 

994 

0 

0 

3  0 

4 

3 

77 

.  70 

1  1 

59  .  0 

8 

5 

0 

MAYBEL  L 

56.8 

24.9 

40 

9 

75 

23 

13 

15 

717 

0 

0 

2  8 

0 

1 

0  1 

.52 

13 

10.0 

9 

13 

3 

1 

0 

MEEKER  NO.  2 

56.0 

23.9 

40 

0 

73 

23 

10 

15  + 

742 

0 

0 

26 

0 

1 

9  ' 

.37 

12  + 

17.6 

5 

3+ 

7 

0 

0 

MERT  DITH 

53 .  DM 

19 .  OM 

36 

OM 

67 

25 

-  1 

8  + 

865 

0 

1 

26 

2 

1 

61 

.  68 

1 

20 .  0 

22 

4  + 

5 

1 

0 

MESA  LAKES  RESORT 

40 .  1 

13.1 

26 

6 

5  1 

24+ 

-13 

13 

1  147 

0 

7 

28 

6 

4 

87 

1  .  43 

3 

83  .  5 

93 

4 

9 

3 

2 

MESA   VERDE    NAT  PARK 

60.2 

32.0 

46 

1 

-  1.1 

70 

18  + 

17 

13 

559 

0 

0 

16 

0 

1 

2  3 

.  1  3 

.  70 

2 

5  .  0 

3 

2 

4 

1 

0 

MONTROSE   NO  2 

59.3 

29.7 

44 

5 

-  3.5 

78 

24 

16 

13 

607 

0 

0 

24 

0 

1 

15 

.  12 

.  39 

3 

6 

0 

0 

NORTHDAL  E 

56.5 

25.8 

41 

2 

-2.1 

70 

24  + 

8 

13 

707 

0 

0 

24 

0 

1 

1  n 

.00 

.35 

2 

4 

0 

0 

NORWOOD 

56 . 6 

1  7  .  OM 

36 

h  M 

-  6.0 

70 

23 

0 

27+ 

844 

0 

0 

27 

3 

D  1 

32 

.  06 

.  40 

20 

7  . 8 

7 

0 

0 

OURAY 

51.7 

27.6 

39 

7 

65 

25  + 

10 

14+ 

754 

0 

0 

23 

0 

1 

87 

.  54 

3 

14.7 

S 

4 

8 

1 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

PAL ISADE 

63.3 

38.6 

51 

0 

-  2.3 

81 

24 

23 

13 

420 

0 

□ 

7 

0 

1 

45 

.52 

.54 

1 

T 

T 

1  4 

4 

1 

0 

PAONIA    1  SU 

59.4 

30.0 

44 

7 

78 

24 

18 

13 

603 

0 

0 

21 

0 

1 

14 

.28 

3+ 

T 

0 

4 

0 

0 

PARADOX 

P ITK  IN 

46.2 

15.0 

30 

6 

58 

24 

-  6 

5 

1024 

0 

3 

30 

4 

RANGELY 

61  .9 

27 .  7 

44 

8 

77 

23 

21 

8+ 

597 

0 

0 

28 

0 

1 

70 

.  56 

2 

6 

1 

0 

RICO 

50.  1 

17.5 

33 

8 

62 

30 

0 

5 

928 

0 

0 

28 

1 

2 

59 

.32 

.90 

2 

27.0 

1  8 

2 

5 

3 

0 

RIFLE 

60.  7 

29.3 

45 

0 

-2.1 

79 

23 

19 

13  + 

593 

□ 

0 

21 

0 

81 

- 

.  12 

.42 

2 

1  .0 

1 

13  + 

2 

0 

0 

SILVERTON 

48  . 9 

14.9 

31 

9 

-  1.2 

59 

23 

-  6 

6 

967 

0 

0 

30 

1 

1 

98 

.  29 

.  47 

2 

12.0 

14 

3 

6 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

49.5 

22.6 

36 

1 

-  2.6 

69 

24 

6 

14 

860 

0 

0 

28 

0 

2 

38 

.04 

.63 

13 

20.  1 

1 6 

13+ 

8 

1 

0 

TAYLOR  PARK 

44.2 

11  .6 

27 

9 

-  2.2 

55 

25  + 

-19 

5 

1  106 

0 

2 

29 

6 

1 

10 

- 

.29 

.50 

2 

15.0 

26 

2 

5 

1 

0 

TELLURIDE 

51.3 

20.0 

35 

7 

-  1.8 

62 

23  + 

4 

5 

873 

0 

0 

27 

0 

2 

29 

.  10 

.  65 

20 

34.5 

6 

1 

0 

L'RHVAN 

66.8 

33.4 

50 

1 

79 

24  + 

20 

15 

438 

0 

0 

14 

0 

74 

.37 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

VALLECITO  DAM 

54 .  4 

22 . 9 

38 

7 

68 

23 

8 

4+ 

782 

0 

0 

26 

0 

1 

58 

.  76 

2 

10.3 

4 

2 

3 

1 

0 

YAMPA 

48.8 

16.9 

32 

9 

70 

26 

-14 

16 

956 

□ 

0 

28 

4 

1 

27 

.35 

13 

15.0 

1  1 

13 

4 

0 

0 

YELLOW  JACKET  2  W 

57  .  1 

29.2 

43 

2 

69 

P2 

9 

13 

648 

0 

0 

21 

0 

90 

.65 

2 

3.0 

3 

2 

3 

1 

0 

DIVISION 

38 

9 

-3.1 

1 

55 

.  1  1 

15.7 

XXX 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

AKRON    4  E 

60.7 

32  .9 

46 

8 

82 

25 

21 

4 

639 

0 

0 

15 

0 

1 

15 

.  46 

1  3 

10.  1 

5 

14 

6 

0 

0 

AKRON   FAA  AP 

60.3 

33  .  4 

46 

9 

.5 

81 

25+ 

20 

4 

539 

0 

0 

15 

0 

1 

38 

.  15 

.  45 

13 

6  .  8 

4 

14 

4 

0 

0 

BONNY  LAKE 

64.  4 

33  .  1 

48 

8 

85 

27+ 

17 

8 

483 

0 

0 

12 

0 

2 

93 

.92 

13 

7 

2 

0 

BURL INGTON 

67  .  3 

36  .5 

5  1 

9 

2.  1 

87 

26 

23 

3 

394 

0 

0 

10 

0 

91 

.65 

.  43 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHEYENNE  WELLS 

68.4 

33.9 

6  1 

2 

1  .4 

88 

25 

16 

6 

418 

0 

0 

14 

□ 

44 

- 

.87 

.23 

13 

2.0 

T 

1  3 

2 

0 

0 

FLAGLER   2  NW 

63.4 

30.5 

47 

0 

85 

25 

18 

3 

532 

0 

0 

22 

0 

2 

14 

.85 

13 

16.0 

8 

14 

5 

1 

0 

HOL  YOKE 

66.6 

34.8 

50 

7 

2  .  0 

85 

26  + 

21 

4 

429 

0 

0 

12 

0 

1 

32 

.21 

.  39 

7 

T 

0 

5 

0 

0 

STRATTON   3  NE 

65.  1 

36.6 

50 

4 

1  .  1 

85 

25 

23 

4 

437 

0 

0 

10 

0 

1 

46 

.  IS 

.64 

13 

8.0 

4 

13 

5 

1 

0 

WRAY 

70.6 

36.8 

53 

7 

3.3 

86 

26 

21 

16 

348 

0 

0 

1  0 

0 

2 

07 

.  18 

.83 

7 

1.0 

1 

3 

5 

2 

0 

YL'MA 

DIVISION 

49 

7 

.  9 

1 

54 

.  04 

5.5 

XXX 

PLATTE  DRAINAGE 

BAS  IN 

AL  L  ENSPARK 

48  . 9 

22.2 

35 

6 

66 

25 

9 

14  + 

877 

0 

2 

28 

0 

1 

93 

.64 

12 

18 

12 

5 

2 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

54.4 

22.0 

38 

2 

-  1.4 

7  1 

25 

2 

14 

796 

0 

0 

28 

0 

D  2 

59 

.  54 

1  .56 

1  3 

24.  3 

14 

1  3 

4 

1 

1 

BOULDER 

61.2 

34.0 

47 

6 

-  1.6 

83 

27 

19 

14 

517 

0 

0 

15 

□ 

3 

07 

1  .45 

13 

11.4 

10 

1  3 

3 

2 

2 

BRIGGSOALE 

61  .9M 

30.5 

46 

2M 

18 

4 

565 

0 

0 

20 

0 

2 

64 

1  .  32 

3 

8.0 

4 

2 

1 

BRIGHTON 

62.3 

32.2 

47 

3 

80 

25 

14 

4 

527 

0 

0 

16 

0 

2 

65 

.90 

3 

17.0 

6 

13+ 

5 

2 

0 

BYERS  5  ENE 

61  .4 

30.9 

46 

2 

-  1.0 

81 

25 

12 

4 

558 

0 

0 

20 

□ 

1 

71 

.  14 

.56 

3 

10.0 

7 

3 

5 

1 

0 

CABIN  CREEK 

42.0 

22.0 

32 

0 

59 

25 

4 

14 

983 

0 

6 

27 

0 

2 

37 

.  98 

29 

33.5 

20 

13 

4 

2 

0 

CASTLE  ROCK 

68.8 

28.6 

43 

7 

75 

27+ 

1  1 

14 

630 

0 

0 

22 

0 

1 

44 

.45 

30 

14.0 

3 

0 

0 

CHEESMAN 

58 . 8 

22.6 

40 

8 

-  2.4 

73 

24 

4 

1  4 

718 

0 

0 

25 

0 

2 

46 

.o8 

1  .50 

13 

17.0 

12 

13 

4 

1 

1 

CHERRY  CREEK  DAM 

59.9 

29 . 9 

44 

9 

60 

26 

1  1 

5 

597 

0 

□ 

21 

0 

2 

68 

.  76 

1  3 

10.2 

10 

13 

7 

2 

0 

DENVER  WSO  AP 

62 . 4 

33.3 

47 

9 

.  4 

80 

25 

20 

4 

507 

0 

0 

11 

0 

2 

28 

.85 

13 

17.8 

5 

14  + 

6 

2 

0 

DENVER  CITY 

R 

ELBERT 

58.  3M 

25.  8M 

42 

1M 

77 

25 

10 

5 

680 

0 

0 

25 

0 

2 

38 

.92 

13 

4 

2 

0 

ESTES  PARK 

53.4 

27.0 

40 

2 

.2 

77 

19 

8 

14 

733 

0 

0 

24 

0 

1 

68 

- 

.04 

.88 

13 

3 

1 

0 

EVERGREEN 

56.2 

23 . 5 

39 

9 

72 

25 

2 

13 

745 

0 

0 

27 

0 

2 

60 

1  .61 

13 

16.0 

4 

1 

1 

FORT  COLLINS 

60 . 0 

34.3 

47 

2 

.8 

80 

25 

22 

4 

526 

0 

0 

14 

0 

1 

65 

.  17 

.  76 

3 

5.0 

1 

13  + 

4 

1 

0 

FORT  LUPTON    1  N 

62 .  1 

30.4 

46 

3 

-  1.6 

81 

26  + 

15 

4 

554 

0 

0 

21 

0 

2 

22 

.64 

.  86 

3 

14.0 

6 

3 

4 

3 

o 

FORT  MORGAN 

63.  1 

33.6 

48 

4 

.2 

64 

26 

20 

4 

493 

0 

0 

14 

0 

81 

- 

.46 

.60 

13 

4.0 

1 

1 

0 

GRANT 

50.7 

20.6 

3S 

7 

66 

25 

1 

14 

875 

0 

0 

30 

0 

1 

40 

.  78 

13 

18.0 

10 

13 

3 

1 

0 

GREELEY  UNC 

63.9 

35.9 

49 

9 

2.5 

84 

25 

23 

5 

448 

0 

□ 

9 

0 

2 

07 

.59 

1  .  45 

3 

11  .6 

7 

3 

2 

2 

1 

IDAHO  SPRINGS 

57 .  1 

31.1 

44 

1 

3.5 

74 

25 

18 

4 

619 

0 

I 

15 

0 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

66.5 

35.2 

50 

9 

1  .  1 

84 

24 

20 

16 

424 

□ 

□ 

14 

0 

82 

- 

.79 

.  19 

20 

T 

0 

3 

0 

0 

KASSLER 

63.5 

34.0 

48 

8 

.  4 

80 

25 

19 

4 

481 

□ 

0 

15 

0 

1 

87 

- 

.53 

.99 

13 

11  .0 

6 

13 

5 

1 

0 

KAUFFMAN   4  SSE 

62.2 

28.6 

45 

4 

.5 

84 

24 

14 

15 

581 

0 

0 

19 

0 

40 

- 

.91 

.  30 

3 

3.0 

2 

0 

0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

51.3 

21.4 

36 

4 

65 

25 

-  3 

14 

854 

0 

1 

27 

1 

63 

.27 

30 

7.5 

6 

14 

3 

0 

0 

LAKEWOOD 

59.4 

34.0 

46 

7 

-  2.0 

77 

27  + 

20 

14 

545 

0 

0 

15 

0 

D  1 

31 

.66 

0     . 70 

13 

8.5 

7 

13 

3 

1 

0 

LONGMQNT  2  ESE 

61.8 

32.6 

47 

2 

.  1 

82 

27  + 

21 

14 

528 

□ 

0 

14 

□ 

2 

87 

.33 

.93 

29 

1.0 

5 

13 

5 

3 

0 

NEDERLAND  2  NNE 

48  .  1 

18.4 

33 

3 

66 

25 

-  3 

14 

946 

0 

1 

29 

2 

2 

4R 

.86 

13 

38.7 

14 

13 

6 

3 

0 

NEW  RAYMER 

62.8 

29.8 

46 

3 

82 

25  + 

19 

4  + 

552 

0 

0 

23 

0 

6  4 

.55 

13 

6.4 

3 

13 

1 

1 

0 

PARKER  6  E 

58.3 

32.5 

45 

4 

.6 

77 

25 

17 

4 

581 

0 

0 

1  4 

□ 

1 

38 

.17 

.33 

3 

19.0 

7 

1 1 

7 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

49.7 

25.0 

37 

4 

68 

25 

6 

16 

821 

0 

□ 

26 

0 

1 

93 

1  .02 

13 

25.2 

17 

13 

5 

1 

1 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 


TEMPERRTURE 

PRECIPITATION 

NO 

OF 

OATS 

SNOM. 

SLEET 

NO  . 

OF 

OATS 

STATION 

■1 
a 

MAX. 

N1N. 

| 

X 

- 
B 

- 

£ 

O  =t 

w  x 

O  3 

?  i 

—  a 

% 

I 

s 

Bj  o 

e 

t 

K 

O 

<x  c 

I 

i  c 
o.  o 

I 

s 

X 

S 

I 

»- 

f  i 

Kg 

S  l 

3 

1 

B 

a 

•  o 

E 

E 

a 

8 

i  x 

c  x 

a 

o  u. 

X 

Q 

° 

o 

5 

ii 

S  £ 

a » 

■  i 

2 

° 

"■ 

s 

° 

NO 
Ml 

s 

- 

64.9 

34.9 

49.9 

82 

26* 

19 

4 

450 

a 

0 

12 

0 

.76 

.  15 

19 

.0 

0 

I 

0 

0 

5PICER 

15  .  4M 

19.  7M 

32.  6M 

61 

24 

-  2 

14 

966 

0 

0 

26 

i 

.90 

- 

.35 

.20 

13 

22.0 

14 

13  + 

•1 

0 

0 

STERL ING 

UAL DEN 

47.2 

20.5 

33.9 

-  1.4 

66 

24 

3 

14 

928 

0 

2 

26 

0 

.84 

.  12 

.  30 

13 

10.0 

5 

4 

-1 

0 

0 

HOTC  DriQl  C" 

W" 1 E HUHL L 

58.7 

33.0 

45.9 

.  4 

78 

26 

20 

4 

566 

0 

0 

i .: 

Q 

2.29 

.  35 

.99 

13 

9.0 

7 

13 

I 

3 

0 

division 

43.  1 

-1.1 

1  .82 

.  12 

13.  1 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

ALAMOSA   USQ   AP  R 

56.9 

20.6 

38  .  8 

-  2.4 

70 

23 

10 

15 

778 

a 

0 

26 

0 

.  16 

_ 

.  45 

.  17 

3 

5.5 

5 

1 

0 

0 

BLANCH 

56.0 

18.8 

37.4 

•  j 

23 

7 

4 

822 

: 

D 

0 

.29 

.  37 

.  15 

3 

4.5 

2 

0 

0 

CENTER  4  SSW 

56 . 8 

20 . 6 

38 .  7 

—  3.4 

7  1 

23 

3 

8 

782 

0 

a 

26 

0 

T 

.64 

T 

1  3  + 

.  0 

0 

0 

0 

DEL  NORTE 

58  .9 

25.3 

42.  1 

.  4 

70 

23  + 

10 

13 

679 

0 

a 

25 

0 

T 

.  77 

T 

26  + 

T 

0 

0 

0 

0 

roroT   cAun   riiiMC^Q  mm 
L)KLH  1    irinLJ    UUnt>3  nn 

HERMIT  7  ESE 

46.2 

11.5 

28.9 

-  4.7 

61 

24+ 

0 

13  + 

1075 

0 

30 

3 

.50 

.92 

.36 

2 

6.0 

1 

2 

2 

0 

0 

MANASSA 

60.  4M 

22.  4M 

41  .  4M 

71 

26 

8 

14 

702 

0 

0 

26 

0 

.24 

.36 

.24 

3 

1 

0 

0 

MONTE  VISTA 

59.8 

24.4 

42.  1 

.  2 

72 

23 

12 

6 

679 

0 

0 

25 

0 

.02 

.61 

.02 

4 

1  .2 

0 

0 

0 

0 

SAGUACHE 

58.5 

17.  1 

37.8 

-4.4 

72 

25 

3 

5 

811 

0 

0 

10 

0 

WOLF    CREEK    PASS    1  E 

39.9 

16.0 

28.0 

65 

24 

-  5 

14  + 

1  102 

0 

:  n 

.  a 

2 

1  .96 

.68 

2 

7 

1 

0 

DIVISION 

37  .2 

-  2.3 

.40 

.61 

2.7 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3      4    5  6 


9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


BRANDON 
BRANSON 
BUENA  VI5TA 
BUTLER  RANCH 

CAMPO   7  S 
CANON  CITY 
COLORADO  SPRGS  USO  i 
DELHI 

DOHERTy  ranch 


L  AMAH 

LAS  AN  I MAS 
LEAOVILLE 
L IMON  WSMQ 


QRDWAY 
PALMER  LAKE 
PUEBLO  USO  AP 
PUEBLO  ARMY  OEPOT 

PUEBLO  6  SSW 
ROCKY  FORD  2  S£ 
RUXTQN  PARK 
RYE 

SAL  IDA  3  W 

SPRINGF  IEL0 
SPRINGFIELD  7  USW 
STONINGTQN 

SUGARL  OAF  RSVH  1  ESE 
TACONY   10  5E 

TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY    J  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  6UTTES 


VICTOR 


AL  TENBERN 

AMES 

ASPEN 

BERTHOUO  PASS 
BLUE  MESA  LAKE 

BOND 

BQNHAH  RESERVOIR 
BRECKENR IDGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 
CEOAREDGE 

C IMARRON 
CLIMAX 

COCHETQPA  CREEK 
COL L8RAN  2  SW 
COLORAOO  NAT  MON 

C0RTE2 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA   3  NW 
DILLON    1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

OOLORES 

OURANGO 

EAGLE  FAA  AP 

ELECTRA  LAKE  / 

FORT  LEWIS 

FRASER 

FRUITA 

GATEWAY    1  SW 
GLENWOOO  SPRINGS    1  N 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  / 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE  1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 

HAMILTON 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACIO   1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

KREMML  ING 

LAKE  CITY 

L  ITTLE  HILLS 

MANCOS 

MARVINE  RANCH 
MAYBE LL 
MEEKER  NO.  2 
MEREOITH 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  VERDE  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 


.08  .00 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORWOOD 
OuHAy 

PAGOSA  SPRINGS 
PAL ISADE 
PA3NIA   |  SU 


PARADOX 
PARSMAL  I 
PITXIN 
PLACERv 
PYRAMID 


RANGE L r 

RICO 

RIFLE 

S ARGENTS 

SHOSHONE 

SILvERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 
TAYLOR  PAR*. 
TELLURIOE 

L'RAVAN 

VALLECITO  OAM 
WINTER  PARK 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  w 


Akron  *  e 
akron  faa  ap 
bonny  lake 
burl inqton 
cheyenne  uells 

flagler  2  nw 
fleming  i  s 

GtNOA  1  u 

HOL YOKE 

IOAL IA  2  NNW 

LEROY  S  WSU 
OTIS   It  NE 
STRATTQN   3  NE 
VQNA 


YUMA 


ALLENSPARK 

AMTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULOER 

BR IGGSOALE 

BRIGHTON 
BYERS  S  ENE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  OAM 
DENVER  WSO  AP  /. 
DENVER  CITY 
EASTONvILLE  1  NNW 
ELBERT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FORT  L UPTON  1  N 

FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

KASSLER 

KAUFFMAN  4  5SE 
LAKE  GEORGE  8  Su 

L AKEwOOD 
LONG MONT  2  ESE 
NEDERL  AND  2  NNE 
NEW  RAYMER 
PARKER  6  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
5EDALIA  A  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 

STEAL ING 
WALOEN 
HATEROALE 
WINDSOR  1  SE 


ALAMOSA  WSO  AP 
6LANCA 
CENTER  4  S5W 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  vISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 


■ 

1  .  7C 

2.« 


D  2.SS 
3.05 
2.6' 


2.0C 
- 

2.07 
3.9 


DRY  OF  MONTH 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  3 


.03     .33  .23 


.00     .08  .42 


.3*  .«0 

.23  .S6 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

UJ 

XXX 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

58 
30 

60 
50 

55 
21 

45 
18 

60 
20 

70 
50 

6  0 
30 

65 
25 

72 
50 

65 
45 

60 
24 

65 
35 

60 
28 

44 

IB 

58 
28 

62 
25 

63 
46 

75 
45 

70 
45 

6C 
38 

67 
30 

70 
28 

75 
50 

77 
50 

80 
55 

78 
50 

78 
45 

68 
38 

64 
38 

57 
38 

64.  7 

BUENA  VISTA 

•  IP,  X 

CANON  CITY 

"„  , 

MIN 

Gl 
33 

59 
34 

47 
35 

42 
27 

67 
29 

69 
36 

57 
38 

70 
29 

73 
33 

56 
44 

58 
39 

61 
41 

46 
31 

51 
27 

66 
29 

62 
10 

73 
34 

74 
43 

72 
45 

61 
44 

68 
43 

69 
35 

75 
40 

80 
49 

82 
52 

79 
54 

76 
55 

65 
42 

53 
45 

62 
42 

64.5 

COLORAOO  SPRGS  USD  AP 

MAX 

M :  N 

Bl 

27 

'  H 

33 

35 
25 

38 
23 

5E 
21 

69 
32 

53 
30 

60 
24 

69 
35 

56 
34 

50 
28 

59 
29 

34 
26 

38 
18 

54 

23 

55 
29 

64 
38 

70 
38 

to 

41 

61 
35 

61 
33 

64 
28 

73 
35 

76 
48 

80 
48 

76 
47 

74 
46 

63 
35 

46 
37 

52 
37 

59.2 

DELHI 

'  1 "  ' 

M  I  N 

59 
27 

70 
35 

2  8 

48 

17 

66 
22 

76 
31 

66 
35 

61 
19 

81 

30 

71 
36 

50 
30 

72 
28 

62 
."J 

50 
13 

62 
24 

71 
19 

71 
37 

80 
28 

79 
34 

70 
28 

76 
27 

71 
24 

85 
32 

68 
36 

90 
46 

85 
56 

83 
48 

73 
33 

63 
38 

63 
40 

71  .0 

EADS 

MAX 

>■■-. 
32 

6  ' 
J5 

60 
16 

22 

63 
22 

73 
35 

63 

64 

23 

75 
33 

70 
32 

64 

32 

70 
32 

60 
32 

50 
3  0 

64 
28 

64 
JO 

74 

37 

84 

33 

82 
36 

75 
IE 

70 
36 

72 
31 

83 
39 

90 
48 

92 
50 

90 
56 

84 
47 

75 
41 

69 
42 

70 
36 

71.1 

F8RDER  8  S 

MA  X 
M  I  N 

52 
26 

65 
31 

63 
33 

5; 

26 

73 
20 

64 
38 

50 
36 

66 
21 

57 
30 

49 
24 

61 
24 

63 
24 

71 
29 

76 
30 

79 
44 

71 
29 

65 
30 

65 
28 

78 
32 

84 
43 

85 
42 

82 
46 

80 
41 

70 
38 

65 
42 

60 
33 

67.9 
32 . 3 

HOLLY 

M  J  ^ 

75 
33 

66 
3  B 

77 
32 

38 
24 

54 

2G 

63 
27 

80 

25 

64 

27 

66 
28 

82 
36 

75 
36 

55 
29 

72 
28 

38 
28 

56 
32 

66 
20 

63 
38 

76 
31 

79 
33 

79 
36 

74 
37 

71 
31 

70 
40 

86 
48 

67 

55 

91 
57 

90 
51 

81 
45 

77 
47 

67 
35 

70.7 

JOHN   MARTIN  DAM 

"Hi 

M 1 1 

KIT  CARSON 

MA  ' 
M I  N 

84 
38 

64 

34 

61 

32 

60 
25 

63 
23 

73 
32 

66 
60 

65 
25 

76 
29 

75 
43 

63 
34 

69 
32 

58 
33 

49 
30 

61 
29 

63 
23 

72 
37 

78 
34 

79 
49 

75 
40 

62 
38 

69 
29 

81 

36 

67 
45 

89 
45 

86 
57 

83 
48 

72 
43 

67 
43 

69 
36 

69.6 

LA   JUNTA   FAA  AP 

"H.I 

M  i  N 

59 
33 

68 
37 

40 

32 

50 
29 

63 
26 

81 
37 

64 

37 

69 
30 

83 
38 

69 
42 

56 
36 

75 
34 

43 
33 

54 
31 

65 
31 

72 
30 

75 
41 

82 
39 

83 
50 

71 
43 

73 
36 

71 
36 

85 
41 

89 
58 

89 
54 

90 
59 

85 
51 

73 
42 

68 
47 

67 
42 

70.7 
39 . 2 

LAMAR 

ri ;  N 

35 

74 
41 

57 
32 

55 
26 

65 
29 

82 

37 

60 
38 

68 

29 

81 
35 

73 
47 

53 
39 

74 
34 

48 

35 

55 
32 

68 
32 

6  6 

26 

78 
44 

80 
37 

83 
52 

73 
41 

73 
40 

71 
35 

85 
39 

91 
56 

92 
57 

91 

59 

82 
55 

72 
46 

66 
45 

70 
40 

71.8 

LAS  ANIMAS 

MM  J 

M  I  N 

E  ,i 
32 

67 
38 

62 
30 

49 
27 

62 
24 

79 
33 

65 
39 

67 
25 

82 
34 

72 
48 

58 
36 

71 
31 

62 
32 

52 
28 

63 
29 

69 

25 

74 

39 

80 
35 

82 
54 

80 
39 

72 
33 

70 
37 

84 

35 

87 
54 

90 
46 

90 
46 

88 

56 

75 
42 

68 
46 

68 
40 

71.9 

LEADVILLE 

34 

10 

41 

17 

27 
10 

24 
0 

40 

0 

42 
19 

29 
8 

42 

7 

50 
19 

33 
11 

26 
12 

36 
14 

25 
5 

33 

38 
-  3 

45 
4 

45 

13 

51 
13 

43 

22 

32 
12 

36 
23 

48 

17 

54 
18 

56 
26 

56 
29 

52 
27 

46 
19 

48 
18 

21 

50 
16 

40.9 

L  IMON  USMO 

M  I  N 

57 
25 

62 
28 

30 
20 

37 
18 

54 

20 

65 

27 

50 
25 

59 
21 

67 
28 

60 
35 

37 
31 

56 
27 

35 
27 

42 
21 

54 

25 

58 

25 

S3 
34 

70 
33 

72 
41 

58 
36 

56 
28 

63 
26 

75 
30 

79 
41 

80 
42 

77 
42 

73 
44 

64 

32 

55 
36 

59 
33 

58.9 
30 . 0 

NORTH  LAKE 

MA  * 
M  J  N 

47 

22 

45 
30 

45 
19 

29 
8 

51 
3 

54 
24 

45 

17 

57 
10 

61 
23 

55 
25 

41 

21 

48 

28 

42 

10 

36 

7 

53 
13 

58 
13 

60 
19 

66 
23 

60 
24 

54 

35 

52 
25 

61 
21 

68 
24 

66 

33 

67 
31 

65 
41 

59 
26 

63 
21 

53 
20 

46 

28 

53.6 
21.5 

PALMER  LAKE 

45 

22 

54 

25 

52 
20 

63 
28 

50 
20 

55 
27 

64 
34 

51 
25 

45 
28 

53 
25 

32 
14 

43 
19 

56 
20 

'-0 
25 

64 

32 

63 
35 

62 
33 

59 
32 

57 
23 

60 
31 

69 
41 

71 
40 

72 
43 

70 
40 

65 
30 

56 
31 

45 

29 

56.5 
28 . 6 

PUEBLO  WSO  AP 

MA  < 

m  t 

65 
32 

64 

38 

46 

31 

47 

24 

64 
18 

76 
29 

61 
29 

68 
2  1 

82 
32 

66 
43 

56 
27 

68 
30 

43 

32 

52 
29 

63 
25 

64 

27 

74 

33 

81 
31 

80 
45 

68 
38 

69 
34 

72 
30 

83 
36 

83 
46 

87 
49 

86 
6  0 

82 
48 

71 
37 

61 
47 

61 
44 

68.  1 
34 . 5 

PUEBLO  6  SSW 

MA  ■ 

'-1 ;  r< 

59 
30 

64 

29 

63 
34 

44 

26 

46 
24 

64 

22 

74 
32 

63 
26 

65 
22 

78 
33 

62 
27 

58 
29 

67 
30 

46 
24 

50 
24 

63 
26 

64 

26 

72 
33 

76 
34 

77 
38 

66 
32 

36 
28 

69 
2B 

78 
38 

82 
44 

84 

52 

81 
45 

80 
35 

77 
37 

61 
45 

66.0 
31.6 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 

f.  1 

66 
38 

62 
30 

49 

26 

61 
22 

78 
30 

73 
38 

67 
23 

79 
33 

78 
48 

66 
33 

72 
28 

62 
33 

54 
27 

64 

25 

71 
24 

74 

35 

79 
32 

81 

52 

75 
39 

71 
32 

68 

30 

81 

35 

67 
57 

86 
48 

87 
57 

85 

52 

75 
37 

67 
43 

64 

39 

71.6 

RUXTON  PARK 

Mm  . 

m  ;  ri 

38 

ia 

38 
26 

32 
14 

23 
4 

37 
6 

47 

20 

42 

20 

42 
14 

50 
24 

46 
24 

34 

13 

40 

25 

34 

15 

25 
4 

36 
1 

40 

7 

46 

22 

51 

22 

6  0 
25 

44 

22 

40 
21 

44 

16 

56 
26 

60 
34 

62 
32 

58 
30 

53 
36 

50 
20 

41 

26 

38 
16 

43.2 
19.4 

RYE 

MA  ' 
M I 

61 

19 

55 
38 

49 

25 

37 
14 

61 
13 

66 

27 

76 
35 

63 
18 

73 
30 

69 
39 

52 
21 

59 
22 

49 
24 

43 
1 1 

57 
1  7 

67 
25 

67 
30 

73 
30 

70 
30 

65 
32 

62 
24 

66 
24 

75 
31 

76 
36 

76 
42 

79 
49 

75 
52 

75 
30 

61 
36 

55 
34 

63.4 
26 . 6 

SAL  IDA   3  U 

MAX 
MIN 

51 
26 

48 

31 

41 

25 

38 
14 

55 
16 

58 
32 

46 
24 

59 
19 

67 
20 

48 

26 

46 

21 

51 
26 

41 

16 

47 

13 

68 
14 

61 
17 

64 
21 

69 
23 

58 
38 

49 
30 

56 
34 

64 

21 

69 
28 

71 
50 

72 
48 

63 
44 

66 
38 

65 
26 

49 
36 

63 
31 

56.4 
26.9 

SPR INGF ILL  D   7  WSU 

MAX 
MIN 

67 
27 

62 
37 

54 
28 

47 

22 

62 
23 

80 

37 

67 
28 

66 
25 

75 
39 

69 
28 

62 
33 

71 
26 

61 
31 

50 
28 

62 
26 

63 
20 

72 
41 

75 
36 

78 
51 

74 

31 

69 
30 

67 
30 

81 

35 

81 
53 

87 

52 

85 
63 

84 

37 

78 
38 

62 
42 

65 
36 

69.2 
34.  1 

SUGARL  OAF   RSVR   1  ESE 

MAX 

MIN 

51 
10 

35 
14 

40 
14 

31 
-  5 

30 
1 

44 

-  1 

46 
1  1 

53 
16 

32 
15 

30 
16 

40 
-11 

42 

-  3 

47 
4 

48 

7 

54 
14 

46 
15 

50 
13 

58 
22 

57 
25 

57 
26 

53 
23 

46 
14 

49 

25 

49 

15 

45.3 
11.8 

TACONY   10  SE 

MAX 

66 
25 

65 
34 

55 
27 

47 

20 

60 
18 

75 
23 

69 
34 

65 
22 

75 
34 

74 
38 

54 
29 

69 

25 

55 
30 

48 
1  h 

60 
26 

61 
25 

72 
33 

76 
36 

78 
41 

70 
33 

67 
29 

6  6 
29 

81 
34 

85 
45 

87 
43 

85 
46 

83 
43 

74 
36 

64 
42 

59 
36 

68.2 
31  .8 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

60 
28 

EC 
46 

58 
23 

40 

27 

63 
15 

68 
42 

67 
32 

68 

27 

73 
41 

70 
45 

52 
28 

63 
32 

59 
29 

47 

26 

62 
25 

63 
27 

70 
39 

75 
34 

73 
41 

70 
41 

69 
32 

70 
30 

77 
47 

80 
41 

81 
43 

77 
54 

78 

53 

74 
34 

63 

35 

60 
41 

66.3 
35.3 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 
MIN 

E  1 

26 

61 
)6 

39 

27 

41 

24 

62 
20 

72 
40 

55 
31 

68 

25 

76 
46 

59 
33 

57 
24 

67 
30 

41 
29 

48 
24 

63 
27 

67 
24 

69 
38 

77 
35 

75 
43 

65 
38 

74 
29 

70 
29 

80 
48 

80 
50 

84 

50 

80 
51 

79 
44 

66 
34 

60 
38 

60 
40 

65.3 
34.4 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

35 
;  E 

37 

29 
18 

25 
5 

43 
4 

44 

17 

31 
14 

46 

5 

54 
16 

49 

15 

32 
16 

38 
18 

39 

15 

33 
12 

41 

0 

46 

g 

47 
18 

56 
13 

50 
1  3 

38 

1 

42 
16 

53 

20 

58 
12 

58 

25 

57 
29 

55 
24 

50 
19 

51 
12 

46 
4 

52 
14 

44.5 
14.0 

TWO  BUTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

WAL SENBURG  POWER  PLANT 

MA  » 
MIN 

6  I 
26 

59 
41 

55 
25 

39 
15 

60 
19 

68 
32 

66 
3E 

66 
18 

72 
31 

3  ' 

52 
31 

64 

35 

53 
20 

44 
14 

61 

21 

E  3 
26 

67 
32 

76 
30 

70 
31 

63 

32 

67 
32 

70 
44 

76 
30 

77 
41 

77 
45 

75 
42 

75 
44 

70 
31 

58 
34 

60 
35 

64.5 
31.0 

WALSH 

MA  ' 
MIN 

74 
3c 

I  9 
40 

60 
30 

6  1 

;  4 

6 

26 

80 
43 

78 
47 

64 

27 

77 
48 

■< 

Ji 

70 
38 

72 
32 

65 

54 

32 

62 
32 

62 
24 

74 
45 

78 
35 

76 

\H 

72 
36 

66 
33 

83 
40 

82 

55 

81 
49 

90 
55 

89 
54 

88 
43 

88 
42 

66 
50 

68 
38 

72.4 
39.0 

WESTCL IFFE 

MAX 
MIN 

52 
.-  : 

3! 

44 

23 

37 
13 

56 
1  D 

61 
28 

52 
2E 

59 
10 

68 
28 

68 
31 

46 
14 

40 
28 

35 
12 

43 
0 

54 
13 

1 

.  1 

62 
20 

66 
28 

34 

49 

30 

58 
20 

64 
19 

66 
20 

67 
45 

71 
39 

65 
42 

b4 

37 

El 
15 

52 
28 

57 
30 

65.8 
23.9 

WETMORE  9  S 

MA> 

MIN 

64 
,"i 

5E 
26 

43 

27 

37 
:  4 

57 
17 

57 
27 

55 
26 

60 
19 

61 
21 

61 

',4 

48 

20 

54 

26 

39 
6 

40 

10 

55 
18 

53 
19 

62 
29 

68 
30 

65 
15 

55 
27 

60 
26 

61 

22 

65 
29 

69 
31 

72 
40 

68 

37 

66 
33 

62 
22 

53 
35 

48 

33 

57.  1 
25.5 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWINO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY   OF  MONTH 

0 
tx 
cc 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

a 

COL ORADO  DRBINBGE 
BBS  IN  02 

BLTENBERN 

MAX 
MIN 

47 

47 

42 

45 

54 

61 

5  l 

55 

70 

67 
3 1 

49 

3 

47 

29 

43 
18 

53 
22 

5  9 
2  0 

67 
24 

67 
31 

72 
2  7 

67 
27 

52 
31 

6 

33 

67 
30 

76 
27 

76 
35 

73 

90 

68 

20 

65 

■  6 

67 

26 

62 
32 

68 
26 

59.8 

26.5 

B5PEN 

HA  i 

him 

48 

ie 

33 

IS 

46 

51 

39 

53 

62 

5  l 
22 

38 
25 

41 

2  6 

<  1 

12 

42 
8 

5  0 
12 

66 
18 

••9 

24 

6, 

26 

54 

30 

42 

26 

9. 

IQ 

6  0 
24 

62 
33 

66 
36 

69 

19 

64 

35 

f.  1 

.-  6 

58 

22 

52 

2  7 

62 
24 

51.3 
23.4 

BERTHOUO  BBSS 

MA  ■ 
MIN 

2S 

2( 

31 

17 

i 

34 

35 

19 

35 

47 

23 

2  0 

1  3 

26 
3 

18 
—  1 

27 
1 

in 

8 

41 
I  0 

41 

15 

49 

2  2 

42 

12 
14 

29 
15 

42 

17 

49 

28 

52 
25 

52 
25 

45 

2  0 

9, 1 
1  0 

!> 

16 

37 
1  1 

34.2 
11.1 

Bono 

MA  ' 
MIN 

-4. 

43 

42 

9 

•i. 

58 

47 

59 

70 

,Q 

62 

60 

■  1 

10 

42 

20 

60 
15 

f  0 

20 

64 

26 

70 

2  2 

67 
24 

•o 
27 

62 

26 

66 
24 

73 
26 

77 
31 

74 
43 

70 
■J  9 

58 

3  3 

71 
26 

58 

65 
26 

60.0 
24.9 

BROWNS  PBRK  REFUGE 

MAX 
MIN 

6! 

49 

43 

48 

55 

52 

49 

6. 

69 

59 

56 

51 
23 

66 
28 

74 

25 

64 

28 

66 
23 

76 
35 

78 

32 

76 
38 

70 
50 

56 
1. 

56 
20 

6  1 

26 

68 
24 

61.3 
27.6 

CEOBREDGE 

MAX 
MIN 

51 

43 

44 

46 

55 

62 

56 

64 

26 

71 
40 

BE 
2  ' 

50 
9 

50 
32 

42 
14 

44 

19 

56 

.  9 

66 

2  9 

6  1 

32 

', 

36 

6  6 
42 

51 
31 

'■9 

16 

67 
32 

76 
19 

74 
43 

7.-' 
43 

'2 
42 

6  ' 

32 

66 
.  9 

59 
34 

68 
31 

60. 1 
31  .4 

CIMARRON 

MAX 
MIN 

58 
12 

46 

ao 

34 

20 

40 

25 

45 

2  a 

45 

30 

45 

30 

4Q 

32 

48 

35 

i 

32 

35 

20 

35 

2  0 

38 

5 

40 

10 

53 

20 

6  2 
18 

62 
28 

6  0 

.  6 

52 
.  H 

99 

2  D 

52 
14 

66 

26 

72 
28 

68 

32 

1  9 

32 

6  0 
30 

6  9 
5 

i  1 
17 

60 

17 

69 
18 

52.0 
22.7 

CL 1MB* 

MAX 
MIN 

31 
I 

26 
6 

34 
9 

25 
0 

24 

-  1 

39 
3 

38 
4 

26 
3 

38 
6 

45 
8 

.?0 

a 

21 
1 1 

31 
2 

,'  ) 

8 

10 
2 

36 

2 

41 

12 

43 
14 

46 

18 

40 

l  D 

II 

10 

35 
13 

44 
14 

48 

25 

51 

2  ' 

51 
27 

45 

14 

41 

15 

43 

15 

41 

10 

36.7 
9.9 

COCHETOPB  CREEK 

MAX 
MIN 

40 

44 

40 

35 

35 

49 

54 

38 

53 

B2 

40 

42 

45 

34 

43 
B 

51 
1  1 

67 
14 

•  H 
1  6 

64 

25 

53 
23 

in 
2  1 

51 
1 5 

60 

20 

65 
30 

64 

27 

66 

33 

1  • 

2  7 

57 
1 5 

59 

53 
14 

50.5 
17.2 

COLL  BRAN  2  SW 

MAX 
M  1  N 

COLORADO  NAT  MON 

MA  > 

M :  N 

CORTEZ 

MAX 
MIN 

54 

49 

43 

46 

59 

64 

60 

64 

31 

71 
38 

58 
33 

52 
25 

59 
2 1 

54 
16 

54 
18 

60 
19 

66 

23 

69 

27 

71 
30 

64 
42 

66 
34 

6  1 

26 

64 

1  0 

72 
40 

7  0 
19 

70 
45 

68 
44 

68 

2  6 

65 
26 

6  ) 

2H 

69 
28 

62.0 
28.6 

CRRIG 

MA  ■ 
MIN 

44 

40 

37 

40 

6C 

54 

44 

66 

43 
3  0 

43 

28 

38 
2  l 

37 

2:0 

41 

20 

50 
21 

62 
24 

62 

27 

68 

33 

611 
34 

45 

25 

6  0 

34 

64 

29 

71 
37 

70 
35 

7  0 
9. 

63 
38 

53 
3  7 

55 
28 

57 
33 

64 

27 

53.2 
28.  1 

CRESTED  BUTTE 

MAX 
MIN 

39 

36 

29 

33 

40 

46 

38 

48 

53 
6 

47 

15 

43 
1 3 

43 

23 

20 

0 

36 
-  8 

43 

-  5 

51 
3 

46 

12 

51 
10 

44 
4 

36 
2  2 

19 

2  2 

52 
12 

57 
1  4 

57 

53 
SO 

55 
21 

68 

2  2 

54 
14 

43 
18 

48 

13 

44.9 

11.2 

DEL TB  3  NW 

MM  I 

MIN 

55 

48 

45 

51 

61 

69 

58 

67 
<-  0 

77 

72 
29 

55 
!  D 

6fl 

31 

48 

18 

58 
16 

64 
16 

74 

2 1 

78 
24 

79 
26 

72 
41 

49 

35 

6  a 
1 1 

73 
28 

0  2 
32 

79 

37 

77 
43 

75 
48 

70 
33 

68 
3 1 

67 
34 

74 

27 

65.7 
29.8 

DILL  ON    1  E 

MM  t 

«  |  N 

34 

40 

32 

29 

46 

45 

20 

35 

43 

1 

54 

19 

52 
22 

30 
18 

15 
20 

33 
1 2 

38 

2 

39 

48 

47 
15 

56 
16 

54 
24 

45 
18 

39 

96 

51 
16 

58 
19 

61 
26 

6  0 

32 

57 
31 

6  } 

29 

50 
20 

48 

26 

52 
21 

45.6 
17.  1 

DINOSBUR   NBTL  MONUMENT 

MA  ■ 
M  1  N 

40 

45 

41 

44 

54 

55 

52 

62 
24 

69 

6  1 
28 

52 
31 

5  . 
.-  ' 

38 

21 

46 

2  0 

55 
26 

63 
31 

64 

29 

71 

66 
36 

49 
3 

6  6 

16 

64 

74 
41 

74 
38 

71 
42 

69 
46 

6  2 
3 1 

56 
25 

6.- 
II 

64 

32 

57.9 
30.5 

DURBNGO 

"Mi 
M.N 

69 

6; 

50 

49 

63 

62 
16 

57 
21 

70 
17 

72 
27 

63 
27 

56 
1 7 

59 

20 

61 
18 

63 
14 

65 
16 

71 
2 1 

74 
24 

75 
25 

6  9 
30 

56 
30 

65 

25 

72 
45 

77 
32 

67 
40 

67 

71 
41 

65 
2G 

68 
26 

1,0 
27 

72 
27 

64.3 
25.0 

EBGLE   FBB  BP 

MAX 
MIN 

46 

43 

38 

40 

54 

54 

47 

61 

67 

96 

46 

40 
22 

38 
18 

45 
18 

56 

6  7 

19 

64 

23 

'  7 

6  0 

47 
28 

54 

66 
25 

73 
24 

71 
32 

72 

68 
40 

60 
10 

61 

22 

S3 
30 

67 
23 

55.8 
25.0 

FORT  LEWIS 

MAX 

M :  n 

50 

44 

35 

19 

52 

57 

55 

59 

64 

62 

47 

52 

46 

46 

55 

61 

63 

65 

62 

49 

56 

63 

67 

62 

6  1 

62 

53 

59 
24 

63 

25 

55.9 
21  .6 

ERASER 

MM  , 
MIN 

35 
—  1 

40 
12 

31 
0 

30 

-  3 

40 

-19 

45 
15 

33 
15 

46 

-  3 

55 
9 

50 
18 

31 
12 

16 
I  7 

30 
1 

34 

-  8 

41 

—  6 

46 

2 

46 
1 4 

53 
9 

6  0 
19 

40 
16 

37 
24 

49 

23 

56 
13 

6  0 

18 

58 
1 5 

56 
21 

52 
20 

45 

17 

39 

2  5 

53 
22 

43.9 
10.6 

FRUITB 

MM  I 
MIN 

54 

25 

S3 
31 

46 
3 1 

51 
27 

59 
27 

66 
27 

59 
26 

65 
25 

76 
36 

52 
35 

56 
32 

58 
.'9 

49 

18 

59 
22 

62 
24 

70 
26 

71 
28 

77 
3 1 

70 

55 
35 

6  3 

36 

70 
31 

82 
39 

78 
38 

77 
43 

73 
48 

68 

32 

66 
26 

69 
35 

73 
30 

64.2 
31.4 

GATEWAY    1  Sw 

mm  . 

MIN 

60 
28 

54 

29 

49 

25 

52 
26 

61 
.  3 

68 
3 1 

60 
32 

70 
23 

74 

65 
29 

60 
34 

53 
34 

53 

20 

60 
16 

67 
2  1 

73 
2  9 

73 
28 

76 
33 

69 
40 

49 

27 

63 
28 

74 

70 

81 
39 

78 
46 

72 
43 

75 
46 

73 
31 

67 
28 

31 

78 

66.8 
31.0 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 

MA  < 
MIN 

47 

23 

42 

27 

46 

23 

44 

60 
16 

59 
22 

52 

E  i 

74 

46 

19 

43 

40 

6  I 

67 

65 

66 

74 

61 

46 

57 

67 

76 
26 

73 

72 

68 

E  3 

63 

57 
27 

68 
24 

58.  1 
24.6 

GRAND   JUNCTION  WSO  AP 

MAX 
MIN 

55 
32 

46 

35 

49 

33 

50 
28 

60 
33 

67 
36 

58 
33 

65 
33 

76 

52 
40 

58 

58 
21 

49 

19 

59 
30 

63 
32 

70 
37 

72 

80 
42 

70 

50 
38 

64 

72 
40 

84 
46 

80 
48 

77 

76 
50 

65 
41 

68 
38 

67 
42 

74 

39 

64.5 
37.4 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

46 

31 

53 
33 

40 

45 
2  6* 

48 

10 

59 

66 

57 

66 

75 

52 

55 

54 

48 

56 

61 

6  9 

70 

77 

64 

6  0 

62 

69 

82 

79 

78 

62 

74 
36 

64 

65 
40 

64 
41 

61.7 
36.4 

GRBND  LBKE    1  NW 

Mfix 

MIN 

49 

S 

39 
23 

32 
16 

39 
—  I 

44 

10 

40 

16 

29 
1  0 

32 
9 

36 
1 2 

50 

IB 

12 

56 
1  2 

55 
2  3 

53 
2  0 

52 
23 

55 
12 

58 
16 

59 
2  1 

59 
26 

66 

28 

66 
.:  7 

6  0 
12 

49 

32 

51 
21 

47.8 
16.3 

GRBND  LBKE   6  SSW 

MM  I 

MIN 

46 

1 

39 
26 

38 

20 

29 

38 

1 

43 

16 

43 

21 

45 
9 

57 
16 

56 
25 

54 
1 1 

32 
22 

28 
14 

30 

37 

46 

0 

47 

66 

57 
24 

54 

20 

44 

20 

46 

28 

57 
18 

61 
24 

60 
31 

58 

32 

6  6 
70 

49 

2 1 

49 

25 

50 
29 

46.8 
17.0 

GRAND  VALLEY 

MM  X 
MIN 

50 
24 

50 
29 

47 

30 

51 
26 

58 
23 

64 

25 

55 
30 

65 
27 

75 
30 

70 
35 

48 

32 

46 

31 

47 

19 

58 

26 

64 

23 

69 

30 

71 
31 

76 
32 

74 
38 

66 
35 

60 
38 

70 
31 

HO 
39 

78 
37 

75 
43 

72 
38 

68 

35 

67 
33 

65 
38 

73 
32 

63.4 
31  .4 

GREEN  MOUNTAIN  DBM 

MAX 
MIN 

40 
8 

41 

^9 

39 

21 

37 
14 

45 

7 

50 
22 

45 

24 

52 
12 

62 
25 

61 

26 

34 

21 

41 
24 

33 
16 

38 

11 

45 
14 

55 
15 

56 
26 

62 

20 

65 
28 

52 
19 

45 

29 

57 
2  i 

61 
24 

6  9 

26 

68 
35 

67 
36 

61 
33 

57 
21 

54 

30 

58 

22 

51.8 
22. 1 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

47 
9 

39 
29 

35 
21 

38 
I  8 

49 
9 

55 
27 

48 

25 

57 
13 

63 

22 

59 
2 1 

43 
18 

45 

25 

34 

45 
1  1 

53 
14 

59 
1 4 

61 
1 6 

6  6 
15 

53 
24 

48 

25 

52 
25 

61 
17 

68 

20 

66 
3  1 

67 
31 

64 

33 

61 
.-'  ' 

61 
18 

56 
19 

62 
16 

53.8 
19.9 

MBYOEN 

MAX 
MIN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 
MIN 

40 

23 

42 
28 

42 

21 

35 
8 

50 

s 

50 
23 

39 

21 

52 
12 

65 
27 

53 
28 

35 

38 
23 

i  ! 

37 

45 

55 

6  6 

6  6 

58 

45 

44 

6  0 

67 

68 

68 

64 

6  6 

2  9 

58 
1 9 

so 
26 

60 
21 

51.0 
21  .6 

IGNBCIO    1  N 

MA  < 
MIN 

54 
14 

54 

23 

43 
1  1 

45 
14 

48 
14 

60 
23 

64 

26 

55 
15 

66 
15 

72 
22 

42 

12 

55 
IB 

58 
10 

51 
13 

54 

13 

63 
17 

68 

1  9 

71 
22 

ra 

30 

6  2 
26 

»7 
21 

64 

21 

71 
29 

76 
41 

65 
99 

'0 
38 

70 
.2 

65 
23 

6  6 

24 

66 
25 

60.9 
21  .5 

INDEPENDENCE   PASS  5  SW 

MM* 

MIN 

3  1 
9 

35 
20 

25 
9 

23 
0 

40 
-  4 

4J 

17 

31 
11 

43 

-  1 

49 

16 

46 

e 

36 
12 

31 
14 

24 

3 

30 
-  6 

39 
0 

45 

5 

45 
10 

46 

3 

44 

24 

33 
15 

37 
15 

47 

11 

52 
18 

SI 
11 

52 
1 

51 
12 

49 

16 

45 

12 

49 

16 

46 

10 

40.5 

KREMML ING 

MAX 
"  i  n 

9 

20 

41 

31 

43 
24 

38 

15 

49 

13 

50 
14 

65 

39 
29 

35 
17 

35 
9 

47 
9 

67 
23 

54 

23 

54 

22 

67 
20 

67 
18 

69 

2  2 

72 
37 

69 
33 

6  ' 

I  7 

65 

7  0 

67 
23 

54.7 
21.2 

LBKE  CITY 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  F  OLLON I  NO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

OPY  OF  MONTH 

a 
a. 

OE 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 

LITTLE  H ILLS 

mm  . 

MIN 

44 

16 

41 

31 

39 
25 

40 

17 

49 

15 

53 
24 

47 

20 

60 
20 

66 
29 

69 
0  9 

43 

30 

45 

25 

41 
18 

44 
14 

54 

0  0 

61 
24 

61 
23 

69 
24 

62 
32 

45 
23 

52 
33 

66 
23 

72 
25 

71 
28 

71 
37 

64 

43 

59 
30 

57 
23 

58 
22 

66 
21 

55.3 
24.  6 

MARVINE  RANCH 

MR  , 

m;n 

46 

5 

39 
25 

37 
20 

36 
12 

46 

10 

50 

2 

40 

-  6 

50 

0 

59 
25 

52 
0  0 

35 
18 

35 
15 

35 
10 

38 

-  5 

47 
0 

55 
5 

52 
12 

61 
13 

56 
25 

42 

15 

51 
14 

55 
15 

64 

26 

63 
24 

60 
32 

56 
27 

52 
27 

49 
12 

46 

20 

56 

15 

46.6 
14.5 

MAYBELL 

Mfl  > 

MIN 

46 

ie 

43 

30 

36 

25 

43 

23 

52 
22 

55 
18 

49 
21 

62 
14 

68 

22 

66 
28 

45 
28 

43 

20 

43 

18 

45 
14 

54 
13 

62 
20 

62 
29 

72 
20 

68 
34 

45 

20 

53 
34 

65 
24 

75 
30 

74 
30 

74 

38 

68 

52 

6  6 
28 

56 
22 

60 
30 

66 

22 

56.6 
24.9 

MEEKER  NO.  2 

Mfl  . 
MIN 

42 
14 

41 
28 

40 

23 

41 

20 

55 
14 

56 
13 

47 

19 

59 
19 

67 
30 

62 
27 

40 

27 

42 
24 

40 
15 

45 

10 

52 
10 

63 
21 

61 
26 

69 
26 

66 
33 

51 

22 

53 
30 

65 
25 

73 
31 

71 
33 

71 
39 

65 
38 

61 
30 

60 
22 

56 
26 

66 
23 

56.0 
23.9 

MEREDITH 

MAX 
M  I  N 

66 
7 

38 
26 

33 
19 

31 
10 

46 

-  1 

48 

-  1 

60 
20 

61 
29 

35 
24 

42 
25 

44 
4 

55 
13 

64 
19 

60 
20 

59 
23 

58 
22 

64 

22 

65 
27 

67 
31 

66 
40 

62 
19 

62 
20 

53.0 
19.0 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
-.  | 

IG 

-  2 

30 

22 

24 

12 

31 
11 

38 
-  4 

43 
8 

33 
14 

43 

0 

47 
30 

46 
14 

28 
10 

33 
15 

25 
-13 

35 
-  5 

41 
-  4 

44 

7 

49 

11 

49 

15 

46 

26 

31 
19 

40 
8 

47 

13 

51 
22 

51 
39 

47 

35 

45 
31 

44 

19 

42 
14 

42 
12 

49 

15 

40.  1 
13.1 

MESA  VERDE   NAT  PARK 

MA ' 
M I  N 

62 
26 

46 

30 

41 

20 

43 

00 

MB 
26 

63 
39 

61 
28 

64 
28 

67 
41 

64 

25 

50 
25 

56 
25 

45 
17 

50 
22 

62 
25 

67 
35 

70 
34 

70 
39 

64 
48 

60 
31 

61 
32 

69 
34 

68 
43 

65 
46 

63 
45 

66 
43 

65 
29 

64 
36 

64 
33 

67 
35 

60.2 
32.0 

MONTROSE  NO  2 

MM  . 

MI  N 

49 

28 

54 

30 

42 
28 

43 
28 

46 

23 

57 
23 

65 
30 

53 
26 

65 
26 

72 
32 

44 

27 

50 
32 

53 
16 

46 
18 

53 
25 

61 
26 

69 
27 

68 
34 

73 
35 

61 
33 

44 

30 

59 
31 

69 
32 

78 
39 

73 
45 

74 
42 

71 
32 

64 
31 

61 

32 

62 
31 

59.3 
29.7 

NORTHDALE 

Mfl  < 

M ; N 

46 
16 

45 

36 

40 
24 

40 
19 

54 
16 

62 
32 

54 

23 

59 
15 

67 
34 

56 
21 

47 
31 

46 
27 

38 
8 

52 
22 

57 

0  0 

62 
15 

65 
24 

67 
26 

58 
36 

51 
31 

55 
26 

61 
19 

70 
29 

70 
37 

66 
37 

64 

60 

59 
21 

59 
27 

60 
26 

66 
26 

56.5 
25 . 6 

NORWOOD 

Mfl  . 
MIN 

5B 
16 

45 

23 

37 
21 

42 

13 

55 
19 

60 

49 
3 

62 
16 

62 

6  6 

46 

22 

49 
1  1 

40 

7 

51 
9 

5  6 
12 

63 
2 

64 

22 

68 
30 

59 
17 

44 

26 

54 

22 

64 

26 

70 
33 

67 
34 

66 

26 

64 

0 

61 
0 

58 
11 

60 
19 

65 
19 

56.6 
17.0 

OURAY 

MAX 
MIN 

46 

22 

38 

29 

33 
21 

35 
20 

48 

11 

55 
23 

46 
31 

57 
23 

59 
37 

56 
27 

36 
26 

44 

27 

34 

10 

43 

10 

610 
21 

58 
28 

59 
28 

64 
34 

61 
33 

40 
28 

49 

27 

60 
29 

65 
38 

64 
49 

65 
46 

59 
37 

58 
28 

56 
29 

51 
29 

61 
28 

51  .  7 
27 . 6 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

PAL ISAOE 

MAX 

MIN 

44 

32 

53 
34 

43 
31 

48 

29 

51 
30 

61 
36 

67 
32 

56 
36 

68 
39 

75 
41 

SI 
35 

57 
35 

53 
23 

47 

27 

6  8 
34 

64 
40 

73 
42 

73 
46 

79 
46 

68 
38 

51 
40 

65 
39 

72 
46 

81 
51 

80 
56 

77 
52 

74 
36 

72 
43 

69 
45 

68 
44 

63  .  3 
38.6 

PAONIA    1  SW 

MM  I 

MIN 

46 

25 

51 
29 

42 
29 

41 

26 

46 

22 

57 
22 

65 
25 

53 
28 

64 

28 

73 
27 

48 

29 

45 
30 

6  0 
18 

45 

21 

53 
0  / 

66 
28 

69 
31 

71 
35 

74 

25 

62 
32 

45 

33 

60 
35 

69 
35 

78 
42 

74 
45 

76 
46 

70 
28 

63 
31 

65 
34 

63 
34 

59.4 
30  .0 

PARADOX 

MM  % 

MIN 

PITKIN 

MAX 
MIN 

37 
6 

35 
24 

32 
1  1 

29 
6 

42 
-  6 

47 

20 

40 
19 

47 
4 

55 
20 

52 
12 

37 
19 

37 
22 

27 
-  5 

39 
-  5 

45 
0 

49 
10 

52 
14 

57 
16 

52 
26 

42 

22 

43 

23 

S3 
20 

66 

22 

58 

22 

57 
20 

54 

32 

54 

21 

54 
19 

49 

19 

54 

17 

46.2 
15  .  0 

RANGELY 

MM  , 

M  i  N 

61 
21 

49 

32 

42 
21 

48 

23 

58 

23 

59 
23 

60 
22 

65 
21 

72 
29 

66 
32 

53 
32 

49 
26 

43 

23 

49 
24 

59 
25 

65 
30 

66 
29 

75 
30 

72 
27 

52 
27 

60 
26 

68 
29 

77 
32 

76 
32 

76 
38 

73 
46 

69 
29 

72 
25 

65 
25 

69 
28 

61.9 
27.  7 

RICO 

Mfl  < 
MIN 

40 

9 

41 

26 

35 
1  1 

38 
2 

53 
0 

52 

21 

41 

20 

54 
10 

55 
23 

48 

on 

38 
14 

39 
14 

37 
6 

41 

6 

54 
8 

64 

15 

60 
18 

59 
20 

50 
28 

45 

23 

54 
13 

61 
17 

61 

25 

59 
29 

52 
33 

54 
33 

53 
20 

57 
21 

55 
20 

62 
21 

50.  1 
17.5 

RIFLE 

MM  > 

MIN 

54 
28 

43 
33 

44 

30 

48 

26 

54 
19 

63 
24 

54 
29 

64 
21 

75 
30 

51 
27 

50 
34 

45 

25 

44 

19 

54 

0  0 

61 
20 

68 
24 

69 
24 

75 
30 

64 

32 

56 
36 

60 
39 

70 
28 

79 

32 

75 
36 

73 
43 

71 
44 

60 
35 

65 
29 

61 
35 

71 
25 

60.7 
29.  3 

SILVERTON 

MM  « 
M  I  N 

40 
4 

46 

23 

35 
6 

33 
6 

48 

-  6 

45 
10 

48 

12 

48 

15 

51 
15 

48 
16 

35 
12 

40 
10 

47 

10 

45 

51 
10 

55 
11 

56 
15 

58 
16 

53 
23 

42 
IS 

58 
15 

56 
12 

59 
21 

67 
31 

45 

27 

54 

30 

46 

27 

56 
20 

57 
21 

55 
1  7 

48.9 
14.9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MM  X 
M[N 

44 
8 

42 
30 

36 
23 

38 
19 

45 
8 

47 
24 

40 

25 

46 

1 1 

60 
23 

40 

25 

38 
26 

37 
25 

34 
16 

40 
6 

45 

19 

54 
1 1 

53 
20 

58 
19 

53 
28 

45 
21 

47 

32 

55 
28 

65 
23 

69 
28 

67 
35 

63 
33 

58 
32 

53 
28 

51 
29 

59 
24 

49.6 
22.6 

TAYLOR  PARK 

Mm  i 

MIN 

34 
3 

33 

25 

34 
12 

32 
-11 

42 
-19 

42 
12 

35 
13 

45 
-  8 

51 
9 

47 

19 

34 

17 

33 
23 

32 

7 

38 
-13 

44 

-12 

46 

-  3 

49 
9 

54 
8 

49 
18 

40 

0  0 

42 

23 

50 
11 

55 
16 

55 
27 

55 
27 

54 

33 

52 
28 

50 
15 

45 
19 

51 
21 

44.2 
11.6 

TELLUHIOE 

MAX 
MIN 

46 

12 

40 

26 

33 
16 

39 
16 

53 
4 

55 
6 

43 
22 

58 
12 

57 
28 

56 
20 

38 
21 

43 
17 

36 
6 

42 

7 

53 
1 1 

58 
18 

59 
20 

62 
22 

55 
29 

39 
24 

50 
17 

61 
19 

62 
30 

61 
38 

60 
40 

58 
33 

55 
23 

54 

22 

53 
22 

61 
19 

51.3 
20  .0 

URAVAN 

Mfl  ■ 
MIN 

63 
26 

43 

33 

46 

29 

52 
27 

54 
25 

68 
22 

67 
3D 

70 
30 

75 
34 

74 

35 

67 
34 

62 
29 

48 
40 

58 
41 

65 
20 

73 
27 

74 

30 

77 
30 

74 
40 

59 
45 

65 
52 

75 
30 

79 
36 

79 
39 

74 
42 

73 
42 

74 

33 

72 
32 

70 
36 

75 
33 

66.6 
33  .4 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

i  a 

29 

8 

8 

10 

24 

23 

17 

34 

24 

14 

20 

1 1 

16 

16 

0  0 

24 

26 

oo 

26 

23 

24 

29 

38 

40 

37 

24 

25 

25 

62 
25 

54.4 

22.9 

YAMPA 

MAX 
MIN 

41 

7 

41 

26 

35 
2D 

33 
15 

47 
4 

50 
24 

37 
19 

51 
18 

56 
-  8 

51 
22 

34 
18 

36 
19 

34 
14 

39 
6 

44 

e 

53 
-14 

51 
20 

59 
-  1 

55 
28 

46 

21 

41 

27 

56 
23 

65 
-  6 

60 
30 

65 
39 

70 
36 

54 

25 

50 
00 

49 

22 

60 
24 

46.8 
16.9 

YELLOW  JACKET  2  W 

XXX 

MAX 
MIN 

47 

26 

55 
32 

36 
19 

40 
21 

53 
22 

60 
38 

54 
24 

60 
25 

60 
26 

54 
25 

47 

27 

50 
30 

49 
9 

52 
20 

60 
24 

62 
29 

66 
34 

67 
36 

60 
39 

51 
29 

57 
30 

69 
34 

64 
34 

67 
40 

63 
41 

64 
48 

61 
29 

61 
30 

59 
27 

65 
30 

57  .  1 
29  .2 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  4  E 

MAX 
MIN 

65 
28 

58 
30 

64 

26 

34 

21 

46 
24 

56 
33 

70 
38 

48 

25 

61 
28 

69 
37 

62 
35 

39 
32 

59 
32 

33 
24 

45 
28 

56 
24 

59 
33 

69 
32 

73 
48 

75 
38 

62 
33 

52 
26 

64 
34 

73 
37 

82 
43 

81 
54 

81 
40 

71 
31 

65 
38 

59 
36 

60.7 
32  .9 

AKRON   FAA  AP 

MAX 
MIN 

57 
3D 

63 
31 

34 

25 

45 

20 

55 
24 

68 
34 

47 

27 

60 
26 

69 

33 

58 
36 

38 

29 

58 
32 

38 
28 

45 
21 

54 
28 

58 
24 

69 
34 

73 
38 

75 
48 

60 
36 

51 
31 

63 
28 

73 
40 

81 
41 

81 
48 

80 

55 

69 
44 

65 
34 

58 
39 

65 
37 

60.3 
33 . 4 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

66 
33 

64 

36 

64 

23 

36 
i< 

52 
21 

60 
25 

74 
34 

45 
17 

67 
29 

65 
35 

67 
37 

48 

32 

65 
32 

36 
27 

50 
28 

59 
22 

60 
24 

74 

33 

76 
36 

75 
47 

64 
35 

59 
33 

67 
34 

74 
43 

85 
45 

85 
47 

85 
45 

74 
40 

70 
39 

65 
38 

64.  4 

33.  1 

BURL INGTON 

MAX 
MIN 

6  0 
40 

67 
27 

65 
23 

47 
28 

58 
36 

72 
36 

67 
37 

62 
28 

67 
36 

68 
42 

65 
32 

63 
33 

59 
32 

46 
28 

57 
29 

59 
26 

70 
35 

75 
35 

74 

50 

67 
49 

62 
36 

65 
32 

77 
42 

84 
48 

86 
45 

87 
49 

83 
48 

74 

39 

66 
39 

67 
37 

67.3 
36.5 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

fa 

37 

66 
28 

66 
24 

50 
25 

60 
23 

76 
16 

67 
25 

63 
33 

73 
20 

73 
3 0 

63 
30 

68 
31 

56 
30 

49 
24 

60 
22 

61 
39 

71 
38 

76 
49 

75 
28 

64 
39 

64 

33 

65 
39 

ac 

49 

84 

50 

08 

56 

85 
49 

80 
36 

69 
42 

65 
35 

68 

38 

68.4 
33  .9 

FLAGLER  2  NW 

MAX 
MIN 

6  0 
27 

65 
32 

55 
18 

44 

19 

58 
21 

69 
30 

50 
30 

62 
19 

68 
31 

65 
22 

46 

25 

58 
30 

47 

30 

41 

20 

62 
25 

59 
24 

65 
28 

72 
30 

74 
46 

72 
32 

64 

30 

63 
26 

7S 
41 

81 
43 

85 
45 

81 
48 

76 
38 

68 
34 

62 
39 

65 
32 

63.4 
30  .5 

HOL YOKE 

MM  J 

m;n 

63 

68 

30 

58 

25 

60 
21 

62 
28 

73 
28 

6  6 
37 

64 
28 

63 
33 

69 
40 

47 

35 

61 
33 

55 
31 

52 
30 

54 

28 

66 

22 

75 
28 

76 
34 

76 
50 

59 
42 

57 
38 

70 
30 

75 
37 

85 
45 

83 
43 

85 
64 

78 
50 

69 
37 

65 
38 

73 
36 

66.6 
34 . 6 

STRATTON   3  NE 

Mfl  « 
MIN 

60 
30 

67 
34 

57 
26 

48 

60 
25 

73 
43 

65 

i: 

«3 
27 

70 
35 

6  6 
16 

60 
34 

63 
33 

50 
31 

45 
26 

54 
28 

58 
28 

62 
42 

75 
35 

74 
48 

60 
40 

59 
34 

65 
31 

73 
42 

84 

51 

86 
45 

84 
48 

75 
41 

60 
36 

63 
39 

67 
38 

65.  1 
35.6 

WRAY 

Mfl  i 
M ;  N 

6  3 
34 

70 
32 

67 
27 

52 
25 

61 

30 

75 
29 

12 
38 

63 
31 

66 
29 

71 
45 

70 
38 

62 
34 

6  9 
33 

62 
31 

57 
30 

64 
21 

74 

36 

78 
34 

78 
51 

74 

45 

64 

37 

67 
33 

77 
34 

86 
49 

86 
44 

88 
61 

85 

52 

74 
41 

70 
41 

73 
39 

70.6 
36.6 

YUMA 

Mfl  * 

m  I  N 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0M1N0  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STRT I  ON 

DRY  OF  MONTH 

3 

(X 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  1 

12 

13 

1  4 

IS 

16 

|  7 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

ae 

<X 

* 

PLATTE  ORAIhAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

MAX 

niN 

42 

32 

32 

47 

48 

26 

50 
20 

6  2 
21 

5  5 

33 

40 
24 

36 
22 

2  2 

39 
21 

40 
9 

45 
15 

50 
20 

53 
25 

'  6 

22 

57 
26 

43 

2  0 

45 

25 

56 
24 

60 
26 

64 

27 

66 
34 

6  1 
4 

54 

56 
24 

43 

22 

56 
IB 

48.9 

22.2 

BNTERO  RESERVOIR 

nsx 

MIN 

BAILEY 

MAX 
niN 

49 

4! 

46 

37 

5'. 

57 

43 

5  9 

.  4 

59 
2  9 

41 

19 

52 
29 

37 
2  0 

43 

2 

48 

5 

55 
11 

t,0 

23 

6  > 

23 

59 
28 

51 
21 

54 

25 

63 
19 

67 
26 

70 
25 

71 
28 

67 
35 

62 
37 

57 
21 

39 
30 

55 
22 

54 .  4 

22.0 

BOULDER 

MAX 

M :  li 

55 

! 

•I  : 

41 

.  .i 

57 
34 

.  -1 

26 

55 
35 

6S 
44 

51 
31 

56 
37 

47 

a  o 

45 
19 

55 
24 

59 
25 

SI 
40 

71 
35 

70 
45 

6  I 
32 

60 

37 

65 
10 

68 
36 

76 
38 

76 
49 

78 
54 

63 
46 

78 
35 

57 
31 

62 
32 

61.2 
34.0 

BR IGGSOBLE 

MA> 
MIN 

SR 

50 

4i. 

45 

55 

G  G 

54 

32 

62 
20 

72 
27 

62 
35 

47 
34 

57 
31 

40 

30 

48 

26 

59 
26 

64 

21 

69 

31 

74 

3  0! 

75 
43 

64 

19 

54 

32 

61 

20 

74 

c  ' 

81 
34 

80 

4i 

4i. 

■6 

42 

68 
29 

59 
37 

65 
30 

61  .9 
30.5 

BRIGHTON 

MAX 
MIN 

5  ' 

55 

42 

46 

50 

!  E 

56 

65 
25 

72 
33 

G  3 
36 

47 

32 

59 
31 

41 

31 

46 

15 

56 

23 

62 
27 

67 
35 

73 
32 

70 
43 

64 
34 

61 
35 

66 
10 

75 
34 

76 
37 

HO 
46 

■  J 

49 

77 

46 

68 
33 

6  9 
34 

64 

32 

62.3 
32.2 

BrERS  5  ENE 

MAX 
MIN 

59 

G  i 

44 

40 

49 

bi 
11 

5  J 
35 

61 

2  E 

72 
30 

66 
35 

42 
31 

57 
27 

39 

3  0 

44 

I  B 

56 
24 

60 

2  6 

66 

33 

72 
30 

73 
46 

63 
37 

58 
31 

65 
2  7 

76 
34 

79 
42 

81 
44 

MO 
4. 

73 
35 

66 
29 

4  6 

29 

64 

31 

61.4 
30.9 

CABIN  CREEK 

M  I  N 

>: 

35 

29 

23 

4( 

42 

!  1 

43 
24 

53 
32 

49 

21 

12 

'6 

22 

27 
1  0 

29 
4 

37 
14 

46 

1  6 

46 

2  0 

54 

27 

54 

29 

37 
17 

38 

-  6 

48 
24 

64 

29 

58 
38 

59 
36 

54 

35 

62 
26 

47 
24 

34 

.  6 

44 

16 

42.0 
22.0 

CBSTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

20 

5S 

46 
24 

45 
13 

45 
16 

56 
29 

65 
25 

53 
19 

61 
34 

70 
36 

55 
25 

27 

54 

27 

1 
1  1 

43 

17 

66 

2  5 

58 
.  9 

63 
29 

69 

35 

6M 

29 

69 
3  2 

62 
24 

65 
32 

74 
45 

75 
44 

74 
41 

75 
44 

72 
27 

6  3 

32 

46 

29 

58.8 
28.6 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

54 
17 

5  1 
16 

45 
21 

36 
8 

i  - 

62 
23 

54 

25 

5  ] 
17 

65 

:  4 

64 

33 

48 

17 

54 

27 

44 

2  1 

■i  < 
4 

56 
5 

6  0 
1  6 

-  1 

21 

6  4 

21 

.... 
27 

6  7 
2  1 

6  8 

2  ' 

67 
20 

67 
21 

73 
39 

3  0 
32 

67 
33 

66 
41 

64 

23 

56 
26 

57 
26 

58  .8 
22.8 

CHERRY  CREEK  DAM 

MBX 

(UN 

51 

5  ' 

55 

35 

45 

52 

t  1 

54 
24 

64 

3' 

36 

27 

57 
26 

45 

3 1 

5i 

2  6 

42 
2' 

43 

22 

57 
25 

6  2 
3  D 

65 
29 

72 
44 

72 
28 

50 
3  2 

60 
27 

66 

32 

74 
42 

78 
48 

80 

44 

77 

41 

74 

31 

6,2 
33 

45 
30 

59.9 
29.9 

DENVER  WSO  BP 

MA  i 
MIN 

6B 

57 

37 

42 

55 

S  ' 

54 
4 

►  1 

2 1 

75 
36 

59 
3( 

49 

35 

6  0 
36 

42 

26 

45 

21 

60 
28 

64 

24 

6  6 
37 

74 
37 

74 
42 

E  5 
35 

6, 

36 

69 
34 

76 
37 

78 
37 

BO 
50 

79 
45 

74 
38 

66 
35 

46 

35 

65 
36 

62.4 
33.3 

DENVER  CITY 

MAX 
MIN 

ELBERT 

MAX 

M  I  N 

65 

55 

4. 

36 

52 
1 0 

61 

1 . 

54 

26 

18 

65 
3 1 

62 
'.- 

42 

2  ; 

6  2 
19 

41 

;  e 

40 
16 

53 
1 1 

60 
25 

50 
0  6 

66 
27 

66 
39 

59 
28 

64 

:  4 

61 
21 

72 
2  4 

16 

34 

77 

40 

73 
1R 

67 
76 

66 

22 

6  ' 

31 

58.3 
26.8 

ESTES  PARK 

Mf(  , 

MIN 

42 

45 

35 
22 

37 
10 

51 
26 

52 
35 

52 
26 

54 

2  3 

5  4 
24 

58 
31 

42 
3  1 

45 

32 

4t 

26 

4 

" 

46 

23 

55 
14 

57 

2  6 

62 
2  3 

77 
30 

53 
" 

50 
3  6 

6  9 

2S 

63 
26 

68 
2  9 

69 

36 

6  9 
47 

64 

32 

56 
25 

49 

29 

54 

22 

53.4 
27.0 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

55 

52 
.-  * 

33 
6 

40 
1  4 

54 

22 

f.l 
28 

48 

1 9 

50 
25 

69 
29 

5  1 

22 

48 
26 

54 

25 

41 

2 

46 
6 

54 
15 

55 
25 

6ii 
24 

67 
31 

63 
24 

4  6 

26 

57 

.  4 

*  . 

21 

1  H 

31 

71 
33 

72 
36 

71 

29 

67 
25 

57 
34 

37 
26 

58 
27 

56.2 
23.5 

FORT  COLL  INS 

MBX 
Mil 

57 
3D 

54 

32 

39 
30 

44 

22 

51 
23 

6  ' 

t  9 

52 
42 

62 
24 

G  ' 
34 

57 
39 

49 

32 

55 
34 

44 

32 

46 

31 

.-'6 

60 
28 

G  P 
36 

72 
37 

67 
44 

6  2 

35 

46 
3  6 

.  9 

70 

33 

79 
38 

80 
46 

77 
4  2 

71 
46 

62 
39 

50 
40 

63 
30 

60.0 
34.3 

FORT  L UPTON    1  N 

MAX 
"in 

58 

56 
29 

36 
28 

43 

15 

48 

25 

G  ' 
28 

53 
32 

64 

25 

73 
3 1 

60 
32 

48 

19 

59 

?  0 

40 

31 

47 

1  6 

6 ; 

23 

6  1 
26 

6  9 
3  3 

75 
33 

73 
43 

65 

'2 

►  i, 
31 

6H 

*  : 

75 
33 

8  0 
3  4 

81 
43 

81 
46 

16 

38 

64 

32 

57 
31 

66 
33 

62.  1 
30.4 

FORT  MORGAN 

MA  , 
MIN 

56 
29 

E 

31 

63 
27 

39 

20 

48 

21 

57 
t  9 

72 
38 

53 
24 

64 

12 

75 
3  6 

61 
34 

44 

32 

58 
31 

38 
29 

48 

..  9 

6  0 
06 

65 
33 

'2 
35 

75 
42 

77 
4. 

..2 

35 

5  3 

~<  6 

1  3 
16 

•3 

4: : 

H  ' 
44 

64 
51 

82 
48 

74 

35 

67 
43 

58 
34 

63.  1 
33.6 

GRANT 

MA> 
MIN 

43 
16 

43 

29 

36 
18 

35 
7 

50 
13 

52 
20 

38 
20 

52 
15 

6  0 
22 

54 
20 

39 

2  2 

47 

26 

3  6 
16 

42 
1 

49 

1 1 

66 
17 

65 
2i 

6  3 

25 

57 
28 

47 
19 

47 

30 

59 
21 

62 
26 

6.6 
24 

1  6 

28 

63 
12 

63 
21 

54 
21 

35 
27 

52 
15 

60.7 
20.6 

GREELEY  UNC 

mm  , 

MIN 

61 

35 

57 
35 

50 
2  ' 

40 
24 

48 

23 

68 

3  2 

63 
36 

G  ! 
28 

72 
33 

71 
40 

48 

38 

57 
34 

45 
32 

49 

3  0 

6  0 

29 

62 
2  3 

71 
39 

74 
3  6 

73 
47 

69 
39 

62 

40 

51 
33 

'2 
36 

RO 
4* 

84 
46 

80 

62 

77 
46 

68 
40 

61 
40 

65 
37 

63.9 
35  .9 

IOBHO  SPRINGS 

MBX 

MIN 

53 
31 

52 
29 

32 
21 

37 
18 

50 
24 

62 
28 

49 

26 

64 

24 

70 
34 

55 
34 

44 

33 

55 
34 

37 
24 

40 
19 

6  6 
26 

6  9 
27 

6  1 
36 

6  9 
35 

69 
40 

60 
33 

'-.  1 

64 

32 

70 
34 

3  2 
34 

74 
47 

73 
42 

68 

3  6 

60 

32 

42 

32 

59 
33 

57.  1 
31.1 

JONES  PBSS  2  E 

MAX 
MIN 

JUL  ESBURG 

MAX 
MIN 

62 
33 

69 
30 

60 
26 

51 
21 

61 
24 

73 
31 

65 
34 

66 
28 

65 
26 

65 
39 

45 

32 

61 
33 

54 

33 

52 
31 

53 
2  6 

66 

20 

78 
21 

3  6 
3  2 

74 

57 

61 
42 

57 
40 

68 
28 

73 
15 

84 
46 

82 
45 

83 

67 

76 

4  0 

71 
61 

71 
39 

73 
33 

66.5 
35.2 

KBSSLER 

MAX 
MIN 

56 
2  7 

55 
36 

51 

26 

44 

19 

57 
24 

59 
32 

57 
28 

66 
30 

76 
41 

66 
41 

53 
32 

59 

28 

49 

29 

46 
24 

61 

27 

64 
24 

66 
36 

•3 
54 

70 
40 

62 
34 

64 

37 

71 
31 

74 
41 

79 
46 

91 
49 

79 
49 

74 

60 

63 
31 

56 

35 

64 
35 

63.5 
34.0 

KBUFFMBN    4  SSE 

MAX 
MIN 

57 
26 

57 
31 

43 
24 

42 

17 

54 

20 

65 
34 

54 

35 

59 
24 

6  a 
26 

6  2 
31 

64 
34 

66 
33 

44 

3 1 

48 

26 

57 
14 

68 

20 

6  3 
1 8 

69 
:  9 

74 
28 

71 
v. 

54 

2  0 

6  6 
24 

73 
27 

84 

34 

83 
4D 

79 
49 

76 
36 

65 
34 

67 
37 

66 
32 

62.2 
28.6 

LAKE   GEORGE   8  SW 

MAX 
MIN 

42 

16 

44 

26 

40 
18 

30 
6 

5  0 
9 

51 

2  0 

50 
20 

52 
1 1 

58 
2  3 

57 
25 

37 

2  J 

45 

23 

37 
16 

39 
—  3 

46 
1 1 

52 
15 

55 
22 

6  2 
2^ 

59 
29 

48 

2  2 

52 
27 

6  0 
20 

6  1 

2  4 

64 

1 0 

65 
34 

62 
38 

6  0 
16 

58 
26 

40 
28 

52 
25 

51.3 
21  .4 

LBKEUOOD 

MAX 
MIN 

52 
36 

56 
32 

52 
.  ^ 

36 
23 

42 

26 

56 
32 

60 
IE 

52 
26 

52 
36 

64 
38 

53 
31 

48 

31 

57 
29 

57 

20 

45 

2  4 

55 
2  7 

69 
38 

6  6 
3  9 

71 
43 

70 
38 

6  0 
37 

6  6 
28 

66 

27 

'0 
42 

77 
4  0 

76 
62 

77 
43 

69 
38 

61 

32 

51 
36 

69.4 
34.0 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

56 
26 

58 

33 

56 
26 

41 
24 

43 
24 

52 
2  7 

69 
31 

57 
24 

67 
27 

56 
35 

58 
36 

52 
33 

6  0 
31 

45 

21 

46 
.  4 

61 
28 

52 
32 

70 
34 

75 
40 

70 
34 

66 

14 

4  9 
2  4 

68 

36 

73 
18 

81 
45 

82 
49 

82 
47 

72 
38 

62 

16, 

45 

33 

61.8 
32.6 

NEDERLANO  2  NNE 

MAX 
MIN 

46 

17 

42 

20 

44 
14 

26 
-  2 

34 
10 

47 
16 

47 
19 

31 
18 

51 

2:: 

57 
22 

43 

2 : 

40 

25 

42 
12 

35 
—  3 

43 
6 

46 
8 

53 

2  0 

54 
IB 

60 

25 

57 
21 

46 

27 

45 

20 

56 
2  2 

6  2 
*  6 

66 
32 

65 
35 

C3 
30 

56 
17 

45 

21 

35 
13 

46.  1 
18.4 

NEW  RATHER 

MAX 
MIN 

58 
19 

58 
30 

49 

24 

44 

19 

57 

20 

67 
2G 

52 
16 

62 
21 

'0 

27 

67 
32 

46 

26 

54 
28 

42 

31 

47 
24 

55 
25 

65 
22 

f  9 

28 

74 

31 

76 
46 

1  ' 
32 

6  1 

10 

67 
24 

74 

32 

6  2 
35 

82 

40 

80 
46 

72 
40 

70 
29 

6  0 
34 

68 

32 

62.8 
29.8 

PARKER  6  E 

MIN 

51 
25 

53 
37 

46 

23 

39 
17 

45 

2  2 

61 
34 

49 
31 

58 

27 

68 
40 

64 
38 

41 

28 

53 

.  6 

42 

25 

42 
19 

51 
24 

55 
2  7 

61 
36 

>  H 

4i 

67 

60 
34 

55 
35 

64 

3  0 

72 
40 

75 
6  1 

77 
34 

74 
50 

41 

70 
34 

66 
32 

60 
33 

58.3 
32.5 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

M4  , 

MIN 

40 

25 

40 

30 

33 
18 

37 
7 

50 
19 

6  0 
29 

52 
34 

50 
3  2 

58 
30 

54 
28 

38 

2  6 

42 

2  J 

36 
22 

40 
9 

44 

22 

53 
6 

54 

2  0 

6  | 
22 

53 
39 

51 
27 

42 

.-4 

57 

2  0 

59 
24 

67 

.  6 

68 
35 

64 
45 

59 

2  6 

47 

26 

42 
24 

56 
20 

49.7 

25.0 

SEDGUICK   5  S 

MAX 
MIN 

60 
32 

66 
35 

65 
26 

51 
19 

57 

2  7 

ro 

29 

60 
35 

G  ' 

63 

62 
4: 

43 
3i 

57 
32 

53 
26 

51 
35 

53 
28 

6  3 

21 

72 
2  9 

75 

37 

73 
40 

63 
43 

57 
4  ; 

68 

3  0 

75 

1H 

a  2 

4. 

81 
49 

H2 

54 

6  0 
48 

69 
42 

63 
39 

71 
37 

64.9 
34.9 

SPICER 

MA  i 
MIN 

37 
13 

40 

26 

33 
18 

33 

C 

42 

11 

46 

35 
19 

44 

10 

53 
25 

34 

16 

33 

33 
14 

33 

2 

39 
10 

51 
12 

49 

;  9 

55 
21 

56 
27 

42 

17 

46 

26 

52 
24 

59 

32 

61 
31 

60 
34 

58 
1  i 

48 

47 

19 

44 

24 

64 

19 

46.4 

STERL ING 

MAX 
MIN 

WAL OEN 

MAX 
MIN 

36 
12 

35 
27 

31 

12 
4 

39 
8 

45 
25 

35 
23 

44 

24 

27 

48 

34 

23 

36 
25 

33 
16 

37 
3 

45 
14 

6  I 

13 

52 
:  5 

60 
18 

56 
25 

47 

20 

42 
28 

55 
17 

64 
18 

i  6 

25 

64 
34 

i  2 
37 

53 

27 

52 
19 

47 

25 

57 
15 

47.2 
20.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOM I  NO  STATION  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STATION 


UATEROALE 


ALAMOSA  USO  AP 


CENTER   4  SSU 


OEL  NORTE 


GREAT  SAMD  DUNES  NM 


HERMIT   7  ESE 


MONTE  VISTA 


LJOLF   CREEK   PASS    1  E 


DRY  OF  MONTH 


53     57  54 

25     33  29 


53     50  34 


13      10  20 


19     30  22 


39     26  36 


17     30  24 


53     50  46 


31      27  23 


37     51  60 


40     51  61 


19      13  23 


36  52  59 
17      12  23 


47  60  64 
23      15  27 


46     60  65 


47     58  65 


22      18  28 


36     38  39 


57     60  66 


55     58  68 


40     43  47 


10    11  12 


45     48  52 


46     47  53 


59  55  51 
26     20  22 


36     37  39 


58     46  56 


63     48  53 

28     22  20 


58  47  50 
18      16  20 


13    1 4  15 


37     46  56 


38     46  54 


45     48  60 


31      39  52 


47     46  56 


45     46  58 


46     48  58 


32     32  42 


16     17  18 


61      65  68 


60  64  68 
18     21  25 


61      65  67 


25     27  28 


56     58  59 


63     67  70 


21      24  26 


60     65  69 


44     50  48 

15     25  28 


19  20  21 


60  50  60 
30     27  17 


61  49  60 
23      16  16 


60     53  58 


60     52  61 


46  45  45 
13      19  10 


66     54  60 


63     53  57 


32     36  41 


22   23  24 


65  70  69 
20     26  38 


64  69  67 
26     30  29 


64  71  68 
24     30  32 


67  70  67 
25      34  36 


66     70  69 


67  72  68 
25     33  42 


65  70  65 
15     22  26 


49  50  65 
27     37  34 


25  26  27 


69  67  65 
30     38  29 


67  68  65 
36     27  21 


70  67  62 
35     34  32 


69  65  62 
34     42  37 


57     57  54 


7  1  68  66 
39     40  39 


71  69  69 
36     36  33 


72  67  65 
30     27  25 


46     47  42 

32     32  25 


28   29    30  31 


65     62  65 


66  64  58 
27     25  18 


65  59  61 
19     25  22 


65  63  63 
27     29  27 


56     54  67 


66  66  60 
22     24  20 


67  66  66 
25     27  25 


66  60  65 
16     23  21 


47      47  49 

22     20  22 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


COL  ODKDO 


OPT   OF  MONTH 


1        2  3 


S       6       1       9       9       10      II      12      13      14      IS      16      IT      ia      19     20     21      22     23     2<     25     26     27     26     29     30  31 


GRAND  JUNCTION  6  ESE 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  51KTI0N  INOEI 
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EVAPORATION  AND  WIND 


OR Y  OF  MONTH 

STATION 

2  «  o 

°  °  ■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

XXX 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

01 

PUEBL Q  WSQ  AP 

EVAP 

.  4F_. 

34 

42 

09 

45 

60 

31 

28 

42 

35 

13 

13 

.23 

.  1  3 

.30 

.26 

.32 

30 

28 

44 

„ 

41 

30 

"  _ 

33 

42 

66 

42 

39 

10  I0B 

WIND 

49 

75 

1  99 

l  Jf 

*91 

1  70 

149 

88 

159 

173 

52 

69 

84 

64 

"  98 

i  16 

183 

i  14 

C3 

59 

1  08 

173 

l  i  i 

1  1  8 

128 

3347B 

MAX 

72 

67 

66 

- 

51 

66 

71 

62 

69 

76 

65 

52 

65 

40 

55 

73 

6 ; 

77 

78 

70 

68 

74 

75 

7  7 

77 

61 

78 

78 

74 

61 

68.4 

MIN 

33 

37 

36 

32 

30 

36 

35 

34 

43 

30 

35 

35 

30 

28 

27 

32 

37 

40 

40 

39 

39 

38 

40 

48 

50 

47 

42 

45 

45 

37.  4 

PUEBLO  6  SSW 

EVAP 

22 

15 

32 

32 

33 

32 

31 

WIND 

57 

/4 

78 

139 

1  U4 

.,  j 

62 

MAX 

72 

70 

75 

75 

79 

77 

75 

73 

MIN 

63 

61 

70 

66 

66 

73 

73 

63 

SPR  INGF  I  ELD   7  USUI 

EVAP 

23 

,  g 

10 

J7 

34 

37 

18 

42 

SQ 

24 

28 

14 

.11 

.29 

.30 

.  90 

.38 

45 

29 

29 

4J 

46 

33 

43 

43 

46 

19 

.26 

9  69 

WIND 

90 

76 

2  is 

101 

49 

86 

178 

66 

166 

243 

124 

91 

120 

1  18 

66 

1  .'9 

1  -if:. 

86 

218 

108 

69 

111 

174 

1  49 

108 

170 

94 

114 

132 

71 

3688 

MAX 

69 

62 

.' 

51 

?0 

77 

69 

70 

67 

68 

62 

68 

61 

59 

71 

65 

74 

76 

74 

73 

76 

77 

'8 

77 

77 

e  i 

78 

73 

66 

75 

70.0 

MIN 

37 

39 

32 

j  2 

32 

36 

43 

* 

48 

COL  BRADS  DRAINAGE 

BASIN 

02 

MONTROSE    NO  1 

EVAP 

09 

-  j 

■  i  i 

0  "' 

09 

19 

20 

J7 

29 

21 

03 

05 

04 

.  10 

.  16 

.22 

.  18 

.26 

22 

03 

06 

16 

27 

26 

17 

23 

31 

20 

16 

.  20 

4  59 

WIND 

42 

41' 

■  4 

47 

22 

'  „ 

67 

27 

'  73 

96 

'  ^_ 

50 

24 

22 

36 

30 

.1  l 

39 

*68 

29 

20 

*30 

40 

50 

*  9 

68 

*  72 

35 

02 

4  1 

1302 

MAX 

52 

49 

43 

55 

6  2 

68 

63 

71 

71 

65 

55 

54 

52 

64 

70 

70 

77 

77 

70 

66 

71 

79 

73 

69 

73 

72 

71 

70 

70 

77 

65  .6 

MIN 

36 

39 

34 

35 

35 

40 

38 

37 

43 

38 

35 

39 

32 

34 

36 

38 

39 

39 

42 

38 

36 

38 

45 

48 

60 

46 

39 

39 

39 

39 

38.9 

VALIECITQ  DAM 

EVAP 

□  2 

Q  3 

04 

IF 

13 

18 

12 

19 

06 

07 

12 

.08 

.  12 

.  15 

.27 

.  19 

16 

08 

08 

18 

17 

10 

02 

21 

22 

17 

.  15 

3  68 

WIND 

45 

20 

23 

13 

16 

37 

44 

17 

28 

68 

25 

37 

31 

15 

22 

25 

26 

20 

36 

36 

21 

24 

14 

13 

12 

19 

37 

29 

27 

1  7 

799 

MAX 

to 

5  1 

44 

48 

52 

68 

6  7 

72 

67 

58 

56 

55 

56 

56 

69 

72 

77 

74 

be 

53 

7  1 

76 

72 

6  4 

58 

71 

72 

73 

79 

74 

64.5 

35 

40 

39 

X        IB  x 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 

03 

AKRON    4  E 

EVAP 

22 

38 

16 

18 

34 

12 

04 

12 

.23 

.26 

39 

27 

33 

10 

22 

30 

24 

33 

„ 

38 

31 

.  2  I 

WIND 

191 

1  12 

171 

113 

226 

62 

]  HF 

1  7£ 

3  1  1 

172 

192 

209 

1  54 

151 

74 

1  7  ] 

167 

247 

1  29 

"  77 

j  i  e 

56 

1  0  7 

1  44 

1  24 

1 16 

1  16 

4859 

MAX 

42 

59 

66 

46 

65 

60 

61 

38 

62 

69 

71 

67 

61 

51 

69 

72 

79 

63 

80 

71 

71 

66 

64.0 

MIN 

42 

»e 

37 

33 

34 

38 

35 

32 

36 

38 

42 

43 

38 

36 

44 

43 

45 

49 

44 

38 

38 

4(j 

39.2 

BONNY  LAKE 

EVAP 

.  26 

.  19 

.  1  7 

.32 

.02 

.  16 

.20 

.42 

.04 

.22 

.  13 

.  1  1 

.31 

.  19 

.25 

.52 

.26 

.03 

.22 

.30 

.34 

.52 

.29 

.22 

7.  106 

WIND 

75 

95 

135 

220 

i  no 

1  00 

150 

no 

85 

210 

205 

200 

100 

140 

100 

100 

160 

90 

130 

325 

146 

80 

70 

200 

70 

100 

335 

1  15 

60 

100 

4126 

MAX 

6.=' 

71 

44 

64 

59 

63 

44 

68 

39 

64 

58 

61 

72 

73 

72 

60 

56 

71 

73 

78 

83 

78 

75 

73 

6  7 

64.7 

MIN 

34 

35 

35 

37 

46 

38 

32 

34 

32 

32 

32 

32 

38 

38 

48 

39 

35 

34 

41 

46 

50 

45 

40 

41 

39 

38.  1 

s:e  reference  notes  follonino  station  index 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


DAY  OF  MONTH 


10    11    12    13    1 4    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25    26   21    28    29    30  31 


COLORADO    SPRGS    USO  AP 


F  ORDER  e  s 


PUEBLO   USO  AP 


ROCKY   FORD    2  SE 


RUXTON  PARK 
SPRINGFIELD   7  USU 
TRINIDAD    F  A  A  AP 
WESTCL  IFFE 

COLORADO 
BASIN 

AL  TENBERN 
ASPEN 

BE  R  THOU  D  PASS 
BOND 

CEDAREDGE 
COCHETOPA  CREEK 
CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DILLON    1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
OUR ANGO 


EAGLE    F  A A  AP 


GLENUOOD    SPRINGS  1 


GRANO    JUNCTION    USO  AP 


GRAND    LAKE    1  NW 


MEEKER    NO.  2 

MONTROSE    NO  2 

NORTHDALE 

OURAY 

S IL  VER TON 

STEAMBOAT  SPRINGS 


AKRQh    FAA  AP 


SNOUFAL  L 
SN    ON  GND 
UTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN    ON  GND 
UTR  EOUIV 


6<      66  60 


38       36  33 


SNOUFAL  L 
SN    ON  GND 
UTR  EOUIV 


3.0  4.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  ' 01  LOWING  STATION  INOEl 


—  1 5  — 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


DfiY  OF  MONTH 


STATION 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27   28   29    30  31 


B  YE  OS    5  ENE 


CHEESMAN 


DENVER    WSO  fiP 


ESTES  PARK 


EVERGREEN 


FORT    COLL  IMS 


FORT  MORGAN 


LAKE    GEORGE    8  5W 


PARKER    6  E 


RED    FEATHER    LAKES    2  SE 


AL  AMOS A    WSO  AP 


SAGUACHE 


SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 
WTR  EQUrv 


SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 
WTR  EGUIV 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOtLONlNO  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


COL ORADO 

APRIL  1974 


STATION 

INDEX  NO- 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 
<X 

z 
— 

or 
O 

LHTITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

a 

:* 

tj 

UJ 

observht i  on 
time  hno 

TABLES 

OBSERVER 

>" 

CL 

u 

ec 

a- 

a 

UJ 

SPECIAL 

AGUA  FRIA 

0096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

106 

38 

1  0400 

s 

MEDICINE    BOW    NATL  FOR 

AKRON    4  E 

0109 

03 

WASH  INGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4640 

8A 

6A 

BO 

c 

USDA   CEN   GR   PLAINS   FD  S 

AKRON    FAA  AP 

0  114 

03 

I ^SH INGTON 

3 

40 

10 

103 

13 

4663 

MIC 

MID 

H 

FED   AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA    WSO    AP  R 

0130 

05 

AL  AMOS A 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AL  L  ENSPARK 

0  183 

04 

Bin      np  D 

D  U  U  I.  W  C  H 

40 

1  2 

105 

32 

5P 

5P 

c 

AL  TENBERN 

GARF  IEL  D 

2 

3  9 

3  0 

106 

2  3 

5690 

5P 

5P 

H 

ORVILLE   C   AL TENBERN 

AMES 

022B 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

54 

107 

56 

870  1 

5P 

WEST   COLO   POWER  CO 

AMY 

0242 

0  1 

L INCOL  N 

1 

38 

53 

103 

39 

5240 

6P 

BEN    H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

c 

BOARD    OF    WATER  COMM 

APEX    1  W 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

10400 

J, 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

21 

106 

23 

1  0965 

', 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

1  1 

4020 

c 

CLEMENT    D.  MITCHELL 

AROYA    6  NE 

0343 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

INACTIVE  10/19/72 

ASPEN 

0370 

02 

P I TK IN 

2 

39 

1  1 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

MRS.     MARTHA    W.  MADSEN 

BAILEY 

0464 

04 

PARK 

a 

39 

24 

105 

29 

5P 

5P 

L1      ->      rUXCOl       ->  C  N  V  J  L  C 

BASAL  T 

06  14 

0  2 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

0  2 

6624 

5P 

5P 

INACTIVE  7/1^72 

BEAVER  RESERVOIR 

067  1 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

5 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

40 

1  05 

33 

8  100 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

U   S   FOREST  SERVICE 

BL  ANCA 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

1  05 

31 

7750 

6P 

5P 

MRS.    ETHEL  KESTER 

BLUE   MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNN ISGN 

2 

38 

28 

107 

1  3 

7630 

5P 

L)    S    NATL    PARK  SERVICE 

BOND 

0810 

02 

EAGL  E 

2 

39 

53 

1  06 

4  1 

6700 

6P 

6P 

H 

AGENT.    D   &   RGW  RR 

BONN AM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

U    S    BUR  RECLAMATION 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1  1 

3748 

8A 

8A 

6A 

U    S    BUR  RECLAMATION 

O  \J  \J  L  W  C  *t  c 

0843 

04 

O  U  U  L  U  C  K 

40 

0  1 

105 

16 

c 

Iriunrlj      ^      ri.nl  1 

BOULDER 

0  8  48 

0  4 

BOUL  DER 

4 

40 

0  0 

10  5 

1  6 

5420 

5P 

5P 

H 

NAT.    BUR.    OF  STANDARDS 

BRANDON 

0896 

01 

K  IOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7  A 

MRS    ELSIE    E  WHITE 

BRANSON 

0898 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

0  1 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

CHARLES    S  MITCHELL 

BRECKENR IDGE 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

LOREN    R    E  N  YE  AR  T 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

1  9 

4850 

5P 

5P 

THOMAS    W.  STAPLETON 

BR  IGHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

104 

50 

4980 

5P 

7A 

ME  RL    J  SOTH 

BROWNS    PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUREAU   OF   SPORT   F    &  WLD 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

5  1 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

LLOYD   R  SWEDHIN 

BUENA    VISTA   5  NE 

1077 

0  1 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

S 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BUFFALO    PARK     1  N 

1C80 

04 

,J  M  L.      D  \J  n 

40 

59 

106 

41 

S 

MFfi  FT  TSF     RflLj     NOT  FflDr^T 
..."         u  IJ  H     ri  m  i  rUKC-Ji 

BURL INGTON 

1121 

0  3 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  9 

102 

1  6 

4  1  65 

5P 

7  A 

H 

MUNICIPAL    POWER  PLANT 

BURL INGTON    12  NNE 

1  126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

MRS    CHARLOTTE    A  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1  157 

0  1 

PUEBLO 

1 

38 

□  2 

104 

28 

4850 

5P 

MRS    AURORA    A  NAVARRO 

BYERS   5  ENE 

1  1  79 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

1  04 

08 

5  100 

6P 

7A 

c 

H 

MRS.    SHIRLEY  DIEDRICH 

CABIN  CREEK 

1  1  86 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

3  9 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

PUBLIC   SERVICE  CO 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

3  1 

105 

54 

1030  1 

S 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

CAMPO    7  S 

1  26B 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

FRED    C.  TANNER 

CANON  CITY 

1294 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

SP 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

1  384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

UMj  ILL  KUl^^ 

1401 

04 

39 

22 

104 

52 

9A 

9A 

c 

LjCuKuC     MJDUL  1 

CEDAREDGE 

1  440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

10  7 

56 

6  1  80 

5P 

6P 

H 

MRS    CAROLYNN    M  ANDERSON 

CENTER   4  SSW 

1  458 

05 

RIO  GRANDE 

6 

37 

44 

106 

08 

7683 

8A 

8A 

SAN    LUIS    VALLEY    EXP  STA 

CHE  E  S  MA  N 

1  528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

1  3 

1  05 

17 

6875 

5P 

5P 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

ChERAW 

1539 

0  1 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

SIMON    B  SCHULTZ 

CHERRY   CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

1  04 

51 

5647 

8A 

8  A 

CORPS   OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

1  02 

2  1 

4250 

4P 

4P 

CARL    A  LQVELL 

C I  MAR  R  0  N 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

W.    H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CL IMAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

1  1 

1  1  400 

8A 

8A 

CLIMAX   MOLYBDENUM  CO 

lUHLUHLt     I  nw 

1693 

01 

C  DC"  Ml*)  N  T 

38 

23 

1  06 

47 

c 

D    (     R  a  n  t  a 

COAL  DALE    2  SW 

1698 

□  1 

FREMONT 

1 

36 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

INACTIVE  4^6,-65 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNN ISON 

2 

38 

26 

1  06 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

HAROLD    F  KREUGER 

COL  L  BR AN    2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

1  4 

107 

58 

6130 

5P 

6P 

H 

MRS.    VIVIAN    A.  KELLEY 

COLORADO    NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

SL'PT    COLO    NAT  MON 

COLORADO   SPRGS   WSO  AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6  1  45 

MID 

MID 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

COL  UMB INE 

1  792 

02 

ROUTT 

2 

40 

5  1 

106 

58 

8699 

S 

Nf>TL    WEATHER  SERVICE 

CONIFER   3  NE 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

1  05 

16 

7770 

c 

MRS    ADDAL INE    L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

1  08 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

MONTEZUMA    VAL  IRRIG 

CRAIG 

1926 

02 

MOFFAT 

2 

40 

3  1 

107 

33 

6285 

1  IP 

1  1  P 

c 

H 

MRS    OLIVE    JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTF 

1  959 

02 

GUNN ISON 

2 

38 

52 

1  06 

68 

8880 

8A 

8A 

c 

H 

E    F  BENNER 

CRIPPLE    CREEK   9  NU 

1978 

0  1 

TELLER 

i; 

38 

52 

105 

IB 

8500 

c 

INACTIVE  I0S1S7J 

CUCHARAS  DAM 

2040 

0  1 

HUERFANO 

i 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

ARCHER    B  CRISP 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

1  06 

27 

10018 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DE  ADMAN  HILL 

2  1  12 

04 

L  AR I ME P 

4 

40 

48 

105 

46 

1024C 

NATL    W'..MHF3  '.IRVrCt 

DEER  TRAIL 

2  162 

C4 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

r'.ERITT    .  DAVIS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STATION  1N0EX 
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COL  0RAD3 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1  m  t  y 

LUUIN  1  I 

o 
cr 

~ 
cr 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

EtEVAT ION 

OBSERVAT I  ON 
T I  ME  AND 
TABLES 

UDOLi\VLt\ 

c 

a. 

u 

OE 
B. 

a 

UJ 

SPECIAL 

ISCE  N01CSI 

DELHI 

2178 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

3  7 

38 

104 

0  I 

6090 

5P 

5P 

CHARLES    F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

2  184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

1  06 

2  1 

7884 

6P 

6P 

LYNN    K  WOODS 

DELTA    3  NW 

2  192 

02 

DEL  TA 

2 

38 

46 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO    STATION  KDTA 

DENVER   WSO   A  P 

U 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

46 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

C 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

•DENVER  CITY 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

9  A 

9  A 

C 

U   S   POSTAL  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

1  7 

105 

05 

0480 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DILLON    1  E 

228  1 

02 

SUMMIT 

2 

39 

38 

106 

02 

9066 

4P 

4P 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

DINOSAUR    NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

1  4 

108 

56 

592  1 

5P 

5P 

C 

H 

U    S    NATL    PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2  3  12 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

3  7 

23 

103 

53 

5  130 

5P 

MRS    MARGARET    T  CROWDER 

DOLORES 

2326 

□  2 

MONTEZUMA 

2 

3  7 

28 

108 

30 

6950 

3A 

v.O.  HODGES 

D  U  R  A  N  G  Q 

2  43  2 

02 

LA  PLATA 

2 

3  / 

1  7 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

C 

H 

JOHN    W.  ERTEL 

E  ADS 

2446 

0  1 

KIOWA 

1 

38 

29 

102 

47 

42  1  5 

5P 

5P 

C 

JOHN   E.  JACOBS 

EAGLE    F  A  A  AP 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MID 

MID 

H 

FED    AVIATION  AGENCY 

EASTQNVILLE    1  NNW 

2494 

0  4 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6  A 

CARL    R  GUY 

EAST    UTE  PASS 

25  1  1 

04 

L  AR I ME R 

4 

40 

49 

1  06 

03 

9875 

S 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

ECKLE Y 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

1  02 

29 

3900 

C 

MRS    ROBERTA    M  MAY 

ELBERT 

2593 

0  4 

ELBERT 

4 

39 

1  3 

104 

3  3 

6740 

5P 

6P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

to 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

3  7 

33 

10  7 

48 

8398 

MID 

WESTERN   COLO   POWER  CO 

ELL ICOTT 

2  6  6  7 

0  1 

EL  PASO 

1 

36 

50 

104 

2  0 

6  0  15 

c 

MRS    LEOLA    E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

L  A  R  I  ME  R 

4 

40 

23 

105 

3  1 

7525 

4P 

4P 

4P 

M 

U    S    BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

1  9 

7000 

5  P 

5P 

c 

M 

EvLRGREEN  SANITATION 

FLAGLER    2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  9 

103 

05 

4975 

5P 

7  A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP    MTN    3  SE 

2940 

0  4 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

FLEMING    1  S 

2944 

03 

L  OGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN    G  MORISON 

FORDER    8  S 

2997 

01 

L  INCOL  N 

1 

38 

33 

103 

41 

4739 

6P 

6  P 

c 

H 

MELVIN    B  SAVAGE 

FORT    COLL  INS 

3005 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

c 

H 

COLORADO    STATE  UNIV 

FORT  LEW'S 

30  16 

02 

L  A  PLATA 

2 

3  7 

1  4 

108 

03 

7595 

5P 

5P 

SAN    JUAN    BASIN    EXP  STA 

FORT    LUPTON    1  N 

3027 

04 

WE  L  D 

4 

40 

06 

10  4 

49 

4888 

5P 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3  0  3  8 

04 

MORGAN 

4 

4C 

1  5 

103 

48 

432  1 

8  A 

8  A 

H 

G  T    WEST    SUGAR  CO 

FOUNTAIN    2  NW 

3063 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7A 

c 

RONALD    G.  MUSGRAVE 

FOWLER    1  SE 

3079 

0  1 

OTERO 

1 

38 

0  7 

104 

02 

4328 

7  A 

EDWARD    R.  FELLHAUER 

FRASER 

3  113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

5  0 

8560 

IIP 

IIP 

H 

MRS    SANDRA    S  TUCKER 

FRU I TA 

3  1  46 

0  2 

MESA 

2 

39 

1  0 

10  8 

44 

450  7 

5P 

7  A 

JOHN    F .  BARCUS 

GARDNER 

3222 

0  1 

HUERFANO 

1 

3  7 

46 

10  5 

6955 

SP 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY    1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

40 

106 

59 

4562 

5P 

5P 

MRS    M    S  HUBBARD 

GENOA    1  W 

3258 

03 

L  INCOL  N 

3 

39 

1  7 

1  03 

32 

5610 

9P 

WALTER    M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

326  1 

0  4 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS .     L  INDA    L  .  TERRY 

GLADE    PARK  STORE 

3  3  10 

0  2 

MESA 

2 

39 

00 

10  8 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOQD  SPRINGS 

1 

N 

3359 

0  2 

GARFIELD 

2 

3  9 

3  4 

10  7 

2  0 

5  82  3 

5P 

5  P 

RADIO    STATION  KGLN 

GRANADA 

3  4  7  7 

0  1 

PROWERS 

1 

38 

0  4 

102 

1  9 

3  48  4 

CLYDE    B  KENNEDY 

GRAND    JUNCTION  WSO 

AP 

w 

3  48  8 

02 

MESA 

2 

39 

0  7 

1  08 

32 

46  5  6 

MID 

MID 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

GRAND    JUNCTION  6 

ESE 

3  46  9 

02 

MESA 

2 

3  9 

0  3 

10  8 

2  7 

4  7  10 

6  A 

8  A 

6  A 

3 

C    S    U    ORCHARD  MESA 

GRAND    LAKE    1  NW 

3496 

0  2 

GRAND 

2 

40 

1  6 

105 

5  0 

36  6  0 

5  P 

5  P 

US   NAT    PARK  SERVICE 

GRAND    LAKE    6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

105 

5  2 

6286 

5P 

5  P 

5  P 

U    S    BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

G AR  F IEL  D 

2 

39 

27 

1  08 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

A 

39 

29 

1  05 

4  1 

8667 

5  P 

5  P 

BOARD    OF    WATER  CQMMS 

GREAT   DIVIDE   8  SE 

3  5  3  9 

0  2 

MOFFAT 

2 

40 

^3 

10  7 

42 

7  0  3  0 

WILL IAM    R .     STEWART  • 

GREAT   SAND  DUNES 

NM 

3  5  4  1 

0  6 

A  L AMOS A 

5 

3  7 

^3 

10  5 

3  2 

812  0 

5P 

5  P 

GREAT    SAND    DUNES  NM 

GREELEY 

3  5  46 

0  4 

WEL  D 

4 

40 

25 

10  4 

4  1 

46  48 

GT    WEST    SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3  5  5  3 

0  4 

WEL  D 

4 

40 

25 

10  4 

42 

4653 

4P 

4P 

UNIV    OF    NO  COLORADO 

GREENLAND   9  SE 

35  7  9 

0  4 

EL  PASO 

4 

3  9 

D6 

104 

44 

7  48  0 

Q 

NORMAN    B .  YOUNGER 

GREENLAND    9  NE 

3584 

0  4 

DOUGLAS 

4 

39 

1  6 

10  4 

45 

6  9  0  0 

MRS.     NORMA    J.  BAIN 

GREEN    MOUNTAIN  DAM 

3592 

0  2 

SUMMI T 

2 

3  9 

5  3 

10  6 

2  0 

7  7  40 

3  P 

3P 

3  P 

U    S    BUR  RECLAMATION 

GROVER    10  W 

36  43 

0  4 

WEL  D 

4 

4  0 

S  1 

10  4 

2  4 

5  0  9  0 

5  P 

5  P 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY    10  SE 

3656 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

41 

1  05 

23 

8200 

4P 

MRS    CLARA    G  NASH 

GUNN  ISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

1  06 

56 

7664 

5P 

5  P 

c 

CITY    OF  GUNNISON 

HAMIL  TON 

MOFFAT 

2 

4  0 

2  2 

10  7 

6  2  3  0 

6  A 

MRS    ETHAL    M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

0  1 

KIOWA 

1 

38 

27 

103 

0-9 

4520 

7  A 

F  RANK  I E    E  STOKER 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOUL  DER 

4 

39 

56 

105 

1  7 

5923 

6P 

MRS   LAURA   E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3667 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

16 

6375 

6P 

6P 

MRS    CAROLYN    E  SUNDBERG 

HERMIT    7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

MRS    MABEL    D  WRIGHT 

HIDDEN  VALLEY 

3977 

04 

L  AR IMER 

4 

«0 

23 

105 

38 

9020 

s 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7  A 

7A 

H 

W    R  DAVIS 

HOL  YOKE 

4082 

03 

PHILL IPS 

3 

40 

35 

102 

:  8 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS    MYRA    J  FLANAGAN 

HOT    SULPHUR  SPRS 

2 

SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

1  06 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO   GAME    &   FISH  DEP 

HO  YT 

4155 

04 

ADAMS 

40 

00 

104 

06 

6000 

c 

JAMES    F.  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

MRS    BARBARA    L    MATT I X 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

□  4 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY    OF     rDAHO  SPRINGS 

IUAL  IA    2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

44 

102 

1C 

J990 

7f-i 

GERALD  T.jON 

IGNACIO    1  N 

425:j 

02 

:.  a  Pisrfi 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8  A 

aH 

C0NS3L    U TE    AGE  N  C  r 
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COL  OR ADO 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 
oc 
o 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT 1  ON 
T  I  (IE  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

XL 
UJ 

a. 
u 

QL 

a. 

a. 
a 

UJ 

a  If 

™  o 
l_l  * 
**J  ... 
ft-  w 
l/i 

INDEPENDENCE    PASS   5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

10E 

37 

10550 

6P 

5P 

TWIN    LAKES    R    AND    C  CO. 

JOES 

1380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

1  02 

41 

4270 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN    MARTIN  DAM 

4383 

01 

'..  E  N  T 

1 

38 

04 

1  02 

55 

38  1  4 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

JONES   PASS   2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

1  05 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

JUL  ESBURG 

441  3 

04 

SEDGWICK 

4 

41 

00 

1  02 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL    PWR  PLANT 

K ARVAL 

4444 

0  1 

L INCOL  N 

1 

38 

44 

10  3 

32 

5  0  75 

7A 

MRS.     KATHRYN    M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

S5 

ss 

DENVER    WATER  COM 

KAUFFMAN    4  SSE 

4460 

04 

WEL  D 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

ss 

7A 

MISS    THYRA   M  NELSON 

K E  N  0  S  H  A  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

MM    15  NNE 

4538 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

' 

ROBERT    L  PLATT 

KINGS    CANYON    6  ESE 

4570 

04 

L  AR  r  ME  R 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

KIOWA 

458  1 

04 

EL  BERT 

4 

39 

21 

104 

26 

6350 

c 

US   SOIL    CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHE  YENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

6P 

SP 

EDWIN    A.  LAFFERTY 

KREMML ING 

46b4 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL    W.  HASSLER 

KUTCH   6  SSE 

4686 

01 

L  INCOL  N 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

c 

JAMES    R    P  ICKENPAL'GH 

LB   JUNTA    FAA  AP 

4720 

0  1 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

3  1 

4  196 

MID 

MID 

FED    AVIATION  AGENCY 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS   MILDRED   ME  NDENHAL  L 

LAKE    GEORGE   8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

85  1  5 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10266 

c 

s 

COLO    SPGS    WTR  WORKS 

L  A  K  E  WOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD    OF    WATER  COMM 

L  AMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

1  02 

36 

36  1  7 

1  IP 

1  1  P 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS    AN  I MAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

1  03 

13 

3890 

5P 

5P 

LAS    ANIMAS    POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

1  05 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/l/'71 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

14 

106 

18 

1  0046 

1  IP 

1  1  P 

COLO   MOUNTAIN  COLLEGE 

LEADVILLE    10  WNW 

4886 

01 

L  AKE 

1 

39 

1  7 

106 

28 

1  1000 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LEROY   5  WSW 

49  45 

03 

L  0  G  AN 

3 

40 

3  1 

10  3 

0  0 

4  4  7  0 

6A 

NE IL    ML INDSTROM 

L IMON  WSMO 

50  1  8 

01 

L INCOLN 

1 

39 

1  1 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

L I TTL  E  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

1  08 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO   GAME    &   FISH  OEP 

LONGMONT   2  ESE 

5116 

04 

BOUL  DER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

GT    WEST   SUGAR  CO 

LONGMONT    6  NW 

5121 

04 

BOUL  DER 

4 

40 

15 

1  05 

09 

5150 

c 

JOHN    L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

L  AR I  ME  R 

4 

40 

1  7 

1  06 

33 

8960 

s 

NATL.     WEATHER  SERVICE 

LOS   PINOS   PASS    1  SE 

5  180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

06 

1  06 

57 

10206 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LQVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

1  05 

50 

1  1400 

, 

NATL    WEATHER    SERV  OFF 

MAN ASS A 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

CLETUS    M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

1  08 

18 

70  1  8 

5P 

MRS.    EDGAR    A.  NOLAND 

MANITQU  SPRINGS 

5  352 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

10  4 

56 

6  6  3  0 

r 

MANITOU    SPRGS    HYDRO  PL 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

6P 

JOHN    W  DOLE 

MA YBEL  L 

6446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

6925 

6P 

6P 

H 

MRS .    CHARLENE    E.  SCOTT 

MEEKER    NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

C 

K .    JAMES  COOK 

ME  RE  D I  .  H 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

1  06 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU    OF  RECLAMATION 

MESA    LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

1  08 

05 

9800 

5P 

5P 

D.     J.  BALDWIN 

MESA    VERDE    NAT  PARK 

553  1 

0? 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

PARK  SUPERINTENDENT 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

1  1330 

s 

GEORGE    R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

6P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE    VISTA  REFUGE 

571  1 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE    VISTA    NATL    WL  REF 

MONTROSE    NO  1 

5  7  17 

02 

MONTROSE 

2 

3  8 

2  9 

10  7 

5  3 

58  30 

5P 

5P 

COLO    WATER    CON  BOARD 

MONTROSE   NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7  A 

7  A 

H 

UNCQMPAHGRE    V    W    U  A 

MORRISON    1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

1  4 

6000 

c 

RAYMOND    P  BUCKLES 

MULE   SHOE   LODGE    1  SSE 

58  19 

0  1 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

1  1 

8890 

c 

JOHN    A  ZEMBER 

NEDERL  AND    2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS    E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

6922 

04 

WEL  D 

4 

40 

36 

103 

5  1 

4783 

5P 

5P 

c 

K . 0 . THOMPSON 

NORTHDAL  E 

5970 

02 

DOL  ORES 

2 

37 

49 

1  09 

0  1 

6693 

5P 

5P 

H 

MRS    I    F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

ARTHUR  CROCFER 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

33 

08 

108 

17 

70  1  7 

6P 

6P 

JOSEPH    L  HANNIGAN 

NUNN 

6023 

04 

WEL  D 

4 

40 

42 

104 

47 

5  1  90 

c 

MERRILL    V  HANSEN 

OR  D  WA  Y 

613  1 

01 

CROWLEY 

38 

1  3 

103 

45 

4310 

8A 

TWIN    LAKES    R    &   C  CO 

OTIS    11  NE 

6192 

03 

WASH INGTQN 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7  A 

KENNETH  GLENN 

OURA  Y 

6203 

02 

0U3AY 

2 

38 

□  1 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

c 

H 

GARY   LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

1  6 

1  07 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN   D  EDMONDS 

PAL I5ADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

8A 

COLO   DEPT  AGRICULTURE 

PALISADE   LAKES   6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

6P 

INACTIVE  1/-1/-71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7  A 

7A 

c 

DUANE    C  HANSON 

PAOL  I 

6299 

03 

PHILL  IPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

LEE   W  SCHNIEDER 

PAONIA    1  SW 

6306 

02 

DEL  TA 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7A 

7A 

ROBERT  E  LUND 

PARADOX 

63  15 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

1C8 

58 

5309 

7P 

7P 

H 

CHALMER    M  GARBER 

PARKER   6  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

32 

104 

39 

6310 

5P 

5P 

c 

H 

R   EARL  EVERITT 

PARSHALL     10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8266 

12P 

U.S.    FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1SI2/73 

PITK IN 

6513 

02 

G'.'NN  ISON 

2 

38 

36 

J  06 

32 

9200 

6P 

6P 

3.   WAV  .c  mus*'  -.IN 

PLACERVILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

02 

1  08 

C3 

7322 

4P  ! 

r.9S   MAR*.    F    MC  Cur-P 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INOEX 
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OBSERVER 

a. 

E 

*~ 

a. 

LJ 
(K 

a. 

a. 
a 

UJ 

a  5 
—  0 
0  * 

UJ 

PL  A  TORO  DAM 

6560 

05 

CONE J3S 

5 

37 

2  1 

1  06 

32 

9887 

s 

U    S    BUR  RECLAMATION 

PLEASANT    vIEW   2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

35 

108 

48 

6860 

c 

DON   W  CLEVER 

POWDERHORN 

665  1 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

CLOSED  5/4/73 

PUEBLO   WSO   AP  R 

6740 

0  1 

PUEBLO 

1 

38 

1  7 

104 

3  1 

4639 

MID 

MID 

8fl 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DiirQI   f»     ftDMV  riFDRT 
KULDLu     MKIIi      U  C  r*  U  1 

6763 

0  1 

P  U  E  B  L  3 

38 

19 

104 

2  1 

4730 

6A 

^ULDL  U      flKl  M      ULrU  1 

PUEBLO   6  SSW 

6  7  6  7 

0  1 

PUEBLO 

1 

3  8 

1  1 

10  4 

3  9 

49  1  0 

7A 

7  A 

7P 

CF    &    I   STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

RQUTT 

2 

40 

1  4 

107 

05 

8009 

6P 

DAN    H.  KNOTT 

RABBIT   EARS    PASS    6  WSW 

68  1  1 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

RANGEL  Y 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN    OF    RANGEL T 

RED   FEATHER   LAKES   2  SE 

6925 

04 

L  A  R  I  ME  R 

4 

40 

48 

1  05 

34 

6237 

5P 

5P 

H 

CHARLES    VAN  GAALEN 

RICO 

70  17 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

1  08 

02 

8842 

6P 

6P 

CHARLES    M  ENGEL 

RIFLE 

703  1 

02 

GARF  IEL  D 

2 

39 

32 

107 

46 

5400 

5P 

MID 

c 

MRS    MA  X I NE    C.  MYSER 

RIO   GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

s 

RALPH    W.  CONKEY 

RIVER    SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

s 

U   S   FOREST  SERVICE 

7167 

01 

OTERO 

38 

02 

1  03 

42 

4170 

SP 

5P 

H 

RUSH    2  NNE 

7  2  8  7 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

5  2 

10  4 

0  5 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

5  1 

104 

59 

9060 

6P 

6P 

H 

COLO    SPGS    WTR  WORKS 

RYE 

7315 

0  1 

PUEBL  0 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

VERT  IE    L  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

WILL  I  AM  HOLDER 

SAL  IDA    3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

1  06 

03 

7488 

1  IP 

1  IP 

DWIGHT    N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

1  2 

1  05 

27 

7990 

c 

MISS    CAROL  AGUILAR 

SANTA    MARIA  RESCRVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

H    H  HARMON 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

1  06 

26 

8465 

6P 

BERNARD    -:N>  IRBY 

SEDAL  I A    4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7  A 

MRS    BETTY    S  BLANFORD 

7515 

04 

cLFnrru  r  r  k 

jlUukJI  L.  N 

40 

5  1 

102 

3  1 

3990 

6P 

7A 

H 

Lrti  I  u  n     U     ml  noun 

SE  IBERT 

7  5  19 

0  3 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  8 

10  2 

5  2 

4  7  0  3 

c 

FOSHA    S    GORTON  JR 

SHAW    2  E 

7557 

03 

L INCOL  N 

3 

39 

33 

103 

2  1 

6  180 

c 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARF  IEL  D 

2 

39 

34 

107 

1  4 

5933 

6P 

PUBLIC   SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

106 

36 

10200 

s 

CITY    OF  BOULDER 

SILVER    LAKES    TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

106 

24 

9300 

s 

MRS    NEVA  HORTON 

S  I  L  VERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

SP 

c 

H 

ROBERT    K  WYMAN 

S  I  ML  A 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

c 

US    SOIL    CON  SERVICE 

SP  ICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

1  06 

26 

8360 

5P 

5P 

H 

MRS    MARION    A  MCNAMASA 

SPRINGFIELD 

7862 

0  1 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4410 

6P 

HERBERT   E   H  0  MS  HER*  JR. 

7866 

0  1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

SQUAW  MOUNTAIN 

788  1 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

3  9 

4 1 

106 

30 

1  1  600 

7P 

FRANK    A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

1  06 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R    WAYNE    L IGHT 

STERL ING 

7950 

04 

L  OGAN 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

8A 

8A 

GT    WEST    SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

46 

1  0240 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

STON INGTQN 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

1  7 

102 

1  1 

3801 

6P 

MRS    ARM I L  DA  BURHENN 

STRATTON    3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARL  OAF    RSVR    1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

1  5 

106 

22 

9685 

8A 

6A 

8A 

c 

U.S.    BUREAU    OF  RECLAM. 

SUMMIT    LAKE    1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

1  06 

40 

10390 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

SUMMITV IL  L  E 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

1  1  350 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

l  HLu  rlH 

8  154 

02 

i  ,      d  i  a  t  a 

37 

3  1 

107 

47 

7300 

4P 

□  Til    r  Q  M     F     P  n  V  ID 
WILL  Inn     r       L.  *J  A  JK 

TACONY    10  SE 

6  15  7 

0  1 

PUEBL  0 

1 

36 

2  3 

10  4 

04 

49  6  0 

SP 

SP 

JOHN    M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8  1  84 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

SP 

UNCOMPAHGRE    V    W    L'  A 

TELL  UR IDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WILLIAM   H  MAHONEY 

TERCIO    4  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

1  05 

03 

8040 

c 

JUANITA    G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

□  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

1  0 

1  04 

29 

6030 

5P 

SP 

c 

CITY    OF  TRINIDAD 

TRINIDAD    FAA  AP 

8434 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

1  5 

1  04 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED    AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9660 

s 

WEST    COLO    POWER  CO 

TROY    1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN    LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

SP 

TWIN    LAKES  RESERV-CANAL 

Til  I^TY  DODK 

8505 

04 

J  nU  Jul" 

40 

57 

106 

37 

9060 

s 

Mrn  rr  fNf    p  ,~»      n  a  t  Fflor^T 

~t.UIL.int.     DuH     ItM  1      r  LTKt.  j  1 

TWO  BUTTES 

8510 

0  1 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4  130 

6P 

6P 

RON AL  0    E.  TURNER 

UR A V AN 

3560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M    E  BENEDICT 

VAIL    PASS    1  E 

8577 

02 

SUMMIT 

2 

39 

3  1 

106 

12 

10430 

s 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

VAL  L  EC  I TO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

SP 

SP 

SP 

PINE   RIVER    IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

0  1 

TELLER 

1 

38 

43 

1  05 

09 

9695 

SP 

SP 

SO.    CQLOSAOO   POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY   L  FORD 

WAGON    WHEEL    GAP    3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

1  06 

50 

6500 

7A 

7A 

7A 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WAL  DEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

6099 

6P 

6P 

H 

DILLON   M  D0N3H0E 

WAL  SENBURG    POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6220 

SP 

5P 

c 

WAL  SENBURG  UTILITIES 

WAL  SH 

8793 

01 

LAC  A 

1 

37 

24 

1  02 

1  7 

3975 

5P 

5P 

SE   COLO   RESEARCH  CENTER 

WATERDAL E 

8839 

04 

L  AR  *  ME  R 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILL  I AM  C.  DAVIS 

WESTCL IFFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

36 

08 

1  05 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M    0  RANKIN 

WE  TMORE    9  S 

8990 

0  1 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

SP 

5P 

DONALD    R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

0  1 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

c 

WILLIAM    F    KRE  IDER 

WIGGINS    7  SW 

9025 

04 

WEL  D 

4 

40 

09 

1  04 

1  1 

47  1  0 

SP 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 
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UIILCOX  RANCH 
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REFERENCE  NOTES 


™"o£\r^:i;2eri:£&  Slices  i^USS^j^sS^sL^  rtlng  v?e      ?iimatic  center' Federai  «.c. 

near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the     HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS 
movement 
directions 


AL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     Temperature  in  °F    „,.»,.i ... 

riPmTL??.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  Sep artures  St^rJT SSJy  S^hteL%  S^S    *?     "'P0"*10?  J"  *»« 
s  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  .IS T&JgJLt2S^25T aSSLdV th."n^b.?1o?"S:.r^«on.:bM 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 

«I  2f  J!"6-       S°W  S!  ground  in  the    'Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
S£m       "n     1   ^  stations-„  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table,   "Dally  Precipitation- 
table,     Daily  Temperature     table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published     are  for  the 
ZA  hours  ending  at  time  of  observation.  1 

EBftag    ""n^"""  footnote  following  the  Evaporation  and 

SS^jSrS.*^.  W1"d  "  t0tal  Wlnd  "<  ln  —  ^  evaporation  -as^  recorder  TS^U 

*£™  fQUIVALEWT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet    or         ™  »h 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequent i^occasl onTor? f Ung  aVothe""  causerof'locaTvarlaolTlty 

of  observation  11:00  a.m.,  m.s.t. 


ofthifbullltTn.  "°nthly         SelSOnal  SnOW'aU  aDd  heatlDK  d6gree  dayS  for  the  12  *oatha  endl»S  *"»         preceding  June  data  will  be  carried  In 


the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  In  the  record.  Time 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table    and  in  the  "Season.l  f  , ,     .  u, 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  '  1     tne     Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

the  July  Issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE- THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R*.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

If    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
axe  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2- COLORADO     3-KANSAS     4 -PLATTE     5-RIO  GRANDE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center.   Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 
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52.4 

65.8 

4.7 

88 

28 

34 

21 

57 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  72 

.00 

.0 

u 

0 

0 

CORTEZ 

78.0 

39.8 

58.9 

2.6 

87 

28  + 

25 

20 

183 

c 

0 

2 

0 

.00 

.94 

.00 

.0 

0 

0 

J 

0 

CRAIG 

71.0 

34.8 

52.9 

1  . 4 

82 

28 

24 

22 

368 

0 

0 

:  4 

0 

0 

CRESTED  BUTTE 

61  .3 

27.  3M 

44.  3M 

.  1 

71 

27 

17 

21 

638 

0 

0 

29 

0 

.14 

_ 

1.16 

.09 

14 

4.2 

0 

0 

0 

DELTA  3  NW 

83.3 

40.0 

61  .7 

1  .4 

93 

28 

28 

1 

1  17 

2 

0 

5 

0 

T 

- 

.64 

T 

20  + 

.0 

0 

0 

0 

DILLON   1  E 

62.0 

28  .  1 

45.  1 

2.7 

70 

28  + 

19 

22  + 

613 

0 

0 

2f 

0 

.  19 

1  .30 

.  12 

3 

2.0 

i 

0 

0 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

76.  1 

40  .  7 

58.4 

86 

28 

2  8 

21 

206 

0 

0 

5 

I 

.01 

.01 

27 

.0 

0 

□ 

0 

DURANGO 

79. 6M 

34. OM 

56  .  8M 

3 . 9 

92 

27 

22 

21  + 

247 

2 

0 

0 

0 

EAGLE   FAA  AP 

74.2 

34.0 

54.  1 

2.B 

85 

28 

21 

22  + 

334 

0 

0 

:  . 

0 

.02 

.81 

.02 

1  3 

.0 

0 

0 

0 

FORT  LEWIS 

71.3 

33. 9M 

52. 6M 

3  .  7 

83 

28 

375 

c 

0 

1  5 

.00 

1  .07 

.00 

.0 

0 

0 

FRASER 

63  .  7 

25.5 

44.6 

2.8 

76 

27 

1  7 

22 

623 

0 

a 

!  i 

Q 

.  14 

- 

1  .56 

.09 

2 

.0 

0 

0 

FRUITA 

81.7 

42.4 

62.  1 

I  .7 

91 

28  + 

28 

21 

109 

. 

u 

3 

a 

.00 

- 

.54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

GATEWAY    1  SW 

81.7 

47  .  2 

64.5 

9  1 

28 

34 

21 

68 

3 

0 

0 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

GRAND    JUNCTION    WSO   AP    / /U 

81.2 

48.8 

65.0 

2.8 

92 

28 

33 

21 

66 

.01 

- 

.62 

.01 

27 

.0 

0 

1 

0 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

80 . 0 

49  .  6 

64.8 

91 

28 

31 

21 

71 

2 

2 

a 

.00 

.00 

.0 

o 

0 

0 

0 

GRAND  LAKE   I  NW 

62.  OM 

26. 6M 

43.  8M 

.9 

72 

28 

14 

1 

652 

C 

0 

10 

0 

.  18 

- 

1  .  49 

.  !6 

9 

T 

0 

1 

0 

0 

GRAND  LAKE  6  SSW 

62 . 6 

28 . 6 

.  30 

.  1  1 

1  3 

.  0 

0 

1 

o 

o 

GRAND  VALLEY 

81.1 

39.8 

60.5 

90 

28 

26 

21 

152 

1 

'. 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

u h l t. n    nu un  'Hjn    u m n 

69.0 

32.  I 

50.6 

1  .9 

78 

29  + 

23 

22 

444 

0 

is 

.36 

1  .  19 

.  16 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

GUNNISON 

71.5 

27.0 

0 

0 

D 

.  06 

.  63 

.  05 

6 

.  0 

0 

i 

u 

0 

HAYDEN 

72.  8M 

34. 8M 

53. 8M 

2.5 

83 

28 

23 

22 

339 

c 

B 

a 

.09 

1  .30 

.06 

2 

T 

0 

1 

0 

urtT   ciii  DLiiifi   coot    "y   c lj 

68.8 

27.9 

48.4 

77 

28  + 

1  7 

22 

508 

0 

28 

0 

.27 

.  15 

1  3 

T 

0 

1 

0 

0 

IGNhCIO   1  N 

76.8 

30.8 

53.8 

.8 

91 

27 

20 

20 

339 

: 

0 

1  4 

.07 

.89 

.06 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

55.3 

25.  9M 

40.  6M 

65 

.  i  - 

748 

0 

.  ■» 

.25 

.  12 

1  4 

6.0 

39 

1 

1 

0 

0 

KREMML  ING 

LAKE  CITY 

S[f  K[FC«£«f  »0<tS  FOllOKINO  S'K'IO"  IMHi 
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MONTHLY  SUMMRR I  ZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 

MAY  1974 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

a  r 

i  i 

I 

£ 

1 
c 

a 
a 

%  | 

*-  M 
a.  S 

a  u. 

X 

a 

o 

5 

a 
o 

a 

z 

o 

s 

NO 

OF 

DRYS 

2 

%  g 

£  o 

a  u. 

a 
- 

s 

g 

SNOM 

SLEET 

NO. 

OF 

DAY! 

MAX  . 

M  I  N  . 

o 

X 

a  o 

•  5 

a  x 
X  o 

ti 

o 

£ 

s 

- 

s 

s 

8 

si 

* 

1 

LITTLE  HILLS 

73.8 

30 

BM 

52 

3M 

85 

29 

18 

21 

386 

0 

0 

18 

0 

.06 

.03 

27  + 

.  0 

0 

□ 

0 

0 

MARVINE  RANCH 

65.9 

26 

4 

46 

2 

76 

29  + 

12 

21 

574 

0 

0 

26 

0 

.30 

.20 

3 

.0 

2 

0 

0 

MAYBELL 

72.7 

32 

5 

52 

6 

85 

28 

18 

21 

377 

0 

0 

19 

0 

.03 

.  03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MEEKER  NO.  2 

74.4 

32 

y> 

53 

6 

83 

28 

19 

21 

347 

0 

0 

17 

0 

.  04 

.  03 

9 

.  0 

0 

0 

o 

0 

MERFDITH 

66.6 

29 

0 

47 

8 

79 

29 

20 

21 

525 

0 

0 

2^ 

0 

.23 

.  12 

3 

T 

0 

1 

0 

0 

MESA  LAKES  RESORT 

57.5 

29 

8 

43 

7 

77 

26 

14 

23 

655 

0 

0 

21 

0 

.04 

.02 

24+ 

.  4 

29 

1 

0 

0 

0 

MESA    VEROE    NAT  PARK 

76.3 

45 

6 

61 

0 

4.0 

88 

27  + 

27 

20 

139 

0 

0 

2 

0 

T 

-  .99 

T 

17  + 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MONTROSE  NO  2 

76.6 

44 

5 

60 

G 

3.  1 

88 

28 

32 

21  + 

151 

a 

0 

2 

0 

NORTHDAL  E 

75 . 0 

36 

4 

55 

2 

3  .  0 

86 

28  + 

19 

21 

30 1 

0 

0 

12 

0 

T 

.  93 

T 

6 

.  0 

0 

o 

o 

o 

NORWOOD 

72.  2M 

34 

4M 

53 

JM 

1  .6 

82 

27 

16 

1 

353 

0 

0 

8 

0 

.00 

.  96 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OURAY 

69.  1 

39 

6 

54 

1 

76 

29  + 

27 

20 

323 

0 

0 

2 

0 

.04 

.02 

24+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAGOSA  SPRINGS 

73.5 

28 

1 

50 

B 

1  .  3 

81 

27 

15 

21 

434 

0 

0 

26 

0 

.03 

-  1  .09 

.03 

24 

.0 

o 

0 

0 

0 

PAL ISADE 

82.  5M 

50 

2M 

66 

4M 

3.2 

93 

29 

33 

21 

53 

4 

0 

0 

0 

T 

-  .68 

T 

28  + 

.0 

T 

10 

0 

0 

0 

PAONIA   1  SW 

77.8 

42 

5M 

60 

2M 

88 

28 

25 

20 

1  56 

0 

0 

2 

0 

.  06 

.  06 

7 

.  0 

0 

o 

0 

o 

PARADOX 

81  .  3M 

41 

on 

61 

93 

28 

28 

21 

132 

2 

0 

1 

0 

.00 

.  79 

.  00 

0 

0 

0 

PITKIN 

63.4 

24 

9 

44 

2 

72 

28 

13 

21 

642 

0 

0 

30 

0 

.  15 

-   1  .  08 

.  15 

14 

2.0 

0 

1 

0 

0 

RANGEL  Y 

80.3 

32 

1M 

56 

2M 

89 

28  + 

279 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICO 

67.  1 

27 

4 

47 

3 

77 

27 

15 

20 

544 

0 

0 

29 

0 

.28 

-   1  .  30 

.  13 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIFL  E 

77 . 8 

38 

2 

58 

0 

2 . 0 

89 

28 

24 

2  1 

214 

0 

0 

7 

0 

T 

.81 

T 

8  + 

.  0 

0 

o 

o 

0 

SILVERTON 

64.  7 

25 

9 

45 

3 

2.7 

72 

28  + 

12 

21 

603 

0 

0 

27 

0 

T 

-   1  .40 

T 

24+ 

T 

o 

0 

0 

0 

STEAMBOAT  SPRINGS 

68  .  OM 

3D 

1 

49 

1  M 

.  g 

77 

29  + 

20 

22 

487 

0 

□ 

25 

0 

.  40 

-  1.67 

.  20 

13 

.  7 

0 

2 

o 

0 

TAYLOR  PARK 

62.3 

28 

2 

45 

3 

3.5 

70 

28 

17 

1 

606 

0 

0 

2  ! 

0 

.  06 

-1.16 

.05 

14 

.5 

0 

0 

0 

0 

TELLUR IDE 

67.4 

31 

0 

49 

2 

3.0 

76 

27 

17 

21 

483 

0 

0 

1  6 

0 

.  13 

-   1  .58 

.06 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

URAVAN 

84.6 

46 

on 

65 

3  M 

99 

28 

35 

21 

66 

7 

0 

0 

0 

.04 

.03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALLECITO  DAM 

70.2 

32 

1 

51 

2 

80 

27 

20 

20 

423 

0 

□ 

13 

0 

.  1  1 

.06 

9 

.0 

o 

0 

□ 

0 

YAMPA 

68  .  5M 

3  j 

3n 

49 

9M 

77 

28 

20 

22 

459 

0 

0 

16 

0 

.  30 

.  20 

13 

T 

□ 

1 

o 

0 

YELLOW   JACKET   2  W 

74.  7 

41 

9 

58 

3 

85 

27 

23 

20 

202 

0 

0 

3 

□ 

.04 

.04 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

53 

1 

1  .  7 

.  10 

-   1  .07 

.5 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E  // 

76.5 

43 

0 

59 

6 

95 

29 

29 

1  1 

190 

3 

0 

B 

0 

.  13 

.  10 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

AKRON   FAA  AP 

76.0 

43 

3 

59 

7 

3.4 

93 

28 

32 

21  + 

186 

3 

0 

2 

0 

.32 

-  2.77 

.  08 

23  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

BONNY  LAKE 

79.0 

44 

8 

61 

9 

99 

29 

34 

1  1 

133 

3 

0 

0 

0 

.68 

.  44 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURL  I NGTON 

79 .  4 

47 

5 

63 

5 

4  .  4 

97 

28 

36 

21  + 

1  03 

3 

0 

0 

0 

.  37 

-  2.47 

.  20 

8 

.  0 

2 

o 

0 

CHEYENNE  WELLS 

82.0 

47 

5 

64 

8 

5.3 

94 

28 

33 

2 

79 

7 

0 

0 

0 

1  .00 

-   1  .68 

.45 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

FLAGLER  2  NW 

76.9 

43 

1 

60 

0 

91 

28 

28 

21  + 

176 

2 

0 

4 

0 

.69 

.58 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

HOL YOKE 

78.3 

45 

2 

6 1 

8 

3.2 

97 

28 

32 

3 

140 

3 

0 

1 

0 

1  .03 

-  2.26 

.  30 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

79.9 

45 

3 

62 

6 

3.6 

97 

28 

33 

21  + 

1  18 

5 

0 

0 

0 

.20 

-  2.40 

.  10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

WRAY 

81.9 

48 

5 

65 

2 

5  .  1 

9B 

28 

34 

12 

77 

7 

0 

0 

0 

.  98 

-  2.18 

.  46 

25 

.  0 

0 

3 

o 

o 

YUMA 

DIVISION 

62 

1 

3.6 

.60 

-  2.28 

.0 

XXX 
PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALL  ENSPARK 

65.7 

32 

3 

49 

0 

77 

28 

19 

1 

487 

0 

0 

1  7 

0 

.  05 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTERB  RESERVOIR 

64.  7 

28 

8 

46 

8 

75 

27 

14 

22 

558 

0 

0 

25 

□ 

.05 

.03 

28 

.2 

o 

0 

0 

0 

BAILEY 

71  .  1M 

31 

3M 

51 

2n 

2.9 

80 

29 

21 

23+ 

416 

0 

0 

0 

.  12 

-   1  .99 

.06 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOULDER 

77.0 

45 

61 

3 

3  .  0 

90 

26 

36 

22  + 

139 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

27  + 

T 

0 

o 

Q 

o 

BR IGGSDAL  E 

77. 3M 

40 

6 

59 

on 

91 

28 

27 

21  + 

202 

2 

0 

5 

0 

T 

T 

26  + 

.0 

0 

□ 

0 

0 

BRIGHTON 

7B .  4 

43 

9 

61 

2 

91 

28 

33 

1  1 

142 

2 

0 

0 

0 

.  14 

.  10 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

BYERS  5  ENE 

77  .  7 

41 

0 

59 

4 

2.4 

93 

28 

28 

3 

187 

2 

0 

6 

0 

.  1  7 

-  2.47 

.  13 

10 

.0 

o 

1 

0 

0 

CABIN  CREEK 

58.3 

34 

S 

46 

6 

68 

29  + 

24 

14 

562 

0 

0 

1  0 

0 

.04 

.02 

3 

T 

8 

1 

□ 

0 

0 

CASTLE  ROCK 

74.  7 

39 

0 

56 

9 

88 

29 

28 

22 

247 

0 

0 

6 

0 

.  08 

.  05 

28 

.  0 

D 

o 

o 

0 

CHEESMAN 

74.  2 

32 

.4 

53 

3 

1  .3 

85 

28 

22 

22 

356 

0 

0 

16 

0 

.  15 

-   1  .76 

.09 

24 

.0 

0 

□ 

□ 

0 

CHERRY  CREEK  DAM 

78  .  1 

40 

.6 

59 

5 

92 

29 

28 

14 

185 

2 

0 

0 

.23 

.  14 

10 

.0 

0 

1 

□ 

0 

DENVER  WSO  AP  //R 

79  .  1 

44 

1 

6 1 

6 

4.6 

93 

28 

33 

1  1 

137 

2 

0 

0 

0 

.  06 

.04 

2 

.0 

o 

□ 

0 

0 

DENVER  CITY  R 

ELBERT 

73 . 5 

36 

1  H 

54 

BM 

87 

28 

22 

2  1 

311 

0 

0 

9 

0 

.  3 1 

.  23 

24 

[j 

o 

ESTES  PARK 

67.5 

34 

8 

51 

2 

2.8 

77 

29 

24 

1 

422 

0 

0 

1 1 

0 

.34 

-  1.81 

.  10 

10  + 

.0 

0 

2 

0 

0 

EVERGREEN 

72.4 

33 

9 

53 

2 

87 

28 

26 

21 

361 

0 

0 

1  2 

0 

.25 

.25 

2 

T 

T 

2 

1 

0 

0 

FORT  COLL  INS 

75.6 

45 

2 

60 

4 

4.8 

87 

28 

34 

1 

153 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  2.89 

.01 

19 

.0 

o 

□ 

□ 

0 

FORT    LUPTON    1  N 

79.  7 

42 

7 

61 

2 

3.9 

95 

28 

32 

21 

137 

4 

0 

1 

0 

.04 

-  2.47 

.02 

3+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  MORGAN 

78  .  9 

46 

0 

62 

5 

4 .  5 

95 

29 

35 

2 1 

1  24 

3 

0 

0 

0 

.  26 

-  2 . 30 

.  24 

25 

.  0 

0 

1 

o 

o 

GRANT 

67.3 

30 

5 

48 

9 

76 

29  + 

22 

22 

493 

0 

0 

2  2 

0 

.02 

.02 

3 

T 

0 

0 

0 

0 

GREELEY  UNC 

79.3 

46 

.5 

62 

g 

5.6 

93 

28 

33 

1  1 

107 

2 

D 

0 

0 

.  10 

-  2.31 

.04 

25 

.0 

0 

□ 

□ 

0 

IDAHO  SPRINGS 

72.9 

40 

.6 

56 

8 

7.9 

86 

28 

30 

1 1 

252 

0 

0 

2 

0 

.00 

-  2.21 

.00 

.0 

o 

0 

0 

0 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

78  .  4 

46 

.  0 

62 

2 

2 . 7 

96 

26  + 

29 

3 

129 

3 

0 

1 

0 

.  80 

—  2  . 54 

.  49 

9 

.  0 

0 

2 

o 

o 

KASSLER 

77.3 

44 

.2 

60 

8 

2.6 

91 

28 

29 

21 

147 

1 

0 

2 

0 

.24 

-  2.71 

.  IB 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

KAUFFMAN   4  SSE 

76  .  0 

40 

on 

68 

OM 

3.6 

92 

28 

26 

3  + 

224 

2 

0 

4 

0 

.63 

-  2.08 

.  34 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  GEORGE  e  SW 

66.4 

34 

.4 

50 

4 

75 

28 

25 

22 

444 

rj 

0 

8 

0 

.  14 

.  08 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKEWOOD 

74 .  9M 

45 

□  M 

60 

OM 

2 . 3 

92 

29 

34 

1  1 

1  75 

1 

0 

0 

0 

.  20 

-  2  .  33 

.20 

3 

.0 

0 

X 

0 

0 

LONGMONT  2  ESE 

77  .  7 

44 

.0 

60 

9 

4.3 

93 

28 

35 

i  1 

150 

3 

0 

0 

0 

.08 

-  2.45 

.  08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEDERL AND  2  NNE 

63.5 

27 

.3 

45 

4 

75 

30  + 

19 

12 

601 

□ 

0 

26 

0 

.07 

.  05 

3 

T 

T 

3 

□ 

□ 

0 

NEW  RAYMER 

77.4 

39 

.  1 

58 

3 

92 

28  + 

24 

3 

216 

3 

0 

7 

0 

.  16 

.07 

10 

.0 

0 

□ 

0 

0 

PARKER  6  E 

75.4 

42 

.8M 

59 

1M 

5.0 

89 

27 

32 

14+ 

203 

a 

0 

2 

0 

T 

-  2.26 

T 

27  + 

.0 

0 

□ 

□ 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

65.  3M 

31 

.  4M 

48 

4M 

77 

27 

24 

1  1 

509 

0 

a 

19 

0 

T 

T 

3 

T 

0 

0 

□ 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 


TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

STATION 

3  3 

«  x 
S  i 

o  5 

a  c 
a  x 

o 

%  n 
1  I 

a  u. 

1 

X 

g 
a 

i 

i 

NO 

OF 

OATS 

UJ  E 

%  s 

1 1 

c.  it 

£ 

$ 

SNOM. 

SLEET 

NO  , 

OF 

DATS 

in 

RAX  . 

NIN. 

S 

| 

X 

z  g 

5  o 

.  s 
I  s 

u 
S 

w 

t 
t 

Q 

I 
?. 

o 

I 
r 

« 

8 

— 

a 

s 

s 

'-. 

M 

!& 

Si 

£ 

SEDGWICK  5  S 

76.1 

46.2 

61  .3 

94 

19 

31 

3 

151 

3 

0 

1 

□ 

.  47 

.  14 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

SPICER 

63.  5M 

29. 6M 

46.  6M 

74 

26 

18 

22  + 

557 

0 

0 

.  -J 

0 

.37 

-  .99 

.  17 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

STERL  ING 

76 . 9 

46  .  4 

61  .2 

3 . 8 

98 

29 

33 

3 

160 

3 

(J 

0 

0 

.  29 

-  2  .58 

.  1  4 

1 0 

.  0 

0 

PAL  DEN 

65.3 

28.0 

46.7 

1  .9 

76 

19 

17 

22  + 

562 

0 

0 

24 

a 

.  05 

-  .97 

.03 

4 

T 

0 

0 

0 

0 

MA ' !  RDAL  E 

74.0 

43.8 

68.9 

3.9 

91 

28 

31 

1 1 

197 

l 

0 

l 

0 

.  15 

-  2.65 

.  12 

18 

.0 

0 

1 

n 

0 

DIVISION 

56.0 

2.6 

.  17 

-  2.30 

T 

XXX 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  05 

ALAMOSA   USO   AP  R 

73.0 

33.3 

53.2 

2.4 

81 

28 

20 

21 

369 

0 

0 

:  'i 

0 

.09 

-  .53 

.05 

24 

.  0 

0 

a 

0 

0 

BLANC A 

73.2 

34.4 

53.8 

61 

27 

22 

20 

341 

0 

0 

1  i 

0 

.00 

-  .87 

.00 

.0 

0 

c 

J 

0 

CENTER  4  SSU 

72.3 

34.8 

53.6 

2 .  1 

81 

28 

23 

1 

347 

c 

0 

1  □ 

0 

.  00 

-  .71 

.  00 

.  0 

0 

DEL  NORTE 

72.0 

37  .2 

54.6 

3.4 

79 

12 

25 

21  + 

311 

0 

s 

0 

T 

-     .  76 

T 

26  + 

.  a 

0 

0 

0 

0 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

HERMIT  7  ESE  ss 

65.6 

19.0 

42.3 

.3 

74 

30 

5 

21 

696 

0 

1 ; 

c 

.25 

-  .87 

.25 

24 

.  0 

0 

i 

0 

MANASSA 

74.  6M 

33. 6M 

54.  1M 

83 

27 

17 

21 

327 

D 

: 

.00 

-  .64 

.00 

.  0 

: 

Q 

0 

0 

MONTE  VISTA 

75.0 

37.0 

56.0 

5.4 

82 

28 

26 

21 

271 

J 

6 

T 

-  .55 

T 

27 

.  0 

0 

0 

SAGUACHE 

72.7 

28.3 

50.5 

-  .5 

81 

27 

19 

4  + 

440 

0 

0 

c 

T 

-  .75 

T 

28  + 

.0 

0 

rj 

0 

0 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

66.3 

29.6 

43.0 

67 

8 

15 

27  + 

678 

□ 

0 

It. 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DIVISION 

51.2 

2.8 

.04 

-  .86 

.0 

5Ct  *EFC*EHCE  XO'ES  »0ll0m«0  V»>10»  INOfl 
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DRILY  PRECIPITATION 


COLORADO 


STATION 


BRANDON 
BRANSON 
6UENA  VISTA 
SUTLER  RANCH 

CAMPQ  7  S 
CANON  CITY 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 
DELHI 

OOHERTV  RANCH 
EAOS 

FQRDEfi  8  S 
FOUNTAIN  2  NU 
FOULER  1  SE 
GUFFEY  10  SE 

HASUELL 
HOLLY 

JOHN   MARTIN  DAM 

KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 
LAMAR 

las  animas 
leadville 
limon  usmo 

north  lake 
qrduay 
palmer  lake 
pueblo  uso  ap 
pueblo  army  depot 

pueblo  6  ssu 
rocky  ford  2  se 
puxton  park 

RYE 

SAL  IDA   3  U 

SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  wSu 
STONINGTQN 
SUGARLOAF   RSVR    1  ESE 
TACONY  10  SE 

TRINIDAD 
TRINIDAD    FAA  AP 
TROY   1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 
TWO  BUTTES 

VICTOR 

UAL  SENBURG  POUER  PLAN 
UAL  SH 
UESTCL IFFE 
UETMORE   9  S 


ALTEHBERN 

AMES 

ASPEN 

BEflTHOUD  PASS 

Blue  mesa  lake 
bono 

bonham  reservoir 
brccken& idge 
brouns  park  refuge 
ceoaredge 

cimarron 

CL IMAX 

COCHETOPA  CREEK 
COLL  BRAN  2  SU 
COLORADO  NAT  MON 

CORTEZ 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  NU 
DILLON    1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOL ORES 

DuRANGO 

EAGLE   FAA  AP 

ELECTRA  LAKE 

FORT  LEUIS 

FRASER 

FRUITA 

GATEWAY  1  SU 
GLENUOOO  SPRINGS    1  N 

GRAND  JUNCTION  USO  AP  . 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  NU 
GRAND  LAKE  6  SSU 
GRAND  VALLEY 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

GUNNISON 

HAMIL  TON 

MAYDEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SU 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SU 
KBEMML  ING 
LAKE  CITY 
LITTLE  HILLS 

MANGOS 

-VWlvinE  RANCH 

-CET&  na.  2 
ME  RED  I TX 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  VEROC  NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE   NO  2 
NOBTMDALE 


DAY  OF  MONTH 


12    3      4    5    6      7    8    9     10  1 1   12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27   28  29  30  31 


.11  .03 
.16  .02 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


tOBUOOO 

lunar 

>agosa  springs 
>al isaoe 

»ABHIA   1  Sw 


ilLVERTQN 
iTEAWBOAT  SPDH 
rftCOMB 

mnoR  park 

TL  L  UR IDE 
jBAvan 

'MAECITO  OAh 
4INTEB  PARK 
rAr*>« 

rELLOU  JACKET  , 


SENQA    1  * 
401  rQKE 
IOALIA   2  Nl 


PLATTE  DRAINAGE 


BO I GM TON 
RYEHS  5  ENE 
CABIN  CREEK 
bASTLE  ROCK 
CMEESMAN 

CHCRRv  CREEK  DAH 
DENVER  wSO  AP 
DENVER  CITY 
EASTONVRLE    1  NMU 
tLBEHT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
rORT  COLLINS 
rORT    L UPTON    1  N 

=-ORT  riJRGAN 

.GEORGE  TDUTi 
MMMT 

2BEELET  UHC 
HAWTWOBNE 
J0AH8  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

julesoubg 

kASSLEB 

<Aurrm«  4  sse 
.«*E  GEOBGE  0  SU 

.  AREwQOD 
>0«WtJNT  2  ESE 
^EOEBLANO  2  NNE 
lEW  BAVTCB 
'WEB  6  E 

4CD  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEOAlIA  4  SSE 
SEOGUICK  S  S 
SPICER 

SQUAW  MOUNTAIN 
1TEBL  ING 


HAI"©Si»  MSO  AP 
)L  ANCA 

CENTER  4  SSM 
XL  NORTE 

.BEAT   SAMO  DUNES  NM 

4EBMIT  7  ESE 
-MASS* 
"•NTT  vISTA 
SAGUACME 

CREEK  PASS   1  E 


DRY   OF  MONTH 


T  T  .01 


10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29 


30 
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DAILY  TEMPERATURES 


STPTION 

OHY  OF  MONTH 

3 

B 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

UJ 

a 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MB. 
MIN 

BUENA  VISTA 

MB. 
MIN 

CANON  CITY 

MA* 
MIN 

6a 

34 

80 
47 

69 
42 

68 
43 

72 
41 

80 
49 

81 

55 

63 

52 

84 

55 

84 

63 

62 
39 

86 
43 

80 
50 

78 
43 

89 
42 

75 
46 

84 

50 

87 

55 

85 
55 

65 
51 

74 
43 

76 
41 

78 
47 

71 
51 

62 
48 

85 

52 

87 
60 

9) 
55 

85 
56 

63 

65 

65 
48 

76.6 
46.4 

COLORADO   SPRGS   USD  AP 

Mh  . 

MIN 

71 
32 

76 
40 

64 

39 

62 
41 

66 
39 

74 
42 

74 

52 

80 
47 

77 
51 

62 

44 

70 
35 

77 
37 

78 
49 

68 
34 

85 

37 

72 
45 

78 
54 

82 

52 

85 

50 

67 
46 

70 
36 

70 
38 

71 
44 

70 
48 

79 
47 

81 
45 

86 
51 

91 

52 

80 
49 

80 
51 

60 
46 

75.0 
44.3 

DELHI 

MB  . 
MIN 

70 
39 

85 
44 

75 
48 

72 
46 

72 
46 

82 
42 

82 
52 

84 
45 

89 

50 

90 
50 

84 
44 

90 
38 

85 

52 

79 
34 

92 
40 

86 
39 

89 
49 

90 
44 

93 
44 

83 
48 

78 
28 

77 
42 

83 
44 

75 
42 

79 
44 

83 
44 

81 
54 

94 
46 

68 
46 

86 
46 

BO 
44 

83.4 
44.3 

EADS 

Mfl:. 
MIN 

80 

37 

90 
40 

80 
37 

65 
40 

77 
37 

87 
37 

80 
45 

87 
46 

86 
45 

97 
50 

74 
36 

85 
45 

82 
55 

73 
42 

92 
43 

79 
40 

71 

55 

88 

52 

92 
45 

84 
48 

78 
34 

79 
45 

84 

52 

78 

51 

78 
50 

81 
49 

94 

53 

97 
53 

94 

50 

84 

54 

76 
45 

83.0 
45.6 

FORDER  8  S 

MB. 
MIN 

HOLLY 

MB. 

MIN 

71 
37 

80 
35 

90 
35 

82 
33 

70 
36 

74 

37 

64 
44 

61 
43 

88 
43 

86 
51 

92 
45 

87 
45 

86 
47 

88 
44 

70 
48 

94 
49 

66 
47 

84 

50 

78 
50 

83 
54 

88 

36 

78 
40 

63 

66 

64 

53 

62 
55 

76 
45 

84 

45 

102 
49 

87 
51 

90 
48 

86 
49 

84.3 
45.2 

JOHN  MART  IN  DAM 

MB. 
MIN 

77 
37 

89 
42 

86 

35 

71 
46 

75 
33 

85 
44 

85 
47 

68 
41 

88 

50 

95 
55 

95 
41 

89 
45 

82 
62 

91 
42 

95 
44 

94 

50 

77 
56 

89 

51 

66 

6  2 

94 

65 

60 

35 

eo 

45 

85 

57 

84 

51 

81 

50 

87 
46 

96 

57 

100 
50 

88 

60 

90 
52 

86 
47 

87.7 
48.5 

KIT  CARSON 

MB. 
MIN 

79 
35 

82 
39 

79 
36 

66 
40 

77 
37 

85 
34 

87 
46 

87 
45 

83 
49 

91 

4R 

75 
36 

85 
40 

64 

53 

69 
42 

93 
44 

90 
46 

71 
55 

68 

55 

62 
53 

He 
65 

77 
35 

79 
42 

85 
46 

Bl 

51 

76 

50 

82 
60 

94 

51 

87 
51 

93 
58 

68 
53 

78 
45 

83.3 
46.3 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MB. 
MIN 

78 
43 

88 
45 

76 
4I 

68 
41 

76 
41 

85 
46 

8  1 

53 

68 
49 

88 
54 

92 
54 

61 
45 

91 
46 

90 
53 

77 
47 

96 
42 

61 

53 

77 
59 

61 
54 

87 
57 

78 
47 

60 
42 

80 
46 

85 

57 

80 

50 

62 
49 

87 
53 

85 
60 

100 
54 

60 
61 

86 
56 

74 
48 

84.5 
50.0 

LAMAR 

MB  . 
MIN 

81 
40 

89 
44 

70 
40 

60 
44 

77 
38 

85 
40 

8  1 

60 

90 
47 

87 

52 

92 
55 

76 

44 

ee 

46 

61 

57 

72 
44 

94 

47 

80 
54 

76 
56 

90 
55 

63 
63 

82 
57 

76 
41 

81 
46 

85 

55 

80 
54 

78 
54 

85 

52 

96 
55 

100 
56 

87 
63 

86 

57 

74 
47 

83.5 
50.2 

LAS  ANIMAS 

Mi,  . 
M  I  N 

79 
38 

87 
42 

84 
44 

72 
44 

72 
46 

86 
43 

8  1 
49 

88 
44 

88 

51 

92 

56 

81 
42 

69 

45 

89 
58 

75 
42 

96 
42 

84 

51 

76 
58 

90 
53 

65 

53 

86 

60 

80 

33 

82 
45 

85 
57 

83 

51 

82 
48 

87 
49 

96 
58 

101 
56 

98 
57 

89 

57 

85 
46 

85.8 
48.0 

LEAOVILLE 

MB. 
MIN 

52 
19 

51 
27 

55 
26 

53 
22 

60 
25 

58 

25 

56 
27 

63 
28 

60 
28 

51 
31 

55 
32 

63 
25 

50 
33 

48 

21 

61 
31 

62 
29 

59 
29 

64 

26 

61 
34 

S3 
23 

45 

17 

54 

20 

55 
24 

57 
25 

62 
25 

64 

32 

65 
30 

66 
30 

66 
28 

61 
32 

61 

27 

57.6 
26.8 

LIMON  WSMO 

MB  . 
MIN 

72 
35 

75 
38 

63 
33 

62 
31 

69 
33 

77 
34 

73 
49 

80 
39 

76 
47 

82 
38 

70 
28 

78 
30 

80 
44 

64 

36 

85 
29 

68 
41 

71 
51 

60 

50 

88 
40 

71 
33 

68 

26 

71 
30 

73 
40 

73 
43 

77 
43 

79 
42 

88 
46 

80 
45 

61 
44 

77 
44 

63 
43 

75.0 
38.9 

NORTH  LAKE 

MB  < 

MIN 

63 
23 

68 
27 

63 
29 

59 
30 

58 
28 

66 
27 

68 

35 

71 
30 

70 
38 

73 
38 

71 
26 

75 
31 

67 
46 

65 
27 

71 
48 

72 
48 

71 
29 

74 

33 

76 
35 

67 
28 

63 
18 

70 
21 

69 
39 

63 
31 

68 
30 

74 

36 

75 
34 

76 
38 

75 
32 

73 
40 

61 
34 

68.9 

32.5 

PALMER  LAKE 

MAX 

MIN 

56 
30 

71 
42 

73 
32 

60 
30 

63 

33 

75 
48 

71 
43 

73 
45 

72 
46 

77 
26 

70 
30 

70 
43 

72 
26 

66 
31 

eo 

40 

64 
45 

74 
42 

74 
47 

70 
44 

60 
30 

67 
33 

63 
39 

67 
39 

66 
40 

78 
43 

80 
49 

82 

51 

84 
44 

73 
47 

74 
38 

70.8 
39.3 

PUEBLO  WSO  AP 

MB  i 

MIN 

79 
33 

86 
40 

78 
47 

70 
45 

75 
39 

81 
39 

80 
49 

86 

44 

ee 

51 

90 
46 

80 
38 

91 
42 

67 
58 

76 
45 

95 
37 

79 
52 

79 
61 

62 
55 

66 
54 

73 
52 

76 
46 

78 
41 

62 
60 

78 

52 

80 
51 

66 
46 

94 

52 

87 

52 

80 

55 

68 

53 

68 

51 

83.4 
47.7 

PUEBLO  6  SSU 

MB  I 
MIN 

59 
32 

78 
30 

84 
44 

76 
40 

67 
36 

71 
38 

8  2 
43 

82 
44 

84 
45 

62 
48 

86 

37 

79 
37 

90 
37 

64 
45 

71 
35 

91 
39 

76 
48 

67 

51 

90 
49 

81 
49 

70 
41 

75 
40 

76 
42 

78 
48 

76 
48 

79 
44 

82 
46 

81 
35 

92 
53 

82 
52 

83 
48 

80.9 
42.8 

ROCKY  FORD  2  SE 

MB  . 
MIN 

75 
37 

86 
38 

84 

40 

75 
43 

73 
36 

84 
38 

83 
47 

86 
42 

86 
48 

91 

50 

78 

41 

87 
43 

89 

62 

84 

42 

93 
37 

91 
45 

77 
57 

88 
54 

95 
47 

88 

55 

78 
34 

78 
45 

85 
64 

80 
48 

79 
48 

65 
50 

93 
53 

85 
51 

91 

57 

86 
48 

83 
47 

84.7 
46.4 

RUXTON  PARK 

MB  . 
MIN 

52 
20 

58 

30 

55 
25 

48 

25 

53 
24 

59 
28 

60 
30 

64 

33 

65 
32 

67 
26 

68 
30 

67 
28 

62 

30 

61 
31 

69 
37 

68 
38 

66 
35 

70 
32 

69 
43 

66 
36 

55 
20 

54 

22 

56 
28 

56 
34 

64 

35 

65 
31 

73 
33 

74 
42 

68 
36 

67 
42 

61 
33 

62.6 
31  .4 

RYE 

MB  . 
MIN 

70 
28 

75 
36 

74 

37 

65 
35 

66 
34 

72 
34 

71 
40 

81 

37 

82 
43 

82 
42 

78 

32 

84 

33 

79 
42 

74 

32 

73 
34 

62 
35 

78 

37 

84 
44 

83 
49 

73 

70 
27 

70 
31 

71 
36 

68 
49 

77 
36 

78 
42 

84 

39 

87 
41 

86 
45 

84 
41 

78 
42 

76.7 
37.8 

SALIOA   3  U 

MB. 
MIN 

64 

33 

70 
47 

71 
38 

63 

29 

69 

32 

75 
38 

74 
39 

70 
37 

79 
39 

75 
39 

72 
43 

79 
39 

68 
47 

66 
38 

77 
45 

76 
47 

76 
4B 

76 
46 

77 
49 

55 
34 

62 
33 

70 
26 

70 
31 

66 
46 

74 

37 

80 
40 

82 
44 

82 
41 

82 
38 

78 
55 

65 
47 

72.5 
40.2 

SPRINGFIELD  7  WSU 

MA. 
MIN 

76 
35 

85 
39 

80 
33 

63 
45 

70 
33 

79 
39 

75 
48 

65 
44 

84 
47 

94 

51 

86 
35 

86 

37 

90 
49 

79 
36 

93 
42 

89 
48 

65 
56 

89 

50 

90 
50 

84 

63 

76 
36 

77 
38 

83 
47 

69 
46 

75 

60 
49 

83 
56 

96 
55 

84 

53 

84 

52 

80 
48 

62.5 
45.4 

SUGARLOAF  RSVR    1  ESE 

MB. 
MIN 

51 
17 

54 

26 

53 
26 

56 
25 

53 
30 

61 
25 

60 

25 

60 
26 

65 
27 

63 
29 

61 
33 

58 

23 

65 
35 

49 

22 

50 
25 

63 

27 

66 
26 

61 
24 

69 

27 

64 

25 

40 
16 

48 
14 

55 
20 

59 
28 

62 
25 

63 
29 

66 
26 

68 
26 

69 

25 

68 
29 

64 

26 

59.5 
25.5 

TACONY   10  SE 

MAX 
MIN 

78 
32 

86 
33 

71 
36 

70 
38 

73 
26 

84 

36 

78 
35 

84 
42 

83 
42 

90 
45 

74 

66 
40 

ee 

55 

72 
45 

95 
36 

92 
51 

77 
56 

86 
56 

82 
58 

84 
44 

77 
31 

77 
43 

ei 

48 

74 
49 

76 
49 

62 
48 

93 
51 

86 
51 

9  I 
53 

86 
49 

80 
47 

82.5 
44.3 

TRINIDAD 

Mfl. 
MIN 

74 
3B 

81 
42 

80 
40 

68 
43 

72 
46 

75 
43 

76 
42 

8  1 
44 

84 
48 

85 
49 

83 
37 

85 
39 

82 
53 

78 
42 

86 
54 

83 
56 

84 

42 

87 
55 

85 

52 

80 
54 

72 
32 

72 
37 

80 
48 

76 
52 

78 
44 

80 
50 

87 
57 

86 

50 

85 
48 

85 
52 

62 
43 

80.4 
46.3 

TRINIDAD  FAA  AP 

Mfl  X 
MIN 

74 

40 

82 
44 

72 
43 

67 
44 

73 
47 

75 
47 

77 
46 

85 
49 

82 
49 

88 

60 

83 
37 

87 
39 

81 
53 

8  1 
38 

90 
49 

81 
53 

87 
44 

67 
56 

87 
56 

72 
39 

75 
36 

77 
40 

79 
53 

72 
40 

77 
44 

83 
54 

89 

56 

91 
53 

80 
54 

83 

52 

71 
45 

80.6 
46.8 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

Mfl. 
MIN 

53 
16 

53 
10 

56 
26 

57 
22 

60 
19 

60 
26 

57 
20 

63 
24 

61 
26 

60 
28 

57 
24 

64 

11 

59 
29 

6  0 

8 

62 
28 

65 
37 

63 

26 

68 

27 

56 
23 

43 

10 

51 
14 

66 
18 

58 

20 

60 
24 

61 
30 

65 
26 

67 
29 

66 

23 

68 

20 

65 
32 

62 
34 

59.6 
23.4 

TUO  BUTTES 

Mfl. 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

UAL SENBURG   POUER  PLANT 

MAX 
MIN 

31 

74 
38 

76 
37 

69 
39 

70 
36 

78 
42 

75 
41 

83 
42 

82 
45 

84 
43 

83 
35 

85 
32 

83 
54 

76 
39 

63 
42 

79 
55 

83 
40 

66 
49 

69 
42 

77 
43 

70 
32 

69 
42 

78 
42 

75 
50 

80 
42 

63 

44 

89 

51 

87 
46 

88 
42 

86 
45 

79.8 
42.0 

WALSH 

Mfl  X 
MIN 

75 
38 

88 
42 

84 

37 

65 
46 

72 

36 

81 
46 

79 

50 

87 
45 

86 
46 

96 
50 

90 
42 

91 
40 

92 
63 

89 
42 

96 
46 

94 

50 

86 
58 

92 
62 

83 
58 

93 
50 

76 
38 

82 
40 

64 

46 

77 
55 

84 
45 

80 
47 

95 
48 

96 
64 

94 
54 

86 
54 

84 
46 

86.4 
47.7 

»CJ  ILL  If  ft 

MIN 

67 
22 

70 
36 

66 

30 

65 

30 

66 
36 

68 
28 

70 
31 

75 
30 

74 
34 

75 
35 

70 
29 

75 
31 

71 
48 

68 
40 

74 
44 

75 
50 

72 
36 

76 
38 

72 
40 

60 
42 

61 
18 

69 
20 

71 
33 

69 
43 

74 
40 

77 
34 

79 
33 

79 
37 

78 
35 

7e 

38 

68 
43 

71.4 
34.9 

UETMORE   9  S 

MA. 
MIN 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

3 

9 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

l  4 

IS 

16 

n 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 

MH  X 

ra 

72 

74 

76 

78 

76 

77 

81 

84 

78 

74 

82 

76 

66 

79 

7« 

'6 
38 

77 

77 

bb 
2  8 

63 
24 

72 

77 

77 
42 

81 
38 

61 

88 
40 

86 

62 

7  J 

82 

77.2 
37.3 

ASPEN 

NJH 

65 
28 

62 
30 

66 
32 

66 

30 

69 

30 

69 
34 

60 
36 

75 

36 

75 
36 

72 
40 

72 
28 

70 
34 

71 
34 

61 
28 

71 
37 

72 
37 

67 
39 

60 
34 

71 
34 

64 

2  7 

66 
30 

65 

2  7 

66 
34 

69 
34 

70 

33 

69 
41 

76 
40 

76 
43 

7,9 
JU 

71 
37 

70 
35 

68.9 
34.0 

BERTHOUD  PASS 

MH  . 

HIH 

43 

45 

43 

46 

45 

52 

60 

48 

50 

52 

45 

46 

6  2 

38 

41 

6  1 

62 

50 

54 

SO 

32 

37 

44 

48 

48 

49 

53 

66 

56 

67, 

51 

47  . 9 

26. 1 

BONO 

m  > 

nxw 

70 

68 

71 

72 

'  ! 

75 

74 

78 

76 

74 

76 

79 

63 

63 

78 

'9 

74 

79 

7  b 

79 

61 

69 

73 

72 

77 

7« 

84 

61 

81 

79 

77 

74.6 
33.4 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

M  1  N 

CEDAREDGE 

MM  1 

h:n 

73 

73 

74 

74 

77 

76 

78 

e  1 

81 

80 

75 

80 

71 

68 

79 

79 

76 

76 

'b 

ro 

65 

72 

76 

75 

'9 

6  2 

84 

83 

SO 

76 

70 

76.5 
43.0 

CIMARRON 

M(,  < 

HIrl 

78 

78 

72 

7  0 

71! 

78 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

7  6' 

78 

72 

72 

72 

68 

69 

56 

7  11 

7  0 

72 

72 

72 

78 

80 

60 

77 

77 

73.3 
30.9 

CL IMAX 

MAX 

M  I  N 

n 

46 

45 

47 

16 

51 

51 

51 

55 

55 

19 

48 

57 

42 

35 

52 

55 

54 

59 

52 

33 

39 

47 

47 

6  0 

54 

57 

6  2 

63 

60 

57 

50.4 
25.0 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MI  N 

60 

64 

67 

67 

66 

67 

69 

69 

75 

78 

72 

68 

71 

6  | 

67 

73 

73 

74 

75 

62 

60 

50 

se 

66 

64 

71 

74 

77 

76 

77 

73 

66.7 
25.6 

COL  L  BRAN  2  5W 

mm  t 
"in 

71 

72 

73 

73 

77 

78 

79 

80 

82 

8  2 

81 

81 

79 

79 

78 

75 

70 

79 

76 

S6 

65 

71 

72 

76 

79 

82 

83 

64 

66 

66 

85 

77.0 
33.0 

COLORADO  NAT  HON 

MH  . 

MIN 

74 

74 

75 

75 

76 

78 

BO 

84 

85 

83 

83 

83 

8  I 

6.9 

80 

8  1 

re 

76 

76 

7  1 

72 

71 

76 

79 

82 

84 

85 

66 

86 

8  1 

82 

79.  1 
52  .  4 

CORTEZ 

mr  . 

~;n 

70 

73 

74 

74 

76 

76 

78 

82 

B3 

82 

8  0 

80 

79 

73 

78 

79 

78 

78 

77 

72 

65 

76 

78 

77 

90 

66 

87 

6  ' 

82 

8  1 

80 

76.0 
39.8 

CRAIG 

mRi 

nm 

'0 

60 

68 

6  6 

7  2 

74 

7  3 

77 

79 

69 

68 

78 

6  2 

6. 

74 

69 

72 

75 

77 

51 

58 

6  5 

72 

74 

76 

78 

ei 

6  2 

76 

71 

71 

71  .0 
34.8 

CRESTED  BUTTE 

max 
min 

62 

63 

57 

56 

59 

60 

6  1 

6  7 

66 

63 

59 

67 

60 

53 

65 

66 

60 

66 

64 

6  0 

50 

67 

57 

60 

64 

6  7 

71 

70 

6  6 

66 

64 

61  .3 
27.3 

DELTA  3  NW 

tin. 
MIN 

79 

8  1 

81 

78 

83 

84 

65 

88 

8B 

85 

82 

86 

'9 

77 

87 

69 

88 

86 

8  1 

68 

71 

78 

6  1 

79 

86 

88 

90 

93 

87 

87 

85 

83.3 
40.0 

DILLON    1  E 

MR  x 

MIN 

66 

56 

56 

56 

61 

62 

62 

64 

65 

59 

58 

64 

64 

48 

63 

65 

b6 

68 

66 

66 

49 

57 

60 

63 

6  2 

65 

70 

70 

60 

6  ' 

65 

62.0 
28.  1 

DINOSAUR  NATL    M8NUMEN  T 

MA) 

74 

72 

71 

71 

74 

77 

77 

6  1 

83 

79 

74 

81 

74 

66 

77 

78 

73 

77 

76 

6  9 

63 

7  1 

76 

77 

80 

82 

84 

86 

81 

79 

77 

76.  1 
40  .  7 

DURANGO 

MAX 

min 

12 

'2 

77 

re 

8u 

76 

63 

89 

86 

6  1 

84 

82 

75 

75 

81 

80 

73 

80 

6  0 

69 

60 

81 

75 

86 

90 

92 

8'. 

62 

84 

79.6 
34.0 

EAGLE   FAA  AP 

MH  < 

MIN 

72 

64 

70 

70 

77 

77 

76 

82 

75 

73 

'  1 

79 

6  b 

64 

79 

8  0 

69 

77 

79 

55 

61 

71 

72 

74 

77 

82 

84 

85 

8  0 

7  6 

80 

74.2 
34.0 

FORT  LEUIS 

MH  . 

63 

67 

68 

6  1 

69 

66 

71 

76 

77 

74 

74 

74 

66 

65 

73 

7  2 

70 

71 

71 

59 

60 

69 

76 

70 

76 

>9 

82 

83 

77 

72 

72 

71.3 
33.9 

FRASER 

MB  I 
MIN 

57 
31 

55 
20 

58 
25 

52 
25 

65 
22 

64 

22 

63 
25 

68 

28 

65 
24 

62 
26 

61 

28 

67 
22 

61 
30 

47 

25 

67 
28 

70 
30 

67 
28 

69 
24 

68 

25 

66 
22 

52 
19 

58 
17 

62 
25 

64 

22 

64 

26 

69 
30 

76 
28 

72 
31 

72 
26 

68 

31 

66 
25 

63.7 
25.5 

FRUITA 

na. 
min 

78 

76 

80 

79 

8  1 

81 

6  1 

86 

89 

83 

81 

87 

75 

74 

86 

85 

83 

83 

61 

63 

67 

78 

63 

81 

65 

88 

SI 

91 

86 

65 

84 

81.7 
42.4 

GATE  MAY    1  SW 

MO. 
MIN 

80 

82 

82 

81 

80 

83 

81 

88 

90 

83 

80 

86 

71 

74 

86 

81 

77 

78 

77 

63 

69 

77 

83 

89 

81 

86 

90 

9  1 

6  7 

6  3 

84 

61.7 
47.2 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

MR  x 
MIN 

GRANO   JUNCTION  USO  AP 

MM  I 

MIN 

77 

77 

80 

'9 

8  0 

80 

82 

66 

91 

83 

80 

88 

7  1 

74 

86 

86 

70 

83 

82 

63 

68 

77 

82 

79 

85 

66 

89 

92 

90 

66 

85 

61.2 
48.8 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MM  I 

MIN 

71 

78 

75 

78 

77 

80 

80 

61 

85 

89 

84 

82 

66 

70 

73 

66 

61 

70 

80 

60 

63 

b8 

77 

82 

'9 

63 

85 

9  1 

90 

66 

82 

80.0 
49.6 

GRAND  LAKE    1  NW 

MAX 
MIN 

56 

66 

50 

66 

60 

63 

60 

68 

60 

6  1 

66 

66 

61 

47 

64 

70 

6  7 

66 

50 

56 

67 

70 

72 

71 

69 

65 

62.0 
25.5 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 
MIN 

57 

56 

58 

68 

69 

64 

61 

66 

65 

59 

6  1 

65 

63 

60 

63 

66 

65 

69 

68 

61 

47 

55 

60 

63 

61 

66 

68 

71 

70 

6  7 

66 

62.6 
28.6 

GRANO  VALLEY 

MAX 

MIN 

76 
30 

75 
36 

78 
42 

77 
40 

8  1 

79 

82 

86 

87 

82 

76 

85 

86 

70 

83 

83 

8  0 

81 

8  1 

72 

67 

76 

80 

80 

63 

86 

89 

90 

89 

6  7 

86 

61.1 
39.8 

GREEN   MOUNTAIN  OAM 

MAX 
MIN 

64 

26 

64 

35 

65 
34 

65 
29 

67 
2  7 

68 

66 

73 

71 

68 

61 

73 

70 

54 

72 

72 

73 

75 

75 

74 

54 

6  1 

66 

67 

66 

66 

78 

7  6 

78 

76 

72 

69.0 
32.  1 

GUNNISON 

MAX 

MIN 

66 

69 

69 

66 

68 

70 

70 

76 

76 

72 

69 

73 

66 

69 

74 

76 

73 

75 

73 

70 

59 

68 

69 

65 

71 

77 

79 

78 

79 

74 

74 

71  .5 
27.0 

HAYDEN 

MAX 
MIN 

71 

66 

67 

69 

61 

76 

71 

76 

79 

6  7 

68 

78 

71 

61 

74 

72 

72 

78 

78 

58 

59 

66 

72 

74 

76 

79 

81 

83 

75 

73 

72.8 
34.8 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MAX 
MIN 

66 

61 

65 

61 

69 

70 

69 

73 

72 

66 

66 

73 

61 

57 

72 

72 

69 

75 

73 

56 

55 

63 

68 

71 

7  I 

71 

77 

77 

75 

71 

72 

68.8 
27.9 

IGNACIO    1  N 

nnx 

MIN 

69 
26 

70 
21 

73 
28 

73 

30 

75 
33 

77 
35 

75 
32 

78 
32 

84 

35 

B2 
31 

77 
30 

78 
30 

62 
36 

73 
21 

72 
30 

79 
31 

76 

24 

73 
33 

80 
36 

81 
20 

57 
21 

67 
21 

71 
36 

76 
39 

75 
32 

ei 

37 

91 
39 

67 
40 

83 

25 

61 

31 

82 

36 

76.8 
30 . 8 

INDEPENDENCE   PASS  5  SU 

MAX 

MIN 

19 

18 

41 

21 

49 

20 

SI 
19 

53 
19 

53 
25 

53 
27 

58 
29 

56 
29 

52 

28 

50 
22 

57 
23 

66 
29 

16 

22 

56 
34 

bO 
29 

66 

26 

63 
29 

58 
33 

56 

45 

12 

53 
16 

57 
24 

55 
26 

S7 
32 

62 
29 

65 
32 

65 
33 

65 

29 

60 
28 

56 
27 

55.3 
25.9 

KRENUL  IfIG 

MAX 

MJN 

LAKE  CITY 

MAX 
MJN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 
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DniLY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

UJ 

a 
a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

M 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

K 

s 

LITTLE  HILLS 

MA* 

hin 

2  i 

36 

31 

68 
29 

25 

73 
32 

75 
31 

79 
33 

80 
41 

71 
37 

71 
30 

80 
28 

74 

66 
36 

76 
27 

76 
25 

71 
36 

74 
34 

75 
35 

62 

22 

60 
18 

68 

21 

73 
27 

74 

27 

77 
32 

80 
35 

83 

33 

81 

36 

85 
33 

79 
35 

75 
29 

73.6 
30.8 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIM 

20 

30 

34 

60 

22 

66 
19 

68 
21 

66 
25 

70 

27 

7 1 
27 

63 
30 

62 
30 

72 
22 

62 
27 

66 
20 

69 
32 

70 
25 

62 
37 

71 
34 

70 
37 

61 
34 

53 
12 

61 
25 

63 
22 

65 
22 

66 
22 

72 
28 

74 
28 

76 
31 

76 
26 

70 
27 

69 

22 

65.9 
26.4 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

31 

36 

25 

67 
32 

72 
31 

66 

27 

66 
34 

70 
38 

75 
46 

48 

65 
35 

71 
29 

63 
41 

67 
29 

77 
29 

72 
23 

75 
29 

78 
45 

79 
44 

65 
32 

62 
IB 

70 
20 

71 
30 

77 
29 

75 
35 

82 
30 

B3 
32 

85 
36 

80 

32 

81 
32 

75 
27 

72.7 
32.5 

MEEKER  NO.  2 

MAX 
MIN 

27 

40 

32 

32 

28 

32 

35 

80 
37 

79 
42 

39 

71 
26 

7  9 
31 

'8 
40 

65 

25 

75 
32 

77 
26 

74 
38 

73 
31 

77 
37 

68 
24 

60 
1  9 

69 

23 

72 
32 

73 
31 

79 
32 

60 
39 

81 
38 

83 
40 

81 
36 

77 
39 

75 
33 

74.4 
32.8 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

21 

22 

29 

24 

70 
29 

70 

26 

69 
28 

60 
29 

73 
32 

72 
33 

68 
24 

66 
25 

64 
41 

64 
26 

68 

32 

63 
37 

65 
30 

60 
25 

58 
28 

56 
23 

47 

20 

57 
21 

66 
28 

66 

32 

72 
30 

71 
42 

77 
34 

78 
37 

79 

32 

77 
29 

73 
30 

66.6 
29.0 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

21 

28 

29 

21 

27 

56 
28 

57 
27 

62 
29 

64 

32 

61 
35 

5  7 
25 

66 

32 

56 
33 

49 

25 

60 
31 

60 
40 

57 
36 

52 
37 

53 
39 

52 
30 

46 
19 

55 
19 

55 
14 

57 
32 

62 
30 

77 
33 

65 
35 

63 
38 

60 
36 

62 
32 

62 
31 

57.5 
29.6 

MESA  VERDE   NAT  PARK 

MAX 
MIN 

36 

45 

72 
43 

43 

72 
46 

72 
42 

76 
45 

8  1 
48 

82 
51 

53 

76 
46 

78 
49 

73 
49 

71 
41 

79 
46 

77 
44 

77 
49 

75 
43 

73 
48 

62 
27 

66 
31 

74 
33 

78 
48 

76 
54 

60 
45 

86 

56 

68 

53 

84 

56 

81 
46 

80 
48 

79 
46 

76.3 
45.6 

MONTROSE   NO  2 

MAX 
MIN 

32 

41 

43 

37 

39 

42 

43 

47 

48 

81 
51 

41 

78 
44 

82 
56 

69 
43 

72 
43 

80 
56 

80 
56 

72 
46 

60 
48 

78 
37 

57 
32 

65 
35 

73 
38 

46 

73 
43 

80 

50 

63 
48 

88 
49 

85 
55 

82 
48 

60 
45 

76.6 
44.5 

NORTHDALE 

MAX 

min 

25 

71 
31 

72 
32 

70 
32 

72 
34 

74 
40 

74 

31 

82 
36 

80 
36 

82 
42 

31 

77 
29 

77 
44 

73 
36 

41 

77 
41 

71 
47 

74 
39 

69 
43 

66 
26 

63 
19 

72 
26 

76 
28 

68 
46 

78 
33 

8  1 

39 

85 
36 

85 
35 

80 
42 

78 
32 

77 
42 

75.0 
35.4 

NORWOOD 

MAX 

nlh 

IB 

26 

70 

33 

6  9 
34 

be 

33 

72 
31 

32 

76 
40 

79 
40 

74 
41 

72 
33 

76 
36 

71 
32 

6  7 
36 

75 
38 

74 
42 

70 

44 

73 
33 

71 
37 

52 
20 

61 
21 

70 
29 

75 
38 

72 
39 

77 
33 

62 
40 

80 
49 

76 
36 

77 
36 

72.2 
34.4 

OURAY 

MAX 
MIN 

62 
33 

67 
34 

6  7 
35 

67 
37 

6  8 
38 

67 
38 

68 

39 

73 
41 

73 
43 

73 
44 

68 

37 

74 
42 

65 
43 

66 
36 

72 
43 

73 
44 

70 
39 

66 
43 

67 
44 

6  3 
27 

69 
29 

64 

33 

65 
41 

67 
44 

70 
38 

73 
41 

76 
44 

76 
44 

76 
45 

75 
45 

71 
43 

69.  1 
39.6 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIM 

2  1 

70 
22 

70 
24 

71 
27 

72 
28 

69 
30 

72 
26 

76 
29 

79 
31 

75 
34 

78 

25 

73 
25 

73 
31 

69 
36 

74 
27 

72 
30 

71 
30 

72 
30 

74 
32 

72 
18 

6  3 
15 

72 
20 

74 

32 

72 
36 

78 
26 

80 
33 

8  1 
33 

79 
32 

77 
30 

76 
26 

75 
31 

73.5 
28.  1 

PAL ISADE 

MAX 
MIM 

46 

46 

78 
50 

02 
S3 

81 
S3 

85 
48 

85 
50 

8  4 
55 

89 
60 

91 
53 

84 
42 

83 
51 

86 

be 

72 
46 

75 
47 

86 
51 

85 
45 

73 
54 

81 
59 

83 
38 

65 
33 

70 
45 

79 
50 

86 
55 

64 

53 

90 
56 

92 
51 

93 
54 

e9 

55 

86 

56 

82.5 
50.2 

PAONIA    1  SW 

MAX 
MIM 

35 

41 

42 

78 
44 

80 
45 

83 

50 

85 
50 

79 
39 

76 
43 

83 
48 

66 
43 

70 
39 

60 
40 

eo 

45 

72 
44 

79 
45 

81 

25 

62 
32 

73 
34 

74 
38 

78 
45 

75 
43 

84 
46 

84 

SO 

98 

51 

85 
46 

62 
43 

80 
43 

77.8 
42.5 

PARADOX 

MAX 
MIM 

82 
37 

76 
40 

80 

37 

8  1 

42 

8  7 
43 

89 
49 

8  3 
37 

82 
37 

85 
45 

72 
46 

75 
41 

65 
47 

83 
56 

71 
39 

8 1 
50 

79 
33 

62 
28 

7 1 
33 

78 
37 

84 
49 

79 
35 

85 
35 

89 
42 

93 
48 

90 
45 

85 
44 

87 
42 

81.3 
41 .4 

PITKIN 

MAX 
MIN 

19 

22 

24 

22 

22 

25 

26 

25 

68 
28 

62 
30 

61 
35 

66 
23 

63 
29 

55 
26 

67 

25 

67 
27 

67 
27 

67 
25 

66 
29 

65 
21 

61 
13 

59 
16 

60 

22 

62 
24 

65 
24 

69 
27 

70 
26 

72 
26 

70 
24 

68 
26 

64 

32 

63.4 
24.9 

RANGELY 

MAX 
MIM 

29 

29 

28 

27 

76 
27 

80 
26 

69 
26 

86 

89 

88 

78 

85 

76 

70 
29 

85 
30 

82 
32 

80 
37 

79 
36 

26 

67 
26 

74 
29 

78 
40 

82 
35 

8  1 

33 

85 
38 

84 
38 

69 
46 

85 
39 

85 
29 

81 

34 

80.3 
32.1 

RICO 

MAX 
MIM 

22 

25 

25 

25 

25 

28 

27 

28 

29 

67 
29 

69 
31 

67 
26 

60 
30 

65 
34 

68 

28 

68 

28 

6  3 
29 

66 
26 

63 
31 

55 
15 

61 
16 

66 
22 

66 
29 

66 
36 

72 
27 

76 
30 

77 
30 

70 
31 

69 

27 

73 

27 

69 
30 

67  .  1 
27.4 

RIFLE 

MAX 
MIN 

28 

38 

46 

39 

34 

37 

39 

38 

81 
43 

?e 

43 

76 
30 

62 
32 

50 

68 
43 

81 
31 

81 
39 

44 

81 
45 

82 
42 

59 
30 

66 
24 

74 
27 

79 
35 

76 
40 

81 
35 

64 
40 

88 
41 

89 
46 

83 
40 

80 
48 

61 

38 

77.8 
38.2 

SILVERTON 

MAX 
MIM 

60 

20 

60 
24 

60 
23 

62 
23 

6  1 
20 

56 
20 

63 
25 

70 
25 

67 
27 

67 
28 

72 
24 

68 
25 

58 
24 

60 
30 

65 
34 

68 

30 

69 
32 

65 
34 

63 
34 

53 
17 

55 
12 

65 
19 

64 

27 

64 
34 

69 
24 

70 
30 

71 
31 

72 
27 

69 

25 

70 
30 

70 
25 

64.7 
25.9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

26 

32 

29 

66 
30 

69 
26 

70 
29 

66 
33 

73 
33 

75 
40 

60 
37 

66 
30 

75 
27 

58 
30 

58 
26 

69 
30 

69 
26 

56 
32 

75 
32 

75 
30 

32 

54 

27 

62 
20 

69 

26 

71 
31 

70 
27 

74 

32 

75 
32 

77 
34 

77 
33 

72 
32 

70 
26 

68.0 
30. 1 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIM 

1  7 

24 

27 

23 

61 
23 

61 
27 

61 
28 

67 
28 

66 
29 

65 
33 

61 
29 

63 
24 

61 
44 

62 
27 

64 

30 

66 
40 

66 
29 

65 
29 

63 
30 

59 
26 

60 
20 

57 
20 

57 
27 

60 
2B 

65 
29 

67 
31 

69 
30 

70 

31 

69 
30 

65 
29 

63 
33 

62.3 
26.2 

TELLURIDE 

MAX 
MIN 

23 

29 

29 

26 

66 
26 

66 
30 

67 
30 

30 

32 

69 
37 

68 
27 

71 

32 

63 
37 

64 
35 

69 
35 

72 
34 

65 
37 

68 
34 

64 
38 

53 
19 

59 
17 

65 

23 

67 
32 

60 
38 

71 
26 

75 
32 

76 
33 

75 
39 

74 
34 

72 
31 

67 
34 

67.4 
31 .0 

URAVAN 

MAX 
MIM 

79 
37 

82 
41 

79 
41 

79 
44 

79 
45 

60 
40 

83 
45 

89 
46 

89 
47 

90 
51 

95 

95 

85 
36 

78 
50 

86 
45 

87 
52 

85 
54 

83 
43 

80 
55 

67 

40 

72 
35 

80 
39 

64 
42 

85 
54 

87 
55 

91 
59 

95 
50 

99 
48 

90 
47 

67 
46 

84 

47 

84.6 
46.0 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIM 

61 

25 

68 

26 

66 
29 

66 
25 

68 
30 

65 
32 

70 
31 

77 
35 

69 
36 

73 
37 

75 
33 

74 

31 

69 
33 

66 
37 

73 
30 

71 
33 

61 
34 

69 
33 

70 
33 

54 

20 

61 
21 

70 
26 

72 
34 

6B 
43 

75 
32 

78 
36 

80 
36 

78 
36 

75 
33 

77 
34 

72 
36 

70.2 
32.1 

YAMPA 

MAX 
MIM 

65 
22 

66 
39 

65 
34 

69 
27 

68 
28 

70 
33 

69 
30 

71 
34 

71 
41 

69 
41 

65 
21 

74 
29 

61 
28 

61 
21 

70 
28 

71 
24 

70 
40 

71 
39 

70 
27 

66 

29 

55 
22 

61 
20 

66 
25 

66 
31 

69 
34 

73 
39 

75 
40 

77 
44 

74 

39 

75 
35 

68  .5 

YELLOW  JACKET  2  W 

MAX 
MIN 

68 
35 

69 
36 

71 
39 

71 
37 

74 
43 

79 
40 

75 
43 

79 
48 

80 
49 

78 
48 

78 
42 

79 
46 

67 
46 

70 
40 

77 
43 

76 
46 

71 
43 

74 
41 

73 
40 

56 

23 

69 
26 

72 
30 

75 
44 

73 
47 

78 
41 

80 
47 

85 
49 

82 
60 

82 
46 

78 
42 

79 
48 

74.7 
41  .9 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON   4  E 

MAX 

MIN 

67 
39 

75 
48 

76 
30 

67 
35 

65 
35 

73 
41 

80 
51 

74 
42 

8  0 
47 

78 
51 

83 
29 

71 
30 

79 
46 

70 
36 

63 
35 

84 
42 

70 
50 

61 

62 

76 
48 

92 
58 

73 
30 

70 
30 

72 
45 

78 
43 

81 
49 

61 
45 

82 
57 

92 
49 

95 
51 

84 

50 

76 
36 

76.5 
43.0 

AKRON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

40 

76 
37 

66 
32 

65 
35 

72 
37 

8  1 
46 

74 
50 

79 
46 

76 
49 

8  1 
36 

71 
34 

77 
37 

69 
44 

64 
38 

8  1 

35 

70 
42 

65 
50 

75 
52 

91 

52 

72 
41 

71 
32 

75 
36 

75 
48 

79 
46 

80 
49 

82 
50 

90 
57 

93 
55 

83 

52 

75 
43 

69 
38 

76.0 
43.3 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIM 

69 
42 

46 

84 

36 

65 
36 

65 
38 

74 
39 

86 
39 

79 
50 

83 
50 

77 
50 

88 
34 

75 
36 

80 
45 

73 
39 

76 
37 

69 
40 

70 
53 

60 
53 

86 
54 

90 
65 

63 

36 

76 
35 

76 
36 

77 
47 

80 
47 

78 
46 

82 
55 

93 
54 

99 
54 

83 

52 

77 
43 

79.0 
44.8 

BURL INGTON 

MAX 
MIM 

76 
40 

8  3 
40 

75 
36 

64 

38 

73 
42 

82 
44 

80 
54 

62 
48 

82 
49 

89 
51 

73 
36 

7B 
44 

78 
55 

68 
40 

67 
42 

85 
42 

60 
51 

80 
66 

89 
58 

86 
62 

75 
36 

74 
41 

77 
52 

77 
49 

74 
49 

79 
51 

93 
56 

97 
54 

90 
56 

81 

52 

74 
43 

79.4 
47.5 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

78 
46 

85 

33 

80 
36 

67 
37 

74 
40 

62 
40 

78 
45 

93 
49 

79 
36 

9n 
41 

73 
63 

84 
43 

83 
51 

70 
43 

92 
50 

85 

52 

80 

52 

86 

62 

91 
65 

87 
43 

76 
38 

76 
51 

91 

60 

77 
49 

73 
53 

79 
64 

91 
58 

94 

66 

86 

57 

83 
44 

75 
44 

62.0 
47.5 

FLAGLER  2  NW 

MAI 
MIN 

75 
36 

79 
35 

64 

30 

62 
32 

72 
35 

80 
36 

60 
45 

62 
46 

43 

85 
46 

72 
26 

76 
44 

78 

55 

66 
34 

89 
40 

71 
43 

66 
48 

72 
51 

90 
56 

80 

66 

70 
28 

72 
37 

79 
48 

78 
46 

76 
45 

77 
48 

69 
51 

9  1 
51 

62 
51 

78 

51 

74 
41 

76.9 
43.1 

HOL  YOKE 

MAX 

80 
37 

76 
49 

67 
32 

69 
34 

77 
35 

86 

37 

81 
50 

82 
45 

8  1 
51 

76 
52 

69 
35 

78 
34 

76 
50 

65 
36 

76 
37 

75 
49 

68 
52 

78 
52 

93 
59 

83 
63 

75 
37 

77 
37 

76 
42 

81 

46 

82 
50 

62 
46 

96 
56 

97 
54 

80 
54 

75 
52 

71 
38 

78.3 
45.2 

STRATTON  3  HE 

r*>x 

MIM 

78 
40 

82 
40 

67 
35 

63 
36 

75 
45 

81 
41 

79 
50 

63 
43 

82 
49 

90 
50 

76 
33 

78 
38 

74 

54 

68 

40 

90 
40 

83 
38 

65 
50 

66 
54 

90 
54 

e4 
54 

74 

33 

60 
41 

77 
47 

79 
46 

79 
48 

62 

51 

94 

55 

97 

52 

67 
53 

81 

50 

73 
43 

79.9 
45.3 

URAY 

MAX 
MIM 

8: 

46 

81 
46 

80 
36 

69 
42 

76 
38 

84 

42 

85 
54 

83 
47 

62 
53 

89 
51 

73 
35 

76 
34 

77 
52 

69 
41 

90 
40 

90 
56 

71 
54 

76 
55 

92 
62 

92 
69 

60 
37 

79 
36 

79 

51 

83 
52 

80 

52 

81 

52 

96 
59 

98 
54 

94 

57 

77 
54 

77 
46 

48.5 

YUMA 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INDEX 


—  10  — 


DAILY  TEMPERATURES 


STPTION 

DRY  OF  MONTH 

g 

a 

2 

3 

B 
D 

8 

9 

!  0 

l  l 

1  2 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

or 

a 

XXX 
PL  ATTE   OR  A IMAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

61 

50 

59 

66 

60 

61 

64 

B9 

70 

63 

£0 

69 

b 

6  7 

67 

70 

6  6 

69 

60 

b  i 

63 

'C 

73 

75 

77 

79 

65 

69 

65.7 

MIN 

19 

41 

28 

20 

22 

33 

41 

36 

39 

38 

26 

26 

25 

26 

11 

29 

31 

31 

43 

29 

30 

70 

29 

32 

35 

37 

47 

43 

36 

34 

39 

32.3 

ANTERQ  RESERVOIR 

58 

58 

62 

56 

64 

64 

64 

69 

70 

b! 

b  ' 

65 

65 

65 

6  9 

69 

70 

71 

54 

69 

BO 

bb 

63 

68 

10 

75 

71 

72 

70 

62 

64.7 

m;n 

17 

32 

29 

26 

26 

22 

31 

34 

32 

32 

2  8 

19 

19 

32 

45 

44 

2  F 

30 

34 

20 

30 

14 

2  2 

30 

30 

28 

28 

28 

26 

42 

37 

28.8 

BAILEY 

66 

62 

53 

67 

70 

71 

76 

76 

71 

75 

'  0 

78 

74 

69 

60 

66 

70 

'0 

72 

77 

'9 

79 

6.. 

re 

65 

71.1 

hxn 

23 

KJ 

35 

25 

32 

39 

31 

31 

34 

26 

26 

27 

31 

30 

45 

41 

35 

21 

21 

31 

I » 

10 

32 

31 

33 

32 

34 

31  .3 

BQUL  DER 

74 

74 

66 

61 

71 

77 

77 

83 

83 

78 

>b 

63 

S3 

7  1 

76 

85 

84 

68 

71 

F2 

•6 

' ' 

81 

89 

9  0 

84 

84 

77 

77.0 

MIN 

37 

53 

<9 

42 

37 

43 

49 

44 

48 

51 

36 

37 

54 

40 

39 

19 

49 

51 

48 

51 

44 

36 

44 

44 

45 

47 

56 

5  i 

52 

52 

4  J 

45.5 

BR IGGSOAL  E 

75 

71 

by 

67 

73 

82 

75 

81 

81 

74 

73 

85 

76 

89 

80 

70 

73 

77 

7  8 

.'9 

83 

90 

91 

BE 

83 

77.3 

"IN 

31 

42 

28 

3  3 

33 

35 

50 

40 

lb 

5  6 

35 

27 

34 

40 

36 

13 

6  2 

51 

49 

50 

27 

31 

40 

33 

42 

44 

43 

60 

49 

51 

48 

40.6 

BR IGHTQN 

76 

75 

64 

65 

74 

80 

78 

84 

80 

00 

76 

83 

8  2 

7 1 

85 

88 

85 

68 

73 

76 

76 

81 

83 

90 

91 

6  1 

84 

73 

78.4 

min 

35 

49 

39 

36 

36 

40 

51 

45 

47 

48 

33 

36 

49 

7  8 

36 

37 

66 

53 

48 

49 

40 

3  5 

44 

4  2 

44 

45 

51 

51 

53 

48 

46 

43.9 

BTERS   5  ENE 

75 

77 

68 

64 

72 

79 

76 

81 

80 

82 

73 

84 

'b 

83 

88 

83 

70 

73 

77 

79 

78 

82 

90 

93 

84 

79 

70 

77.7 

MIN 

36 

48 

3  0 

33 

19 

48 

'9 

42 

42 

29 

32 

47 

1  1 

35 

38 

50 

52 

49 

49 

30 

31 

44 

47 

46 

43 

50 

47 

45 

47 

40 

41  .0 

CABIN  CREEK 

51 

51 

54 

54 

58 

56 

55 

6  2 

61 

55 

53 

61 

58 

60 

64 

b  3 

65 

62 

bO 

46 

52 

bb 

55 

58 

64 

68 

68 

6B 

66 

61 

58.3 

MI  N 

25 

39 

26 

31 

29 

33 

38 

37 

38 

42 

36 

35 

39 

24 

37 

35 

40 

38 

43 

2  9 

26 

29 

29 

35 

34 

37 

40 

42 

37 

45 

32 

34.8 

CASTLE  ROCK 

59 

71 

74 

65 

59 

75 

75 

72 

79 

78 

60 

73 

» 1 

82 

B  1 

68 

67 

ro 

72 

74 

77 

60 

Bb 

88 

80 

77 

74.7 

MIN 

34 

43 

35 

38 

33 

37 

45 

*C 

44 

47 

31 

34 

44 

12 

30 

32 

4  2 

48 

42 

49 

30 

28 

39 

41 

41 

19 

43 

48 

41 

10 

39 

39.0 

CHEESHAN 

ro 

'0 

BS 

69 

71 

72 

73 

8  0 

BO 

76 

73 

78 

7  b 

66 

76 

76 

75 

75 

78 

74 

65 

70 

73 

73 

77 

79 

83 

85 

77 

9  0 

71 

74.2 

MIN 

24 

34 

32 

35 

26 

29 

36 

31 

38 

38 

39 

26 

40 

30 

30 

30 

30 

33 

32 

42 

23 

2  2 

23 

34 

34 

12 

32 

36 

37 

39 

38 

32.4 

ruf DDv  rorti  dam 

63 

74 

79 

66 

63 

74 

79 

75 

84 

81 

84 

77 

81 

85 

76 

79 

87 

88 

68 

71 

'2 

f  ' 

62 

84 

85 

91 

92 

86 

79 

78.  1 

MIN 

33 

46 

36 

37 

34 

38 

47 

40 

48 

45 

30 

38 

47 

2  6 

33 

35 

46 

5  0 

43 

46 

32 

31 

43 

42 

41 

38 

49 

6  3 

50 

46 

42 

40.8 

OENVER  WSO  AP 

76 

90 

67 

BE 

75 

79 

76 

86 

8  3 

B4 

79 

85 

71 

89 

73 

71 

74 

'9 

76 

83 

64 

9  1 

9  5 

96 

81 

71 

79. 1 

MIN 

40 

42 

41 

40 

38 

43 

49 

47 

4  9 

40 

33 

37 

43 

37 

39 

39 

51 

6  b 

50 

39 

38 

35 

45 

48 

42 

47 

6  6 

57 

53 

4B 

46 

44.  1 

DENVER  C I TY 

MIN 

6  8 

73 

59 

60 

66 

'2 

68 

78 

75 

81 

69 

72 

74 

80 

82 

'8 

67 

6B 

'2 

68 

75 

78 

85 

87 

81 

75 

68 

73.5 

MIN 

27 

37 

30 

34 

31 

35 

41 

36 

40 

29 

4b 

28 

33 

28 

51 

44 

36 

49 

22 

24 

38 

36 

35 

41 

44 

41.' 

40 

37 

36.  1 

ESTES  PARK 

64 

65 

63 

54 

61 

be 

69 

72 

72 

67 

64 

72 

69 

72 

72 

55 

6  i 

64 

65 

69 

74 

75 

'6 

77 

76 

71 

67.5 

MIN 

24 

42 

32 

37 

25 

2  9 

39 

33 

3  7 

37 

40 

25 

30 

10 

12 

31 

45 

38 

36 

4  0 

34 

36 

27 

30 

37 

35 

37 

38 

1  ' 

46 

19 

34.8 

E  vERGREEN 

69 

72 

57 

55 

65 

'2 

74 

79 

74 

77 

72 

B  1 

71 

76 

72 

65 

68 

70 

71 

79 

79 

83 

87 

82 

73 

65 

72.4 

MIN 

34 

33 

35 

28 

32 

40 

38 

39 

36 

26 

28 

32 

31 

27 

2  9 

)0 

36 

36 

46 

29 

25 

30 

33 

33 

36 

37 

39 

38 

37 

40 

35 

33.9 

FQRT   COLL  INS 

75 

75 

63 

66 

72 

e  i 

74 

83 

75 

74 

74 

81 

75 

85 

76 

69 

70 

74 

79 

80 

82 

86 

87 

84 

79 

70 

75.6 

MIN 

34 

43 

40 

43 

40 

41 

50 

45 

47 

51 

37 

36 

51 

42 

43 

18 

5  2 

52 

49 

46 

39 

41 

45 

44 

47 

48 

49 

5  6 

53 

57 

44 

45.2 

FORT   LUPTQN    J  fi 

77 

70 

65 

75 

75 

B2 

77 

86 

81 

82 

79 

85 

80 

91 

6  1 

71 

76 

77 

B  1 

85 

85 

92 

96 

90 

83 

73 

79.7 

M  I  1 

37 

43 

38 

37 

37 

41 

53 

43 

47 

34 

35 

33 

45 

40 

34 

43 

55 

45 

45 

51 

32 

35 

44 

40 

44 

46 

51 

49 

57 

45 

45 

42.7 

FORT  MORGAN 

68 

78 

•H 

69 

68 

76 

8  1 

78 

Bb 

60 

83 

76 

85 

76 

93 

75 

72 

74 

79 

82 

60 

84 

94 

86 

86 

8  0 

78.9 

Mil 

38 

45 

36 

3  8 

36 

42 

51 

48 

50 

51 

36 

36 

51 

43 

40 

45 

51 

54 

49 

55 

35 

18 

4H 

47 

48 

61 

55 

55 

54 

56 

44 

46.0 

GBBtIT 

61 

62 

Ob 

63 

64 

67 

66 

72 

71 

67 

64 

71 

64 

68 

69 

55 

62 

68 

64 

69 

72 

75 

76 

76 

75 

67 

67.3 

MIN 

27 

30 

26 

31 

27 

3  0 

36 

32 

38 

31 

35 

25 

35 

28 

30 

2  1 

33 

28 

35 

26 

25 

22 

27 

32 

32 

10 

36 

38 

2  9 

33 

32 

30.5 

GREELEY  UNC 

78 

78 

70 

68 

74 

85 

62 

65 

83 

79 

75 

84 

83 

87 

85 

70 

73 

76 

84 

82 

83 

90 

93 

87 

85 

79 

79.3 

MIN 

37 

46 

40 

41 

40 

43 

52 

48 

47 

55 

33 

37 

53 

42 

41 

43 

66 

52 

52 

51 

38 

40 

46, 

4* 

48 

49 

53 

57 

53 

57 

44 

46.5 

IDAHO  SPRINGS 

10 

74 

61 

6  0 

69 

73 

70 

79 

77 

78 

73 

79 

65 

65 

82 

67 

65 

68 

73 

70 

77 

78 

64 

86 

78 

74 

64 

72.9 

MIN 

37 

39 

SB 

37 

35 

40 

46 

44 

46 

37 

30 

34 

40 

34 

36 

36 

48 

50 

47 

36 

36 

32 

42 

45 

39 

44 

50 

51 

47 

42 

40 

40.6 

JONES  PASS  2  E 

MP!  * 

MIN 

JULESBURG 

M«  i 

BO 

74 

6b 

71 

79 

86 

80 

82 

78 

73 

74 

76 

69 

94 

B6 

75 

78 

77 

84 

61 

87 

96 

9  6 

74 

71 

76 

78.4 

MIN 

43 

46 

29 

40 

35 

42 

52 

42 

52 

49 

38 

33 

46 

18 

38 

58 

5  2 

52 

62 

57 

38 

44 

42 

47 

49 

51 

47 

54 

56 

53 

40 

46.0 

KASSLER 

74 

78 

67 

62 

75 

8  0 

75 

82 

78 

81 

78 

84 

79 

85 

77 

71 

72 

73 

76 

80 

83 

86 

91 

85 

80 

72 

77.3 

MIN 

40 

50 

36 

40 

38 

47 

53 

46 

52 

56 

32 

35 

46 

36 

35 

36 

46 

49 

47 

52 

29 

34 

45 

47 

51 

47 

56 

58 

44 

45 

42 

44.2 

KAUFFMAN   4  SSE 

Mfl  x 

76 

74 

66 

65 

72 

82 

80 

79 

75 

73 

72 

80 

75 

88 

82 

6  9 

71 

74 

81 

80 

82 

90 

92 

82 

81 

75 

76.0 

MIN 

26 

26 

34 

32 

34 

51 

40 

44 

46 

33 

34 

40 

32 

34 

3 

60 

5  0 

52 

44 

40 

34 

38 

39 

37 

43 

49 

47 

48 

49 

36 

40.0 

LAKE  GEORGE  8  SW 

M6  i 

59 

62 

60 

56 

62 

65 

65 

70 

70 

66 

65 

69 

69 

71 

69 

55 

62 

63 

60 

69 

72 

74 

75 

71 

73 

69 

66.4 

MIN 

26 

30 

32 

35 

33 

32 

34 

33 

38 

33 

36 

29 

47 

34 

32 

37 

19 

3  4 

41 

36 

27 

25 

33 

38 

38 

35 

35 

35 

36 

36 

38 

34.4 

LAKEMOOD 

Mb.  I 

62 

74 

76 

60 

6  1 

73 

77 

74 

83 

73 

79 

77 

85 

64 

69 

69 

72 

70 

81 

82 

88 

92 

85 

80 

74.9 

MIN 

36 

50 

44 

42 

40 

45 

50 

49 

51 

51 

34 

39 

38 

41 

79 

40 

49 

S3 

39 

36 

45 

47 

46 

49 

50 

55 

51 

50 

46 

45.0 

LONGMONT  2  ESE 

M*>  x 

63 

77 

78 

63 

67 

74 

80 

76 

86 

SO 

BO 

80 

B4 

80 

88 

65 

71 

74 

77 

82 

82 

84 

93 

92 

90 

6  0 

77.7 

MIN 

37 

40 

40 

41 

37 

43 

50 

46 

47 

48 

35 

36 

47 

19 

16 

40 

48 

52 

48 

51 

42 

36 

42 

41 

47 

47 

47 

52 

52 

49 

45 

44.0 

NEOERLANO  2  NNE 

MAX 

50 

60 

60 

53 

60 

60 

67 

67 

70 

69 

64 

62 

70 

68 

70 

48 

53 

59 

66 

66 

66 

72 

75 

74 

75 

74 

63.5 

MIN 

21 

10 

22 

24 

20 

27 

30 

31 

32 

29 

38 

19 

31 

2  3 

26 

21 

26 

24 

27 

28 

26 

20 

22 

23 

34 

30 

33 

33 

29 

39 

28 

27.3 

NEW  RAYMER 

MAX 

77 

75 

67 

65 

73 

81 

80 

82 

81 

75 

73 

81 

74 

91 

86 

70 

74 

75 

82 

79 

82 

92 

92 

88 

84 

71 

77.4 

MIN 

30 

11 

24 

32 

30 

36 

50 

11 

44 

16 

38 

29 

36 

34 

34 

38 

46 

43 

47 

46 

29 

31 

40 

39 

42 

43 

46 

46 

47 

43 

40 

39.  1 

PARKER  6  E 

MftX 

70 

73 

65 

66 

69 

74 

74 

79 

78 

78 

71 

77 

75 

83 

80 

65 

69 

72 

73 

80 

78 

69 

88 

61 

78 

74 

75.4 

MIN 

35 

19 

33 

35 

37 

47 

19 

41 

48 

55 

32 

35 

48 

12 

37 

40 

49 

48 

50 

35 

40 

44 

46 

42 

47 

56 

45 

39 

42.8 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

m  I 

■.8 

62 

51 

58 

62 

68 

65 

70 

68 

69 

68 

70 

66 

6  0 

67 

70 

52 

62 

66 

64 

69 

73 

77 

76 

75 

74 

66 

65.3 

MIN 

33 

31 

28 

32 

26 

29 

33 

34 

33 

38 

24 

28 

32 

26 

25 

26 

35 

39 

33 

32 

26 

27 

29 

32 

31 

38 

37 

35 

40 

32 

31.4 

SEOGUICK    5  S 

78 

73 

65 

6  I 

72 

81 

78 

81 

78 

74 

66 

77 

74 

94 

76 

73 

75 

74 

82 

82 

83 

93 

93 

61 

74 

68 

76.4 

MIN 

40 

45 

31 

36 

39 

37 

51 

49 

50 

1« 

38 

36 

50 

36 

6  0 

45 

52 

6  0 

59 

68 

10 

40 

42 

6  0 

49 

55 

6  7 

66 

51 

42 

46.2 

SPICES 

iflx 

5.9 

61 

69 

66 

63 

63 

61 

66 

66 

67 

57 

67 

63 

51 

62 

6  ' 

66 

69 

71 

63 

60 

64 

61 

65 

67 

73 

74 

71 

62 

63.5 

MIN 

26 

31 

3  0 

27 

27 

IB 

26 

31 

26 

2fl 

25 

STERL ING 

N1HX 

70 

80 

75 

62 

6 

75 

81 

75 

83 

78 

76 

70 

60 

66 

67 

77 

71 

65 

73 

92 

73 

71 

75 

76 

83 

82 

83 

93 

96 

88 

74 

76.9 

MIN 

to 

1*> 

33 

40 

35 

39 

19 

49 

52 

52 

37 

35 

48 

19 

41 

1* 

60 

53 

47 

54 

19 

36 

40 

16 

51 

60 

58 

5  4 

55 

52 

42 

45.4 

HALOEN 

MAX 

62 

57 

60 

58 

66 

65 

63 

69 

70 

58 

6B 

71 

67 

50 

67 

69 

69 

72 

76 

65 

50 

59 

63 

66 

67 

70 

75 

73 

74 

69 

67 

65.3 

MIN 

19 

37 

21 

26 

25 

25 

31 

31 

37 

37 

3  0 

20 

29 

28 

19 

17 

38 

30 

28 

26 

25 

17 

22 

26 

38 

31 

33 

33 

30 

32 

26 

28.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  F  OLLOH I  NO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 


WATERDALE 


ALAMOSA   US3  AP 


CENTER  4  SSW 


DEL  NORTE 


GREAT  SAND  DUNES  NM 


HERMIT   7  ESE 


MONTE  VISTA 


SAGUACHE 


UOLF   CREEK   PASS   1  E 


DRY  OF  MONTH 


21     27  31 


66  73  70 
26     30  30 


60  70  69 
23     35  30 


72  73  69 
25     32  33 


60     63  63 


68  70  72 
27     33  35 


19     20  21 


50  52  55 
21      30  22 


61     64  69 


29     29  29 


70  68  69 
36     24  29 


69  65  69 
29     27  29 


69  67  70 
37     32  33 


63     58  65 


71  68  68 
25     27  29 


70  71  75 
32     33  35 


70  70  68 
19     21  22 


48  56  56 
23     28  26 


72  78  77 
30     30  35 


71  78  78 
31      36  35 


72  78  75 
36     40  42 


72  78  76 
37     39  39 


63  73  71 
20      19  21 


74     80  82 


38     40  39 


74  77  74 
21      28  35 


62     67  65 


10    11  12 


76  75 
31  35 


75  77  78 
34     30  30 


75  74  77 
40     27  37 


75     75  78 


40     38  35 


68  65  68 
25      17  16 


75  76  79 
40     25  30 


75  77  75 
39     36  31 


75  7  1  76 
31      31  26 


63     58  60 


13   14  15 


70      70  75 


70     72  76 


67  69  74 
50     40  49 


60  63  68 
22     22  22 


70     70  75 


70     74  76 


69  68  77 
26     28  22 


59  50  57 
32     36  37 


16     17  18 


75  75  76 
42     42  39 


75  73  75 
46     37  33 


70  69  76 
49     41  37 


68  60  65 
22     21  20 


75     73  75 


75  77  77 
43     35  35 


78  74  76 
23     27  24 


55  56  57 
36     36  35 


19    20  21 


75  56  65 
26     22  26 


75  57  65 
34     30  25 


73  68  65 
37     31  25 


62     61  58 


40     32  26 


75     68  62 


60  59  42 
34     35  30 


22   23  24 


73     75  71 


72  76  73 
27     42  31 


68  75  66 
28     38  38 


67  72  65 
30     36  39 


65  66  63 
12      17  30 


73  75  73 
24     40  36 


23     24  39 


45  49  50 
15      18  21 


25  26  27 


75  77  80 
32     35  35 


75  78  81 
40     38  47 


76     77  77 


37     38  40 


26     22  23 


29     39  30 


50     65  59 


28  29   30  31 


81  79  77  67 
35     36     35  38 


80  79  78  69 
39     35     39  31 


81  79  77  65 
38     36     41  39 


78  73  75  67 
39     40     36  40 


73  70  74  65 
21      19     20  22 


37     41      34  38 


82  79  79  77 
36     44     41  41 


78  80  75  71 
39     40     38  36 


62  65  63  60 
36     38     39  35 


65.6 
19.0 


SEE  REFERENCE  NOTES  F0LLON1NO  STATION  INDEX 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


oat  or  MONTH 


1       2       9.4       5       S       7       I       9      10     II      12     IS     14     IS     18     17     IS      19     20     21      22     23      "     25     26     21     28     29      30  31 


GRAND  JUNCTION  6  ESE 


5CE  »CfC«C«CC  NOUS  VailOX  'HOti 


-13- 


EVAPORATION  AND  WIND 


STATION 


ARKANSAS  DRAINAGE 
MSIN 

JOHN  MARTIN  DAM 


PUEBLO  WSO  BP 


PUEBLO  6  55U 


SPRINGFIELD   7  WSW 


SUGARLQAF   RSVR    1  ESE 


GRAND   JUNCTION  6  ESE 


GRAND  LAKE  6  SSU 


GREEN  MOUNTAIN  DAM 


MEREDITH 


MONTROSE  NO  1 


VALLECITO  DAM 


AKRON   4  E 


BONNY  LAKE 


FORT  COLL  INS 


LAKE  GEORGE  8  SW 


MIN 

EVAP 
UIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


MIN 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 


MIN 

EVAP 
JINO 
MAX 


DAY  OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19  20   21    22   23   24   25   26  27   26  29   30  31 


1 1 . 15 

03. 4 

52. 2 


47.6 

11 .43 
2903 
77.6 
64.8 

13.32 
3341 
82.7 


47.7 

6.85 
645 
78.5 
43.9 


45.8 

9.996 
3950 
78.8 
46.4 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOH I  NO  STATION  INDEX 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


STATION 


DRY  OF  MONTH 


9     10    11    12    13    1 4    15    16    17    18    19   20   21    22    23   24    25    26   27   28    29    30  31 


springfielo  7  usw 


ASPEN 

6ERTH0UD  PASS 
BOND 

C0LL6RAN   2  SW 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DILLON    1  C 
GRAND    LAKE    1  NUI 
MONTBOSE    NO  2 
PARADOX 
SIL VERTQN 
STEAMBOAT  SPRINGS 


BURL  I NG TON 


BOULDER 
EVERGREEN 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
UAL  DEN 


SEE  REFERENCE  NOTTS  FOIL ONI  NO  STRT10N  INDEX 
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STATION  INDEX 


COL  ORADO 

MAY  1974 


STRT I  ON 

III!      1    \S  1  1 

INDEX  NO. 

DIVISION 

DISTRICT 

LU 
O 
CT 
Z 

cr 

£C 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

cr 
- 

LU 
_) 
LU 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

ft. 

UJ 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  i 

A  G  U  A    F  R  I  A 

C096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

106 

38 

1  0400 

AKRON    4  E 

0  109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

1  03 

09 

45  40 

8A 

8  A 

8  A 

C 

AKRON    FAA    A P 

0  114 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

1  0 

103 

1  3 

4663 

MID 

MID 

H 

ALAMOSA    WSO    AP  R 

01  30 

05 

AL  AMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

C 

H  J 

ALL  ENSPARK 

0  183 

04 

BOULDER 

4 

40 

I  2 

1  05 

32 

8500 

5P 

5P 

C 

ALTENBERN 

0214 

02 

GARFIELD 

2 

39 

30 

1  08 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

AMES 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

52 

107 

53 

8701 

5P 

AMY 

0242 

0  1 

L I NCQL  N 

1 

38 

53 

103 

39 

5240 

6P 

ANTERQ  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

C 

APEX    1  W 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

1  0400 

S 

ARAPAHO  RIOGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

4C 

2  1 

106 

23 

1  0965 

s 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

5  1 

102 

1  1 

4020 

C 

AROYA    6  NE 

0343 

0  1 

CHEYENNE 

1 

38 

55 

1  G3 

05 

4787 

5P 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1  1 

106 

50 

792C 

5P 

5P 

C 

H 

BAILEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

BASAL  T 

06  1  4 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

BEAVER  RESERVOIR 

057  1 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

105 

3  1 

9160 

s 

BENNETT  CREEK. 

0629 

04 

L  AR I  ME  R 

4 

40 

40 

105 

33 

8  100 

s 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

1  05 

47 

11314 

6  A 

6  A 

H 

BL  ANC A 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

105 

3  1 

7750 

5P 

5P 

BLUE    MESA    L  AKE 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

38 

28 

107 

1  3 

7630 

5P 

BOND 

08  10 

02 

E  AGL  E 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

98  36 

6P 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

1  02 

1  1 

3746 

9  A 

eA 

8A 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

0  1 

105 

16 

5400 

c 

BOULDER 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

BRANDON 

0895 

0  1 

K  IGWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

BRANSON 

0898 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

0  1 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

BRECKENR IDGE 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

29 

1  06 

02 

9560 

5P 

BR  IGGSDALE 

0945 

04 

WEL  D 

4 

40 

38 

1  04 

19 

4850 

5P 

5P 

BR IGHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

1  04 

50 

4980 

5P 

7  A 

BROWNS    PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

46 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUENA  VISTA 

107  1 

0  1 

CHAFFEE 

1 

38 

5  1 

1  06 

08 

7954 

4P 

4P 

BUENA    VISTA    5  NE 

1077 

0  1 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

1  06 

08 

9090 

s 

BUFFALO    PARK     1  N 

1  080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

1  06 

4  1 

9760 

s 

BURL  INGTON 

112  1 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

1  6 

4165 

5P 

7A 

H 

BURLINGTON    12  NNE 

1126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

BUTLER  RANCH 

1  157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

BYERS    5  ENE 

1  1  79 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

104 

08 

5  100 

6P 

7A 

c 

H 

CABIN  CREEK 

1  1  OF 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

31 

1  05 

54 

1030  1 

s 

CAMPO    7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

0  I 

102 

34 

4300 

5P 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38 

26 

1  05 

16 

5343 

7  A 

5P 

CASCADE 

1  384 

02 

SAN  JUAN 

37 

40 

107 

48 

8653 

s 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

OOUGL  AS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

9A 

9A 

c 

CEDAREDGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6  180 

5° 

5P 

c 

H 

CENTER    4  SSW 

1  458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

1  06 

08 

7683 

8A 

8  A 

CHEESMAN 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

1  3 

1  05 

1  7 

6875 

5P 

5P 

H 

CHERAW 

1539 

0  1 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

CHERRY   CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

5  1 

5647 

8A 

6A 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

10^ 

2  1 

4250 

4P 

4P 

C I MARRON 

1609 

02 

MON  TROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

S 

CL IMAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

106 

1  1 

1  1  400 

8A 

8A 

COALDALE    1  NW 

1693 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

COALDALE    2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

2  1 

105 

47 

690G 

5P 

5P 

COCHETOPA  CREEK 

17  13 

L<f 

GUNN ISON 

2 

38 

26 

106 

46 

6000 

8A 

6A 

c 

H 

COLL  BRAN   2  SW 

1  741 

02 

MESA 

2 

39 

1  4 

107 

58 

6130 

6P 

5P 

H 

COLORADO    NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

COLORADO   SPRGS   WSO  AP 

1778 

0  1 

EL  PASQ 

1 

38 

49 

104 

43 

6  1  45 

MIO 

MID 

H  J 

COL  UMB INE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

5  1 

1  06 

58 

8699 

S 

CON IFER    3  NE 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

106 

16 

7770 

c 

CORTEZ 

1386 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

1  08 

34 

6  177 

SP 

5F 

H 

CRA  IG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

3  1 

107 

33 

6266 

1 1  p 

i  1  p 

c 

H 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8880 

8A 

8A 

c 

H 

CRIPPLE   CREEK   g  nw 

1978 

0  1 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

1  8 

8500 

c 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

0  1 

106 

27 

10016 

S 

D  E  ADMAN  HILL 

2112 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

48 

1  05 

46 

1  0240 

s 

DEER  TRAIL 

2  162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5  183 

c 

OBSERVER 


MEDICINE    BOW   NATL  FOR 
USDA    CEN    GR    PLAINS  FD 
FED    AVIATION  AGENCY 
NATL    WEATHER  SERVICE 
MRS    ALTA    L  COATS 
QRVILLE    C    AL  TENBERN 
WEST    COLO    POWER  CO 
BEN    H  MARSHALL 
BOARD   OF   WATER   C  tiMM 
NATL    WEATHER  SERVICE 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
CLEMENT    D.  MITCHELL 

INACTIVE  10/19/72 
MRS.     MARTHA    W.  MADSEN 
U    S    FOREST  SERVICE 

INACTIVE  7/1/72 
NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
U   S    FOREST  SERVICE 
MRS.    ETHEL  KESTER 

U    S    NATL    PARK  SERVICE 
AGENT,    D    &    RGW  RR 
U   S   BUR  RECLAMATION 
U    S    BUR  RECLAMATION 
THOMAS    L  PLATT 
NAT.     BUR.     OF  STANDARDS 
MRS    ELSIE    E  WHITE 
CHARLES    S  MITCHELL 
LOREN    R  ENYEART 
THOMAS    W.  STAPLETON 

MERL    J  SOTH 

BUREAU    OF    SPORT    F    4    WL D 
LLOYD   R  SWEDHIN 
NATL    WEATHER  SERVICE 
MEDICINE    BOW   NAT  FOREST 
MUNICIPAL    POWER  PLANT 
MRS    CHARLOTTE    A  JAMES 
MRS    AURORA    A  NAVARRO 
MRS.    SHIRLEY  DIEDRICH 
PUBLIC   SERVICE  C3 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 
FRED    C.  TANNER 
WARDEN  PENITENTIARY 
NATL    WEATHER  SERVICE 
GEORGE  KOBOLT 
MRS    CAROLYNN    M  ANDERSON 
UAN    LUIS    VALLEY    EXP  STA 
BOARD    OF    WATER  COMM 
SIMON    B  SCHULTZ 
CORPS    OF  ENGINEERS 

CARL    A  LOVELL 

W  .    H .  NEWBERRY 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CLIMAX    MOLYBDENUM  CO 

R    L  BANTA 

INACTIVE  4/6/65 
HAROLD    F  KREUGER 
MRS.     VIVIAN    A.  KELLEY 
SUPT    COLO    NAT  MON 
NATL    WEATHER  SERVICE 

NATL    WEATHER  SERVICE 
MRS    ADDALINE    L  JOHNSON 
MONTEZUMA    VAL  IRRIG 
MRS    OLIVE    JEAN  SMITH 
E    F  BENNER 

INACTIVE  10/1/71 
ARCHER    B  CRISP 
NATL    WEATHER  SERVICE 
NATL    WEATHER  SERVICE 
EVERITT    L  DAVIS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STPT  J  ON  INDEX 
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STATION  INDEX 


COL ORADO 

MAY  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

niCTDITT 

U  1  o  1  K  1  L  1 

UJ 

o 
cr 

cr 
ac 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVRT I  ON 
TIME  HND 
TABLES 

UDJLi\VLr\ 

ft. 

E 

a. 
u 

UJ 
» 

a. 

a. 
a 

UJ 

SPECIAL 
I  SEE  NOTES ) 

DEL  H  I 

2176 

0  1 

LAS    AN  I MAS 

1 

3  7 

38 

10  4 

0  1 

5  09  0 

CHARLES    F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

3  7 

40 

106 

2  1 

7  86  4 

L  YNN    K  WOODS 

DELTA   3  NU 

2  1  92 

02 

DEL  T A 

2 

38 

46 

108 

0  7 

5055 

tp 

AP 

RADIO    STATION  KDTA 

DENVER   WSO  AP 

0 

2220 

0  4 

DENVER 

4 

39 

45 

10  4 

5  2 

528  3 

m  rn 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

•DENVER  CITY 

R 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

oa 

C 

U   S   POSTAL  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGL  AS 

4 

39 

1  7 

105 

05 

8480 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DILLON    1  t 

228  1 

02 

SUMMIT 

2 

3  9 

38 

106 

0  2 

9065 

BOARD   OF    WATER  COMM 

DINOSAUR    NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

1  4 

1  08 

5  6 

5921 

U    S    NATL    PARK  SERVICE 

DQHERTY  RANCH 

23  12 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

3  7 

2  3 

10  3 

5  3 

5  13  0 

5P 

MRS    MARGARET    T  CROWDER 

DOL  ORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

3  7 

2  8 

10  8 

3  0 

695  0 

8A 

V . 0 .  HODGES 

OUR ANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

1  7 

10  7 

5  3 

65  5  0 

6  P 

JOHN    W .  ERTEL 

E  ADS 

2446 

0  1 

K  IOWA 

1 

3  8 

2  9 

10  2 

47 

42  15 

KO 

r 

JOHN   E .  JACOBS 

EAGLE    FAA  AP 

245  4 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

5  5 

6  49  7 

MID 

r 

FED    AVIATION  AGENCY 

EASTQNVILLE    1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

0  5 

10  4 

3  4 

7  2  5  0 

CARL    R  GUY 

EAST    UTE  PASS 

251  1 

04 

L  AR I  ME  R 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEDICINE   BOW  NAT  FOREST 

ECKLE Y 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

C 

MRS    ROBERTA    M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

1  3 

10  4 

3  3 

6  7  40 

GUSTAVE  SCHNEPP 

EL  EC  TR A  LAKE 

H 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

3  7 

3  3 

10  7 

48 

3  3  9  8 

ID 

WESTERN   COLO   POWER  CO 

ELL ICOTT 

266  7 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

5  0 

10  4 

20 

6  015 

Q 

MRS    LEOLA    E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

2  3 

1  05 

3  1 

7  5  2  5 

4P 

4P 

4P 

U    S    BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2  79  0 

0  4 

JEFFERSON 

4 

39 

3  8 

105 

1  9 

7  0  00 

?  P 

r 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER   2  NW 

29  3  2 

0  3 

KIT  CARSON 

3 

39 

j  g 

10  3 

05 

49  7  5 

7  A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP   MTN   3  SE 

2  9  40 

0  4 

JACKSON 

4 

40 

46 

106 

36 

9  3  3  0 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

FLEMING    1  S 

29  44 

0  3 

L  OGAN 

3 

40 

40 

102 

5  0 

42  50 

6  P 

JOHN    G  MORISON 

FORDER   8  S 

2997 

01 

L INCOLN 

1 

36 

33 

103 

41 

4739 

C 

H 

MELVIN    B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

L  AR I ME R 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

-7D 

C 

H 

COLORADO    STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

30  16 

0  2 

LA  PLATA 

3  7 

1  4 

108 

0  3 

76  0  0 

SAN    JUAN    BASIN    EXP  STA 

FORT   LUPTON    1  N 

3  0  2  7 

0  4 

WEL  D 

4 

40 

0  6 

10  4 

49 

48  38 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3  0  3  8 

0  4 

MORGAN 

4 

40 

1  5 

10  3 

48 

43  21 

8  A 

8A 

GT   WEST   SUGAR  CO 

FOUNTAIN    2  NU 

306  3 

0  1 

EL  PASO 

1 

3  8 

42 

10  4 

43 

5  5  7  0 

7A 

r 

RONALD    G.  MUSGRAVE 

FOWLER    1  SE 

3  0  7  9 

0  1 

OTERO 

1 

38 

0  7 

104 

02 

43  2  8 

7  A 

EDWARD   R.  FELLHAUER 

FRASER 

3  113 

0  2 

GRAND 

2 

39 

5  7 

105 

5  0 

8  5  60 

P 

1  7A 

MRS    SANDRA    S  TUCKER 

FRU  ITA 

3  1  46 

02 

MESA 

2 

39 

1  0 

108 

44 

45  0  7 

JOHN   F.  BARCUS 

GARDNER 

3  2  2  2 

0  1 

HUERFANO 

1 

3  7 

46 

105 

6  955 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY    1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

36 

41 

108 

59 

4560 

5P 

MRS   MILDRED   S  HUBBARD 

GENOA    I  W 

3256 

03 

LINCOLN 

3 

39 

1  7 

103 

32 

5610 

WALTER    M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3  2  6  1 

0  4 

CLEAR  CREEK 

4 

3  9 

43 

1  05 

42 

8  6  00 

4P 

MRS.     LINDA    L.  TERRY 

GLADE    PARK  STORE 

3  3  10 

0  2 

MESA 

2 

3  9 

0  0 

1  08 

45 

7  0  00 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOOD   SPRINGS  1 

N 

3  3  5  9 

02 

GARF  IEL  D 

2 

3  9 

3  4 

10  7 

2  0 

582  3 

5  P 

5  P 

RADIO   STATION  KGLN 

GRANADA 

3  47  7 

0  1 

PROWERS 

1 

3  6 

0  4 

1  02 

1 9 

3  43  4 

CLYDE    B  KENNEDY 

GRAND    JUNCTION  WSO 

AP 

p 

3  488 

0  2 

MESA 

2 

3  9 

0  7 

108 

3  2 

48  55 

f 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

GRAND    JUNCTION   6   E  SE 

3  46  9 

0  2 

MESA 

2 

3  9 

0  3 

1  08 

2  7 

4  7  10 

8  A 

C   S   U   ORCHARD  MESA 

GRflND   LAKE    1  NW 

3  496 

0  2 

GRAND 

2 

40 

1  6 

10  5 

5  0 

3  63  0 

US    NAT    PARK  SERVICE 

GRAND   LAKE   6  SSW 

350  0 

0  2 

GRAND 

2 

40 

i  0  5 

52 

828  6 

to 

U    S    BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

•to 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

23 

105 

41 

8667 

5  P 

to 

BOARD    OF    WATER  COMMS 

GREAT   OIVIDE   8  SE 

0  2 

MOFFAT 

2 

40 

4  3 

10  7 

42 

7  0  3  0 

WILLIAM    R.  STEWART 

GREAT   SAND    DUNES  NM 

3  5  4  1 

0  5 

AL  AMOSA 

5 

3  7 

4  3 

105 

3  2 

812  0 

GREAT    SAND    DUNES  NM 

GREELEY 

0  4 

WEL  D 

4 

40 

2  5 

10  4 

4  1 

46  46 

_ 

GT    WEST    SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

04 

WEL  D 

4 

40 

2  5 

104 

42 

465  3 

4P 

4P 

UNIV   OF    NO  COLORADO 

GREENLAND   9  SE 

35  79 

0  4 

EL  PASO 

4 

3  9 

06 

10  4 

4  4 

7  46  0 

p 

NORMAN    B.  YOUNGER 

GREENLAND   9  NE 

DOUGL  AS 

4 

3  9 

1  6 

10  4 

45 

69  0  0 

r 

MRS.     NORMA    J.  BAIN 

GREEN    MOUNTAIN  DAM 

np 

SUMMI T 

2 

3  9 

1  06 

2  0 

7  7  40 

U    S   BUR  RECLAMATION 

GROVER    10  W 

36  "3 

04 

WELD 

4 

4  0 

5  1 

to 

to 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY    10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

MRS    CLARA    G  NASH 

GUNNISON 
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7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

45  8  0 

5P 

5P 

SP 

c 

H 

DL    L  It    LI    KtbtHHLH    L  t.  N  1  fc.  K 

SOUAUI  MOUNTAIN 

788  1 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

1  1500 

7P 

FRANK    A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7S36 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

1  06 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R    WAYNE    L IGHT 

STERL ING 

7950 

04 

L  OG  AN 

4 

40 

37 

1  03 

1  2 

3939 

8  A 

8A 

GT   WEST   SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

1  05 

48 

10240 

S 

NATL    WEATHER  SERVICE 

STON INGTON 

7992 

0  1 

BACA 

1 

37 

1  7 

1  02 

1  1 

3801 

6P 

MRS    ARMILDA  BURHENN 

STRATTON    3  NE 

B  0  □  B 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

1  02 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARL  OAF   RSVR    1  ESE 

8064 

0  1 

LAKE 

1 

39 

15 

1  06 

22 

9685 

3A 

8  A 

8A 

c 

U.S.    BUREAU    OF  RECLAM. 

SUMMIT   LAKE    1  E 

6085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

S 

MEOICINF    BOW    NAT  FOREST 

SUMMITVILLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

1  06 

36 

1  1  350 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

T  AC  0  MA 

8  154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7  3  0  0 

4P 

WILLIAM    F    COX  JR 

TACONY    10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

SP 

5P 

JOHN    M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

1  06 

37 

9206 

5P 

5P 

UNCOMPAHGRE    V    W    U  A 

TELLURIDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WILLIAM   H  MAHONEY 

TERCIO    4  NW 

8220 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

105 

03 

8040 

c 

JUANITA    G  TORRES 

TR IN  IDAS 

8429 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

SP 

5P 

c 

CITY    OF  TRINIDAD 

TRINIDAD    F  A A  AP 

8434 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

15 

1  04 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED    AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9700 

s 

WEST   COLO   POWER  CO 

TROY    1  SE 

8468 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

1  9 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

G50  1 

0  1 

L  AKE 

1 

39 

05 

106 

1  9 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN   LAKES  RESERV-CANAi 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

40 

57 

1  06 

37 

9  06  0 

s 

Mf  n  FT  fNt     r.   t        kjat     c  n  n  c  c  T 
nt  U  J  I  Inb     U  LI  W    1H1     P  LJHti  f 

TWO  BUTTES 

9510 

0  1 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

URA VAN 

8560 

0  2 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VAIL    PASS    1  E 

8577 

0. 

SUMMIT 

2 

39 

31 

106 

12 

1  0430 

s 

NOTIONAL     WEATHER  SERV 

VALLECITO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5» 

5P 

5P 

PINE   RIVER    IRRIG  DIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.    COLORADO   POWER  CO. 

VQNA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

4"» 

4500 

7  A 

RAY   L  FORD 

WAGON    WHEEL    GAP    3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

950C 

74 

7  A 

7A 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WAL  DEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON   M  D0NQH3E 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

8/8  1 

01 

HUERFANO 

1 

37 

3  7 

1  04 

48 

6220 

6P 

5P 

c 

WALSENBURG  UTILITIES 

WAL  SH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

1  7 

3975 

5P 

5P 

SE   COLO   RESEARCH  CENTER 

WATERDAL  E 

e839 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILL  I AM  C .  DAVIS 

WESTCL IFFE 

893  1 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M    0    RANK  IN 

WETMORE   9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD   R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBL  0 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

c 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS   7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

1  1 

47  1  0 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INOEx 
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STATION  INDEX 


COLORADO 

MAY  1974 


0B5ERVAT I  ON 

O  T  O  T  T  OKI 

b \ H I  1  UN 

o 
z 

NOISI 

DISTRICT 

UJ 

o 
cr 

UJ 

o 

TUDE 

IT  I  ON 

TIME  AND 
TABLES 

ODCCDI/rD 

OBSERVER 

z 

CD 

> 

ION  I 

DIV 

cr 
o 

cr 

-j 

z 
o 

UJ 

TEMP. 

PRECIP. 

EVRP. 

SPECIAL 
ISEE  MOTES 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

DELTA 

2 

38  55 

107 

3  1 

5960 

C 

RALPH    H  CLINE 

WINDSOR    1  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40  29 

104 

54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  CO. 

WINTER  PARK 

91  75 

02 

GRAND 

2 

39  54 

105 

46 

9058 

8A 

DENVER   BD   OF   WATER  C 

WOLF    CREEK   PASS    1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37  29 

106 

47 

10642 

8A 

8A 

COLO    DEPT    OF  HIGHWAY 

WOLF   CREEK    PASS   4  W 

9  183 

02 

MINERAL 

2 

37  29 

106 

52 

9425 

S 

NO A A i    NATL    WEATHER  SERV 

WOODLAND    PARK    8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105 

05 

7760 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

WRA  Y 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102 

1  4 

3560 

5P 

5P 

HARLAN    A  ZION 

YAMPA 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106 

54 

7892 

6P 

6P 

FLOYD    M  MONTGOMERY 

YELLOW   JACKET   2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37   3 1 

108 

45 

6860 

7P 

7P 

ARTHUR  WILSON 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

1  02 

44 

4125 

6P 

6P 

GEORGE    0.  VAUGHN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLON I NG  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  thi«  <;»st0  ■»„..  u       ■  « 

28801,  or  to  any  Weather  Service  Office  near      u      Add        »     '      c       ?        „ "datTaro8  'Vf  ^"°nal  CllBatlC  Ccnter-  '—"I  Building,  Asbevllie,  N.C. 

umonai  precipitation  data  are  contained  In  the    HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  In  thl«  hull„t. 

aoveaent  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of "Ive^T!"?11^8  ln  PreclPlta«lo"  »»d  evaporation  In  Inches  and 

directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  veXr'sum^^t  ^^ctloL^^ 


OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  ln  local  standard  time  n. 

LTS&ttSSX  £lliJ%rr"lm  ~  MnS"  "S  — SS-CSii,  aTsnow'on  Cr1i^:bIe":he:DpiDJls^ea:',a^tior  'th 


table, 
24  hours 

EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Scrvice-tvne  Dan  of  4-fnnt  hi,_„.  , 

¥ITra-taW7  Max  and  Mln  values  in  the  Evaporation  and  WlnS  table  are  exTrem^f  temperatur^r'^  "T"  by  tootaote  following  the  Evaporation  and 
time  of  observation,     wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporauon  p™  as  SetermTn  7,  !!  recorded  au""t=  ™  "ours  ending  at 

inches  above  the  pan.  pan  a!>  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


HATER  EQUIVALENT  values  published  ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  t.hi.  ... 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  tor  successive  observations  "  et>"  valent  of  s»°«.   »l«t,   or  ice  on  the  ground.     Samples  for 

in  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  l^the^e"^  drifting  and  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL:    Entries  of  snowfall  In  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  i.ki.    .  a  ,     ...  ,.<, 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  Ice.        anowIa11  an<l  "now  on  Giound    table,  and  ln  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  lnclud 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1970. 


DIVISIONS,   as  used  ln  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATJpjLNAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 


SEASONAL  TABLES       Monthly  and  seasonal   snowfall  and  heatlnc  decree  dav«?  fnr  th«   ^^>  ™  «*v,  ^4 

of  this  bulletin.  8  aegree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  ln  the  July  la 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 
Alamosa  WSO 


Bonny  Dam 

Estes  Park 

Green  Mountain  Dam 

Montrose  No  1 

Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  ■     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be   found  in  the  annual   issue  of   this  publication. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount   is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;    If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,    an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  ln  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  ln  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  ln  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference   ' H 1       Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol 1  Temperature"  table  . 

H    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  ln  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table . 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  ln  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#    Thermometers  are  generally  exposed  ln  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  ln  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4 -PLATTE     5-RIO  GRANDE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
^General  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLI MA TO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  50  cents.      Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  Including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Ashevllle,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Ashevllle,  North  Carolina  28801. 


Director,  National  Climatic 


USCOMM-NOAA-ASHEV I LLE  ,   N.C.  7/5/74-1305 


AERONAUTICAL  CHARTS  are  available  for  purchase 

from  the  National  Ocean  Survey  (formerly  U.S.  Coast  and  Geodetic  Survey)  and  its 
more  than  1400  authorized  Sales  Agents  throughout  the  United  States. 

Write  to:  Distribution  Division,  C-44  National  Ocean 
Survey  (NOAA)  Riverdale,  Maryland  20840 
To  request  (free  of  charge)  the  Catalog  of  Aeronautical  Charts,  including  Air  Force  aeronautical  publications 
that  are  distributed  by  NOS.  Also  available,  on  request  and  without  charge,  are  a  folder-order  form  describing 
aeronautical  instrument  navigation  charts  and  a  booklet  listing  commercial  sales  agents  for  these  charts. 


U.S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE/ National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration 


U  S  DEPARTMENT  Of  COMMERCE 
NATIONAL  CLIMATIC  CENTER 
FEDERAL  BUILDING 
ASHEVILLE,  N  C  28801 


i  S     OCP  *F 


COM  210 


[51 

US.  MAIL 


FIRST  CLA 


NE  1974 


Volume  73 


Number  6 


)LORADO 


limatological  Data 


o 


C 

% 


jmperature  and  Precipitation  Extremes 


HEST  TEMPERATURE 
2       ST AT  I  DNS 


[JEST  TEMPERATURE 

F:D  FEATHER   LAKES   2  Sfc 

FkATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
F.AGLER  2  NW 

E\ST  TOTAL  PRECIPITATION 
6  STATIONS 

F:  ATE  ST  1  DAY  PRECIPITATION 
UFELEY  UNC 

F:  ATE  ST  TOTAL  SNOWFALL 
fERTHQUD  PASS 

F-ATEST  DEPTH  OF  SNOW 
p.THOUD  PASS 


108       DATE  30+ 
13       DATE  08 

4.47 
.00 

3.20     DATE  08 
44.0 
32       DATE  09 


oaa 


/environmental  data  /asheville,  n.c. 
atmospheric  administration/  service 


/' 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
JUNE  1974 


HIND 

1  SPEED  -  M.P.H. I 


RELATIVE  HUH  I  0  I T  Y 
AVERAOES- 
PERCENT 


S  TflNDRRO  OF  TINE 

MGUNTfl I n 


05       11       17  23 


NUMBER  OF  DATS  WITH 
PRECIPITATION 


ALAMOSA    WSO  AP 

COLORADO    SPRINGS    WSO  RP 

DENVER    WSFO  RP 

GRAND    JUNCTION    WSO  AP 

PUEBLO    WSO  AP 


3  .  1 

1  .  2 

2  .  1 
1  .  4 


11.2 
8  .  6 
10.3 

g .  g 


5  1+  + 
43 
3  1 
47 


33 

N  W 
HE 


76 
59 
6  3 
4  1 
6  0 


29 
29 
32 
22 
3  1 


2  3 
32 
30 
1  6 
26 


56 
46 
62 
28 
46 


76 
78 
86 


4.4 

4 .  g 

4  .  6 

3  .  3 

4  .  5 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INOE> 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL 


DATA  COLORADO 

JUNE  1974 


STATION 

TEMPERATURE 

PRECIPITATION 

1 
a 

S 

2 

(X 

a 

v  i 

S  X 

a  c 

o  2 

r 

— 

HI 

o 

hi 

£ 

u 

I 

o 

NO 

.  OF  DAYS 

o 

■ 

S 

° 

a 

jjj 

a 

SNOH.  SLEET 

NO 

OF 

DATS 

nnx . 

NIK. 

a 
2 

s  1 
■  5 

r  o 

a 

; 

o 

- 

o 

Q 

S« 

t  > 

?  , 

.  - 

XXX 

— 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

BUENA  VISTA 

CANON  CITY 

71 

3 

42 

i  i 

0 

0 

□ 

.  9  1 

.  43 

.  58 

8 

.  0 

o 

2 

1 

0 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

80 

9 

51 

5 

66 

2 

1  .6 

96 

20 

37 

7 

88 

7 

0 

0 

0 

1  .29 

-  i 

.02 

.  46 

6 

T 

o 

5 

0 

0 

DELHI 

88 

8 

49 

6 

69 
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g 

g 

3 

80 

- 

.  03 

2.27 

8 

.  0 

0 

2 

2 

2 

STkATTQN   3  NE 
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g 
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71 

2 
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10 
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16 

0 

4 

28 

.  15 
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8 

.0 

g 

2 

2 

2 
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69 

3 

24 

.  36 

PLATTE  DRAINAGE 

BAS  IN 

ML  L  LnSrHH^ 

^ 

56 

+ 
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0 
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0 

1 

76 

' 

0 

ANTERO  RESERVOIR 

52 

3 

n 

g 

g 

36 

0 

BAILEY 

77 

"in 

37 

5M 

57 

4M 

8 

°0 

28 

25 

7 

230 
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g 

g 

1 

06 

64 

'  04 
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0 
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83 

5 

52 

5 

8 

95 

28 

37 

8  + 

66 

g 

g 

g 

2 

08 
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8 

.0 

g 

3 

1 

1 
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84 

8 

48 

6 

7 

98 

20 

34 

7 

68 

2 

66 

2.25 

8 

.0 

g 

2 

1 

1 

BR  I GH TON 

50 

67 

95 

+ 

10 

0 

0 

0 

2 

17 

_ 

BYERS  5  ENE 

. 

49 

66 

9 

6 

96 

7 

1  n 

3 

07 

* 

*  4n 

0 

^ 

CABIN  CREEK 

64 

Q 

39 

52 

3 

74 

20+ 

23 

9+ 

376 

98 

'  43 

5  '  0 

3 

8 

Q 

79 

5 

46 

2 

!? 

93 

29 

30 

9 

124 

2 

78 

1  .  48 

9 

.0 

|? 

6 

2 

1 

,,;  1  c  MOM 

81 

2 

38 

7 

fin 

94 

28 

27 

7 

166 

Q 

- 

_ 

1 

55 

.  19 

1  .02 

8 

.0 

3 

1 

1 

LnCKM  T    i_  ■* t  t.  Unn 

66 

11 

0 

1 

0 

2 

22 

^ 

^ 

DENVER  USO  AP 

x,'R 

68 

4 

2 

4 

+ 

1 

0 

2 

01 

' 

T 

0 

DENVER  CITY 

R 

78 

.7 

43 

2 

92 

28 

29 

2 
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n 

1 

13 

.30 

6 

1.5 

5 

0 

0 

75 

5 

39 

9 
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85 

29  + 

28 

2 

217 

0 

1 

42 

.63 

.98 

8 

.0 

4 

1 

0 

41 

60 

_ 

a 

^ 

2 

0 

3 

0 

1 

85 

*  jjjr 

_ 

^ 

j 

rORT   COLL  INS 

66 

5 

2 

2 

j? 

3 

01 

0 

T 

FORT   LUPTON    1  N 

64 

50 

67 

6 

1 

2 

98 

28  + 

38 

?  + 

71 

2 

52 
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2  *  25 
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0 
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84 

8 

54 

0 

fl 
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21 

41 

7 

59 

1 

36 

_ 

.  77 

.  70 

9 

.0 

3 

1 

0 

73 

.8 

36 

.5 

55 

^ 

86 

21 

26 

7 

286 

jj 

95 

.68 

8 

4.0 

2 

1 

0 

GREELEY  UNC 

69 

9 

3 

3 

12 

0 

0 

□ 

3 

33 

'  ^ 

IDAHO  SPRINGS 

7ft 

62 

1 

5 

3 

AQ 

-\  i 

0 

00 

* 

'  nn 

0 

J: 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

87 

.6 

55 

.0 

71 

3 

2 

4 

105 

20 

40 

1 

40 

16 

0 

0 

0 

3 

13 

.06 

2.60 

8 

.0 

3 

1 

1 

KASSLER 

83 

0 

55 

.  1 

69 

1 

2 

1 

95 

29+ 

38 

8 

60 

11 

0 

0 

0 

1 

86 

- 

.07 

1.14 

8 

.0 

3 

1 

1 

KAUFFMAN   4  SSE 

83 

47 

g 

65 

7 

2 

5 

98 

19 

35 

10 

0 

c 

□ 

2 

27 

20 

□ 

LAKE  GEORGE  8  SW 

73 

.7 

39 

.  1 

56 

4 

84 

29 

27 

7 

253 

□ 

□ 

6 

0 

62 

.  16 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

L  AKEUOOD 

80 

.6M 

53 

.5 

67 

1M 

4 

95 

29 

27 

8 

93 

9 

0 

1 

0 

2 

32 

.48 

1  .  18 

9 

.0 

0 

3 

3 

1 
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82 

.9 

50 

.6 

66 

8 

1 

e 

97 

29+ 

38 

9 

78 

1  D 

0 

0 

0 

2 

88 

.99 

2.00 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 
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70 

.5 

34 

0 

52 

3 

84 

30  + 
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7  + 
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0 
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0 

81 
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8 
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9+ 

5 

1 

1 
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.2 

46 

.7 

67 

0 

99 

20 

37 

7 

65 

11 

0 

0 

0 

2 

33 

1  .90 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

PARKER  6  E 

79 

.9 

52 

.5 

66 

2 

2 

9 

92 

20 

30 

9 

92 

4 

0 

2 

0 

2 

34 

.50 

1  .58 

8 

1 

8 

4 

1 

1 
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.2 
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.9 

55 

6 

86 

27 

13 

8 
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0 

0 

5 
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2 

96 

2.46 
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8 

3 

1 

1 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 


TEMPERRTURE 

PRECIPITRTION 

STATION 
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53.8 

69.5 

100 

28  + 
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46 
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0 
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i 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

AMY 

BRANDO" 
BRANSON 
6UENA  VISTA 
BUTLER  OAHCH 

CAHPQ  7  S 
CMNON  CITr 
COLORAOO  SPBGS  k-SO 


N    HAB  TIN 

CARSON 


PUEBLO  ABMV  DEPOT 

PUEBLO  6  SSu 
BQCKY  FOBO  2  SE 
BUXTON  PABK 
BYE 

SAL  IDA   3  W 

SPBINGf IELO 
SPBINGFIELO    1  WSU 
STQfUNGTON 

SuGABL OAF  BSvB  1  ESE 
TAG  ON Y    10  SE 

TBINIDAO 
TBINIOAO    FAA  AP 
TB0  Y    1  SE 

THIN  LAKES  BESEBVOIB 
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AL  TtNBEBN 
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CL  IlftI 

COCMETQPA  CBEEK 
COLLBBAN    2  SW 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 
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PAGOSA  SPBINGS 
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SPtCEB 
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STEBV  ING 
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HUNCH 

CENTtR   4  SSW 
OCL  NOBTt 
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a  as 


76   1 ,23  1.27 


1 . 10  I .30 

.57  2.00 

SO  I 
2.30 

.10       . 77  1  .  78 

.07  J. 38  I 


.01      .04  .02 


.01      .13  .02 


t  .IS  .06 
.34     .03  .03 


Sfl  •l't*(1C£  S3'!5  *OllO"|i»G  S'B'IO*!  INOfl 


2  9 


30 


31 


-7- 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 
<r 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

It 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

E5 
a 

*       *  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

CANON  CITY 

MA  X 

MIN 

72 
19 

79 
50 

83 
58 

86 
56 

81 
59 

64 
53 

72 
42 

58 
39 

77 
39 

83 
50 

76 
51 

87 
54 

90 
59 

92 
58 

Be 

65 

64 

57 

89 
59 

90 
65 

93 
64 

94 

73 

97 
69 

84 
64 

87 
59 

83 

59 

90 
64 

89 
59 

95 
65 

98 
59 

96 
68 

93 
63 

85 
57 

0 
6 

COLORADO  SPRGS   WSO  AP 

max 

MIH 

66 
44 

73 
42 

81 
49 

83 
48 

77 
52 

57 
43 

63 
37 

47 

38 

69 
39 

78 
46 

69 
50 

83 
47 

85 
52 

86 
51 

82 
60 

81 
51 

39 
55 

89 
55 

92 
55 

96 
60 

95 
61 

81 

59 

82 
54 

79 
51 

88 

52 

90 
54 

92 
62 

95 
56 

94 

63 

87 
59 

80 
51 

9 

5 

DELHI 

MAX 
nin 

75 
45 

so 
44 

85 
46 

81 
46 

88 
48 

78 
46 

83 
41 

70 
42 

70 
36 

83 
43 

80 
43 

87 
46 

80 

50 

93 
11 

87 
50 

93 
46 

92 
54 

92 
45 

103 
54 

102 
54 

102 
56 

91 
60 

93 
64 

89 
51 

93 
52 

97 
54 

100 
56 

100 
56 

too 

57 

95 
56 

88 
49 

8 

6 

EADS 

MA  I 

min 

76 
47 

8' 
49 

90 
54 

92 
49 

91 
58 

79 
52 

79 
40 

58 
43 

72 
38 

83 
43 

80 
50 

89 

52 

90 
56 

93 
48 

88 

58 

88 
56 

94 
59 

96 
58 

102 
60 

104 
63 

102 
64 

95 
55 

84 

56 

79 
54 

85 
56 

89 

57 

95 
53 

102 
63 

105 
62 

97 
67 

83 
54 

8 

0 

F3R0ER  6  S 

MAX 
MIN 

HOLLY 

MA* 
"IN 

19 

89 
16 

91 
51 

91 
53 

91 
62 

95 
57 

74 
45 

79 
53 

75 
44 

78 
46 

87 
55 

77 
54 

89 
58 

92 
61 

95 
59 

89 
58 

39 
57 

96 
59 

100 
60 

103 
65 

107 
63 

106 
64 

88 
61 

85 
58 

85 
60 

87 
58 

90 
58 

96 
58 

102 
59 

109 

72 

90 
56 

4 
8 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAx 
MIN 

78 
49 

90 
52 

91 
54 

93 
50 

93 
54 

88 

55 

81 
45 

81 

50 

75 
44 

86 
55 

85 
53 

89 

55 

89 
64 

94 

58 

94 

57 

93 
56 

94 

57 

97 
58 

103 
62 

106 
62 

106 
62 

103 
63 

89 
59 

83 

58 

89 
58 

95 
62 

100 
61 

1  02 
62 

105 
61 

103 
65 

92 
56 

7 
7 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

75 
47 

85 
18 

89 

52 

92 
47 

88 

56 

79 
51 

77 
44 

58 
45 

70 
39 

83 
43 

83 
47 

88 
49 

90 
57 

94 

56 

90 
56 

88 
55 

93 
56 

98 
55 

101 
60 

106 
59 

102 
62 

95 
59 

81 

55 

82 
56 

89 
55 

91 
52 

96 
57 

101 
59 

103 
58 

98 
63 

88 

53 

9 
3 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

77 
60 

86 

60 

88 
59 

92 
53 

93 
55 

71 
52 

80 
47 

60 
46 

77 
47 

85 
51 

79 
56 

90 
58 

93 
62 

95 
59 

91 
64 

96 
60 

97 
62 

too 

57 

104 
63 

106 
66 

106 
67 

89 
65 

94 
64 

86 
59 

91 
58 

101 

59 

101 
62 

104 
66 

106 
70 

94 
71 

91 
58 

1 

6 

LAMAR 

MAX 
MIN 

82 

19 

90 
51 

90 
61 

92 
52 

93 
58 

73 
52 

80 
48 

64 
43 

75 
44 

85 
16 

77 
54 

90 
56 

91 
60 

95 
63 

88 
59 

91 

56 

95 
59 

100 
61 

102 
64 

106 
65 

104 

66 

88 
64 

85 
60 

78 
SB 

88 

59 

90 
62 

96 
65 

102 
62 

105 
63 

90 
67 

89 

57 

5 
5 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

77 
16 

88 
47 

90 
56 

93 
51 

93 

53 

83 
54 

79 
45 

75 
47 

75 
45 

85 
44 

78 
54 

90 
55 

93 
61 

96 
58 

95 
58 

95 
57 

94 
60 

98 
56 

102 
62 

107 

60 

107 
63 

102 
64 

90 
60 

82 
57 

91 
56 

98 
53 

100 
60 

105 
62 

105 
60 

91 
66 

91 
55 

9 
9 

lEADWLLE 

MA  X 
MIN 

LIMON  WSMO 

max 

MIN 

69 
35 

82 
37 

83 
41 

85 
42 

75 
11 

53 
43 

70 
34 

48 
41 

65 
41 

75 
39 

72 
47 

81 
50 

86 
50 

88 
48 

79 
52 

83 
49 

87 
52 

91 
53 

95 
54 

97 
54 

95 
55 

82 

62 

83 
49 

75 
52 

84 

50 

91 
48 

94 

60 

96 
62 

94 

56 

85 
53 

81 
47 

6 
8 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

62 
35 

69 
32 

71 
32 

75 
31 

72 
34 

63 
36 

57 
27 

51 
27 

69 

30 

73 
27 

72 
38 

75 
31 

71 
34 

79 
42 

77 
42 

87 

38 

81 
37 

83 
39 

82 
42 

81 
45 

84 
44 

77 
43 

82 
43 

78 
35 

81 
46 

85 
42 

87 
49 

82 
43 

81 
48 

79 
47 

75 
38 

5 
0 

PALMER  LARF 

MAX 
MIN 

62 

37 

72 
50 

79 
45 

81 
19 

70 
40 

49 

33 

59 
34 

44 

31 

74 

42 

66 
41 

ei 

49 

83 
49 

82 
57 

75 
46 

81 
53 

83 
57 

85 
55 

87 
57 

88 

57 

91 
49 

72 
49 

74 
46 

83 
43 

85 
54 

as 

54 

90 
58 

76 
47 

5 
7 

PUEBLO  WSO  AP 

MAX 
MIN 

76 
50 

80 
47 

88 

50 

91 
53 

81 

52 

68 
49 

76 
45 

56 
42 

76 
42 

85 
47 

76 
52 

90 
54 

93 
57 

94 

56 

90 
64 

90 
58 

94 

57 

97 
57 

101 
60 

103 
62 

102 
63 

87 
68 

92 
64 

84 

62 

91 
59 

96 
61 

101 
67 

102 
63 

102 
62 

94 
63 

88 

56 

6 

2 

PUEBLO  6  SSU 

MAX 
MIN 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 
MIN 

75 
47 

83 
16 

86 

57 

89 
60 

89 
50 

54 

77 
52 

76 
48 

76 
45 

01 
4  9 

82 
52 

88 

52 

92 
59 

94 
54 

91 
59 

92 
55 

94 
57 

96 
53 

101 
55 

102 
60 

101 
60 

98 
63 

89 
61 

86 
56 

87 
56 

96 
56 

96 
58 

100 
58 

102 
58 

97 
63 

90 
54 

0 
7 

RUXTON  PARK 

MAX 

MIN 

58 
28 

61 
29 

62 
30 

68 
30 

61 
35 

53 
32 

52 
26 

41 
28 

55 
29 

64 

30 

61 
33 

68 

31 

70 
33 

71 
37 

70 
43 

70 
36 

73 
37 

74 
42 

77 
43 

80 
41 

30 
41 

73 
39 

67 
40 

69 
40 

73 
38 

77 
41 

76 
43 

80 
41 

77 
41 

75 
40 

67 
36 

9 
0 

RYE 

MA  i 
MIN 

68 

36 

60 
36 

74 
43 

76 
40 

77 
43 

70 
44 

67 
33 

67 
42 

70 
30 

76 
35 

72 
40 

82 
40 

81 
41 

83 
42 

87 
57 

80 
43 

82 
43 

85 
43 

88 
16 

87 
50 

91 
55 

88 

55 

89 
48 

81 
47 

87 
44 

85 
49 

91 
47 

90 
52 

92 
55 

89 
51 

80 
44 

8 

5 

SAL  IDA   3  W 

MAX 

MIN 

73 
44 

37 

78 
42 

79 
36 

70 
46 

63 
40 

64 
30 

55 
35 

70 
32 

77 
34 

78 
37 

79 
39 

80 
45 

88 
44 

79 
49 

35 
44 

83 
44 

81 
44 

87 
47 

87 
50 

07 
52 

86 
52 

90 
48 

88 

53 

89 
59 

88 

52 

91 
48 

90 
51 

85 
49 

84 
48 

80 
41 

2 
3 

SPRINGFIELD   7  WSU 

MAX 
MIN 

80 
47 

83 
45 

85 
54 

87 
49 

90 
51 

82 
53 

72 
43 

66 
45 

71 
43 

82 
46 

82 
56 

83 

55 

38 

53 

89 
58 

88 

57 

35 
56 

90 
51 

94 
58 

97 
59 

99 
62 

100 
60 

90 
62 

e2 

60 

75 
53 

86 
56 

08 

55 

96 
60 

96 
61 

100 
63 

91 
66 

86 
54 

6 
6 

SUGARL  OAF   RSVR    1  ESE 

MAX 
MIN 

63 
25 

63 
22 

64 

27 

61 
24 

65 
31 

52 
31 

11 

20 

45 

21 

36 

23 

51 
24 

62 
25 

65 
26 

68 
28 

73 
29 

76 

32 

76 
32 

73 
30 

72 
29 

75 
30 

78 

32 

76 
29 

75 
29 

75 
35 

77 
33 

77 
33 

79 
32 

77 
33 

78 

32 

78 
31 

79 
31 

67 
28 

8 
6 

TACONY   10  SE 

MA  I 

MIN 

73 
50 

81 
11 

86 
46 

90 
19 

87 
18 

75 
47 

79 
40 

54 
39 

76 
41 

83 
43 

79 
50 

88 
48 

92 
53 

91 
50 

86 
58 

89 
54 

92 
52 

94 
53 

lOl 

57 

l  06 
58 

106 
60 

98 
60 

88 
56 

84 

88 
53 

93 
53 

97 
56 

100 
56 

101 
60 

95 
58 

88 
51 

7 
4 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

73 
19 

77 
45 

80 
45 

84 
16 

82 
49 

78 
49 

69 
42 

67 
48 

78 
36 

80 
45 

76 
46 

82 

53 

85 
49 

91 
50 

90 
64 

87 

59 

85 
53 

91 

50 

92 
54 

94 

57 

92 
59 

90 
60 

87 
62 

83 
55 

88 

57 

88 

63 

91 
55 

91 
57 

91 
52 

89 
55 

84 

52 

4 

1 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 

MIN 

71 
45 

77 
45 

80 
54 

81 
49 

85 

52 

67 
47 

74 
42 

58 
42 

74 

37 

81 
44 

71 
47 

85 
53 

87 

52 

90 
53 

87 
61 

89 
57 

90 
58 

93 
54 

95 
58 

94 
67 

97 
64 

84 
63 

87 
61 

86 
54 

91 
61 

93 
57 

97 
61 

93 
64 

93 
56 

91 
60 

84 
53 

8 
9 

TUIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 

MIN 

61 
27 

64 

21 

61 
18 

65 
14 

53 
29 

48 

32 

48 

29 

38 

23 

52 
31 

60 
25 

64 

29 

68 
18 

68 
28 

73 
27 

73 
36 

70 
37 

68 
28 

71 
29 

76 
34 

76 
33 

75 
24 

75 
33 

74 

37 

74 
40 

74 
38 

75 
33 

78 
37 

76 
29 

78 
33 

77 
33 

67 
29 

1 

5 

TUO  BUTTES 

MA  « 
MIN 

VICTOR 

MAX 
m;n 

HALSENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

82 
43 

80 
34 

80 
43 

86 
46 

80 

52 

75 
42 

75 
40 

69 
43 

74 

37 

82 
42 

80 
47 

84 
42 

87 
50 

89 
50 

87 
60 

89 
51 

88 
47 

94 
18 

94 
46 

94 
47 

97 
60 

89 
52 

90 
55 

84 
50 

89 
52 

92 
51 

95 
49 

94 
54 

95 
58 

90 
57 

86 
48 

1 
3 

■4ALSH 

MA  K 
MIN 

79 
16 

87 

50 

88 
56 

89 

52 

94 

52 

72 
58 

70 
46 

68 
44 

70 
48 

85 
52 

86 
54 

84 
56 

89 
58 

94 
64 

92 
60 

86 
57 

94 

58 

96 
58 

lOl 

60 

104 
66 

103 
53 

98 
64 

83 

62 

78 
58 

87 
56 

88 

56 

96 
67 

100 
58 

103 
65 

94 

68 

88 
56 

6 
5 

l-CSTCL  IFFE 

MAX 

MIN 

50 

lb 

23 

77 
26 

73 
29 

79 
33 

31 
35 

86 
34 

81 
45 

82 
35 

82 
38 

81 
42 

90 
42 

88 
45 

87 
46 

81 

45 

86 
46 

85 
48 

85 
39 

88 
39 

89 
40 

89 
43 

87 
40 

85 
40 

83 
38 

5 
7 

LCTMORE   9  S 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0MINO  SIHtlON  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

DRY  OF  MONTH 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  4 

1 5 

1  6 

]  *J 

I  8 

19 

20 

21 

77 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

?9 

30 

31 

ae 

COLORADO  DRAINAGE 

8ASIN  02 

AL  TFN6ERN 

MAX 

82 

83 

81 

80 

78 

68 

70 

51 

69 

82 

Ho 

80 

90 

92 

93 

93 

85 

91 

92 

gg 

8  9 

94 

1 ' 

97 

94 

36 

96 

99 

94 

96 

2 

MIN 

42 

42 

41 

39 

48 

39 

35 

30 

31 

36 

46 

39 

43 

45 

49 

54 

47 

46 

56 

ASPEN 

MAX 

70 

72 

70 

71 

68 

53 

56 

42 

02 

70 

73 

76 

60 

85 

02 

78 

78 

80 

84 

H  1 

82 

66 

91 

85 

86 

8  9 

84 

67 

85 

06 

76 

3 

MIN 

37 

36 

30 

37 

37 

37 

40 

43 

42 

44 

40 

41 

49 

46 

44 

48 

48 

44 

1 

6ERTH0U0  PASS 

MAX 

90 

46 

53 

51 

51 

41 

40 

41 

37 

42 

SO 

54 

5a 

58 

62 

61 

58 

59 

61 

67 

66 

64 

68 

65 

68 

68 

68 

ro 

68 

70 

57 

1 

MIN 

30 

30 

31 

31 

36 

28 

20 

20 

19 

27 

28 

3 1 

32 

36 

37 

38 

34 

35 

43 

MHO 

MAX 

76 

80 

80 

77 

68 

59 

57 

48 

60 

76 

78 

83 

as 

89 

09 

80 

82 

85 

• 

II 

HH 

99 

•  ' 

103 

92 

91 

92 

93 

10 

90 

1/ 

0 

MIN 

38 

21 

41 

34 

35 

41 

31 

16 

23 

32 

33 

37 

99 

10 

46 

51 

47 

44 

42 

BROWNS  PARK  REFUGE 

MAX 

min 

CEOAREDGE 

96  i 

eo 

76 

77 

81 

80 

68 

77 

65 

72 

80 

81 

84 

90 

93 

00 

9  0 

H6 

90 

90 

90 

91 

91 

93 

34 

93 

91 

91 

92 

92 

86 

3 

MIN 

50 

47 

49 

46 

55 

42 

41 

33 

34 

42 

45 

48 

51 

54 

56 

58 

53 

52 

56 

CIMARRON 

MAX 

77 

77 

77 

87 

77 

69 

69 

70 

75 

78 

78 

80 

83 

83 

85 

87 

85 

87 

H  P 

H  1 

85 

87 

Be 

87 

99 

H9 

89 

9  1 

9  0 

90 

82 

H 

MIN 

SO 

30 

30 

29 

50 

41 

34 

30 

25 

25 

J  Q 

30 

34 

36 

38 

38 

39 

39 

36 

CL I  MAX 

MAX 

55 

55 

60 

55 

S3 

44 

38 

40 

31 

43 

54 

57 

6: 

64 

69 

67 

63 

64 

63 

68 

69 

6H 

69 

13 

73 

69 

71 

72 

73 

■  D 

1 

MIN 

28 

28 

28 

31 

34 

26 

18 

15 

19 

26 

30 

33 

34 

36 

37 

IB 

35 

37 

46 

COCWETORA  CREEK 

no. 

72 

70 

70 

73 

74 

63 

59 

60 

52 

64 

73 

76 

76 

80 

85 

HO 

83 

79 

or 

as 

79 

H  | 

.19 

86 

■it 

Hf 

84 

86 

Ht 

85 

76 

6 

MIN 

31 

27 

27 

25 

34 

34 

30 

25 

23 

22 

26 

28 

27 

12 

39 

38 

32 

31 

38 

COL  L  BRAN  2  SU 

ha> 

83 

80 

68 

'0 

71 

65 

59 

59 

62 

67 

70 

80 

81 

87 

90 

89 

90 

92 

91 

93 

93 

94 

94 

95 

92 

94 

95 

95 

93 

92 

82 

8 

MIN 

30 

37 

47 

46 

44 

40 

59 

29 

36 

36 

37 

37 

38 

39 

40 

91 

42 

46 

44 

COLORADO  NAT  rlON 

MAX 

83 

84 

83 

84 

82 

70 

74 

71 

72 

05 

85 

89 

95 

95 

96 

91 

92 

92 

94 

9  1 

94 

95 

96 

97 

9  p 

98 

95 

90 

9  ' 

96 

H9 

1 

MIN 

58 

58 

5 1 

53 

56 

47 

34 

67 

67 

67 

62 

61 

72 

CORTEi 

MAX 

80 

81 

79 

82 

81 

74 

75 

74 

74 

82 

86 

09 

94 

94 

93 

92 

92 

93 

9  6 

,9 

92 

90 

93 

95 

93 

9. 

92 

9  6 

94 

95 

87 

8 

MIN 

60 

46 

43 

42 

45 

46 

48 

36 

3 1 

52 

55 

65 

57 

56 

55 

CRAIG 

M«x 

73 

75 

77 

77 

57 

69 

58 

46 

63 

74 

74 

79 

86 

87 

87 

85 

83 

85 

87 

86 

83 

84 

HH 

89 

H9 

89 

90 

H9 

86 

86 

79 

0 

MIN 

42 

35, 

43 

45 

9  A 

40 

32 

56 

57 

52 

49 

45 

CRESTED  BUTTE 

M«x 

63 

63 

62 

68 

52 

"8 

51 

42 

56 

64 

6a 

71 

75 

76 

74 

73 

75 

75 

'6 

76 

77 

78 

78 

78 

76 

79 

79 

8  0 

79 

69 

30 

28 

32 

26 

33 

J  9 

29 

31 

34 

21 

31 

34 

DELTA  3  nu 

MAX 

85 

84 

36 

89 

83 

74 

72 

88 

77 

87 

89 

91 

92 

99 

89 

99 

97 

97 

97 

19 

98 

98 

100 

99 

mo 

98 

99 

101 

98 

99 

92 

4 

MIN 

45 

44 

46 

42 

53 

39 

36 

46 

49 

53 

51 

47 

48 

OrLLON    1  E 

MAX 

65 

65 

64 

64 

61 

46 

46 

44 

52 

65 

68 

74 

76 

76 

72 

72 

74 

•t 

76 

75 

77 

77 

78 

86 

78 

80 

80 

80 

79 

69 

4 

MIri 

28 

26 

30 

32 

24 

34 

37 

38 

35 

35 

36 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

M«x 

79 

82 

83 

83 

81 

63 

68 

60 

66 

77 

81 

85 

87 

93 

94 

94 

9  0 

89 

9  0 

92 

92 

89 

91 

93 

95 

97 

95 

94 

94 

94 

86 

6 

MIN 

45 

43 

49 

51 

52 

44 

39 

52 

52 

59 

55 

52 

63 

DL'RANGO 

MAX 

68 

78 

79 

76 

78 

71 

73 

64 

75 

82 

85 

87 

85 

91 

88 

87 

89 

86 

g  1 

90 

09 

90 

93 

90 

93 

92 

93 

95 

92 

84 

6 

MIN 

"58 

30 

37 

39 

43 

47 

41 

48 

52 

60 

55 

42 

49 

47 

49 

45 

EAGLE   F AA  AP 

MAX 

77 

80 

75 

77 

59 

59 

62 

44 

71 

78 

80 

64 

87 

88 

86 

86 

HO 

85 

90 

91 

88 

89 

91 

91 

89 

91 

93 

93 

93 

92 

81 

6 

MIN 

40 

37 

34 

34 

35 

37 

41 

44 

48 

43 

42 

40 

45 

40 

79 

43 

40 

40 

96 

46 

43 

41 

39 

6 

FORT  lEUIS 

MAX 

73 

75 

71 

'9 

74 

67 

6  8 

66 

71 

77 

79 

81 

82 

82 

86 

85 

96 

67 

88 

87 

84 

86 

86 

88 

89 

92 

87 

90 

88 

99 

82 

1 

MIN 

39 

46 

46 

45 

49 

49 

52 

53 

5  J 

53 

47 

6  0 

47 

5  1 

6  0 

49 

46 

5  1 

49 

44 

9 

FRASE  R 

MAX 

63 

68 

64 

66 

66 

45 

40 

36 

50 

64 

66 

71 

76 

76 

76 

71 

71 

MIN 

29 

23 

30 

36 

35 

34 

32 

FRUITA 

MAX 

86 

87 

86 

88 

85 

75 

77 

62 

77 

ae 

9  0 

92 

96 

97 

99 

93 

95 

96 

96 

g  • 

95 

97 

99 

100 

100 

99 

99 

1  00 

99 

100 

91 

7 

MIN 

52 

62 

64 

59 

61 

60 

47 

54 

55 

54 

50 

52 

52 

50 

GATIUAT    1  SU 

MAX 

86 

8  0 

87 

88 

74 

74 

81 

64 

76 

86 

88 

92 

96 

99 

94 

92 

90 

95 

9  7 

95 

98 

99 

87 

99 

99 

99 

100 

99 

98 

9 

3 

MIN 

50 

60 

61 

65 

52 

66 

65 

53 

53 

61 

53 

66 

6  6 

56 

52 

54 

56 

53 

GLENUOOD  SPRINGS   1  N 

Mfix 

80 

8  0 

65 

85 

81 

70 

57 

61 

54 

55 

56 

73 

as 

80 

93 

9  0 

h6 

92 

85 

92 

91 

90 

90 

93 

94 

95 

96 

96 

95 

97 

82 

6 

MIN 

46 

42 

36 

32 

34 

37 

36 

34 

41 

43 

42 

42 

37 

41 

45 

44 

47 

44 

40 

48 

36 

47 

5  1 

47 

43 

47 

41 

5 

GRANO   JUNCTION  USO  AP 

MAX 

86 

87 

87 

90 

76 

76 

79 

60 

76 

87 

89 

93 

9e 

100 

98 

95 

98 

98 

99 

99 

90 

9  9 

101 

101 

100 

101 

101 

10  1 

101 

101 

92 

6 

MIN 

53 

59 

60 

64 

67 

61 

63 

65 

66 

59 

56 

6  5 

6  1 

64 

66 

64 

63 

64 

63 

57 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 

84 

84 

85 

83 

88 

75 

75 

78 

57 

74 

86 

88 

91 

95 

98 

97 

92 

92 

96 

g  > 

97 

94 

96 

99 

97 

99 

97 

98 

99 

97 

89 

6 

MIN 

6  0 

63 

64 

66 

6  0 

63 

65 

69 

64 

6  0 

6  > 

65 

68 

70 

66 

59 

57 

59 

58 

0 

GRAND  LAKE    1  Nu 

MAX 

MIN 

GRAND  LAKE   6  SSU 

MA  . 

66 

6  6 

64 

63 

57 

47 

45 

41 

50 

62 

66 

71 

75 

78 

75 

66 

66 

74 

77 

77 

74 

'6 

77 

79 

78 

78 

77 

78 

77 

77 

68 

5 

MIN 

37 

36 

42 

42 

40 

37 

39 

79 

37 

39 

41 

42 

40 

40 

44 

38 

37 

39 

\6 

GRAND  VALLEY 

MAX 

8' 

86 

85 

87 

82 

64 

72 

64 

74 

8R 

89 

95 

94 

98 

99 

96 

91 

98 

99 

95 

95 

98 

99 

100 

99 

98 

99 

103 

102 

102 

91 

3 

MIN 

50 

53 

59 

59 

66 

55 

55 

GREEN  MOUNTAIN  OAM 

MAX 

69 

73 

73 

71 

70 

53 

54 

43 

57 

68 

'C 

74 

7  9 

8  1 

86 

76 

75 

79 

no 

85 

82 

BS 

84 

85 

83 

83 

85 

86 

84 

84 

7S 

2 

MIN 

39 

44 

45 

40 

40 

39 

41 

40 

39 

9  | 

4  1 

44 

43 

44 

42 

42 

42 

38 

5 

GUNNISON 

MAX 

73 

72 

74 

75 

71 

60 

62 

47 

65 

75 

78 

78 

80 

87 

83 

HO 

79 

81 

81 

80 

00 

83 

83 

64 

ei 

82 

84 

87 

86 

B5 

77 

3 

MIN 

34 

40 

40 

37 

34 

1  ; 

40 

37 

34 

42 

34 

37 

42 

44 

35 

34 

40 

35 

HArDEN 

MAX 

'1 

'6 

80 

'3 

70 

59 

57 

47 

64 

'9 

'5 

80 

86 

87 

89 

86 

79 

06 

86 

87 

85 

86 

9  0 

88 

91 

89 

90 

88 

87 

87 

eo 

0 

M  I  N 

45 

54 

5  ! 

49 

48 

51 

g  1 1 

42 

41 

52 

45 

6  1 

51 

49 

44 

43 

44 

44 

2 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SU 

MAX 

70 

74 

72 

72 

56 

54 

52 

41 

59 

if 

71 

76 

ac 

83 

82 

75 

80 

79 

MIN 

33 

34 

38 

9  0 

39 

37 

IGNAC 10    1  N 

MAX 

ec 

82 

83 

79 

81 

80 

'  i 

74 

63 

•H 

85 

86 

8  9 

87 

92 

9  I 

92 

92 

91 

95 

94 

90 

9] 

91 

92 

94 

92 

92 

92 

93 

86 

4 

MIN 

29 

36 

37 

38 

4] 

60 

60 

49 

9  ■ 

54 

45 

45 

46 

55 

44 

46 

48 

42 

4 

INDEPENDENCE   PASS  5  SU 

MAX 

57 

59 

60 

61 

57 

42 

45 

40 

49 

G 

72 

70 

66 

66 

70 

73 

-IN 

26 

23 

24 

26 

32 

28 

23 

10 

27 

0  8 

22 

26 

31 

12 

35 

32 

33 

•> 

37 

29 

'. 

34 

35 

36 

36 

38 

36 

7  6 

36 

7  0 

6 

KRt'MML  ING 

MAX 

87 

84 

8  0 

85 

MIN 

46 

39 

38 

38 

LAKE  CITT 

Mt,, 

MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  I NDE t 


—  9  — 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

a 
a 
ae 

a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

? 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LITTLE  MILLS 

MAX 

76 

79 

80 

80 

65 

59 

61 

47 

67 

76 

77 

80 

87 

90 

69 

90 

87 

87 

68 

91 

67 

66 

90 

90 

91 

90 

92 

89 

68 

69 

62 

3 

MIN 

34 

30 

33 

34 

50 

43 

32 

31 

31 

33 

35 

36 

40 

43 

41 

46 

45 

43 

42 

53 

38 

40 

42 

41 

42 

49 

42 

41 

40 

41 

39 

7 

MARVINE  RANCH 

MAX 

69 

70 

71 

71 

60 

49 

54 

39 

68 

69 

69 

73 

79 

62 

82 

79 

79 

60 

81 

60 

76 

60 

83 

81 

82 

83 

84 

82 

80 

81 

73 

6 

MIN 

27 

26 

26 

28 

39 

30 

24 

22 

27 

23 

24 

26 

29 

27 

32 

43 

32 

33 

34 

35 

26 

32 

32 

29 

30 

35 

33 

^0 

32 

32 

30 

0 

MAYBELL 

MAX 

77 

79 

83 

8  0 

74 

63 

6  0 

55 

67 

76 

78 

83 

87 

91 

91 

ee 

87 

69 

91 

92 

90 

87 

90 

92 

93 

92 

92 

91 

90 

90 

83 

3 

MIN 

35 

31 

36 

39 

46 

35 

37 

31 

29 

35 

34 

36 

42 

40 

44 

4B 

44 

41 

44 

46 

36 

40 

47 

44 

44 

47 

42 

39 

43 

42 

40 

0 

MEEKER  NO.  2 

MAX 

76 

80 

78 

79 

74 

59 

61 

46 

66 

77 

78 

82 

88 

91 

69 

66 

86 

87 

89 

88 

65 

87 

90 

90 

90 

92 

91 

91 

90 

90 

81 

9 

MIN 

33 

34 

38 

36 

41 

40 

33 

29 

31 

33 

31 

40 

42 

43 

46 

46 

45 

45 

45 

50 

42 

40 

44 

41 

45 

47 

44 

40 

42 

42 

40 

4 

MEREDITH 

MAX 

72 

71 

74 

72 

74 

51 

57 

54 

40 

62 

72 

75 

77 

82 

65 

66 

62 

62 

87 

81 

81 

81 

83 

84 

84 

84 

84 

86 

85 

S4 

75 

7 

MIN 

31 

30 

34 

32 

37 

37 

30 

27 

33 

30 

31 

34 

36 

37 

38 

40 

36 

37 

39 

39 

37 

34 

40 

36 

39 

41 

41 

39 

38 

37 

35 

7 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 

66 

64 

58 

65 

64 

50 

50 

46 

54 

56 

66 

67 

73 

77 

75 

72 

73 

74 

72 

73 

73 

75 

76 

77 

78 

76 

76 

78 

77 

77 

66 

7 

MIN 

33 

34 

32 

34 

39 

32 

29 

21 

23 

27 

33 

35 

38 

39 

42 

50 

41 

42 

42 

45 

40 

41 

45 

41 

45 

49 

44 

42 

42 

43 

36 

1 

MESA   VERDE   NAT  PARK. 

MAX 

77 

79 

77 

a? 

75 

71 

74 

72 

74 

83 

86 

87 

91 

90 

94 

91 

93 

93 

94 

91 

91 

92 

92 

94 

94 

93 

93 

94 

95 

92 

66 

6 

MIN 

50 

50 

50 

50 

54 

46 

49 

35 

40 

49 

56 

56 

58 

63 

60 

62 

60 

61 

62 

65 

63 

61 

62 

60 

67 

64 

61 

63 

65 

64 

57 

0 

MONTROSE   NO  2 

MAX 

79 

79 

80 

81 

82 

70 

71 

76 

55 

73 

82 

84 

8  6 

92 

95 

93 

69 

87 

92 

92 

92 

92 

93 

94 

95 

95 

96 

96 

87 

95 

66 

1 

MIN 

46 

49 

42 

43 

48 

43 

43 

37 

35 

42 

45 

49 

50 

54 

54 

55 

53 

50 

54 

56 

57 

52 

59 

55 

59 

61 

59 

56 

56 

56 

50 

6 

NORTHDALE 

MAX 

75 

79 

77 

77 

75 

64 

77 

69 

74 

82 

63 

87 

90 

93 

92 

91 

89 

91 

90 

90 

90 

92 

90 

93 

94 

92 

93 

95 

93 

92 

85 

6 

MIN 

36 

41 

36 

36 

40 

40 

42 

31 

31 

29 

38 

36 

41 

42 

41 

50 

49 

54 

52 

53 

42 

41 

45 

50 

49 

50 

42 

46 

53 

59 

43 

2 

NORWOOD 

MAX 

76 

74 

76 

77 

70 

65 

72 

60 

69 

78 

80 

84 

87 

90 

86 

65 

85 

66 

66 

67 

87 

87 

86 

88 

67 

91 

90 

90 

90 

86 

81 

9 

MIN 

41 

40 

36 

40 

44 

34 

35 

30 

26 

37 

38 

43 

47 

48 

47 

44 

46 

47 

52 

56 

44 

47 

46 

47 

54 

60 

47 

46 

48 

51 

43 

6 

OURAY 

MAX 

65 

67 

66 

70 

66 

59 

66 

62 

64 

73 

74 

76 

80 

65 

60 

78 

79 

79 

83 

80 

84 

82 

65 

64 

85 

83 

84 

85 

84 

81 

76 

3 

MIN 

46 

43 

40 

42 

43 

39 

4  1 

30 

32 

39 

42 

43 

45 

48 

53 

SI 

50 

49 

53 

53 

5  1 

5  D 

52 

49 

49 

52 

54 

49 

51 

54 

46 

4 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 

71 

77 

75 

77 

72 

G9 

67 

61 

72 

79 

81 

80 

84 

66 

84 

85 

84 

85 

88 

88 

89 

88 

67 

90 

88 

87 

88 

90 

88 

88 

81 

7 

MIN 

28 

3  1 

25 

29 

32 

34 

35 

28 

25 

27 

30 

33 

34 

35 

44 

34 

34 

44 

45 

48 

37 

45 

38 

43 

44 

44 

41 

46 

42 

36 

6 

PAL ISADE 

MAX 

87 

88 

89 

90 

90 

74 

76 

60 

56 

77 

69 

90 

94 

96 

101 

100 

96 

99 

100 

101 

97 

97 

100 

102 

100 

102 

101 

101 

92 

0 

MIN 

56 

53 

53 

53 

56 

60 

46 

34 

35 

SO 

53 

61 

63 

65 

64 

65 

62 

63 

68 

66 

55 

63 

66 

6  1 

70 

69 

66 

64 

58 

4 

PA3NIA    1  SU 

MAX 

81 

61 

82 

83 

84 

65 

69 

72 

57 

73 

83 

85 

89 

91 

95 

97 

93 

92 

95 

93 

94 

93 

94 

95 

96 

98 

95 

96 

96 

98 

67 

2 

nlN 

46 

47 

49 

46 

52 

45 

40 

31 

33 

39 

45 

49 

49 

53 

55 

&7 

51 

5  1 

52 

59 

53 

52 

55 

52 

53 

55 

68 

55 

55 

55 

49 

7 

PARADOX    1  E 

MAX 

83 

85 

85 

88 

77 

79 

82 

65 

79 

ee 

90 

93 

97 

99 

100 

96 

93 

96 

gg 

96 

96 

99 

99 

100 

101 

99 

99 

101 

99 

99 

92 

1 

MIN 

49 

45 

41 

51 

42 

44 

24 

31 

37 

4  1 

42 

45 

47 

50 

48 

54 

48 

50 

59 

47 

47 

50 

48 

53 

56 

60 

50 

51 

55 

52 

46 

9 

PIT*.  IN 

MAX 

65 

66 

64 

6  4 

64 

69 

54 

41 

49 

50 

69 

70 

72 

77 

75 

76 

70 

72 

77 

74 

75 

77 

78 

60 

77 

78 

80 

82 

80 

79 

64 

6 

MIN 

29 

26 

27 

24 

30 

33 

24 

24 

24 

27 

27 

35 

34 

31 

22 

33 

34 

31 

34 

32 

33 

32 

37 

31 

35 

36 

38 

36 

37 

33 

31 

0 

RANGEL  Y 

MAX 

83 

84 

86 

87 

83 

79 

68 

58 

72 

83 

83 

86 

67 

97 

96 

94 

92 

93 

95 

97 

106 

94 

96 

96 

97 

97 

97 

97 

97 

95 

69 

2 

MIN 

43 

38 

42 

46 

55 

47 

37 

31 

35 

42 

42 

45 

46 

46 

48 

59 

54 

47 

52 

47 

46 

46 

57 

50 

50 

52 

51 

42 

42 

54 

46 

6 

RICO 

MAX 

65 

69 

63 

71 

65 

62 

60 

59 

68 

73 

77 

79 

79 

84 

80 

77 

79 

77 

60 

79 

80 

81 

81 

83 

87 

83 

84 

87 

82 

85 

76 

0 

MIN 

30 

29 

27 

28 

33 

36 

35 

27 

2? 

27 

29 

30 

32 

34 

36 

38 

37 

38 

38 

45 

35 

35 

36 

34 

55 

41 

38 

35 

38 

36 

34 

6 

RIFLE 

MAX 

81 

84 

83 

84 

66 

60 

66 

56 

75 

80 

84 

87 

93 

93 

92 

92 

hH 

92 

90 

91 

91 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

9  6 

94 

95 

86 

2 

MIN 

36 

37 

45 

42 

48 

44 

38 

35 

35 

37 

38 

41 

45 

46 

51 

60 

47 

48 

49 

53 

44 

43 

47 

46 

47 

51 

5  1 

47 

46 

47 

44 

9 

SILVERTON 

MAX 

66 

68 

69 

67 

64 

61 

57 

52 

69 

70 

73 

72 

74 

79 

78 

72 

74 

75 

78 

76 

77 

78 

79 

61 

Bl  1 

78 

81 

62 

81 

82 

73 

2 

MIN 

29 

25 

27 

25 

30 

31 

30 

20 

25 

28 

26 

27 

29 

30 

32 

35 

34 

32 

35 

36 

33 

36 

34 

29 

34 

37 

36 

32 

34 

34 

30 

9 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

70 

74 

76 

75 

63 

56 

55 

43 

61 

71 

73 

76 

82 

84 

66 

82 

61 

82 

81 

84 

60 

82 

85 

85 

67 

87 

85 

84 

83 

85 

76 

6 

MIN 

32 

28 

30 

31 

4  1 

38 

33 

31 

37 

28 

30 

32 

36 

36 

40 

48 

42 

39 

36 

40 

35 

34 

40 

36 

36 

40 

42 

35 

35 

37 

36 

1 

TAYLOR  PARK 

MAX 

62 

60 

61 

65 

61 

48 

60 

44 

58 

64 

69 

69 

73 

74 

71 

70 

68 

75 

76 

75 

75 

76 

78 

77 

75 

77 

79 

78 

78 

79 

68 

8 

MIN 

31 

29 

3  1 

28 

33 

34 

29 

24 

28 

28 

30 

31 

33 

33 

35 

35 

36 

34 

36 

3e 

35 

34 

39 

35 

39 

38 

40 

39 

37 

37 

33 

6 

TEL  L  UR IDE 

MAX 

67 

65 

67 

70 

62 

62 

64 

60 

67 

73 

77 

77 

78 

83 

81 

77 

77 

77 

61 

81 

62 

83 

82 

86 

84 

82 

85 

89 

87 

83 

76 

3 

MIN 

34 

3  1 

29 

30 

38 

34 

36 

25 

26 

29 

32 

33 

36 

37 

44 

43 

41 

40 

45 

47 

40 

38 

43 

37 

40 

46 

43 

39 

42 

40 

37 

3 

URAvAN 

MAX 

B4 

85 

96 

ee 

86 

77 

82 

87 

84 

89 

90 

94 

99 

99 

99 

103 

97 

97 

96 

104 

97 

92 

2 

MIN 

48 

41 

47 

48 

57 

46 

51 

38 

40 

43 

47 

49 

50 

54 

55 

80 

57 

55 

56 

65 

50 

54 

52 

53 

59 

61 

58 

56 

59 

59 

52 

9 

VALLECITO  DAM 

MAX 

71 

76 

70 

76 

71 

67 

66 

61 

71 

78 

81 

83 

83 

88 

85 

84 

83 

95 

88 

87 

87 

85 

65 

91 

65 

83 

85 

86 

84 

84 

80 

3 

MIN 

37 

34 

35 

35 

35 

33 

39 

31 

27 

32 

37 

40 

41 

43 

46 

48 

45 

47 

51 

47 

46 

45 

49 

41 

47 

47 

45 

47 

51 

45 

41 

5 

Y  AMPA 

MAX 

70 

70 

69 

72 

66 

52 

50 

46 

64 

68 

70 

71 

79 

8l 

79 

74 

79 

79 

69 

85 

80 

79 

85 

80 

t  J 

85 

85 

81 

79 

80 

74 

5 

MIN 

30 

32 

47 

40 

39 

35 

30 

25 

34 

29 

33 

38 

40 

41 

45 

45 

42 

43 

44 

45 

35 

35 

45 

40 

45 

48 

45 

40 

38 

40 

36 

9 

YELLOU   JACKET    2  W 

MAX 

78 

80 

78 

83 

76 

72 

79 

69 

78 

80 

83 

86 

90 

91 

93 

89 

89 

91 

93 

90 

89 

90 

90 

90 

93 

91 

92 

93 

94 

93 

86 

1 

XXX 

MIN 

48 

47 

44 

47 

52 

41 

50 

31 

35 

41 

46 

50 

51 

54 

57 

60 

56 

51 

57 

60 

62 

60 

56 

56 

57 

59 

58 

59 

60 

57 

52 

1 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   A  E 

MAX 

70 

75 

07 

89 

90 

75 

65 

74 

55 

69 

75 

73 

85 

87 

67 

79 

85 

68 

94 

98 

101 

94 

80 

81 

63 

90 

94 

97 

100 

95 

63 

6 

MIN 

40 

40 

46 

51 

56 

44 

41 

48 

42 

44 

45 

49 

50 

55 

55 

53 

53 

56 

57 

57 

59 

5 1 

53 

53 

58 

60 

54 

64 

55 

59 

51 

9 

AKRON   FAA  AP 

MAX 

72 

85 

07 

89 

75 

64 

71 

53 

57 

74 

75 

84 

87 

87 

76 

84 

66 

92 

98 

96 

92 

80 

82 

80 

66 

91 

95 

97 

92 

86 

63 

0 

MTN 

41 

49 

5  1 

55 

50 

44 

41 

43 

43 

47 

45 

53 

54 

55 

56 

'■? 

56 

56 

6  2 

62 

60 

5 1 

63 

53 

56 

E  0 

57 

63 

62 

60 

53 

1 

BONNY  LAKE 

MAX 

70 

78 

68 

89 

90 

85 

70 

78 

55 

70 

80 

74 

69 

87 

88 

BO 

83 

69 

95 

99 

103 

95 

81 

79 

82 

67 

87 

91 

101 

95 

64 

6 

MIN 

44 

46 

52 

4fl 

50 

49 

47 

51 

42 

44 

45 

43 

53 

55 

56 

52 

57 

56 

57 

59 

61 

52 

53 

57 

57 

58 

59 

55 

55 

56 

52 

5 

BURL INGTQN 

MAX 

74 

84 

67 

87 

85 

76 

74 

72 

65 

79 

75 

85 

65 

86 

86 

62 

69 

95 

99 

103 

^6 

a  o 

61 

78 

85 

86 

91 

97 

96 

92 

66 

3 

MIN 

48 

5 1 

54 

54 

54 

48 

47 

41 

4  1 

49 

49 

54 

55 

59 

58 

54 

59 

62 

62 

65 

56 

56 

54 

57 

59 

57 

54 

57 

60 

60 

54 

5 

CHE  YENNE    WEL  L  S 

MAX 

77 

85 

88 

87 

87 

70 

76 

56 

67 

78 

78 

85 

87 

88 

87 

85 

90 

95 

99 

102 

98 

94 

83 

79 

86 

88 

97 

99 

98 

93 

65 

6 

MIN 

52 

54 

50 

5  4 

54 

43 

44 

47 

43 

48 

50 

57 

56 

58 

53 

58 

■  D 

62 

60 

63 

57 

53 

55 

57 

58 

59 

59 

60 

63 

58 

54 

8 

ELAGLER    2  NU 

MAX 

74 

83 

85 

87 

80 

70 

72 

65 

62 

78 

72 

63 

84 

87 

78 

81 

88 

92 

96 

98 

93 

80 

80 

77 

64 

87 

93 

97 

95 

90 

83 

1 

MIN 

37 

5  5 

55 

58 

57 

55 

55 

56 

43 

54 

64 

57 

61 

56 

53 

50 

8 

HOL  YOKE 

MAX 

75 

90 

92 

93 

64 

76 

77 

62 

65 

75 

74 

88 

88 

89 

86 

82 

90 

98 

IOC 

105 

94 

88 

81 

65 

90 

90 

95 

102 

99 

90 

86 

6 

MIN 

40 

46 

54 

53 

56 

48 

47 

43 

42 

35 

48 

49 

53 

55 

54 

48 

58 

59 

64 

66 

52 

56 

52 

56 

57 

56 

59 

60 

55 

52 

4 

STRATTON    3  NE 

MAX 

78 

86 

88 

'30 

84 

78 

75 

66 

68 

79 

76 

87 

86 

86 

84 

85 

67 

94 

98 

102 

96 

90 

63 

81 

86 

89 

96 

96 

96 

84 

85 

e 

MIN 

46 

52 

53 

SO 

54 

47 

42 

45 

34 

45 

48 

53 

54 

56 

56 

53 

57 

59 

58 

61 

62 

52 

55 

54 

57 

58 

58 

56 

56 

58 

53 

0 

URAY 

MA  i 

90 

92 

93 

86 

77 

72 

74 

66 

80 

80 

90 

87 

91 

91 

62 

69 

99 

100 

106 

105 

95 

81 

84 

89 

90 

96 

10D 

103 

94 

88 

6 

MIN 

47 

49 

55 

54 

57 

52 

48 

48 

44 

43 

51 

53 

55 

57 

59 

53 

53 

67 

57 

53 

64 

55 

56 

56 

61 

61 

59 

56 

56 

58 

54 

3 

YUMA 

MRX 

SEE  REFERENCE  NOTES  F OLLOH I NG  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


COL  ORftDO 

JUNE  1974 


j i n i i un 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

?3 

24 

25 

26 

21 

?8 

?9 

30 

31 

■t 

a 

■           It  M 
PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

AILENSPAPA 

mx4x 

5* 

70 

71 

67 

60 

62 

53 

48 

BO 

bl 

70 

74 

77 

83 

MIM 

33 

34 

35 

44 

33 

34 

32 

20 

12 

33 

34 

36 

42 

44 

47 

40 

41 

51 

47 

47 

47 

41 

41 

43 

44 

53 

62 

44 

42 

44 

40.0 

ANTERO  RESERVOIR 

Mftx 

66 

65 

65 

70 

60 

55 

56 

47 

57 

67 

71 

78 

80 

60 

MJM 

26 

28 

31 

22 

32 

38 

22 

28 

26 

22 

36 

20 

30 

14 

ie 

31 

33 

36 

12 

34 

33 

16 

!  ' 

16 

'6 

16 

l  ' 

1  ' 

37 

38 

32.0 

BAIL  E  r 

nfcx 

60 

72 

74 

77 

77 

60 

60 

47 

60 

72 

72 

82 

84 

04 

MIM 

3] 

34 

35 

31 

31 

40 

25 

30 

29 

31 

31 

36 

39 

41 

45 

40 

19 

H  | 

16 

3  6 

.19 

4  9 

4  1 

4  ' 

51 

■1  ■ 

42 

39 

37.5 

BQULOER 

60 

81 

82 

84 

77 

68 

67 

62 

6  6 

78 

78 

83 

86 

88 

mim 

41 

41 

55 

47 

56 

45 

37 

37 

30 

46 

49 

48 

57 

53 

6  1 

55 

57 

6  r 

57 

6  9 

61 

■  2 

66 

6  0 

6  6 

59 

62 

58 

52.5 

BRIGGSDAlE 

rift* 

75 

85 

88 

88 

74 

65 

70 

59 

68 

9 1 

MI  N 

43 

18 

<1 

52 

47 

44 

34 

45 

43 

40 

46 

46 

53 

49 

6  2 

53 

60 

4  7 

49 

5  i 

55 

6  1 

6  6 

'  2 

66 

6  4 

6  4 

51 

62 

48.6 

BRIGHTON 

MWX 

69 

85 

85 

87 

76 

67 

72 

60 

69 

78 

76 

85 

87 

88 

mim 

43 

19 

47 

49 

53 

43 

39 

19 

38 

45 

49 

47 

53 

SO 

6  7 

54 

54 

52 

6  4 

64 

52 

5E 

54 

58 

52 

5! 

59 

55 

52 

56 

50.3 

BYERS  5  ENE 

max 

60 

86 

86 

69 

75 

70 

73 

6 1 

67 

76 

87 

MIN 

41 

•0 

42 

47 

47 

40 

36 

40 

42 

43 

46 

6  1.1 

51 

54 

54 

54 

6  1 

64 

50 

'  i 

53 

6  1 

!  : 

48 

6  6 

5  ' 

57 

6  2 

55 

53 

49.3 

CABIN  CREER. 

mxax 

66 

60 

68 

62 

61 

49 

47 

45 

46 

57 

59 

65 

67 

69 

7  j 

MIN 

32 

35 

34 

37 

42 

33 

27 

23 

S3 

33 

31 

37 

39 

42 

44 

43 

44 

4  1 

41 

49 

47 

4.) 

49 

46 

46 

46 

47 

4F 

45 

45 

39.8 

CASTLE  ROCK 

MrAx 

64 

72 

'8 

6  1 

82 

73 

59 

67 

50 

69 

72 

83 

84 

90 

MlM 

41 

35 

39 

18 

46 

41 

32 

35 

10 

42 

46 

4  6 

47 

47 

53 

49 

SO 

■1  ' 

51 

52 

49 

52 

5  i 

6  1 

6  1 

58 

56 

64 

49 

43 

46.2 

CHEESMAN 

62 

74 

60 

67 

MIN 

32 

29 

33 

11 

39 

39 

27 

31 

28 

30 

39 

16 

37 

ts 

39 

41 

42 

4  1 

•9 

4  1 

41 

45 

44 

4B 

42 

4. 

46 

44 

41 

41 

38.7 

CHERRY  CREEK.  DAM 

72 

69 

86 

86 

65 

70 

57 

7 1 

56 

69 

?8 

09 

88 

90 

78 

95 

min 

41 

41 

45 

44 

50 

43 

35 

18 

32 

41 

46 

46 

51 

49 

6  6 

53 

64 

52 

52 

56 

6  1 

52 

48 

'  i 

6  1 

66 

6  1 

66 

52 

54 

48.9 

DENVER  WSO  AP 

MP  i 

69 

85 

86 

86 

73 

60 

73 

50 

79 

77 

69 

MIM 

44 

44 

49 

50 

50 

44 

40 

37 

39 

47 

49 

49 

55 

5  1 

6  9 

64 

6  6 

56 

60 

59 

68 

5! 

66 

6  8 

64 

66 

6  1 

57 

59 

52.9 

DENVER  CITY 

MP,x 

min 

ELBERT 

max 

60 

'8 

80 

80 

73 

65 

61 

61 

70 

FB 

82 

65 

MIM 

36 

29 

38 

37 

43 

37 

30 

30 

30 

34 

44 

47 

44 

6.-; 

46 

47 

50 

46 

46 

4  6 

46 

4M 

4  1 

44 

52 

49 

62 

45 

49 

43.2 

ESTES  PARK 

rift  i 

62 

73 

72 

73 

7  \ 

59 

66 

63 

68 

69 

76 

6 1 

MIM 

30 

28 

34 

41 

41 

36 

29 

31 

33 

38 

39 

16 

47 

39 

44 

47 

49 

6  1 

41 

41 

3  9 

4. 

44 

45 

41 

4, 

4  4 

14 

40 

41 

39.9 

EVERGREEN 

MA  x 

67 

76 

8  3 

78 

74 

61 

60 

48 

63 

?5 

69 

80 

03 

85 

70 

88 

8  1 

MIN 

30 

36 

40 

41 

40 

29 

32 

33 

47 

41 

36 

42 

41 

60 

46 

47 

42 

42 

43 

4  : 

6  Q 

44 

4  1 

4  I 

45 

52 

41 

42 

41 

45 

41  .6 

FORT  COLLINS 

MAx 

60 

8  4 

83 

96 

72 

65 

5J 

69 

7? 

84 

94 

86 

fllH 

46 

43 

4a 

55 

55 

45 

39 

37 

43 

43 

48 

51 

58 

6  1 

45 

57 

64 

6  1 

50 

55 

57 

6  6 

56 

6. 

55 

58 

6  6 

6  1 

56 

59 

51.4 

TORT   l UPTON    1  N 

MA  X 

69 

78 

88 

89 

76 

64 

55 

69 

79 

76 

86 

89 

93 

83 

90 

92 

MIM 

43 

58 

46 

50 

54 

41 

38 

40 

39 

42 

49 

49 

54 

62 

57 

54 

!  3 

53 

6  S 

55 

51 

55 

53 

6  9 

53 

66 

56 

55 

58 

50.3 

FORT  MORGAN 

MA, 

70 

74 

88 

89 

94 

MIM 

42 

42 

63 

52 

54 

49 

41 

49 

47 

44 

49 

6  2 

56 

61 

60 

6  9 

66 

57 

58 

6  8 

5E 

6  6 

56 

6  9 

61 

59 

6  2 

56 

61 

54.0 

GRANT 

02 

MIM 

32 

31 

35 

33 

32 

36 

26 

29 

29 

28 

28 

32 

36 

SB 

42 

39 

41 

41 

4  1 

41 

16 

40 

4  1 

4  4 

42 

43 

42 

40 

38 

40 

36.6 

GREELEY 

MUX 

70 

88 

88 

89 

79 

69 

MIM 

45 

••8 

52 

66 

55 

44 

42 

43 

45 

45 

50 

53 

57 

6  4 

57 

*  j 

58 

6  6 

6  6 

59 

56 

56 

55 

6  6 

69 

61 

60 

61 

46 

53.6 

IDAHO  SPRINGS 

62 

78 

78 

79 

67 

66 

64 

70 

78 

91 

83 

79 

03 

84 

88 

88 

86 

79 

79 

87 

89 

62 

MIM 

30 

38 

43 

04 

44 

38 

34 

31 

33 

41 

43 

43 

49 

47 

53 

58 

52 

50 

54 

53 

6  2 

49 

49 

54 

6  2 

66 

59 

66 

51 

53 

47.3 

JONES  PASS  2  E 

MIM 

JUL  CSBURG 

90 

MIM 

40 

5,0 

5  8 

57 

56 

48 

45 

4  6 

42 

42 

48 

6  2 

52 

54 

56 

52 

52 

58 

6  9 

'9 

74 

59 

50 

6,. 

6  6 

60 

62 

61 

50 

58 

55.0 

05 

MIM 

45 

49 

55 

52 

54 

44 

42 

30 

39 

45 

48 

5  1 

59 

6  6 

60 

66 

6  6 

61 

6  6 

6  1 

6  i 

56 

6  2 

59 

64 

62 

6  6 

64 

64 

60 

55.  1 

KAUFEMRN   A  SSE 

86 

M  I  M 

36 

37 

42 

50 

44 

43 

35 

44 

42 

39 

46 

46 

52 

49 

53 

50 

6  0 

56 

6  1 

52 

59 

47 

5  1 

4  } 

47 

48 

57 

54 

54 

52 

47.0 

LAKE  GEORGE   8  SW 

79 

^ 

BE 

80 

6 

8 1 

MIM 

34 

3  1 

36 

12 

34 

34 

27 

30 

29 

32 

36 

36 

39 

42 

45 

41 

40 

43 

41 

9. 

40 

45 

5  2 

46 

44 

44 

45 

43 

44 

42 

39.  1 

L.  At  E  WOOD 

90 

MIM 

42 

■w 

56 

51 

57 

45 

40 

27 

37 

46 

48 

50 

47 

6  7 

'  I 

55 

60 

59 

62 

6  1 

64 

54 

56 

57 

6  0 

56 

6  1 

67 

61 

53.5 

L  ONGHON  T  2  ESE 

93 

75 

6f, 

89 

97 

93 

97 

84 

93 

95 

97 

93 

MIM 

43 

41 

48 

49 

51 

46 

39 

41 

38 

44 

49 

48 

54 

6  1 

57 

56 

6  1 

52 

52 

54 

56 

54 

54 

53 

•  1 

56 

6  6 

65 

59 

50.6 

NEDERlANO   ?  NNE 

84 

MIM 

22 

2  3 

37 

34 

34 

27 

22 

26 

23 

30 

12 

29 

35 

36 

38 

30 

40 

43 

38 

19 

39 

34 

14 

35 

34 

41 

44 

14 

39 

35 

34.0 

89 

MIM 

42 

30 

47 

50 

50 

44 

37 

40 

43 

42 

46 

46 

48 

51 

64 

53 

53 

54 

52 

56 

48 

48 

-.8 

66 

54 

6. 

6.' 

53 

49 

48.7 

PARK  E  0   6  E 

05 

niN 

36 

50 

61 

60 

57 

39 

38 

32 

3  0 

47 

44 

53 

66 

56 

51 

6  .' 

58 

60 

'  . 

60 

53 

54 

61 

6' 

6  1 

65 

54 

51 

63 

52.5 

RED  featm£R  LAKES  2  SE 

83 

MIM 

35 

36 

36 

40 

39 

35 

30 

13 

30 

29 

29 

37 

42 

40 

41 

39 

49 

47 

40 

44 

38 

4  9 

42 

42 

4  | 

44 

46 

43 

47 

42 

30.9 

itOGUICH   *  5 

MAx 

74 

88 

92 

93 

80 

75 

75 

65 

64 

73 

72 

85 

86 

87 

84 

80 

•» 

94 

100 

16  0 

92 

84 

6', 

64 

90' 

9." 

4  6 

100 

93 

69 

85.  1 

Mill 

42 

45 

66 

56 

57 

48 

40 

45 

43 

45 

46 

4H 

56 

55 

55 

53 

54 

59 

61 

64 

63 

52 

52 

54 

68 

57 

67 

61 

61 

61 

53.0 

SPICCO 

MAx 

64 

67 

70 

70 

66 

50 

51 

39 

53 

65 

6  6 

6  9 

75 

77 

79 

75 

73 

76 

78 

'  1 

74 

76 

'9 

77 

81 

79 

79 

19 

78 

70 

70.7 

MIN 

20 

28 

32 

36 

38 

33 

29 

26 

31 

32 

27 

34 

37 

36 

19 

47 

42 

44 

42 

43 

36 

31 

32 

37 

4- 

44 

42 

36 

37 

37 

35.9 

sttri  mo 

HI 

71 

77 

80 

90 

92 

77 

67 

71 

54 

60 

75 

75 

88 

6  8 

90 

81 

05 

9" 

96 

16  | 

104 

96 

81 

82 

e4 

91 

93 

94 

99 

92 

64.7 

MIN 

46 

49 

S3 

55 

53 

49 

44 

52 

46 

43 

52 

63 

54 

66 

6 

57 

54 

57 

58 

6  1 

62 

60 

69 

55 

6.: 

62 

67 

5.: 

66 

60 

54.4 

SOIOEN 

MAX 

67 

69 

71 

70 

67 

47 

50 

37 

54 

64 

67 

74 

77 

80 

76 

78 

73 

79 

8  9 

6  0 

76 

'9 

6. 

80 

84 

■>2 

62 

81 

81 

01 

72.3 

MIM 

32 

28 

31 

34 

<1 

33 

31 

30 

31 

31 

31 

34 

39 

35 

40 

44 

4 

39 

4 

45 

36 

35 

41 

41 

46 

40 

42 

37 

36 

37 

36.5 
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DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

JUNE  1971 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


ALAMOSA  WSO  AP 


CENTER  1  SSU 


OEL  NORTE 


GREAT  SAND  DUNES  NM 


HERMIT  7  ESE 


MONTE  VISTA 


SAGUACHE 


WOLF   CREEK   PASS    I  E 


MAX 
MIN 


71      69  03 


66  71  72 
32     30  33 


70     70  71 


65      70  69 


26     36  32 


67     66  73 


66  66  62 
21      17  21 


33     32  31 


66     61  72 


60  66  70 
36     36  33 


SB  60  57 
35     31  32 


82  86  76 
51     51  16 


71     73  63 


75  72  61 
35     38  36 


35      37  39 


70  70  65 
37     37  10 


77  72  61 
38     37  36 


70  65  61 
18     22  22 


78  76  66 
33     38  37 


78     72  70 


31     38  35 


61  55  52 
35     29  30 


56  68  58 
37     11  39 


67  53  70 
33     35  25 


65     50  69 


67     57  69 


67  56  70 
31     33  37 


61  60  66 
37     28  29 


58     53  65 


35      35  27 


59  56  70 
31      35  30 


12  10  58 
19     29  28 


69  76  72 
11     50  19 


77  80  81 
31      38  39 


76  80  80 
37      41  11 


35     12  35 


36     10  10 


76     77  75 


78  82  80 
32      31  11 


78     81  78 


76  79  82 
33     10  38 


62  61  65 
30     35  38 


13     14  IS 


82  87  82 
37     11  18 


81     85  82 


82     86  82 


15     15  50 


77     80  77 


82     81  85 


83  06  86 
12     11  53 


79  85  86 
10     13  12 


38     31  36 


12     12  39 


81  83  81 
12      38  13 


79  75  81 
12      12  13 


75  75  75 
15      15  13 


78     82  83 


13      13  39 


79     77  82 


76     81  83 


38     37  10 


85  67  87 
11      15  17 


82  07  85 
11     18  18 


78  81  82 
16     17  19 


67  87  87 
19     51  51 


86  90  87 
11      13  17 


81  88  88 
15     17  19 


85  85  86 
17      19  16 


70  7I  70 
12      13  38 


89  77  79 
56     52  56 


86  85  88 
60     52  18 


15  18  11 

81  78  81 

18  51  15 

85  83  85 


86  86  65 
11      55  13 


1C     10  11 


25    26  21 


81      90  91 

52     53  62 


85  85 
18  13 


17     16  19 


12     11  15 


28  29   30  3! 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINO  STATION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


JUNE  1974 


X 

OBT  OF  MONTH 

19 

STBTION 

a 
a 

IN) 

Tim 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

; : 

1? 

13 

14 

IS 

IE 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

it 

2S 

2b 

27 

26 

29 

30 

31 

ac 

UJ 

a 

GRftND   JUNCTION  6  ESE 

4 

SPM 

76 

78 

78 

80 

72 

73 

73 

62 

M 

75 

77 

80 

ei 

92 

BS 

82 

81 

8^ 

6  i 

6)2 

84 

86 

B6 

86 

6 ' 

87 

B  ' 

86 

88 

88 

80.5 

e 

SPM 

71 

74 

74 

75 

72 

70 

70 

64 

66 

69 

72 

74 

76 

77 

77 

1  » 

77 

78 

78 

79 

8G 

81 

81 

82 

82 

»J 

6  i 

83 

H  1 

76.2 

SEE  HEfEtENCt  NOTES  f  OL  LOH 1  NO  S'O'ION  INOEI 
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EVAPORATION  AND  WIND  Colorado 


DAY  OF  MONTH 

STAT I  ON 

«  a.  o 

5°5 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

1  0 

12 

I  3 

I  4 

1  5 

1  6 

1 1 

1  6 

19 

20 

2  1 

22 

2  3 

24 

25 

26 

21 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

.30 

.30 

.36 

.36 

44 

.43 

.23 

- 

.  15 

.03 

.28 

.32 

48 

40 

.  40 

.  32 

.  27 

.44 

.50 

.56 

.48 

.47 

.46 

.40 

.47 

.50 

.55 

.57 

.48 

1  1  636 

WIND 

6% 

56 

S3 

55 

51 

1  10 

61 

164 

194 

51 

30 

54 

69 

65 

49 

77 

73 

57 

40 

38 

48 

113 

89 

82 

93 

127 

9(1 

59 

63 

103 

229S 

91 

a  i 

88 

93 

93 

92 

MIN 

52 

55 

56 

57 

61 

58 

53 

58 

44 

54 

59 

57 

60 

60 

62 

59 

60 

60 

64 

64 

61 

63 

60 

61 

62 

57 

62 

62 

61 

66 

59.0 

PUEBLO  WSO  AP 

EVAP 

.70 

- 

.25 

.37 

.45 

.  3D 

.20 

.23 

.29 

.30 

.41 

.  38 

.37 

.42 

.  46 

.64 

.67 

.50 

.53 

.47 

.51 

.  45 

.  46 

.53 

.75 

13. 146 

WIND 

79 

63 

48 

60 

71 

95 

88 

95 

210 

36 

90 

72 

69 

60 

55 

71 

89 

78 

59 

57 

64 

111 

99 

1 10 

77 

80 

52 

74 

68 

60 

2342 

89 

91 

86 

89 

87 

95 

MIN 

SO 

49 

50 

52 

49 

53 

47 

47 

41 

42 

52 

54 

54 

56 

53 

58 

58 

56 

55 

60 

56 

59 

60 

59 

58 

58 

57 

59 

59 

59 

54.0 

PUEBLO  6  SSU 

EVAP 

.  17 

.  10 

.17 

.38 

.56 

.25 

.  13 

.  13 

.05 

.  15 

.  39 

.18 

.31 

.45 

.53 

.33 

44 

.  42 

42 

.30 

.32 

.45 

4  7 

42 

.53 

10.07 

WIND 

'1 

75 

55 

78 

102 

91 

83 

87 

106 

128 

86 

59 

58 

74 

64 

64 

70 

83 

60 

60 

71 

90 

1  13 

88 

6e 

72 

68 

no 

1  18 

2447 

86 

86 

81 

86 

8  1 

88 

82.2 

MIN 

66 

70 

70 

72 

68 

70 

63 

68 

46 

61 

72 

75 

77 

77 

79 

77 

66 

77 

79 

79 

77 

79 

79 

86 

79 

79 

79 

79 

79 

73.6 

SPRINGFIELD    7  WSU 

EVAP 

.40 

.27 

.  35 

.47 

.36 

.20 

.28 

.20 

.32 

.40 

.40 

.36 

.59 

.66 

.64 

.55 

.51 

.36 

.38 

.61 

.58 

.56 

.51 

.60 

1 3 . 386 

WIND 

110 

■■ 

143 

68 

70 

97 

85 

147 

183 

82 

101 

189 

60 

101 

207 

29 

65 

54 

106 

64 

1  40 

169 

1  72 

102 

194 

136 

65 

60 

3236 

84 

84 

87 

86 

93 

95 

8  ' 

96.6 

MIN 

49 

51 

51 

62 

56 

55 

47 

51 

43 

6  0 

56 

54 

62 

69 

57 

57 

56 

58 

60 

59 

69 

62 

57 

54 

56 

52 

56 

61 

59 

55.0 

SUGARLOAF    RSVR    I  ESE 

EVAP 

.  19 

.  16 

.21 

.  14 

.20 

.00 

.06 

.07 

.06 

.  13 

.24 

.23 

.25 

.21 

.25 

.21 

.  19 

.  15 

.30 

.  19 

.23 

.35 

.23 

.28 

.27 

.29 

.29 

.31 

6.28 

WIND 

36 

43 

37 

33 

47 

39 

29 

38 

58 

47 

46 

34 

40 

39 

39 

34 

34 

43 

39 

29 

39 

55 

29 

43 

32 

34 

31 

37 

40 

1 161 

MAX 

67 

64 

66 

61 

66 

52 

51 

55 

41 

63 

71 

75 

75 

80 

72 

70 

77 

75 

76 

s 

61 

79 

83 

ao 

8  1 

70.3 

MIN 

39 

36 

36 

37 

37 

37 

33 

32 

34 

35 

37 

36 

39 

39 

39 

41 

40 

39 

39 

41 

42 

41 

40 

46 

46 

44 

44 

43 

43 

39.5 

TMIN  LAKES  RESERVOIR 

EVAP 

WIND 

76 

69 

105 

85 

62 

107 

62 

152 

178 

89 

70 

73 

64 

80 

77 

60 

61 

131 

49 

60 

122 

34 

1  00 

65 

54 

56 

38 

63 

56 

62 

2370 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.34 

.45 

.42 

.42 

.  15 

.  30 

.  10 

.20 

.20 

.29 

.31 

.39 

.50 

.  32 

.  49 

.47 

.47 

.51 

46 

.62 

48 

.51 

41 

44 

.42 

42 

1 1 .53 

WIND 

34 

67 

99 

90 

48 

54 

47 

72 

36 

42 

55 

30 

32 

46 

47 

56 

63 

54 

49 

69 

81 

47 

50 

48 

44 

64 

36 

35 

26 

5  1 

1561 

60 

9C 

05 

90 

79 

85 

96 

86.2 

MIN 

49 

46 

49 

48 

62 

47 

48 

39 

42 

48 

50 

57 

61 

52 

55 

57 

56 

56 

54 

68 

54 

83 

55 

55 

66 

55 

59 

66 

67 

56 

52.7 

GRAND  LAKE  6  SSU 

EVAP 

.32 

.27 

.24 

.20 

.05 

.09 

.02 

.22 

.05 

.21 

.29 

19 

.33 

.30 

.30 

34 

.31 

.28 

.34 

.21 

.35 

26 

39 

.38 

38 

7.38 

WIND 

1  08 

92 

92 

100 

71 

1  10 

117 

114 

68 

86 

92 

70 

105 

60 

ee 

82 

86 

94 

74 

83 

101 

88 

88 

30 

1  18 

98 

86 

104 

67 

96 

2738 

73 

70 

64 

66 

70 

67.3 

MIN 

37 

36 

37 

37 

39 

36 

33 

27 

30 

34 

37 

39 

41 

41 

46 

45 

44 

38 

44 

44 

43 

43 

43 

47 

46 

46 

47 

46 

44 

40.4 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

EVAP 

22 

.  12 

.25 

.14 

.03 

.  14 

.05 

.01 

08 

.29 

.07 

.33 

.27 

24 

.  23 

.27 

.  1  1 

1  8 

.  18 

.23 

.25 

.  18 

.21 

28 

.24 

34 

.32 

.29 

29 

6.046 

WIND 

35 

26 

25 

46 

45 

16 

9 

37 

10 

23 

32 

34 

31 

15 

15 

33 

22 

16 

15 

17 

30 

38 

20 

20 

9 

28 

18 

30 

735 

81 

80 

64 

69 

76 

82 

83 

74.5 

MIN 

38 

36 

40 

43 

42 

40 

36 

35 

36 

37 

37 

40 

42 

42 

45 

48 

45 

44 

46 

46 

46 

43 

46 

44 

46 

46 

46 

47 

44 

1  42.4 

MEREDITH 

EVAP 

.32 

.37 

.22 

.22 

.24 

.  10 

.07 

DS 

.03 

.22 

.  35 

.33 

.35 

.  32 

.25 

.28 

.  32 

.43 

34 

.34 

.  36 

.30 

.37 

40 

43 

♦5 

8.56 

WIND 

70 

80 

58 

52 

57 

30 

55 

45 

50 

66 

73 

48 

63 

64 

42 

34 

49 

51 

47 

46 

50 

58 

47 

64 

53 

40 

52 

47 

62 

61 

1603 

76 

75 

81 

75 

73 

81 

79 

74.3 

MIN 

54 

56 

55 

56 

57 

51 

53 

52 

42 

52 

56 

57 

58 

60 

61 

63 

62 

51 

6  1 

63 

62 

59 

61 

60 

60 

64 

64 

63 

62 

63 

57.9 

MONTROSE   NO  1 

EVAP 

.31 

.23 

.20 

.22 

.24 

.08 

.26 

.23 

.  12 

.  30 

.33 

.34 

.33 

.33 

.35 

.23 

.25 

.27 

.29 

44 

.39 

.35 

.41 

.40 

.38 

.  35 

.31 

36 

*> 

.  32 

9.05 

WIND 

45 

43 

41 

26 

34 

22 

41 

82 

40 

21 

26 

29 

20 

27 

24 

28 

12 

17 

14 

34 

24 

15 

1  4 

9 

4 

4 

5 

4 

6 

4 

716 

MAX 

76 

75 

85 

82 

76 

72 

73 

71 

81 

86 

88 

90 

91 

92 

62 

78 

82 

88 

87 

88 

90 

89 

89 

93 

95 

96 

95 

96 

96 

90 

86.0 

MIN 

51 

49 

46 

48 

56 

48 

49 

43 

41 

49 

51 

51 

53 

55 

56 

57 

57 

55 

59 

60 

56 

54 

59 

55 

59 

62 

60 

57 

68 

59 

53.7 

VAL  L EC  I TO  DAM 

EVAP 

.  15 

.21 

.  16 

.  19 

.  19 

.20 

.17 

.22 

.23 

.26 

.34 

.25 

.27 

.24 

.27 

.27 

.22 

.24 

.26 

.34 

.30 

.25 

.27 

.32 

.28 

.24 

.22 

.30 

.26 

.22 

7  .  34 

1 

IS 

7 

6 

5 

6 

366 

MAX 

73 

83 

77 

76 

70 

79 

73 

79 

85 

87 

90 

87 

65 

87 

84 

91 

81 

81 

87 

88 

86 

82 

87 

90 

87 

83 

90 

ee 

63 

81 

83.3 

MIN 

46 

43 

46 

45 

47 

46 

47 

42 

40 

44 

46 

48 

51 

51 

55 

56 

52 

53 

56 

57 

55 

52 

54 

51 

55 

55 

64 

53 

55 

64 

60.4 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E 

EVAP 

.33 

.23 

.45 

.51 

.47 

.30 

.22 

.23 

.  13 

.34 

.22 

.29 

.39 

.60 

.50 

.  44 

.32 

.41 

44 

.52 

.56 

.57 

44 

.43 

.  45 

66 

69 

.61 

.61 

67 

12.  75 

WIND 

1  28 

89 

114 

101 

108 

150 

84 

143 

278 

122 

89 

74 

87 

I  44 

106 

114 

1 15 

1  1  1 

71 

83 

107 

14S 

121 

1  78 

154 

184 

167 

ioe 

62 

152 

3712 

MAX 

71 

76 

81 

82 

85 

68 

67 

77 

54 

66 

81 

81 

84 

86 

88 

81 

81 

86 

88 

84 

88 

85 

77 

76 

8  1 

84 

83 

90 

8  7 

84 

80.0 

MIN 

45 

46 

49 

52 

55 

46 

46 

49 

42 

47 

50 

53 

54 

53 

56 

55 

57 

65 

58 

58 

58 

55 

55 

56 

57 

56 

56 

56 

56 

66 

52.9 

BONNY  LAKE 

EVAP 

.  13 

.37 

-  40 

.41 

.36 

.  30 

.52 

49 

- 

.  13 

.37 

.25 

.35 

.31 

.33 

.45 

39 

.34 

.  44 

.37 

46 

- 

.26 

.36 

.45 

.37 

.50 

.30 

10.666 

100 

45 

70 

150 

30 

50 

40 

80 

3628 

MAX 

76 

'8 

84 

87 

86 

80 

76 

80 

55 

73 

83 

83 

88 

91 

93 

88 

83 

91 

92 

96 

96 

92 

86 

79 

86 

89 

83 

66 

98 

84 

65.0 

MIN 

46 

46 

53 

50 

49 

52 

51 

51 

46 

45 

47 

53 

53 

56 

66 

62 

57 

66 

57 

57 

61 

58 

59 

59 

58 

51 

57 

56 

57 

69 

54.0 

XXX 

Platte  drainage 

BASIN  04 

TORT  COLLINS 

EVAP 

.23 

.  30 

.29 

.32 

.  17 

08 

.08 

- 

.22 

.26 

.28 

.26 

.31 

.26 

.27 

.  13 

.  16 

.21 

.28 

30 

34 

.  14 

.21 

.29 

.27 

.21 

.  24 

- 

- 

30 

1    7. 16* 

WIND 

54 

26 

30 

45 

32 

42 

29 

64 

57 

31 

55 

26 

43 

27 

38 

30 

25 

19 

24 

26 

37 

64 

35 

54 

34 

30 

32 

26 

42 

29 

j  1097 

MAX 

84 

60 

63 

71 

69 

65 

57 

75 

83 

83 

89 

85 

91 

86 

77 

85 

90 

67 

89 

SO 

85 

90 

90 

84 

83 

91 

91 

93 

82.  7 

MIN 

51 

54 

55 

55 

47 

46 

40 

39 

50 

52 

54 

57 

56 

58 

57 

56 

59 

60 

58 

60 

57 

57 

58 

61 

69 

60 

69 

61 

64.8 

LAKE  GEORGE  6  SW 

EVAP 

.22 

.  12 

.  17 

.  12 

.25 

.01 

.24 

.01 

.  16 

.34 

.27 

.30 

.33 

.33 

.27 

.17 

.  18 

.26 

.26 

.27 

.37 

.31 

.26 

.27 

.29 

.25 

.32 

.30 

.  40 

26 

7.33 

WIND 

51 

65 

59 

64 

73 

76 

58 

104 

66 

69 

65 

69 

54 

62 

4e 

59 

60 

61 

60 

55 

75 

66 

52 

58 

56 

59 

72 

49 

57 

47 

1956 

MAX 

58 

62 

67 

63 

59 

56 

61 

6  0 

69 

73 

74 

75 

75 

81 

76 

66 

70 

72 

72 

72 

75 

75 

72 

77 

77 

76 

eo 

62 

62 

76 

71.2 

MIN 

36 

36 

38 

36 

41 

38 

36 

32 

34 

33 

42 

42 

44 

43 

47 

43 

43 

45 

43 

46 

44 

47 

43 

50 

46 

«» 

48 

47 

47 

42.2 

SEC  REFERENCE  NOTES  FOllOkING  STF.IION  !NOEi 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 

  JUHE  1974 


STAT [ ON 

DAY  OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

10 

1  1 

1  2 

13 

14 

15 

16 

17 

i  a 

19 

20 

21 

22 

2  1 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ARKANSAS    OR A  IMAGE 
BASIN  01 

COL  DRADO   SPRGS   USO  AP 

SPOINGFIELO    7  WSW 
UESTCL IFFE 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

AL  TEN6ERN 
BERTHOUD  PASS 
COCHETQPA  CHEEK 
COL  LBRAN    2  SW 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DILLON    i  E 

OINOSAUR    NATL  MONUMENT 
FRASER 
MATBEL  L 
MEEKER    NO.  T 
STEAMBOAT  SPRINGS 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

DENVER    USO  AP 

EVERGREEN 
PARKER    6  E 

RED   FEATHER   LAKES   2  SE 
UAL  DEN 

RIO   GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

GREAT    SAND    DUNES  NM 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 
UTR  EOUIV 

SNOUFALL 
SN    ON  GHO 

SNOUFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNQUFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOUF AL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 
WTR  EQUIv 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOWFAL  L 
SN    ON  GND 

SNOUF  Al  L 
SN   ON  Cno 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

1 1 

T 

9 

T 

T 

e 

•y 

2 

T 

5  .  0 
6 

T 
2  .  0 

T 

T 

a  .o 

12 

T 
4.0 

T 

T 
T 

2  .  0 

16  .  0 
24 

T 
5  .  0 

e .  o 

4.0 
3.0 
2.8 

T 

1 

1  .  2 
1 

13.5 
14 

12.0 
8 

15.0 

ia 

.-'  0 
T 

e 

T 

22 
T 

17 

13 

0 

5 

T 
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STRTION  INDEX 


COL  ORADG 

JUNE  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 
(T 
Z 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERV AT  I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a- 

— 

UJ 

oc 

X 

UJ 

SPECIRL 

ISEC   NOTES  1 

AGUA    F  R  I  A 

0096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

1  06 

38 

10400 

S 

MEDICINE   BOW  NATL  FOR 

AKRON    4  E 

0  1  09 

03 

WASH  INGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

8A 

c 

USDA   CEN   GR   PLAINS   F D  S 

AKRON    FA A  AP 

0114 

03 

WASH INGTON 

3 

4U 

10 

103 

1  3 

4663 

MID 

MID 

H 

FED   AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA   WSO   AP  R 

0130 

05 

AL  AMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

C 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

AL  L  ENSP ARK 

0  183 

04 

BOUL  DER 

4 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

c 

MRS    ALTA    L  COATS 

AL  TENBERN 

02  14 

02 

GARF  IELD 

2 

39 

3  0 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

ORVILLE   C   AL TENBERN 

AMES 

0226 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

52 

107 

53 

8701 

5P 

WEST  COLO   POWER  CO 

AMY 

0242 

01 

LINCOLN 

1 

38 

53 

103 

39 

5240 

6P 

BEN    H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

c 

BOARD    OF    WATER  COMM 

APEX    1  W 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

10400 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

2  1 

1  06 

23 

1  0965 

s 

MEOICINE    BOW    NAT  FOREST 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

5  1 

1  02 

1  1 

4020 

c 

CLEMENT    D.  MITCHELL 

AROYA    6  NE 

0343 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

INACTIVE  10/19/72 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1  1 

106 

50 

7923 

5P 

5P 

c 

H 

MRS.     MARTHA    W.  MADSEN 

BAILEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

U    S    FOREST  SERVICE 

BASAL  T 

06  14 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

10  7 

02 

662  4 

SP 

5P 

INACTIVE  7/1/72 

BEAVER  RESERVOIR 

067  1 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

105 

3  1 

9160 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

40 

105 

33 

8  100 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

46 

105 

47 

113  14 

6A 

6A 

H 

U    S    FOREST  SERVICE 

BL  ANC A 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

1  05 

3  1 

7750 

5P 

5P 

MRS.     ETHEL  KESTER 

BLUE    MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

38 

28 

107 

1  3 

7630 

5P 

U    S    NATL    PARK  SERVICE 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

63 

106 

4  1 

6700 

6P 

6P 

H 

AGENT.    0    &   RGW  RR 

B  ON  H  AM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

U    S    BUR  RECLAMATION 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

36 

102 

1  1 

3748 

8A 

8A 

8A 

U    S    BUR  RECLAMATION 

.  OUL  DER  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

0  1 

1  05 

16 

5400 

c 

THOMAS    L  PLATT 

BOUL  DER 

0848 

0  4 

BOULDER 

4 

40 

0  0 

10  5 

1  6 

5420 

5P 

5P 

H 

NAT.    BUR.     OF  STANDARDS 

BRANDON 

0695 

01 

K  IOWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

MRS    ELSIE    E  WHITE 

BRANSON 

0898 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

0  1 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

CHARLES    S  MITCHELL 

BRECKENR IDGE 

0909 

02 

SUMMI T 

2 

39 

29 

1  06 

02 

9560 

5P 

LOREN    R    E  N  YE  AR  T 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WELD 

1 

40 

36 

104 

:  9 

4850 

5P 

5P 

THOMAS    W.     STAPL  ETON 

BR IGHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

1  04 

50 

4980 

5P 

7A 

ME  R  L    J  SOTH 

BROWNS    PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUREAU    OF    SPORT    F    &  WLD 

BUENA  VISTA 

107  1 

0  1 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

LLOYD    R  SWEDHIN 

BUENA   VISTA   5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

BUFFALO    PARK     1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

1  06 

41 

9760 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

BURL  INGTON 

112  1 

0  3 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  9 

102 

1  6 

4165 

5P 

7  A 

H 

MUNICIPAL    POWER  PLANT 

BURLINGTON    12  NNE 

1  126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

MRS    CHARLOTTE    A  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1  167 

0  1 

PUEBL  0 

1 

38 

02 

1  04 

28 

4850 

SP 

MRS    AURORA    A  NAVARRO 

BYERS   5  ENE 

1179 

04 

ADAMS 

4 

39 

46 

104 

06 

5  100 

6P 

7A 

c 

H 

MRS.    SHIRLEY  DIEDRICH 

CABIN  CREEK 

1  186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

6P 

5P 

PUBLIC    SERVICE  CO 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

3  1 

1  05 

54 

1030  1 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

CAMPO   7  S 

1268 

0  1 

BACA 

1 

37 

0  1 

102 

34 

4300 

5P 

FRED   C.  TANNER 

CANON  CITY 

1294 

0  1 

FREMONT 

1 

36 

26 

1  05 

16 

5343 

7A 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

1  364 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

46 

8653 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CASTLE  ROCK 

1  40  1 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

9A 

9A 

c 

GEORGE  KOBOLT 

CEDAREDGE 

1  440 

02 

DEL  TA 

2 

3  8 

5  4 

107 

5  6 

6  18  0 

5P 

5P 

MRS    CAROL YNN    M  ANDERSON 

CENTER    4  SSW 

1  458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

06 

7683 

8A 

8A 

SAN    LUIS    VALLEY    EXP  STA 

CHEESMAU 

1628 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

1  3 

1  05 

1  7 

6675 

SP 

5P 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

CHER AW 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

SIMON    B  SCHULTZ 

CHERRY   CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

1  04 

5  1 

5647 

8A 

8A 

CORPS   OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

2  1 

4250 

4P 

4P 

CARL    A  LOVELL 

C IMARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

SP 

5P 

W.    H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CL I  MAX 

1660 

02 

LAKE 

2 

39 

22 

1  06 

1  1 

1  1  400 

8A 

8A 

CLIMAX   MOLYBDENUM  CO 

COAL  DAL  E     1  NW 

1693 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

R    L  BANTA 

COALDALE    2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

36 

21 

I  05 

47 

6900 

SP 

SP 

INACTIVE  4/6/65 

COCHETOPA  CREEK 

17  13 

02 

GUNN ISON 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

6A 

8A 

c 

H 

HAROLD    F  KREUGER 

COLLBRAN   2  SW 

1  74  1 

02 

MESA 

2 

39 

1  4 

107 

58 

6  1  30 

SP 

5P 

H 

MRS.     VIVIAN    A.  KELLEY 

COLORADO    NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

SUPT    COL  0    NAT  MON 

COLORADO   SPRGS   WSO  AP 

1776 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6090 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

COL  U  MB  I NE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

5  1 

1  06 

58 

8699 

5 

NATL    WEATHER  SERVICE 

CONIFER   3  NE 

1626 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7  7  70 

c 

MRS    ADDAL  INE    L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

MONTEZUMA    VAL  IRRIG 

CRAIG 

1926 

02 

MOFFAT 

2 

40 

3  1 

107 

33 

6285 

1  IP 

1  IP 

c 

H 

MRS    OLIVE    JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNN  ISON 

2 

36 

52 

1  06 

56 

8880 

8A 

8A 

c 

H 

E    F  BENNER 

CRIPPLE   CREEK    9  NW 

1978 

0  1 

TELLER 

: 

36 

52 

1  05 

18 

8500 

c 

INACTIVE  10/1/71 

CUCHARAS  DAM 

2040 

0  1 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

ARCHER    B  CRISP 

CUMBRES 

2046 

05 

CONEJOS 

5 

37 

0  1 

1  06 

27 

10018 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DEAD  MAN  HILL 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

1  05 

46 

10240 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

DEER  TRAIL 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

EvERITT    L  DAVIS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  JNOEX 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
JUNE 


STATION 


INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

o 
cr 
z 

cr 

o 

UJ 

a 

cr 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
T I  ME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

0. 
XI 

UJ 

BL 
l_» 

DC 
0. 

a. 
cr 
> 

UJ 

a  " 
— ■  © 

UJ 

a.  rl 

2178 

0  1 

L  AS   AN IMAS 

1 

37 

38 

104 

0  1 

5090 

5P 

5P 

CHARLES    F  SHAFFER 

2  164 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

LYNN    K  WOODS 

21S2 

02 

DEL  TA 

2 

38 

46 

1  08 

07 

6055 

6P 

6P 

RADIO    STATION  KOTA 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

9A 

9A 

C 

U   S   POSTAL  SERVICE 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

1  7 

1  05 

05 

8480 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

226  1 

02 

S  U  MM I T 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD    OF    WATER  COMM 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

106 

58 

592  1 

5P 

SP 

c 

H 

U    S    NATL    PARK  SERVICE 

23  12 

0  1 

LAS    AN  I  MAS 

1 

37 

23 

103 

53 

5130 

5P 

MRS    MARGARET    T  CROWDER 

2326 

02 

MONTE  ZU  MA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V . 0 .  HODGES 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

1  7 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

c 

H 

JOHN   W.  ERTEL 

2446 

0  1 

K  I  OWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5P 

c 

JOHN   E .  JACOBS 

2454 

02 

E  AGL  E 

2 

39 

39 

1  06 

55 

6497 

MID 

MID 

c 

H 

FED    AVIATION  AGENCY 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL    R  GUY 

25  1  1 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS    ROBERTA    M  MAY 

2593 

04 

EL  BERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

8398 

MID 

WESTERN   COLO   POWER  CO 

2667 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS    LEOLA    E    C  H I S  MAN 

2759 

04 

L  AR I  ME  R 

4 

40 

23 

1  05 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U    S    BUR  RECLAMATION 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

1  9 

7000 

5P 

5P 

c 

H 

EVER'jREEN  SANITATION 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

TERR  r    GA  INES 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN    L    MOR ISON 

2997 

01 

L  INCOLN 

1 

38 

33 

103 

41 

4739 

6P 

6P 

c 

H 

MEL  V  I N    H  SAVAGE 

3005 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

35 

105 

05 

500  1 

7P 

7P 

7P 

c 

H 

COLORADO   STATE  UNIV 

3016 

02 

LA    PL  ATA 

2 

37 

14 

1  08 

03 

7600 

5P 

5P 

SAN    JUAN    BASIN    EXP  STA 

3027 

04 

MELD 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

5P 

5P 

LEON  MOODY 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

4321 

6A 

8A 

H 

GT    WEST    SUGAR  CO 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

•S3 

5570 

7  A 

c 

RONALD   G.  MUSGRAVE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

4328 

7A 

EDWARD    R.  FELLHAUER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

106 

50 

8560 

HP 

1  IP 

H 

MRS    SANDRA    S  TUCKER 

3  1  46 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

JOHN    F .  BARCUS 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

1  1 

6955 

5P 

INACTIVE  7^23/71 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

41 

108 

59 

4560 

5P 

5P 

MRS    MILDRED    S  HUBBARD 

3258 

03 

L INCOLN 

3 

39 

17 

1  03 

32 

56  10 

9P 

HALTER    M  HOFFMAN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS.     LINDA    L.  TERRY 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

1  08 

46 

7000 

SP 

INACTIVE  12/10/69 

3359 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

RADIO    STATION  KGLN 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

c 

CLYDE   B  KENNEDY 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MID 

MID 

c 

H  J 

NATL    WEATHER  SERVICE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

47  1  0 

8A 

8A 

8A 

G 

C   S   U   ORCHARD  MESA 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

US    NAT    PARK  SERVICE 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

1  1 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

c 

U    S    BUR  RECLAMATION 

3508 

02 

GARF IELD 

2 

39 

27 

1  08 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

35  30 

0  4 

PARK 

4 

39 

28 

105 

4  1 

8667 

SP 

5P 

BOARD    OF    WATER  COMMS 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

c 

WILLIAM    R.  STEWART 

3541 

05 

AL  AMOS A 

5 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

3546 

04 

WE  L  D 

4 

40 

25 

104 

41 

4648 

c 

GT    WEST    SUGAR  CO 

3553 

04 

WEL  D 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

UNIV    OF    NO  COLORADO 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

c 

NORMAN    6.  YOUNGER 

3584 

04 

DOUGL  AS 

4 

39 

16 

104 

46 

6900 

c 

MRS.    NORMA    J.  BAIN 

3592 

02 

SUMMI T 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U    S    BUR  RECLAMATION 

3643 

04 

WEL  D 

4 

40 

5  1 

104 

24 

5090 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  12/19/72 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

■tz 

MRS    CLARA    G  NASH 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

c 

CITY    OF  GUNNISON 

3738 

02 

MOF  F  AT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS    ETHAL    M  JORDAN 

3828 

01 

K  IOWA 

1 

38 

27 

103 

09 

4520 

FRANKIE    E  STOKER 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

1  7 

5923 

6P 

MRS   LAURA   E  CHESEBRO 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS    CAROLYN    E  SUNDBERG 

395  1 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

06 

9000 

6P 

6P 

MRS    MABEL    D  WRIGHT 

3977 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

23 

105 

38 

9020 

S 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7  A 

H 

W    R    0  A  V  I  S 

4032 

03 

PHILL IPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS    MYRA    J  FLANAGAN 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO   CAME    &   FISH  DEP 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES   F.    MU SGRAvE 

4172 

01 

L  INCOLN 

1 

39 

08 

1  03 

28 

5030 

c 

MRS    BARBARA    L  MATTIX 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

3  1 

7555 

4P 

•ir 

CITY    OF     IDAHO  SPRINGS 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

44 

102 

18 

3990 

7  A 

GERALD  ZION 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CONSCL    UTE  AGENCY 

DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA   3  NW 
DENVER   WSO   AP  R 
•DENVER   CITY  R 
DEVILS  HEAD 
DILLON    1  E 

DINOSAUR    NATL  MONUMENT 
DOHERTY  RANCH 
DOLORES 

DURANGO 
EAOS 

EAGLE    F  A  A  AP 
EASTONVILLE    1  NNW 
EAST   UTE  PASS 
ECKLEY 
ELBERT 

EL  EC  TR A   LAKE  R 
ELL ICGTT 
ESTES  PARK 

EVERGREEN 
FLAGLER   2  NW 
FLATTOP    MTN    3  SE 
FLEMING    1  S 
t ORDER   6  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT   LUPTON    1  N 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN    2  NW 

FOWLER    1  SE 

ERASER 

FRUITA 

GARDNER 

GATEWAY    1  SW 

GENOA    1  W 

GEORGETOWN 

GLADE    PARK  STORE 

GLENWOOD   SPRINGS    1  N 

GRANADA 

GRAND   JUNCTION   WSO   AP  R 
GRAND   JUNCTION   6  ESE 
GRAND   LAKE    1  NW 
GRAND   LAKE   6  SSW 
GRAND  VALLEY 
GRANT 

GREAT   DIVIDE   8  SE 
GREAT   SAND   DUNES  NM 
GREELEY 
GREELEY  UNC 

GREENLAND   9  SE 

GREENLAND    9  NE 

GREEN    MOUNTAIN  DAM 

GROVER    10  W 

GUFFEY    10  SE 

GUNN ISON 

HAMILTON 

HASWEL  L 

HAWTHORNE 

HAYDEN 

HERMIT    7  ESE 
HIDDEN  VALLEY 
HOL  L  Y 
HOL  YOKE 

HOT   SULPHUR   SPRS   2  SW 

HO  YT 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 
I  DAL  I A    2  NNW 
IGNACIO    1  N 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLUHlNG  S'BUON  INOEX 
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C  T  Q  T  t  n  M 

jihi  i  u  in 

INDEX  NO. 

DIVISION 

r  n  1 1  m  t  y 

L  U  U  IN  1  1 

UJ 
C3 

cr 

Q 

LfiTITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

08SERVRT I  ON 
TIME  fiND 
TABLES 

UDDLi\Vli\ 

TEMP. 

a. 

LJ 
UJ 

a 
a. 

L 

a 

:» 

UJ 

SPECIfiL 
1  SEE  NOTES i 

INDEPENDENCE   PASS   5  SW 

4270 

02 

P ITK IN 

2 

39 

06 

106 

37 

10550 

5P 

5  P 

TWIN   LAKES   R   AND   C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4270 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN    MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

55 

3814 

4P 

4P 

4F 

c 

H 

CORPS   OF  ENGINEERS 

JONES   PASS   2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

BOARD   OF    WATER  COMM 

JUL  ESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

4  1 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL    PWR  PLANT 

f\  M  K  V  M  [_ 

4444 

01 

i  r n r n\  n 

j 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.    KATHRYN    M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

0  4 

JEFFERSON 

4 

3  0 

0  6 

SS 

DENVER   WATER  COM 

KAUFFMAN    -1  SSE 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS    THYRA    M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

KIM    15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

c 

ROBERT   L  PLATT 

KINGS   CANYON   6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

s 

MEDICINE   BOW  NAT  FOREST 

K  IOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

c 

US   SOIL    CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4503 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN    A.  LAFFERTY 

KREMML ING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

5P 

NEIL    W.  HASSLER 

KUTCH   6  SSE 

4686 

01 

L  INCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

c 

JAMES   R  PICKENPAUGH 

L  M      JUn 1 H      rMH  Mr 

4720 

01 

OTERO 

38 

03 

103 

31 

4190 

MID 

MID 

FAA    FL IGHT   SERVICE  STA 

LAKE  CITY 

4  7  34 

02 

HINSDALE 

2 

38 

0  3 

5P 

MRS   MILDRED  MENDENHALL 

LAKE   GEORGE   8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

BOARD   OF    WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

s 

COLO   SPGS   WTR  WORKS 

L  AKEW0OD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD   OF   WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

1  IP 

IIP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3890 

5P 

5P 

LAS    ANIMAS    POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

'  EADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

14 

106 

18 

10046 

1  IP 

1  IP 

COLO   MOUNTAIN  COLLEGE 

lEADVILLE    10  WNW 

4866 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

1  1000 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

4945 

03 

40 

3  1 

103 

00 

4470 

6A 

NEIL    M  LINDSTROM 

L IMON  WSMO 

5  016 

0  1 

L INCOLN 

1 

1  1 

42 

MID 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO   GAME   &   FISH  DEP 

LONGMONT   2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

GT   WEST   SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

c 

JOHN    L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.    WEATHER  SERVICE 

LOS    PINOS    PASS    1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

LQVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

1  1400 

s 

NATL    WEATHER   SERV  OFF 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

CLETUS    M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7000 

5P 

MRS   GERTRUDE   R   NOL  AND 

M£l  N  T  T  ft  1  1     ^DD  !Nf:^ 

nun i  i  uu  oKKinoo 

5352 

01 

EL  PASO 

38 

5  1 

104 

56 

6630 

c 

MAN  I  TO U   SPRGS   HYDRO  PL 

MAR V INE  RANCH 

5  414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

10  7 

2  8 

7  6  0  0 

5  P 

5P 

JOHN   W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

3  1 

1  08 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.    CHARLENE   E.  SCOTT 

MEEKER   NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K.    JAMES  COOK 

MEREDITH 

5507 

02 

P ITK IN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU    OF  RECLAMATION 

MESA   LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

D.    J.  BALDWIN 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

U    S    NATL    PARK  SERVICE 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

1  1330 

s 

GEORGE   R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE    VISTA  REFUGE 

57  1  1 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE    VISTA   NATL    WL  REF 

nun  i  Ku^t    nu  j 

57  17 

02 

i  iu'i  i    u  j  r_ 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

LULU      MrlICK      L  U  i  i      D  u  n  n  U 

MONTROSE    NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

36 

29 

107 

5  3 

5830 

7  A 

7A 

H 

UNCOMPAHGRE    V   w  U  A 

MORRISON    1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

14 

6000 

c 

RAYMOND    P  BUCKLES 

MULE   SHOE   LODGE    1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

1  1 

8890 

c 

JOHN   A  ZEMBER 

NEDERLAND   2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS    E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5  P 

c 

K . D . THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

02 

6680 

5P 

5P 

H 

MRS    I    F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

1  3 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

ARTHUR  CROCFER 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

1  08 

17 

7020 

5P 

5P 

JOSEPH    L  HANNIGAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5  190 

c 

MERRILL    V  HANSEN 

nonuAV 

OKUWH T 

6131 

01 

i    D  fl  LJ  I  FY 

38 

1  3 

103 

45 

4310 

8A 

i  *h  l  n      L  "At  J      H      Ot     L      L>  LJ 

OTIS    11  NE 

6192 

03 

WASH  I NG TON 

3 

40 

1  6 

102 

50 

4180 

7A 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

0  1 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

c 

H 

GARY   LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN   0  EDMONDS 

PAL ISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

8A 

COLO   DEPT  AGRICULTURE 

PALISADE   LAKES   6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE    C  HANSON 

PAOL  I 

6299 

03 

PHILL IPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

LEE   W  SCHNIEDER 

PAONIA    1  SW 

6306 

02 

DEL  TA 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7A 

7A 

ROBERT   E  LUND 

PARADOX    1  E 

63  15 

02 

MONTROSE 

2 

33 

22 

1  08 

57 

5280 

7A 

7A 

H 

JOHN    G  WITHERSPOON 

PARKER   6  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

32 

104 

39 

6310 

5P 

5P 

c 

H 

R   EARL  EVERITT 

PARSHALL    10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.    FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

27 

1  05 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITK IN 

65  13 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

3.    WAYNE  MUSTAIN 

PLACER VILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

0  1 

108 

03 

7320 

4P 

MRS    MARY    F    MC  CLUER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  ST  P  T ION  INDEX 
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STflT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
a 
z 

a: 
Q 

LRTITUOE 

UJ 

o 

O 
z 
o 

z 
o 

d 
> 

UJ 

08SE  RVP.T  I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSFRVFR 

U  U  U  L  1  \  V  L_l\ 

a. 

LJ 
QC 

a. 

a 

Ui 

a  t 

LJ  * 

UJ  „. 

ft-  ~ 

in  tn 

PLATORQ  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

S 

U   S   BUR  RECLAMATION 

PL  E ASANT   VIEW   2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6840 

C 

DON   W  CLEVER 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

CLOSEO  5X4/73 

PUEBLO    WSO    AP  R 

6740 

01 

PUEBL  0 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MID 

8P 

C 

HJ 

NATL    WEATHER  SERVICE 

PUEBLO   ARMY  DEPOT 

6763 

0  1 

PUEBL  0 

j 

38 

19 

104 

21 

6A 

Durai    n     a  n  m  y     f\r  dot 

PUEBLO   6  SSW 

6767 

0  1 

PUEBLO 

1 

38 

1  1 

104 

39 

4910 

7A 

7  A 

7fl 

CF   &    I    STEEL  CORP. 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

1  4 

107 

05 

8009 

6P 

DAN    H.  KNOTT 

RABBIT   EARS    PASS    6  WSW 

681  1 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

5 

NATL    WEATHER  SERVICE 

RANGEl Y 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

52  16 

5P 

5P 

TOWN    OF  RANGELY 

RED   FEATHER   LAKES   2  SE 

6925 

04 

L  AR I ME R 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES    VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8340 

6P 

6P 

CHARLES   M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARFIELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

MID 

c 

MRS    MA  X  I NE    C.  MYSER 

RIO   GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

H INSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

s 

RALPH    W.  CONKEY 

RIVER   SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

6 

37 

05 

106 

16 

8562 

U   S   FOREST  SERVICE 

ROCKY   FORD   2  SE 

7167 

01 

0  TE  RO 

l 

38 

02 

103 

42 

4  17  0 

5P 

5P 

rcil     fvDPDrMFNT     <:  T  O  T  F  DN 
U  j  U     t  *rtK  J  nLn  1  jIHlAUn 

RUSH   2  NNE 

7287 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

5  2 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO    SPGS    UTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

VERT  IE    L  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

WILL  I AM  HOLDER 

SAL  IDA   3  W 

737  1 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

1  IP 

1  IP 

DWIGHT    N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

1  05 

27 

7990 

c 

MISS    CAROL  AGUILAR 

SANTA   MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

MINERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

H    H  HARMON 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

1  06 

26 

8465 

6P 

BERNARD     <N>  IRBY 

SEDALIA   4  SSE 

75  1  0 

04 

DOUGL  AS 

4 

39 

23 

1  04 

57 

6040 

7A 

MRS    BETTY    S  BLANFORD 

SEDGWICK   5  S 

7515 

04 

SEDGWICK 

a 

40 

51 

102 

31 

3  99  0 

5P 

7  A 

LHriun    u    nun sun 

SE I  BE  R  T 

75  19 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  8 

102 

52 

4703 

c 

FOSHA    S    GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

L INCOLN 

3 

39 

33 

103 

21 

5180 

c 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

76  1  8 

02 

GARF  IELO 

2 

39 

34 

107 

1  4 

5933 

6P 

PUBLIC   SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

CITY   OF  BOULDER 

SILVER   LAKES   TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

1  06 

24 

9300 

J 

MRS    NEVA    H  OR  TO  N 

S  IL  VERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

5P 

c 

H 

ROBERT   K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

c 

US   SOIL    CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

106 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS    MARION    A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4410 

6P 

HERBERT   E   HQMSHERt  JR. 

SPRINGFIELD    7  WSW 

7866 

0  1 

BACA 

i 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

^F   rn\  n   DP^racru  rrNTFD 

Jt      L.ULU                                         L.  C.  M  1  C.  M 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

4  1 

105 

30 

1  1500 

7P 

FRANK    A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R    WAYNE  LIGHT 

STERL ING 

7950 

04 

L  OG  AN 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

8A 

8A 

GT    WEST    SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

NATL    WEATHER  SERVICE 

STON INGTON 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

1  1 

380  1 

6P 

MRS    ARMILDA  BURHENN 

STRATTON    3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF    RSVR    1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

22 

9685 

8A 

6A 

8A 

c 

U.S.    BUREAU   OF  RECLAM. 

SUMMIT   LAKE    1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

s 

MEDICINE    BOW    NAT  FOREST 

SUMMITVILLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

1  1  350 

s 

NATL    WEATHER  SERVICE 

Tft  r  DMA 

8164 

02 

LA  PLATA 

37 

3  1 

107 

47 

7  3  0  0 

4P 

LJ  F 1  1    ran    P    rnv  id 

TACONY    10  SE 

8  157 

0  1 

PUEBL  0 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN    M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

5P 

UNCOMPAHGRE    V    W    U  A 

TEL  LUR IDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WILL  I AM   H  MAHONEY 

TERCIO   4  NW 

8220 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

105 

03 

8040 

c 

JUAN  I TA    G  TORRES 

TR  IN IDAD 

8429 

01 

LAS    AN  I MAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

5P 

c 

CITY    OF  TRINIDAD 

TRINIDAD    F  A A  AP 

8434 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

15 

104 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FED    AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9700 

5 

WEST   COLO   POWER  CO 

TROY    1  SE 

8468 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN    LAKES  RESERVOIR 

850  1 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

1  06 

19 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN    LAKES  RESERV-CANAL 

TLJr<vTV  DCDK 
•  r*  A  D  1  T     K  H  K 

8505 

04 

iar  k  c  n  ft 
J  M       o  u  n 

^ 

40 

57 

106 

37 

9  06  0 

s 

TWO  BUTTES 

8510 

0  1 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RON AL  0    E.  TURNER 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VAIL    PASS    1  E 

8577 

02 

SUMMI T 

2 

39 

3  I 

106 

12 

10430 

s 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

VAL  L  EC  I  TO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE   RIVER    IRRIG  DIST 

V ICTOR 

8649 

0  1 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.    COLORADO   POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY   L  FORD 

WAGON   WHEEL    GAP   3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

6500 

7A 

7  A 

7fl 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WAL DEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON   M  D0N0H0E 

WALSENBURG    POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6220 

5P 

5P 

c 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

SP 

5P 

SE    COLO   RESEARCH  CENTER 

WATERDAL  E 

8839 

04 

L  AR IMER 

4 

40 

25 

1  05 

12 

5260 

8A 

8A 

WILL  I AM  C .  DAVIS 

WESTCL IF FE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

5P 

5P 

H 

M   0  RANKIN 

WETMORE   9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

05 

7360 

5P 

5P 

DONALD   R.  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37 

52 

104 

07 

4725 

c 

WILL  I AM   F    K  RE IDER 

WIGGINS   7  SW 

9025 

04 

WELD 

4 

40 

09 

104 

1  1 

47  1  0 

5P 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/72 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHlNG  S'A'ION  INOEx 
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STATION  INDEX 


COLORADO 

JUNE  1974 


p   T  r>  T    T    tO  k  1 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

cr 
z 

a; 

a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

o 

cr 
.» 

UJ 
UJ 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

E 

!f 

PRECIP. 

a. 
a 
> 

a  ~ 

—  o 

LJ  X 

o-  ~ 

WIL  COX  RANCH 

9045 

02 

DEL  TA 

2 

38  55 

107 

3  1 

5960 

C 

k  h    PH   H   CL  INE 

WINDSOR    1  5E 

9147 

04 

WE  L  D 

4 

40  29 

1  04 

54 

4720 

8A 

E AS TMAN -K OD AK  CO. 

WIN  TER  PARK 

9  1  75 

02 

GRAND 

2 

39  54 

1  05 

46 

9058 

8A 

DENVER   BD   OF    WATER  C 

WOLF   CREEK   PASS    1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37  29 

106 

47 

10642 

8A 

8A 

COLO    DEPT    OF  HIGHWAY 

WOLF    CREEK    PASS    4  W 

9  183 

02 

MINERAL 

2 

37  29 

106 

52 

9425 

S 

N  0  A  A •     NATL    WEATHER  SERV 

WOODLAND    PARK    8  NNW 

9210 

0" 

TELLER 

4 

39  06 

105 

05 

7760 

c 

U   S   FOREST  SERVICE 

WR  A  Y 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102 

14 

3560 

5P 

5P 

HARLAN   A  zion 

Y  AMP  A 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106 

54 

7892 

6P 

6P 

FLOYD    M  MONTGOMERY 

YELLOW    JACKET    2  W 

9275 

02 

MONTEZUMA 

2 

37    3  1 

108 

45 

6860 

7P 

7P 

ARTHUR  WILSON 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102 

44 

4125 

6P 

6P 

GEORGE    0.  VAUGHN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STBT10N  INDEX 
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LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature 


.1 


No.  ol  Diyi 


Precipitation 


3Z 

ii 


No.  ol  D«y» 


NOVEMBER  1 

LEADVILLE 
PALISADE 
PALMER  LAKE 
PUEBLO   4  SSW 
RIFLE 


DECEMBER  1973 


8ERTH0UD  PASS 
LEADVILLE 


JANUARY  11 

DELTA  3  NW 
DENVER  CITY 
IDAHO  SPRINGS 
LEADVILLE 


DELTA  3  NW 
DENVER  CITY 
PUEBLO  »  SSW 


IDAHO  SPRINGS 
PUEBLO  *  SSW 


40.0 
54.8 
52.  3M 
56.1 
51.6 


23.2 
29.6 


29.9 
39. 9M 
39.2 
28.0 


36.7 
54. 2M 
53.1 


56.1 
60.5 


APRIL 
HAYDEN 


1974 


13.1 
30.3 
25.  4M 
22.6 
22.9 


2.5 
1.2 


6.0 
19. 6M 
23.9 
■  1.2 


2.5 
31. 9M 
18.5 


27.8 
27.7 


27.8 


26.6 
42.6 
38. 9M 
39.4 
37.3 


12.9 
15.4 


18.0 
29. 8M 
31.6 
13.4 


19.6 
43. 1M 
35.8 


42.0 
44.1 


1.4 


8.4 
3.1 


-13.6 
8.0 


72 


1145 
664 
779 
763 
825 


1610 
1531 


1453 
1085 
1028 
1594 


1266 
607 
810 


705 
640 


719 


22 


2B 


23 


.41 
.87 
1.24 
.19 
.81 


6.79 
1.36 


.96 
1  .08 


.19 


.14 
.40 
1-14 
.18 

•  20 


1.58 
.28 


6.4 
3.3 
9.0 
4.0 
15.6 


86.5 
33.5 


13.8 


30. 
22 


20 
26* 


224 
2  2 


20 
17 
18+ 


.  1' 


.27 


13 


12.5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


OCTOBER  1973 


NOVEMBER  1973 


LEAOVI LLE 
PALISADE 
PALMER  LAKE 
PUEBLn  6  SSM 

RIFLE 

SPRINGFIELD 
TACOMA 


DECEMBER  1973 

BERTHOUn  PASS 

LEADVILLE 

SPRINGFIELD 


JANUARY  197* 

DELTA  3  NW 
DENVER  C I  TV 
IDAHO  SPRINGS 
LEAOVILLE 
SPRINGFIELD 


FEBRUARY  1974 

DELTA  3  NK 
DENVER  CITY 
I  DAL  I A  2  NNH 
PUEBLO  6  5SM 


MARCH  197* 


APRIL 
HAYOEN 


T         .13  .12 


.03     .03  .02 


.12     .03  .07 


.02  .02 


10     11  |  12     13     14  IS 


.01  .01 


.01     .03  .12 


16     17  I  18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


•07  .33 


T         T  .01 
.40  .04 
1.14 
.IB 

.09  .06 
.11      .04  .04 


T         .08  .30 


T         T  T 


.01     .05  .19 


T         .08  T 


■01  .04  .03 
•21    T  .12 


.03  .26  .07  ,54  .90  1.38 
.03     T         .07     .26     .28  ,12 


A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


Day  o(  Month 


10     11     12    13     14    15     16     17    18     19~j~20    21     22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


NOVEMBER  1973 
IEA0V1LLE 

palisade 
palmer  lake 
pueblo  «  ssm 

RIFLE 

•  •  • 

DECEMBER  1973 
BERTH0U0  PASS 
LEAOVILLE 

•  •  • 
JANUARY  1974 

DELTA  3  NM 

denver  city 
Idaho  springs 

lEADVILLE 

•  •  » 

FEBRUARY  1974 
DELTA  3  NW 

denver  city 
pueblo  a  ssw 

•  *  • 

MARCH  1974 

idaho  springs 
pueblo  a  ssm 

•  •  • 

APRIL  1974 

hayden 


66  72  55 
39     AO  AO 


32     30  20 


52  43 
20  28 


70  73 
34  43 


A3 
21 


A5  58  62 
27     22  31 


22  6 
■1-5 


65 
26 


65  69 
32  32 


7A 
40 


17  IB 
2  -10 


18  2B  22 
2  15 


77  77 
25  32 


70  65 
23  26 


33  38 
5  5 


21  22 
0  -15 


24     42  31 


20  9  38 
•7-6-3 


31  2* 
0-2 


8  5  20 
■22  -24  -29 


3?  25 
P  -  5 


26  32  47 
19  26 


51  57 
23  31 


20     24  30 


29  26  24 
-  1  -15  -12 


46  67 
34  36 


30  28  33 
■14  -U 


72  69  51 
36     40  32 


6? 
2  3 


43     42  38 

15     30  25 


64     55  64 


44  50 
17  29 


43  49  67 
26     20  35 


58  61 
33  35 


49  51 

18  21 


34  61 
28  26 


59  55 
16  25 


67  60  53 
28     32  30 


37  57 
16  15 


59  A3  43 
29     29  25 


58  68 
27  29 


39  43 
19  18 


52  62 
29  27 


58  57 

17  20 


55  59 
19  IB 


♦  2 
17 


26  27 
17     17  20 


61  56 
54  45 


29  27 
15  21 


49  38 

17  13 


A4  42 
6  22 


60  59  43 
35     28  32 


35  34 
15  14 


72  52 
42  33 


60  59  67 
23     25  32 


41  34  43 
22     23  26 


38  47 

12  IB 


41  34 
29  28 


47  A3 
14  18 


47  50 
10  10 


43  59 
23  29 


53  26 
26  13 


59  47 
37  26 


41  37 
26  23 


3*  32 
28  25 


6C 
31 


54.8 
30.3 


56.1 
22.6 


51.6 
22.9 


30  30  23 
16-8  -15 


9  16  9 
7-8-11 


21  12  25 
■13  -17  -  4 


26  30 
•13  5 


54  47 
31  31 


31 
-  8 


28  33 
25  28 


41  36 
28  35 


27 
-10 


29.6 
1.2 


29.9 
6.0 


39.9 
19.6 


39.2 
23.9 


13  21  31 
•15  -15  -16 


45  22  16 
■3-1-13 


38  33 
12 


38  33 
4  10 


47  36 
28  20 


43  57 
12  9 


41  22 
14  12 


50  56 
13  16 


36.7 
2.5 


70  71 
19  33 


'5 
43 


61  70  72 
28     35  34 


71  65  59 
40     40  32 


56  65 
35  30 


60.5 
27.7 


53.6 
27.8 


S«*  R«I«i«bc*  Nout  following  SUUoo  Index 
A-3 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  • 

DECEMBER  1973 

BERTHQUD  PASS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

7.0 
23 

2.0 

22 

2.0 

22 

T 

21 

1.0 

21 

1.0 

21 

T 

20 

20 

19 

1.0 
19 

1.5 

20 

9.0 
28 

2.5 
27 

1.0 

25 

25 

4.0 

27 

4.0 
30 

29 

28 

27 

2-0 
26 

8.0 

34 

T 

33 

2.5 

34 

1.0 

33 

7.0 
34 

10.0 
43 

17.0 
56 

3.1 
5 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 


CORRECTIONS 


I  OLORADO 


DATE 

TABLE 

DIVISION 

STATION 

CORRECTION 

OCTOBER  1973 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 

ARKANSAS 

DRAINACE 

BASIN 

01 

PALMER  LAKE 

TOTAL  SNOWFALL  7.0 

&  DIVISIONAL  DATA 

NOVEMBER  1973 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  CROUND 

COLORADO 

DRAINAGE 

02 

CRESTED  BUTTE 

SNOW  ON  THE  GROUND  29th  8,   30th  8 

MARCH  1974 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 

COLORADO 

DRAINACE 

BASIN 

02 

DIVISION 

AVERAGE  PRECIPITATION  1.36,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .00 

&  DIVISIONAL  DATA 

MARCH  1974 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 

COLORADO 

DRAINAGE 

BASIN 

02 

MESA  VERDE  NATL 

PARK 

TOTAL  PRECIPITATION  .26,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.31 

&  DIVISIONAL  DATA 

MARCH  1974 

DAILY  PRECIPITATION 

COLORADO 

DRAINAGE 

BASIN 

02 

MESA  VERDE  NATL 

PARK 

TOTAL  .26,  AMOUNT  ON  14th  THRU  19th  .00 

A-5 


REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


SSJi:^1,^"^,^  Silic^SS  youthlAd^?*o„:iVp^c°"^?^nbLIai^eecrtthe  S&Sf?  CBnt"'  Fede"1  ^me,  N.C. 

,uu.     noaiuonai  precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


Sov^r s  gill:  E^«^"S»rfm2SIj,JS  ~:itiv%t3i:,s;i-;iSi"::;,.S"s:r;tur ln  >?         and  evaporation  ta  « 

directions  entered  in  fibres  are  tens  of  degrees.     Resuitant  So-"^^?^^^^^^^ 


nches  and  w 
table 

ODS  . 


ce  on  the  ground.     Samples  for 
ther  causes  of  local  variability 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Servirp-tvnp  mn  nf  a  fnnt  **hJ—~+~~  i 

«»"  *»ble.     Max  and  Min  vaiues  in  the  Evaporation  ana  WinS  table  are  extremes  of  teZeltlule  17111^"  *  f0Ot"Ote  ">llo.in,  the  Evaporation  and 
time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  dBt«r»I„"«S  h      P  «  «   reCor<ied  durinB  2"  "°"rs  ending  at 
inches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

»ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow  sleet  or  ir 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;  consequently  occasional  drlfllne  and  o 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observatior I  ll! OC i  ...   "    s  t     drlftln*  and  ° 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall" 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  seasonal  snowfall     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  ln  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

||A|C^TABLESn     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,  painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  Inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE;  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index . 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  in  time  of  observation  column  ln  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  ln  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  ' R* .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soi 1  Temperature"  table . 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station   Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:      1-ARKANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4- PLATTE     5-RIO  GRANDE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CL I  MA TO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,   etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20£  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,   N.   C.   28801 .       Attn :     Publications . 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 

Director,  National  Climatic  Center 
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84.5 
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32 
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1  .39 

1  
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17 
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MARVINE  RANCH 

76.9 

33.7 

55.3 

82 

14+ 

23 

4 

293 

0 

0 
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0 

.94 

.49 

21 

.0 

3 
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MAYBELL 

86.4 

47.9 

67.2 

93 

13 

34 

4  + 

11 

5 
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.0 
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59.7 
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DRILY  PRECIPITATION 
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BONHAM  BESEBvO  IB 
6BECENPIDGE 
BBOWNS  PABK  BEFUGE 
CEDAREOGE 

C I MABBQN 
CLIMAX 

COCHETOPA  CBEEK 
COLLBBAM  2  SW 
COLOBAOO  NAT  WON 

COBTEZ 
CBAIG 

CBESTf)  BUTTE 
DELTA   3  MW 
DILLON  1  E 

DINOSAUB   NATL  MONUMENT 

DDL ORES 
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S'AUOS  INOCI 


TOTAL   SNOHF ALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  or   1973  -   1974  COLORADO 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MRR 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTRL 

TOTRL 
PMC  INT  ION 

ARKANSAS  DRAINAGE 

AMY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .0 

i 

BRANDON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

E 

13.28 

BRANSON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5.0 
9 

22.0 

7.0 
21 

T 

B  LIEN  A  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.5 

12.0 

1  .0 

6.0 

E 

7.86 

BUTLER  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 
1 

16.0 
4 

5  .  4 

6.0 

3.1 

36.5 

1 1  .60 

CAMPO   7  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 

16.5 

4.0 

T 

T 

T 

E 

14.01 

CANON  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 

2.0 

4.5 

2.5 

9.99 

COLORADO  SPRGS  WSO 

AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.9 
1 

1  .8 

2 

9.  1 
8 

2.4 
8 

2.4 
1 

6.8 

4 

10.0 
3 

T 

36.4 
27 

10.87 

DELHI 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

15.0 
11 

30.5 
18 

8.0 
16 

13.0 
6 

10.0 
2 

5.0 
1 

E 

16.84 

DOHERTY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

6.0 

2.0 
1 

T 

12.03 

E  ADS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

3.1 

11.8 

5.0 

3.2 

2.5 

T 

28.6  E 

15.47 

FORDER  8  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5.5 

11.5 
8 

8.0 
15 

1  .5 

14.0 

2 

9.0 
1 

E 

12.33 

FOUNTAIN   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

T 

6.0 

11.01 

FOWLER    1  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

•5 

2.5 

7  .  4 

3 

7.0 
2 

1  .0 
1 

7.55 

GUFFEY   10  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 

10.0 
3 

3.0 
2 

11.0 
4 

14.5 

4.2 
1 

5.0 
6 

7.0 

2 

T 

56.7  E 

10.  16 

HASWELL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

1 

4.5 

7.4 

2.0 
15 

6.9 
7 

11.3 
3 

4.0 

-  E 
- 

13.93 

HOLLY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 

16.5 

6.3 

2.0 

3.2 

2 

2.0 

36.0 

12.00 

JOHN   MARTIN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 

4.0 

4.0 

E 

10.78 

KARVAL 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 

.3 

4.0 

.  3 

.8 

16.48 

KIT  CARSON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

- 

17.0 
9 

7.0 

2.0 

12.83 

LA   JUNTA   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
1 

7.4 
8 

12.6 
12 

2.4 
17 

11.4 
7 

12.3 
2 

6.  1 

54.4 
47 

10.  38 

LAMAR 

SNOWFAL  L 
1    IN   ON  GD 

7.7 
9 

12.8 
12 

1  .  3 
16 

2.8 

3 

5.3 

2 

.4 

30.3 
42 

13.88 

LAS  ANIMAS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.5 
6 

2.0 
15 

6.5 

3 

6.0 

2 

2.0 

1 

12.01 

LEADVILLE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

2.0 
1 

3.7 
2 

6.4 
13 

33.5 

13.8 
31 

5.4 
28 

30.6 

1  1  .6 

22 

1.9 

- 

E 

10.50 

LIMON  WSMO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1.5  .8 

M  1 

7.3 
13 

1.9 
17 

1  .  3 
1 

16.4 
6 

4.8 

2 

34.  0 
41 

1  1  .  79 

NORTH  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2 

2.0 

30  .  0 

10 

24.5 
28 

6  .  0 
3 

14.0 
4 

5  .  0 
2 

T 

49 

14.  38 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHFRLL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1973   -   1974  COLORADO 


STH T I  ON 

JULY 

AUG 

SEPT 

OC  T 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 

MKCirmm 

QRDWAY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .6 

7.0 
3 

11.0 
7 

1  .5 

12.0 
5 

9.0 
3 

2.0 

44.  0 

12.50 

PALMER  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.0 

9.0 

52.0 

17.1 

11.0 

31.0 

6.0 

E 

33.51 

PUEBLO   WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

1  .7 
1 

8.  1 
4 

4.4 
16 

2.7 
1 

4.8 

2 

3.3 

25.0 
24 

12.00 

PUEBLO   ARMY  DEPOT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

9.42 

PUEBLO   6  SSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 
1 

- 

1.0 

2.0 

- 

- 

10.44 

ROCKY  FORD  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.6 

8.0 
8 

12.8 
9 

2.3 
14 

11.1 
4 

7.5 
2 

6.0 

48.2 
37 

10.75 

RUXTQN  PARK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

8.0 

9.0 
3 

6.0 
9 

27.5 
29 

8.  1 

16.0 
28 

10.0 
17 

26.0 

110.6 

19.03 

RYE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

17.11 

SAL  IDA   3  W 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

7.0 
1  1 

3.0 
1 1 

- 

4.0 
2 

T 

E 

5.80 

SPRINGF IELD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

2.0 

4.0 

E 

13.84 

SPRIMGFXELD   7  WSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

2 

16.9 
1  1 

2.  1 
15 

1  .5 
1 

7.0 

2 

3.7 
1 

34.2 
32 

16.27 

STONINGTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 

13.0 

3.6 

T 

T 

r 

18.5 

14.98 

SUGARLOAF   RSVR    1  ESE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.6 
3 

6.0 
4 

9.5 
11 

18.0 

38.0 
31 

5.0 
28 

32.0 
31 

23.5 
31 

3.6 
1 

3.0 
2 

143.0 

14.90 

TACONY    10  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.6 

T 

4.6 
4 

4.6 
15 

6.9 
4 

11.0 
2 

11.0 
2 

41  .6 

27 

9.05 

TRINIDAD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.0 
2 

20.2 

- 

17.0 
2 

- 

- 

- 

14.82 

TRINIDAD   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.3 
1 

3.  1 

3 

19.2 
23 

4.2 
19 

6.7 
5 

12.6 
3 

.5 

50.6 
54 

1  1  .86 

TROY   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

3.0 

2 

24.0 

5.0 
19 

4.0 
3 

5.0 

2 

T 

41.0 

11.91 

TWIN   LAKES  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

2.0 

2 

- 

- 

_ 

6.34 

TWO  BUTTES 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
_ 

- 

VICTOR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 
_ 

- 

WAL SENBURG  POWER  PLANT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2 

- 

46.0 

23.0 

22.0 

11.0 

3.0 
1 

13.92 

WALSH 

SNOWFALL 
i    tn  (in  r;n 

1.0 
I 

15.0 

- 

- 

1  .0 

2.2 

E 

18.89 

WESTCL IFFE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

8.5 
2 

2.0 
1 

16.2 

- 

12.0 

- 

4.5 

T 

E 

9.00 

WETMORE  9  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

7.0 

2 

6.5 
1  1 

44.0 
29 

16.0 
3  1 

27.0 
28 

9.0 
5 

6.0 
1 

3.0 

118.5 

12.53 

XXX 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

AL  TENBERN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

13.9 
10 

14.3 
20 

38.5 
31 

4.0 
28 

T 

9 

2.0 

2.0 

74.7 
98 

10.51 

AMES 

1 

SNOWFALL 

1    IN   ON  GD  ; 

5.5 

21  .6 
12 

32.0 
31 

57.5 
31 

19.  1 
28 

29.0 
31 

33.0 

T 

18.06 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION   I NOE  X 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1973  -   1974  COLORADO 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MflR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

T01AL 
MtC  1P1  7  ION 

ASPEN 

SNOWFALL 

8 . 5 

20.2 

32  . 0 

47 . 4 

21.6 

26 . 3 

15.0 

1  .5 

172.7 

21  .  05 

1    IN   ON  GD 

2 

13 

31 

31 

28 

31 

16 

151 

BERTHOUD  PASS 

SNOWFALL 

T 

12.1 

10.5 

49  .5 

66.5 

47.0 

36 . 0 

61.5 

75  .  0 

8.0  ' 

14.0 

450.  1 

41  .95 

1    IN   ON  GD 

7 

e 

30 

31 

31 

28 

31 

30 

31 

14 

241 

BLUE   MESA  LAKE 

SNOWFALL 

2 .  0 

5.5 

33  .  3 

39  .  8 

15.0 

2 . 0 

8.0 

105.6 

1  0 . 06 

1    IN   ON  GD 

7 

BOND 

SNOWFALL 

12.3 

T 

- 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BONHAti  RESERVOIR 

SNOWF AL  L 

- 

30 . 88 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

BRECKENRIDGE 

SNOWFALL 

3  .  6 

12.0 

22.0 

46  .5 

26 . 5 

12.5 

31  .8 

24.5 

4.0 

167.4 

1  5 . 66 

1    IN   ON  GD 

3 

14 

25 

31 

28 

31 

25 

BROWNS  PARK  REFUGE 

SNOWF AL L 

16.0 

13.5 

2  .5 

.5 

3 . 8 

36.3 

E 

8.10 

1    IN   ON  GD 

14 

1  1 

3 

CEDAREDGE 

SNOWFALL 

6  .6 

14.0 

30 . 6 

4.0 

T 

1  .  0 

56.1 

6 . 74 

1    IN   ON  GD 

7 

19 

31 

28 

1 

86 

C IMARRON 

SNOWF AL L 

17.0 

20 .  0 

5  .  0 

13.0 

- 

E 

1 1  .07 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

CL IMAX 

SNOWF  AL L 

9  .  3 

9  .  0 

17.6 

67.8 

31.9 

17.1 

56  .  7 

46  . 4 

5  .  4 

4 .  1 

277.5 

25 . 52 

1    IN   ON  GD 

4 

24 

31 

31 

28 

31 

30 

19 

CQCHETOPA  CREEK 

SNOWF AL  L 

T 

T 

21.0 

16.0 

5 .  0 

13.0 

4.0 

_ 

9  .  94 

1    IN   ON  GD 

28 

- 

COLLBRAN  2  SW 

SNOWF AL  L 

7.5 

19.5 

29.5 

3  . 5 

T 

T 

- 

E 

8.23 

1    IN   ON  GD 

12 

31 

28 

- 

- 

COLORADO   NAT  MON 

SNOWFALL 

I  .  0 

E 

8 . 02 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

CORTEZ 

SNOWF  AL L 

- 

9.61 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

CRAIG 

SNOWFALL 

T 

.  i 

51  .6 

24 . 0 

37 .  1 

14.0 

13.3 

12.4 

T 

.  4 

152.9 

14.97 

1    IN   ON  GD 

31 

31 

28 

15 

3 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFAL  L 

3  .  4 

20 . 0 

49  .  4 

59  . 5 

19.8 

20 . 0 

22 . 2 

4 .  2 

T 

- 

E 

18  . 84 

1    IN   ON  GD 

- 

31 

26 

31 

30 

DELTA   3  NW 

SNOWFAL  L 

T 

- 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DILLON    1  E 

SNOWFALL 

2  .  0 

4 .  0 

15.0 

34 .  0 

29 . 0 

12.0 

39  .  0 

27  .  0 

2 . 0 

3  .  0 

177.0 

14.33 

1    IN   ON  GD 

8 

18 

31 

26 

22 

1 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 

T 

15.7 

6  . 8 

22  4 

6  .  7 

7 . 3 

16.6 

8 . 0 

85.5 

9  . 88 

1    IN   ON  GD 

17 

31 

3? 

28 

1 1 

3 

DDL  ORES 

SNOWFAL  L 

_ 

16.5 

11.08 

1    IN   ON  GD 

1 

- 

- 

- 

- 

DURANGO 

SNOWFAL  L 

- 

E 

12 . 06 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

EAGLE   FA A  AP 

SNOWFALL 

.  5 

8 . 0 

13.9 

22  . 6 

5 . 4 

7  . 2 

5 . 6 

63.4 

11.15 

1    IN   ON  GD 

1 

13 

21 

31 

28 

15 

1 

110 

ELECTRA  LAKE 

SNOWFAL  L 

19.0 

17.0 

57.0 

5 . 0 

10.0 

14.0 

- 

E 

1  7  .  78 

1    IN   ON  GD 

2 

1  1 

31 

31 

26 

26 

4 

- 

- 

FORT  LEWIS 

SNOWFAL  L 

- 

6 . 5 

- 

E 

1 0  .  39 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

ERASER 

SNOWFAL  L 

T 

E 

22  . 99 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FRUITA 

SNOWFALL 

1.0 

2.0 

4.0 

T 

_ 

7.68 

1    IN   ON  GD 

1 

1 

26 

1 

GATEWAY   1  SW 

SNOWFALL 

5.5 

2.3 

32.8 

1  .0 

1  .0 

42.6 

8.57 

1    IN   ON  GD 

1 

27 

21 

49 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

SNOWFALL 

1  .5 

1.0 

15.71 

1    IN   ON  GD 

- 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHF ALL   AND  NUMBER  OF  UHYb 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON   OF    1973   -    1974  COL  OR ADO 


b  1  H  1  L  UN 

JULY 

HUG 

O  C  D  T 

SEP  1 

OC  T 

NOV 

DEC 

JRN 

FEB 

MfiR 

APR 

MR  Y 

JUNE 

TOTPL 

10t»L 

race  I  pi  no* 

GRAND   JUNCTION   WSO  ftP 

SNOWFALL 

7.7 

5.7 

17.0 

5.5 

T 

1  .2 

37.  1 

6.79 

1    IN  ON  GD 

5 

7 

26 

28 

2 

1 

69 

GPftND  JUNCTION  6  ESE 

SNOWFftLL 

- 

- 

- 

- 

1  .0 

6.98 

1    IN   ON  GD 

GRftND  LAKE    1  NU 

SNOWFftLL 

- 

5.  1 

20.0 

43.0 

35.0 

15.0 

20.0 

24.0 

T 

7.0 

20.  19 

1    IN  ON  GD 

2 

31 

~ 

GRAND   LAKE   6  SSW 

SNOWFftLL 

T 

3.0 

- 

- 

29.0 

12.0 

23.0 

22.0 

4.0 

12.94 

1   IN  ON  GD 

31 

28 

31 

28 

— 

GRftND  VALLEY 

SNOWFftLL 

4.1 

10.3 

25.0 

7.2 

46  .6 

8.18 

1    IN  ON  GD 

7 

18 

31 

28 

84 

GREEN   MOUNTS  IN  DftM 

SNOWFftLL 

T 

6.5 

29.0 

17.5 

19.5 

9.0 

31.0 

12.5 

1.0 

126.0 

16.32 

1    IN   ON  GD 

1 

12 

29 

31 

28 

19 

6 

126 

GUNNISON 

SNOWFftLL 

- 

2.2 

- 

20.0 

29.5 

8.1 

- 

9.36 

1    IN   ON  GD 

— 

28 

19 

HAMIL  TON 

SNOWFftLL 

- 

- 

- 

33.5 

- 

- 

- 

- 

22.  14 

I    IN   ON  GD 

~ 

~ 

~ 

HftYDEN 

SNOWFftLL 

T 

1  .  4 

51  .0 

37.5 

71.3 

22.0 

20.  1 

12.5 

T 

T 

215.8 

20.41 

1    IN  ON  GD 

23 

31 

31 

28 

21 

1 

135 

HOT  SULPHUR   SPRS   2  SW 

SNOWFftLL 

4.0 

- 

27.5 

18.7 

6.5 

18.5 

18  .  3 

T 

2.0 

E 

10  .  77 

1    IN  ON  GD 

2 

7 

31 

28 

21 

4 

— 

— 

IGNftCIO    1  N 

SNOWFftLL 

.  1 

- 

- 

- 

- 

26.0 

- 

E 

12.46 

1    IN   ON  GD 

— 

~ 

~~ 

INDEPENDENCE  PftSS  5  SW 

SNOWFftLL 

15.0 

.9 

22.0 

59.0 

37.0 

25.0 

64.0 

60.0 

6.o  ; 

'0.0 

308.9 

24.67 

1    IN   ON  GD 

4 

21 

27 

31 

28 

31 

30 

1  3 

4 

189 

KREMML  ING 

SNOWFftLL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

E 

12.32 

1    IN   ON  GD 

: 

LAKE  CITY 

SNOWFALL 

.9 

60.0 

18.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1    IN   ON  GD 

~ 

— 

~ 

— 

LITTLE  HILLS 

SNOWFALL 

19.0 

17.7 

19.0 

2.5 

11.5 

15.0 

3.0 

87.7 

16.50 

1    IN   ON  GD 

17 

31 

31 

26 

13 

8 

128 

MANCOS 

SNOWFALL 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

T 

T 

10.45 

1    IN   ON  GD 

: 

MftRVINE  RftNCH 

SNOWFftLL 

6.0 

40.0 

78.0 

- 

32.0 

49.0 

&9. 0 

- 

28.00 

1    IN   ON  GD 

~ 

~ 

MAYBELL 

SNOWFALL 

- 

- 

- 

- 

6.0 

3.0 

10.0 

4.0 

E 

12.01 

1    IN   ON  GD 

~ 

~ 

~ 

~ 

3 

MEEKER   NO.  2 

SNOWFALL 

T 

3 

24.6 

23.3 

24.6 

6.5 

13.6 

17.6 

3.0 

113.5 

15.65 

1    IN   ON  GD 

22 

28 

7 

8 

MEREDITH 

SNOWFALL 

- 

T 

19.0 

31  .9 

44.8 

18.5 

15.2 

20.0 

T 

E 

15.53 

1    IN   ON  GD 

" 

— 

31 

28 

31 

MESO  LAKES  RESORT 

SNOWFALL 

4.5 

17.0 

69.5 

79.0 

120.0 

35.6 

40.5 

33.5 

.4 

6.0 

456.0 

28.09 

1    IN   ON  GD 

5 

14 

31 

31 

28 

31 

30 

10 

1 

181 

MESft   VERDE   NftT  PftRK 

SNOWFftLL 

.5 

21  .9 

5.4 

47.  1 

3.2 

2.6 

5.0 

T 

85.7 

12.21 

1    IN   ON  GD 

12 

16 

31 

28 

10 

2 

99 

MONTROSE  NO  1 

SNOWFALL 

- 

- 

- 

- 

- 

8.  19 

1    IN   ON  GD 

MONTROSE    NO  2 

SNOWFftLL 

7.0 

- 

- 

- 

- 

- 

E 

8.32 

1    IN  ON  GD 

NORTHDftLE 

SNOWFftLL 

14.0 

3.0 

14.5 

- 

- 

8.03 

1    IN  ON  GD 

31 

- 

NORWOOD 

SNOWFftLL 

15.0 

32.8 

9.5 

8.0 

7.8 

E 

12.  17 

1    IN   ON  GD 

OURAY 

SNOWFALL 

21  .4 

71.5 

43.2 

26.9 

17.  1 

14.7 

194.8 

22.03 

1    IN  ON  GD 

12 

31 

31 

28 

29 

8 

139 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 

19.0 

69.0 

4.0 

20.0 

E 

15.52 

1    IN   ON  GD 

28 

10 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRT I  ON  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
NITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1973  -   1974  COLORADO 


STATION 

JULY 

RUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TOTAL 
PREC  IP]  1  ION 

r"r1L  1  3nUb 

3 n uwr  ILL 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

3 . 3 

3  .  7 

- 

3 . 0 
28 

T 

1 

J 

T 

KHijn  in  1 

c  n nut" at  i 

SnUWr  ML  L 

1    IN   ON  GD 

- 

4 

21 

31 

28 

9 

_  £ 

14.07 

HHKHUua     i  t. 

3 riUWr  ML  L 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KHK1HHLL     1U  ^JC. 

— ■  nuwr  m l  L 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

jlluWr  ML  L 

1    IN  ON  GD 

- 

- 

37.0 
31 

52 .  0 

8 . 5 

9 . 5 
31 

- 

2 . 0 

y 

13.63 

KL  HLLKV  ILLL 

in U Hr  ML  L 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

2 . 0 

- 

1  72 .  0 

22  .  04 

D  YDQM T  n 

C   MlTI   lt"u|  1 

irtU Wr  HL  L 

!    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 . 0 

KHnuLL r 

inuwr  ml  L 
1    IN   ON  GD 

5 

31 

31 

28 

D  n  U  \rir  ML  L 

1    IN  ON  GD 

- 

31 

31 

28 

21.5 
31 

27 . 0 
19 

150 . 5 

jHU Wr  ML  L 

1   IN  ON  GD 

7 

16 

32  .  3 
31 

28 

T 

4 

1  . 0 

2 

70 .  0 
86 

9 .  70 

inU Hr  HL  L 

1    IN  ON  GD 

1 

- 

- 

- 

1 

7  .  0 
1 

- 

iHUlHLint 

iriUHr  HL  L 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

28 

12 

- 

L  »LK  1  un 

inu Wr  ML  L 

1    IN  ON  GD 

i 

12 

31 

31 

28 

15.0 
18 

6 

86 . 0 
127 

17.  69 

3  1  LH riD Un  1     irK  ]  nu  J 

i rluWr  HL  L 

1    IN  ON  GD 

23 

31 

31 

28 

20 .  1 
17 

161 

TOP  ri  ma 

i riUWr  HL  L 

1    IN  ON  GD 

10 

31 

31 

28 

19 

2 

121 

1  H  TL  LJM  HHW1\ 

SN  OWF  AL  L 
1    IN   ON  GD 

10 

31 

30  .  0 

31 

8 . 5 
26 

31 

26 

167 

Tt i  i  i  id  rr>r 

Cum  |C  il.  1  t 

inUHr  HL  L 

1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

UKHVHn 

cum  tc  L j  i  i 
anUWr  HL  L 

1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

8  . 42 

VHLLLL  J  IU  UHn 

t    Mftl  IF  til  1 

MiUMf  HL  L 

1    IN   ON  GD 

10 

- 

- 

- 

12.6 

10.3 
2 

- 

18.71 

Win  lfc,W  rHHR 

iliUWf  HL  L 

1    IN  ON  GD 

5 

4.0 
5 

30 

48  . 0 
31 

26 .  0 
31 

27  .  0 
28 

61.0 
31 

3.0  4 

'6 . 0 
5 

284 . 5 

31.  42 

YAMPA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

2.0 

25.0 
16 

27.0 
31 

21  .0 
31 

7.0 
26 

34.5 
30 

It  .0 

17 

T 

T 

131.5 
153 

16.08 

YELLOW   JACKET  2  W 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .5 

21.0 

6.3 

30.6 

4.6 

.8 
1 

3.0 
1 

57.6 

8.36 

fiwc  oc    r.  n  lj  rworc 
NHrtbHa    UWH  1  rlHlit 

BASIN  03 

Qic  d n n   4  c 

c   M  HI  JFtil  1 

i  n  U  Hr  H  L  L 

1    IN  ON  GD 

9.0 
3 

14.6 

6.0 
31 

"io 

15.6 
12 

10.1 

5 

56 . 9 

~ 

13.07 

AKRON   FAA  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.0 
3 

10.7 
13 

13.0 
14 

6.2 
27 

7.7 
9 

17.6 
10 

6.8 
3 

73.0 
79 

14.22 

BONNY  LAKE 

5N0WFALL 
1    IN   ON  GD 

1.2 

21  .27 

BURL INGTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.0 

6.0 

E 

13.  14 

SEE  REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOHF ALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1973   -   1974  COLORADO 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

OEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

loim. 

PRCClPMim 

CHEYENNE  WELLS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1.0 

2.0 
1 

7.0 
8 

4.0 
14 

1.0 

7.0 
2 

2.0 

24.0 
25 

13.31 

FLAGLER  2  NU 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

5.6 
3 

16.0 

2.0 

6.0 
3 

12.0 
6 

16.0 
4 

57.5 

17.22 

FLEMING    1  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

11.0 
3 

10.0 
14 

22.0 
22 

8.0 
28 

16.0 
1 1 

16.0 

2 

T 

82.0 
80 

16.90 

GENOA    1  W 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 
1 

1.0 
1 

13.0 
14 

2.5 
17 

3.0 
4 

14.0 
5 

17.5 
8 

55.0 
50 

13.40 

HOL YOKE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 
2 

9.0 
7 

12.5 
14 

4.5 
17 

7.0 
8 

8.5 
3 

T 

47.5 
51 

18.62 

IDALIA   2  NNW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LEROY  5  WSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.0 
1 

7.5 
2 

14.5 

4.0 

2.0 

2 

13.5 
6 

4.0 
1 

55.6 

13.11 

OTIS   11  NE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

10.0 

7.0 
4 

11.5 
8 

5.0 

4.0 
1 

18.5 
5 

1  .0 

57.0 

15.57 

STRATTON   3  NE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

5.0 

1  1  .0 
4 

15.0 

4.0 
18 

7.0 
7 

9.0 
2 

8.0 

59.0 

15.46 

VQNA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 
1 

1  .0 
2 

13.0 
13 

2.0 
20 

7.0 

7 

11.0 
6 

9.0 

2 

47.0 
51 

17.79 

WRAY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

3.0 

1 

6.0 
2 

11.0 
5 

3.0 
2 

4.0 
3 

8.0 
4 

1.0 
1 

36.0 
18 

24.  10 

YUMA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

X            X  X 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

- 

15.61 

ANTERO  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
1 

2.0 

2.0 
6 

5.5 
8 

8.5 
31 

6.0 
28 

5.0 
1 1 

- 

.2 

E 

7.89 

BAILEY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .0 

7.0 

10.5 

21.3 

7.6 

13.3 

9.0 
4 

24.  3 
4 

2.0 

96.0  E 

14.07 

BOULDER 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

T 

T 

21  .  1 
12 

16.6 
10 

8.0 
16 

8.4 
8 

18  .  3 
8 

11.4 
3 

T 

83  .8 
57 

15  .  77 

BRIGGSDALE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1.5 

2.0 

7.0 

.3 

1.3 

8.8 

8.0 

28.9 

17.33 

BRIGHTON 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

.5 
1 

10.1 
11 

20.7 
18 

5.3 
29 

6.8 
6 

8  .  7 
5 

17.0 
7 

- 

- 

BYERS  5  ENE 

SNOWFALL 
I    IN   ON  GD 

3.0 
1 

e 

20 

31 

24 

16.0 
8 

10.0 
6 

98 

14.80 

CABIN  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
3 

11.0 
5 

22.5 

53.2 
30 

14.0 
31 

18.0 
28 

27.4 
31 

33.5 

T 

4 

5.0 
1 

186.6  E 

18.  10 

CASTLE  ROCK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

- 

43.0 

7.0 

7.5 

12.0 

14.0 

- 

17.97 

CHEESMAN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.5 
3 

33.0 
19 

8.0 
24 

11.0 
10 

8.0 

2 

17.0 
4 

81 .5 
62 

14.23 

CHERRY  CREEK  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.2 
1 

7.5 
8 

44.8 
18 

5.8 
31 

11.3 
22 

15.5 
5 

10.2 
6 

97.3 
91 

20.90 

DENVER  WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.3 
1 

9.3 
10 

30.8 
19 

e.2 

30 

10.3 
8 

12.8 
6 

17.8 
6 

T 

91  .5 
80 

18.26 

DENVER  CITY 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.0 
1 

11.0 

E 

12.61 

EASTQNVILLE    1  NNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

2 

1  I  .0 

2 

5.0 

28.5 
18 

8.0 
21 

9.0 
12 

6.0 
3 

18.0 
7 

T 

1  .0 

1 

102.5 
70 

14.23 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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TOTAL   SNOUFRLL   RND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF   1973   -   1974  COLORADO 


j  I  n  I  l  u  IN 

II  II  Y 
JUL  1 

CFPT 

JLI  t 

nr  t 

mow 

1 1  U  V 

DLL 

ION 
u  n  in 

F  F  R 
r  l  D 

MOD 

1 1  n  r\ 

RPR 

nrr\ 

MfiY 

II  IMF 
<J  U  IN  L 

TOTAL 

IOI«L 

ELBEST 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

6.5 

2 

3.0 

A 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1  .5 
1 

- 

20.  18 

ESTES  PARK 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.5 

- 

- 

- 

- 

- 

13.21 

EVERGREEN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.5 

15.5 

24.9 

9.5 

15.8 

9.7 

16.0 

T 

1 

16.97 

FORT  COLLINS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

22.0 
10 

16.4 
17 

2.0 
16 

1  .3 

10.6 
4 

5.0 
2 

57  .  3 
48 

14.  44 

FORT  LUPTON    1  N 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

- 

- 

6.5 
31 

6.0 
9 

9.0 
5 

14.0 
4 

14.29 

FORT  MORGAN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 

10.5 

11.5 

4.5 

6.5 

20  .5 

4.0 

63.5 

13.49 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 

2 

8.0 
4 

24.0 
14 

36.0 
18 

12.0 
31 

10.0 

20 

26  .2 
13 

26.8 
8 

y 

3.0 

2 

1 50  .  0 
112 

13.61 

GRANT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

5.0 
1 

13.0 
14 

18.0 
31 

10.0 
31 

16.0 
28 

18  .  0 
31 

18.0 
12 

j 

4.0 
1 

1  06  . 0 
149 

13.23 

GREELEY  UNC 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.5 

22.3 
12 

- 

3.5 

2.5 

9.6 
6 

11.5 

- 

13.92 

HAWTHORNE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

12.5 

16.0 
8 

14.3 
3 

17.0 

- 

IDAHO  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JONES  PASS  2  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

JUL  ESBURG 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.0 
1 

3 

9.6 

4.0 
21 

10.3 

8.5 
4 

T 

- 

16.54 

KASSLER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.0 
8 

29.0 
20 

14.0 

20.0 
10 

11.0 
3 

11.0 
3 

- 

16.61 

KAUFFMAN   4  SSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

5.5 

8.0 

- 

- 

18.5 

3.0 

- 

LAKE  GEORGE  8  SW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 
1 

1  .0 
2 

13.3 
18 

10.0 
31 

8.5 
28 

8.5 
26 

7.5 
8 

1  14 

8.60 

LAKEWOOD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .  8 
1 

13.6 
14 

27.0 

12.0 
21 

11.3 
9 

12.5 
8 

8.5 
4 

- 

E 

16.87 

LONGMONT  2  ESE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

12.0 
8 

16.6 

4.0 
20 

5.0 

2 

9.0 

4 

1  .0 

2 

13.  14 

NEDERL  AND   2  NNE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

7.0 
4 

19.3 
13 

41  .  3 
18 

11.4 

16.5 

29  .  7 
10 

38  .  7 

- 

7.7 
2 

_ 
- 

16.06 

NEW  RAYMER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9.0 
1 

7.8 
6 

12.8 
17 

5.8 
23 

3.6 

3 

20.6 

e 

6.4 
1 

65 . 9 
61 

12  .  72 

PARKER  6  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

- 

4.0 

5.0 

7.8 

4.4 
31 

7.0 
25 

8.0 
2 

19.0 
6 

1 

- 

E 

1 1  .98 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1  .6 
1 

30.2 

32.4 
17 

- 

- 

21.4 

11 

25.2 
12 

3.5 
2 

- 

17.99 

SEDALIA   4  SSE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1 

13.0 
9 

37.8 
21 

12.5 
31 

14.0 
26 

11.7 
4 

8.0 

5 

~ 

- 

18.  14 

SEDGWICK  5  S 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.0 

2 

6 

14.5 
13 

6.5 
21 

9.0 
8 

11  .5 
4 

54 

16  .  36 

SPICER 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

14.2 
6 

59.0 
19 

85.0 

31 

19.0 
28 

53.0 
31 

22.0 
23 

16.  13 

SQUAW  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

.5 

21.0 

8.0 

18.0 

48.6 

12.9 

33.9 

24.0 

53.8 

2.0 

■ 

7.3 

240.0 

25.22 

STERL ING 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.5 

3.5 

9  .  0 

E 

16.34 

WAL  DEN 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

5.5 
1 

26.5 
15 

12.3 

14.8 
31 

2.5 
28 

12.5 
7 

10.0 

5 

T 

2.0 

96.  1 

1  1  .03 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STRTION  INDEX 
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TOTAL   SNOWFALL   AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE    INCH  OR  MORE   ON  GROUND 

SEASON  OF    1973  -   1974  COLORADO 


STAT  ION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

lot*. 
P*f  C  IP  1  T  1  ON 

WATERDALE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

18.7 
10 

7.3 
6 

1  .5 
13 

2.0 
2 

11.3 
7 

9.0 
4 

49.8 
42 

12.91 

WINDSOR   1  SE 

XXX 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

9.98 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  05 

ALAMOSA   WSO  AP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

1.0 

8.1 

1 

1 . 1 
1 

3.  1 
2 

12.4 
30 

1  .9 
5 

4.3 
1 

5.5 
1 

37.4 
41 

5.72 

BLANCA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

1.0 

9.6 

12.5 

1.0 

- 

4.5 

: 

5.46 

CENTER  4  SSW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

- 

T 

- 

- 

- 

4.  18 

DEL  NORTE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

4.2 

1  .6 

: 

13.8 

2.4 

7.8 

T 

E 

5.96 

GREAT   SAND   DUNES  NM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

- 

- 

31 

5.0 
28 

2.0 
9 

T 

T 

E 

6.49 

HERMIT   7  ESE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.5 
1 

10.0 

10.0 

17.0 

1  .0 

9.0 

5.0 
1 

55.5 

8.95 

MANASSA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6  .  0 
1 

E 

7.86 

MONTE  VISTA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

T 

.3 

1  .  0 

1 

9.9 
31 

3.  1 
22 

5.5 
1 

1  .2 

21.0 
65 

4.40 

SAGUACHE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

2.5 

13.3 

3.0 

7.0 
1 

E 

8.23 

WOLF   CREEK   PASS    1  E 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

13.0 

50.0 

164.0 

31  .01 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

JULY  1971 


STATION 

DAY  OF  MONTh 

o 
a 
tt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MAX 
MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

95 
6-1 

95 
68 

89 
60 

89 
51 

93 
64 

94 
65 

89 
66 

91 
61 

95 
63 

92 
70 

98 
62 

92 
63 

88 

60 

89 
65 

92 
61 

92 
64 

93 
66 

83 
59 

90 
62 

94 
68 

88 

71 

84 
59 

90 
58 

86 
63 

91 
61 

91 
68 

90 
67 

89 
65 

78 
59 

85 
58 

89 
63 

90 

63 

1 

2 

COLORADO  SPRGS  USO  AP 

MAX 
MIN 

9? 
58 

91 
59 

82 
57 

86 
19 

92 
57 

90 
56 

89 
59 

90 
58 

91 
59 

86 
63 

94 

59 

92 
61 

89 

56 

89 

59 

83 
57 

89 

57 

91 
61 

90 
59 

88 

63 

90 
58 

85 
57 

80 
56 

88 

56 

83 
59 

86 

55 

86 

60 

89 

59 

84 
59 

73 
55 

80 

52 

85 
58 

87 

57 

3 
8 

DELHI 

MAX 
MIN 

100 
56 

103 
56 

93 
56 

91 
51 

98 

50 

95 
54 

90 
55 

95 
61 

97 
60 

98 
60 

102 
60 

98 
60 

98 
38 

97 
64 

93 
54 

98 

56 

99 
58 

97 
58 

97 
56 

100 
57 

97 
64 

90 
54 

92 
54 

92 
56 

93 
56 

101 
64 

99 
51 

S3 
53 

80 
58 

90 
46 

90 
64 

95 
56 

5 
3 

EADS 

MAX 
MIN 

102 
60 

103 
65 

92 
65 

89 

53 

100 
62 

98 

58 

96 
63 

91 
65 

98 

60 

97 
62 

101 
65 

100 
68 

99 

63 

98 
64 

94 
61 

98 
67 

101 
66 

99 
64 

96 

65 

101 
65 

101 
64 

92 
63 

88 

60 

92 
64 

92 
61 

99 
61 

98 
61 

91 
60 

81 
59 

84 

55 

92 
60 

95 

62 

7 
3 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

HOLLY 

MAX 
MIN 

90 
58 

102 
67 

105 
61 

91 
56 

90 
64 

98 
68 

99 
69 

96 
73 

91 
65 

97 
65 

96 
68 

100 
70 

99 
66 

99 
66 

98 
62 

97 
69 

97 
71 

99 
69 

98 
66 

96 
70 

103 
66 

100 
68 

96 
65 

96 
65 

87 
62 

94 
62 

lOl 
66 

99 
58 

96 
63 

77 
52 

85 

53 

96 
64 

1 
8 

JOHN   MARTIN  OAM 

MAX 
MIN 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

101 
56 

105 
58 

lOl 
65 

91 
51 

101 
58 

98 
60 

98 

62 

95 
66 

98 
60 

99 
61 

100 
61 

99 
64 

97 
62 

98 
63 

94 
61 

98 
60 

101 
64 

100 
63 

96 
61 

100 
61 

100 
61 

93 
63 

87 
61 

94 

62 

93 
61 

100 
60 

lOl 
62 

92 
57 

87 
61 

85 
51 

97 
60 

86 
60 

7 
5 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

101 
61 

106 
68 

96 
67 

95 
60 

102 
64 

101 
69 

99 
72 

96 
70 

99 

62 

101 
68 

103 
65 

100 
67 

100 
63 

100 
68 

98 
63 

101 
68 

102 
74 

102 
71 

99 
68 

102 
71 

100 
67 

91 
65 

91 
65 

96 
64 

94 
64 

104 
70 

1 00 
68 

96 
62 

81 
61 

92 
54 

99 
68 

98 
66 

4 

1 

LAMAR 

MAX 
MIN 

101 

60 

102 
65 

91 
69 

90 
57 

99 

65 

97 
71 

96 

72 

91 
70 

98 
66 

96 
65 

102 
68 

97 
73 

97 
67 

97 
70 

95 
66 

97 
72 

99 
73 

98 
69 

96 
72 

99 
69 

100 
64 

92 
65 

90 
64 

95 
66 

95 
64 

99 
63 

99 
65 

92 
61 

74 
61 

86 
54 

S3 
62 

95 
66 

5 
1 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

103 
58 

103 
68 

91 
66 

91 
12 

101 
60 

99 
68 

G- 
69 

56 

99 
61 

100 
65 

104 
66 

100 
65 

98 
61 

99 

65 

96 
61 

99 
67 

102 
70 

104 
68 

97 
69 

100 
66 

100 
64 

93 
63 

91 
60 

95 
63 

94 
66 

102 
64 

I02 
65 

94 
60 

81 
60 

89 

55 

97 
62 

97 
63 

5 

4 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

70 
35 

70 
31 

66 
35 

77 
32 

74 
34 

68 

33 

67 
34 

64 

33 

73 
34 

68 
40 

73 
34 

73 
37 

72 
36 

71 
35 

67 
39 

71 
41 

66 
42 

72 
40 

72 
37 

67 
36 

65 
39 

64 
38 

67 
37 

68 
39 

70 
36 

71 
36 

69 
39 

69 
34 

67 
36 

69 
31 

66 
41 

69 
36 

2 
4 

LIMON  USMO 

MAX 
MIN 

96 

55 

97 
58 

83 

55 

88 
13 

94 
48 

94 
49 

92 
52 

91 
56 

92 
51 

92 
59 

91 
54 

93 
56 

91 
51 

93 
62 

87 
59 

91 
53 

91 
54 

93 
56 

91 
54 

93 
55 

90 
58 

82 
54 

87 
56 

82 
66 

87 
57 

93 
59 

90 
57 

87 
54 

77 
53 

82 
52 

86 
54 

89 
54 

5 
2 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

81 
37 

80 
11 

81 
46 

77 
39 

80 

37 

80 
42 

74 
43 

74 
45 

80 
44 

78 
46 

83 

33 

80 
47 

76 
39 

76 
43 

68 
41 

76 
41 

77 
41 

78 
40 

77 
41 

76 
43 

76 
42 

74 
41 

82 
41 

80 
42 

74 

38 

75 
46 

77 
40 

75 
45 

69 
46 

71 
37 

71 
39 

76 
41 

6 
6 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

85 
57 

88 

57 

89 
48 

83 
44 

81 
54 

84 

56 

83 
55 

85 
54 

86 
54 

88 

53 

79 
53 

87 
53 

84 
51 

84 
55 

81 
53 

75 
54 

84 

53 

84 
57 

83 
57 

86 
59 

80 
51 

78 
50 

85 

53 

80 
51 

85 
58 

85 
59 

87 
55 

87 
47 

69 
45 

75 
54 

83 
53 

0 
3 

PUEBLO   USO  AP 

MAX 
MIN 

99 

59 

101 
61 

93 
64 

94 
54 

100 
60 

98 
54 

91 
62 

96 
65 

98 
60 

98 
65 

101 
62 

99 
65 

97 
60 

97 
66 

90 
63 

97 
60 

99 
68 

97 
64 

95 
65 

98 
61 

95 
66 

89 
62 

93 
61 

94 
62 

94 
61 

99 
61 

98 
62 

95 
62 

84 
61 

88 

56 

93 
64 

95 
61 

5 
8 

PUEBLO  6  SSU 

MAX 
MIN 

79 
67 

89 
55 

95 
62 

93 
60 

91 
54 

94 

57 

93 
52 

86 
51 

78 

52 

79 
51 

89 
53 

94 
57 

93 
54 

89 
51 

81 
48 

88 
47 

ROCKY  FORD  2  SE 

MAX 
MIN 

100 
56 

99 
60 

97 
62 

91 
54 

98 

60 

96 
61 

94 
65 

91 
66 

95 
59 

97 
61 

99 
58 

99 

60 

95 
57 

97 
62 

92 
60 

96 
62 

98 

66 

99 
64 

95 
62 

99 
61 

97 
62 

95 
62 

90 
61 

94 

60 

91 

59 

98 
61 

97 
62 

91 
58 

86 
58 

86 

51 

93 
61 

95 
60 

1 
4 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

lb 
44 

78 
16 

71 
41 

70 
35 

76 
40 

75 
12 

70 
45 

71 
39 

72 
39 

70 
42 

75 
10 

73 
40 

72 
41 

71 
41 

68 
44 

72 
42 

73 
44 

73 
43 

71 
40 

73 
42 

72 
44 

70 
42 

70 
41 

67 
42 

71 
40 

71 
41 

72 
42 

70 
40 

56 
40 

65 
36 

68 
44 

71 
41 

0 

4 

RYE 

MAX 
MIN 

91 
17 

90 
67 

89 
45 

87 
42 

91 
46 

87 
17 

81 

50 

81 

52 

88 

52 

84 
49 

92 
44 

91 

52 

87 
45 

87 
54 

82 
45 

89 
51 

89 
49 

90 
49 

89 

50 

89 
47 

84 

57 

87 
47 

93 
50 

76 
47 

85 
47 

83 
49 

81 

51 

80 
51 

72 
47 

87 
42 

82 
50 

86 
49 

I 
1 

SAL  IDA   3  u 

MAX 
MIN 

81 
18 

86 
58 

85 
49 

88 
46 

88 

50 

85 
49 

76 
69 

78 
51 

86 
45 

86 

52 

89 
49 

85 
51 

83 
49 

85 
50 

77 
55 

80 
58 

87 
58 

87 
57 

86 

50 

85 
53 

82 
51 

80 
48 

77 
49 

8 

49 

84 
44 

84 
49 

79 
56 

86 

47 

73 
47 

80 
41 

79 
51 

82 
60 

9 
6 

SPRINGFIELD   7  WSU 

MAX 
MIN 

9? 
59 

lOl 
63 

96 
68 

85 
56 

94 
54 

92 
60 

90 
65 

91 
61 

90 
60 

91 
60 

95 
61 

93 
69 

91 

59 

92 
63 

91 
60 

93 
62 

93 
65 

92 
56 

91 

62 

93 
58 

98 
61 

92 

si 

88 

59 

96 
60 

92 
60 

95 
61 

91 

62 

90 
60 

84 

57 

62 
49 

88 

62 

91 
60 

9 

5 

SUGARL  OAF   RSVR    1  ESE 

MAX 
MIN 

78 
32 

75 
31 

74 

31 

73 
32 

77 
26 

73 
31 

69 

37 

78 
29 

67 
30 

78 
38 

69 
30 

75 
35 

75 
35 

"*4 
32 

79 
38 

75 
40 

72 
41 

69 
37 

72 
35 

75 
36 

72 
35 

65 
38 

66 
35 

70 
40 

69 

35 

73 
35 

75 
35 

71 
37 

72 
32 

75 
33 

71 
38 

72 
34 

8 
5 

TACONY   10  SE 

MAX 
MIN 

1 05 

101 
59 

99 
60 

90 
50 

96 

53 

98 

53 

95 
57 

98 

62 

99 

57 

96 

57 

101 
59 

97 
64 

96 
56 

96 

55 

91 
58 

97 
59 

98 

62 

96 

53 

93 
60 

99 

57 

95 
64 

86 
60 

86 
57 

91 
59 

90 
59 

95 
61 

95 
59 

91 
55 

85 
58 

85 

52 

90 
54 

94 
57 

6 
6 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

89 

60 

92 
61 

88 
58 

88 

53 

92 
56 

88 
61 

86 

60 

83 
61 

87 
58 

88 

57 

93 
55 

89 

63 

84 
53 

90 
62 

88 

53 

90 
60 

90 
61 

88 

62 

90 
62 

90 
54 

87 
56 

87 
54 

85 

55 

87 
56 

85 
51 

87 
56 

88 

61 

86 

56 

74 
54 

82 
47 

86 

61 

87 

57 

3 
4 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 
MIN 

9J 
61 

96 
66 

91 

57 

91 

52 

93 
63 

92 
62 

87 
62 

83 
59 

88 

63 

92 
61 

95 
60 

91 
63 

95 
57 

91 
63 

88 

57 

93 
57 

91 
66 

93 
66 

87 
65 

90 
62 

91 
60 

84 

57 

88 
56 

90 
57 

90 
56 

90 
61 

91 
63 

93 
60 

78 
58 

84 

50 

90 
61 

89 

60 

9 

1 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

70 
33 

71 
33 

68 

33 

77 
33 

75 
35 

71 
35 

69 
12 

69 
31 

73 
36 

70 
44 

75 
34 

77 
38 

73 
38 

76 
37 

67 
40 

70 
45 

71 
41 

77 
45 

73 
43 

72 
40 

68 
39 

67 
40 

70 
38 

69 
43 

72 
40 

76 
38 

69 
45 

71 
37 

69 
41 

72 
37 

68 
42 

71 
38 

5 
7 

TUO  BUTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

UAL SENBURG   POUER  PLANT 

MAX 
MIN 

93 

60 

92 
62 

90 
57 

89 
19 

90 
59 

91 
58 

85 
57 

86 
51 

94 
54 

90 
60 

94 

55 

94 

52 

87 
50 

88 

65 

80 
52 

86 
58 

89 

56 

89 
59 

88 

56 

89 
59 

88 
54 

84 

50 

89 

52 

87 
56 

87 
54 

87 
57 

87 
62 

88 

56 

77 
52 

80 
47 

83 

55 

87 
55 

8 

7 

UAL  SH 

MAX 
MIN 

I  00 
56 

101 
67 

100 
70 

88 
54 

96 
62 

98 
64 

95 
67 

95 
58 

95 
60 

95 
61 

97 
65 

96 
65 

94 
66 

96 
70 

95 
65 

95 
65 

96 
66 

95 
65 

93 
63 

97 
65 

100 
66 

98 
64 

92 
62 

98 
60 

96 
63 

98 

57 

98 
66 

96 

62 

95 
61 

84 

64 

90 
59 

95 
62 

5 
8 

UESTCLIFFF 

MAX 
MIN 

81 
10 

83 
55 

84 

37 

84 

36 

84 

4C 

84 

45 

79 
50 

ei 

15 

83 
40 

84 
43 

86 
39 

84 
41 

85 
42 

79 
40 

79 
42 

81 

37 

83 
46 

84 

43 

83 

42 

84 

43 

75 
45 

82 
42 

82 
49 

81 
45 

70 
46 

78 
37 

79 
45 

81 
42 

7 

a 

UETMORE  9  S 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOM I  NO  STATION   I NOE  X 
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DAILY  TEMPERATURES 


COI  OBAOO 

JULY 


OP 

Y  OF  MONTH 

1*1 
O 

a 

STATION 

ac 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

]  5 

1  6 

|  7 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

COLORADO  DBAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBEBtl 

MAX 

93 

as 

87 

91 

94 

91 

84 

63 

89 

90 

87 

93 

95 

93 

87 

82 

81 

85 

66 

85 

83 

85 

88 

83 

87 

86 

90 

89 

86 

89 

86 

67 

6 

M  I  M 

49 

43 

57 

41 

42 

42 

56 

53 

51 

50 

47 

61 

49 

55 

68 

59 

57 

55 

48 

57 

53 

50 

50 

52 

48 

51 

57 

51 

48 

47 

56 

51 

2 

Mm 

82 

81 

78 

83 

84 

80 

77 

75 

82 

82 

81 

80 

86 

76 

74 

78 

77 

78 

76 

76 

72 

76 

78 

80 

81 

77 

81 

77 

82 

77 

79 

0 

MIN 

40 

50 

43 

39 

43 

45 

45 

43 

44 

43 

45 

46 

45 

51 

52 

50 

46 

43 

44 

43 

46 

44 

43 

44 

45 

48 

44 

44 

42 

48 

45 

2 

6ERTH0U0  PASS 

MAX 

70 

63 

66 

60 

69 

67 

68 

56 

58 

66 

62 

70 

66 

68 

60 

63 

60 

56 

61 

66 

60 

50 

58 

63 

58 

62 

62 

65 

64 

55 

64 

62 

8 

M  I  N 

42 

44 

38 

36 

43 

42 

40 

38 

40 

42 

40 

44 

42 

43 

41 

42 

42 

42 

42 

40 

44 

40 

40 

42 

39 

43 

40 

40 

38 

38 

40 

40 

g 

MM 

MAX 

S3 

90 

88 

90 

92 

86 

8? 

78 

88 

88 

88 

90 

92 

88 

86 

87 

82 

83 

84 

80 

80 

80 

80 

81 

84 

88 

84 

80 

83 

85 

84 

85 

4 

MIN 

45 

44 

45 

35 

40 

42 

46 

44 

44 

51 

40 

46 

44 

44 

46 

45 

48 

46 

48 

45 

48 

47 

46 

44 

42 

45 

46 

46 

45 

40 

42 

44 

5 

6B0WNS  PABI  REFUGE 

MB! 

86 

89 

88 

80 

90 

85 

91 

86 

83 

88 

67 

86 

92 

92 

89 

90 

MIN 

53 

52 

40 

44 

42 

50 

43 

60 

55 

61 

54 

46 

43 

46 

48 

48 

CEDABEDGE 

MA  X 

90 

86 

86 

88 

90 

89 

81 

82 

87 

86 

87 

92 

91 

68 

85 

80 

81 

83 

67 

85 

85 

82 

84 

62 

86 

88 

88 

83 

65 

66 

86 

85 

9 

MIN 

62 

56 

54 

48 

55 

55 

58 

57 

55 

60 

55 

52 

56 

60 

58 

58 

59 

68 

54 

54 

55 

59 

55 

53 

55 

54 

57 

54 

54 

55 

60 

56 

1 

CIMBRBON 

MAX 

90 

85 

82 

86 

88 

85 

S3 

87 

87 

87 

87 

67 

87 

65 

80 

75 

75 

80 

82 

78 

62 

82 

83 

63 

84 

84 

84 

84 

S3 

65 

61 

83 

6 

MIN 

48 

33 

34 

31 

35 

38 

40 

45 

40 

39 

39 

40 

34 

42 

40 

42 

45 

46 

44 

45 

47 

47 

50 

47 

45 

45 

42 

42 

46 

45 

56 

42 

3 

CL I MUX 

MAX 

72 

67 

68 

72 

71 

74 

64 

58 

69 

66 

66 

70 

67 

68 

66 

61 

64 

58 

66 

67 

62 

61 

63 

62 

59 

65 

60 

60 

65 

61 

62 

64 

7 

MIN 

39 

40 

37 

36 

36 

38 

37 

38 

40 

40 

41 

42 

40 

42 

38 

40 

40 

40 

38 

37 

37 

39 

38 

38 

38 

38 

40 

39 

36 

34 

37 

38 

6 

COCHETOPA  CBEEK 

MAX 

84 

84 

80 

79 

80 

84 

80 

74 

73 

80 

82 

82 

85 

82 

80 

72 

74 

75 

79 

80 

81 

82 

76 

76 

74 

81 

84 

77 

61 

79 

60 

79 

4 

MIN 

38 

34 

38 

37 

36 

48 

40 

38 

44 

35 

36 

48 

45 

47 

48 

45 

46 

42 

38 

40 

45 

42 

40 

39 

42 

41 

36 

40 

35 

48 

41 

1 

C81L6BAN  2  SW 

MAX 

92 

92 

90 

89 

69 

94 

80 

92 

90 

88 

82 

91 

91 

81 

82 

82 

76 

80 

83 

86 

83 

72 

84 

85 

87 

87 

88 

88 

85 

85 

85 

86 

1 

MIN 

48 

49 

48 

47 

46 

39 

38 

42 

43 

53 

47 

42 

40 

38 

55 

56 

55 

55 

44 

45 

46 

49 

48 

46 

46 

37 

50 

50 

50 

58 

58 

47 

3 

COLORADO  not  mon 

MAX 

97 

94 

90 

86 

93 

97 

83 

82 

88 

88 

67 

88 

95 

92 

91 

77 

75 

80 

83 

88 

86 

88 

64 

66 

88 

93 

92 

91 

82 

90 

88 

6 

MIN 

72 

71 

67 

68 

64 

69 

65 

65 

66 

69 

68 

64 

66 

67 

67 

60 

59 

60 

61 

62 

6. 

64 

66 

63 

65 

68 

60 

65 

68 

64 

65 

1 

C8RTE* 

MAX 

90 

69 

87 

90 

90 

92 

89 

84 

87 

87 

87 

92 

92 

92 

79 

79 

82 

84 

82 

83 

85 

86 

88 

86 

66 

91 

89 

90 

88 

89 

89 

87 

2 

MIN 

60 

63 

47 

45 

62 

58 

57 

58 

48 

52 

49 

48 

60 

60 

56 

58 

58 

59 

53 

55 

54 

52 

54 

56 

56 

54 

56 

55 

57 

60 

69 

55 

5 

CRAIG 

MAX 

87 

83 

77 

86 

85 

84 

78 

75 

84 

66 

83 

88 

89 

66 

82 

77 

80 

61 

83 

82 

78 

60 

83 

61 

86 

85 

87 

86 

80 

82 

84 

62 

8 

MIN 

45 

47 

37 

43 

52 

66 

52 

62 

56 

48 

43 

52 

54 

56 

59 

56 

56 

52 

53 

53 

51 

55 

55 

52 

48 

54 

52 

48 

52 

49 

51 

2 

C BESTED  BUTTE 

MAX 

74 

73 

71 

72 

76 

73 

69 

69 

75 

76 

75 

80 

77 

77 

66 

70 

75 

75 

70 

74 

66 

70 

68 

73 

75 

75 

73 

75 

67 

72 

8 

MIN 

» 

34 

30 

30 

32 

32 

46 

34 

33 

40 

32 

34 

38 

37 

43 

46 

42 

37 

36 

33 

37 

37 

36 

36 

38 

35 

35 

32 

45 

36 

4 

DELTA   3  MW 

MAX 

96 

95 

80 

94 

97 

94 

62 

88 

82 

84 

82 

98 

97 

93 

86 

90 

91 

90 

80 

89 

69 

81 

89 

61 

83 

101 

83 

95 

83 

91 

91 

92 

1 

MIN 

67 

52 

47 

47 

48 

48 

61 

57 

53 

58 

48 

46 

55 

50 

61 

64 

61 

41 

52 

66 

56 

62 

59 

54 

53 

59 

58 

53 

55 

65 

65 

54 

9 

DILLON    1  E 

MAX 

79 

75 

74 

77 

78 

77 

71 

71 

76 

76 

78 

78 

78 

76 

69 

71 

67 

74 

74 

68 

68 

65 

71 

68 

73 

74 

70 

73 

68 

71 

73 

73 

0 

MIN 

38 

38 

34 

33 

36 

37 

37 

35 

36 

44 

37 

40 

39 

36 

42 

42 

42 

41 

40 

38 

43 

41 

39 

42 

36 

37 

40 

36 

38 

34 

38 

36 

4 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

MAX 

94 

93 

88 

67 

85 

92 

85 

87 

87 

91 

90 

89 

93 

96 

96 

65 

81 

64 

87 

88 

85 

87 

88 

67 

88 

91 

82 

92 

83 

88 

89 

88 

4 

MIN 

68 

53 

63 

46 

57 

67 

65 

60 

55 

61 

55 

54 

55 

62 

64 

60 

58 

68 

58 

54 

56 

56 

68 

56 

56 

57 

57 

57 

53 

58 

68 

57 

3 

OUBANGO 

MAX 

88 

85 

86 

90 

65 

60 

60 

83 

85 

62 

82 

81 

66 

85 

86 

87 

88 

88 

67 

92 

66 

90 

76 

85 

6 

MIN 

47 

47 

45 

40 

45 

57 

61 

48 

51 

56 

50 

50 

49 

49 

52 

48 

49 

47 

46 

46 

46 

46 

56 

48 

8 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

90 

68 

83 

89 

91 

86 

82 

61 

66 

65 

88 

95 

90 

68 

82 

84 

87 

84 

87 

80 

65 

75 

85 

76 

87 

85 

83 

83 

62 

81 

60 

64 

9 

MIN 

47 

46 

46 

35 

39 

43 

49 

41 

44 

50 

41 

42 

48 

44 

48 

65 

64 

51 

52 

48 

54 

54 

49 

54 

47 

48 

50 

45 

47 

42 

47 

47 

1 

F6BT  LEWIS 

MAX 

66 

•  1 

82 

63 

83 

62 

76 

79 

81 

82 

83 

95 

85 

77 

66 

77 

77 

76 

73 

77 

77 

80 

80 

76 

83 

61 

61 

80 

60 

60 

2 

MIN 

62 

43 

32 

44 

50 

45 

63 

47 

42 

43 

38 

42 

48 

49 

52 

48 

52 

45 

47 

46 

46 

48 

47 

47 

48 

46 

46 

42 

52 

46 

2 

FRASER 

MAX 

MIN 

FBUITA 

MAX 

98 

82 

90 

95 

97 

SI 

66 

88 

94 

93 

82 

96 

98 

96 

87 

61 

85 

88 

61 

88 

91 

90 

92 

80 

84 

86 

83 

95 

82 

94 

88 

81 

7 

MIN 

56 

49 

63 

49 

57 

67 

61 

64 

54 

63 

47 

52 

65 

62 

62 

61 

58 

62 

63 

61 

60 

69 

54 

55 

61 

56 

55 

55 

64 

57 

4 

GATEWAY    1  SW 

MAX 

97 

93 

9, 

.5 

92 

89 

84 

64 

90 

92 

82 

98 

88 

93 

62 

77 

85 

86 

80 

82 

90 

64 

85 

92 

92 

85 

94 

95 

83 

85 

62 

80 

2 

MIN 

66 

64 

49 

62 

62 

61 

61 

64 

58 

57 

49 

60 

61 

61 

63 

58 

58 

56 

57 

61 

63 

62 

57 

52 

57 

63 

59 

56 

56 

64 

58 

3 

GLENWOOD  SPRINGS    1  N 

MAX 

riml 

GRAND   JUNCTION   WSO  AP 

MAX 

101 

96 

92 

97 

97 

95 

66 

69 

94 

97 

83 

97 

96 

96 

68 

63 

87 

68 

80 

88 

92 

86 

80 

81 

95 

86 

94 

96 

94 

85 

89 

82 

6 

MIN 

65 

68 

63 

66 

57 

65 

67 

70 

64 

66 

65 

56 

66 

67 

67 

64 

64 

63 

68 

64 

65 

64 

62 

62 

62 

65 

68 

65 

63 

64 

65 

63 

9 

GBAND   JUNCTION  6  ESE 

MAX 

96 

97 

94 

90 

93 

95 

90 

87 

85 

93 

82 

90 

64 

86 

87 

64 

80 

84 

86 

80 

86 

90 

88 

80 

88 

84 

95 

93 

94 

82 

94 

90 

8 

MIN 

67 

67 

56 

59 

62 

64 

67 

66 

63 

67 

64 

58 

61 

67 

67 

63 

62 

62 

60 

62 

62 

62 

63 

61 

62 

66 

67 

65 

65 

63 

69 

63 

9 

GBAND  LAKE    I  NM 

MAX 

75 

77 

77 

68 

68 

72 

74 

73 

78 

76 

72 

73 

72 

68 

70 

75 

72 

67 

66 

68 

66 

73 

76 

72 

76 

79 

71 

72 

72 

6 

MIN 

34 

34 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

35 

37 

35 

36 

45 

45 

44 

40 

36 

43 

43 

37 

35 

35 

36 

37 

35 

34 

33 

34 

37 

2 

GRAND  LAKE  6  SSW 

MAX 

73 

72 

73 

73 

78 

78 

66 

69 

74 

71 

77 

76 

77 

72 

70 

70 

67 

68 

75 

73 

67 

66 

66 

64 

74 

74 

71 

68 

67 

70 

72 

71 

MIN 

38 

39 

40 

32 

38 

41 

42 

41 

41 

46 

39 

43 

42 

40 

43 

50 

50 

52 

43 

49 

47 

45 

47 

41 

42 

42 

40 

43 

38 

40 

42 

6 

GRAND  VALLEY 

MAX 

88 

96 

92 

95 

98 

96 

60 

90 

94 

96 

94 

98 

100 

88 

91 

88 

86 

87 

82 

82 

92 

90 

83 

80 

95 

95 

95 

85 

92 

86 

94 

93 

5 

MIN 

69 

57 

58 

52 

48 

51 

62 

68 

56 

58 

54 

52 

*> 

60 

59 

61 

58 

58 

53 

59 

57 

66 

55 

56 

55 

55 

55 

56 

67 

56 

60 

56 

4 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MA  < 

63 

80 

80 

82 

84 

84 

80 

76 

80 

62 

81 

82 

83 

83 

77 

74 

79 

74 

79 

77 

76 

73 

77 

75 

76 

78 

78 

78 

74 

77 

77 

78 

8 

MIN 

44 

43 

45 

34 

39 

43 

+4 

39 

36 

49 

41 

42 

46 

43 

43 

48 

45 

45 

46 

47 

46 

47 

43 

47 

44 

46 

45 

43 

45 

43 

44 

43 

8 

GUNNISON 

MAX 

79 

79 

78 

63 

63 

76 

74 

76 

62 

81 

82 

86 

83 

83 

73 

75 

77 

80 

80 

81 

79 

76 

76 

77 

80 

84 

81 

80 

76 

78 

73 

79 

3 

MIN 

42 

38 

34 

33 

37 

39 

49 

42 

39 

46 

34 

37 

47 

46 

46 

60 

46 

46 

42 

41 

42 

43 

44 

41 

41 

40 

42 

38 

41 

39 

49 

41 

7 

HAYDEN 

MAX 

1  87 

84 

76 

86 

07 

65 

76 

75 

85 

87 

85 

88 

90 

87 

85 

77 

79 

79 

85 

83 

81 

81 

85 

63 

67 

69 

87 

86 

82 

84 

85 

83 

9 

MIN 

1  48 

44 

46 

40 

42 

48 

51 

48 

50 

54 

43 

41 

51 

50 

52 

56 

53 

52 

51 

49 

51 

50 

52 

53 

49 

49 

51 

50 

48 

49 

46 

49 

0 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

MB  . 

I  78 

78 

76 

83 

85 

82 

78 

76 

63 

60 

83 

86 

84 

81 

80 

80 

73 

73 

80 

79 

74 

76 

78 

75 

80 

83 

79 

78 

74 

77 

78 

79 

0 

MIN 

50 

33 

32 

29 

28 

30 

39 

42 

42 

59 

39 

60 

59 

39 

42 

47 

47 

45 

44 

41 

46 

44 

43 

46 

42 

39 

41 

40 

42 

34 

36 

41 

9 

IGNACIO    1  N 

MB  I 

'  93 

88 

87 

90 

91 

98 

09 

79 

65 

86 

88 

80 

96 

90 

89 

79 

78 

85 

85 

80 

80 

83 

86 

86 

8-, 

86 

88 

87 

86 

86 

86 

4 

MIN 

1  51 

48 

40 

45 

49 

45 

46 

43 

49 

40 

40 

61 

62 

51 

56 

50 

58 

50 

50 

50 

48 

53 

50 

49 

48 

60 

54 

48 

49 

48 

6 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

MAX  73 

70 

69 

7X 

71 

6S 

6E 

6C 

72 

77 

74 

78 

76 

66 

66 

64 

65 

64 

66 

63 

61 

63 

66 

65 

68 

70 

63 

64 

66 

68 

65 

67 

9 

MIN 

36 

33 

31 

33 

4C 

34 

36 

3E 

37 

36 

31 

39 

38 

36 

33 

36 

37 

36 

38 

35 

37 

37 

34 

33 

33 

39 

36 

4 

XREMML  ING 

MAX 

84  81 

76 

83 

86 

82 

85 

76 

83 

81 

63 

85 

83 

84 

81 

'8 

76 

80 

81 

76 

80 

7» 

72 

74 

61 

85 

78 

78 

76 

80 

80 

3 

MIN 

i  « 

38  44 

28 

34 

39 

44 

39 

39 

49 

36 

40 

43 

40 

41 

50 

51 

51 

60 

45 

50 

46 

50 

43 

44 

40 

46 

38 

40 

42 

9 

LAKE  CITY 

MAX 

nin 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


17 


DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

JULY  1974 


STATION 

Dflr  OF  MONTH 

UJ 

<X 

ac 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

1  t 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

d 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

88 

50 

84 
41 

80 
46 

87 
32 

89 

37 

84 
51 

81 

53 

80 

53 

85 
42 

86 
46 

85 
44 

88 

37 

91 
44 

88 

52 

84 

55 

80 
60 

74 
56 

79 
56 

85 
48 

81 

50 

81 

50 

87 
49 

83 
51 

82 

53 

87 
46 

87 
46 

88 

50 

87 

86 
43 

87 
43 

85 
43 

84.5 
47.6 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

81 
33 

80 
34 

77 
34 

80 
23 

81 

25 

79 
34 

75 
37 

75 
30 

79 
32 

80 
34 

79 
32 

82 

27 

82 
33 

82 
38 

78 
40 

73 
44 

72 
42 

72 
38 

77 
33 

73 
33 

75 
42 

71 
33 

75 
32 

75 
35 

79 
32 

68 

32 

78 
37 

78 
32 

75 
32 

77 
28 

75 
35 

76.9 
33.7 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

91 
45 

88 
34 

81 
44 

88 
34 

90 
41 

86 

52 

82 
54 

84 
48 

88 
47 

88 
48 

86 
44 

89 
38 

93 
41 

92 
50 

65 

55 

82 
59 

82 
56 

86 
54 

85 
51 

64 

52 

81 
53 

86 
49 

87 

52 

84 

50 

89 
49 

89 
46 

90 
50 

89 

50 

83 
46 

84 
47 

86 

47 

86.4 
47.9 

MEEKER  NO.  2 

MAX 
MIN 

88 
46 

84 
44 

81 
46 

89 
36 

88 
41 

87 
44 

80 
54 

81 
47 

85 
46 

88 
49 

85 
43 

90 
58 

90 
46 

90 
49 

83 
51 

80 
56 

76 
52 

81 
51 

86 
47 

81 
49 

82 
48 

81 
46 

82 
47 

62 
49 

86 
48 

86 
47 

88 
49 

86 
47 

62 
43 

86 
46 

83 
47 

84.4 
47.4 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

84 
42 

81 
37 

78 
34 

76 
33 

82 
32 

84 

37 

81 
39 

78 
37 

75 
40 

82 
45 

82 
35 

81 
36 

87 
43 

87 
40 

84 

41 

80 
48 

72 
48 

79 
43 

78 
41 

78 
41 

75 
42 

75 
46 

68 
41 

77 
44 

76 
40 

80 
40 

81 
43 

78 
38 

78 
41 

76 
38 

81 
42 

79.2 
40.2 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

76 
47 

72 
47 

69 
40 

74 
36 

74 
40 

69 
47 

62 
44 

63 
47 

69 
45 

70 
45 

70 
42 

76 
39 

75 
50 

74 
46 

63 
50 

59 
46 

64 
46 

65 
31 

61 
42 

64 
42 

64 
46 

62 
41 

66 
43 

65 
43 

70 
41 

69 
42 

70 
48 

69 
44 

70 
42 

72 
39 

71 
48 

68.3 
43.5 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

MAX 
MIN 

90 
63 

87 
56 

87 
55 

81 

55 

88 

60 

88 

55 

80 
61 

84 

56 

88 

55 

86 
58 

87 

55 

93 
62 

92 
61 

84 
58 

80 

53 

71 
55 

82 
55 

79 
54 

82 
55 

80 

52 

81 

56 

81 

55 

S3 
68 

85 
58 

86 

57 

84 

60 

86 

57 

68 
59 

86 

57 

85 
56 

85 
58 

84.8 
56.9 

MONTROSE   NO  2 

MAX 
MIN 

96 
63 

90 
65 

87 

55 

88 

53 

92 
54 

89 

56 

87 
58 

82 
59 

64 

57 

90 
60 

89 
58 

91 
54 

94 
51 

90 
60 

87 
62 

86 
59 

76 
60 

86 
58 

85 
64 

84 

54 

85 

55 

88 
59 

85 
54 

88 

53 

84 
54 

88 

55 

91 
57 

90 
58 

91 
57 

88 

55 

90 

57 

87.8 
56.9 

NORTHDALE 

MAX 
MIN 

89 
19 

88 

50 

87 
49 

89 

39 

89 

59 

87 
52 

88 

50 

82 

55 

83 
40 

83 
39 

83 
45 

90 
38 

89 

56 

84 
54 

80 
54 

74 
56 

80 
56 

80 
54 

SO 

50 

81 
51 

76 
53 

82 
51 

83 
51 

83 
51 

85 
50 

84 
48 

88 

54 

88 
61 

87 
50 

85 
56 

87 

52 

84.3 
50.7 

NORUOOD 

MAX 
MIN 

86 
58 

82 
60 

83 
44 

86 
49 

82 
46 

83 
44 

74 
54 

80 
53 

83 
49 

83 

52 

84 
48 

88 
46 

86 

51 

80 
48 

78 
51 

67 
52 

78 
54 

79 
48 

78 
46 

78 
48 

77 
47 

79 
50 

80 
49 

82 
49 

85 
47 

83 

50 

85 
51 

85 
48 

84 
47 

85 
47 

84 
54 

81.5 
49.7 

OURAY 

MAX 
MIN 

79 
56 

79 

51 

77 
48 

81 
46 

80 

53 

74 
51 

72 
53 

72 
51 

80 
49 

79 
52 

e  l 

48 

83 
48 

79 
55 

74 
54 

74 
54 

67 
55 

72 
51 

71 
51 

72 
47 

75 
47 

74 
48 

73 
49 

72 
50 

74 
48 

78 
49 

77 
48 

78 
52 

80 
49 

77 
51 

79 
52 

77 
55 

76.  1 
50.7 

PAGQSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

86 
44 

81 
41 

83 

32 

85 
48 

83 
34 

84 
38 

84 

51 

80 
47 

82 
41 

82 
48 

87 
37 

88 

37 

83 
43 

79 
46 

72 
50 

74 
53 

81 
46 

80 

52 

78 
44 

80 
46 

81 
43 

81 
42 

82 
41 

82 
46 

81 
43 

85 
45 

81 
46 

84 
43 

80 
36 

79 
42 

78 
48 

81  .5 
43.6 

PAL ISADE 

MAX 
MIN 

102 
74 

98 

60 

96 
66 

91 
64 

96 
63 

99 
60 

97 
66 

93 
66 

89 

61 

98 
63 

96 
57 

97 
60 

100 
60 

100 
65 

98 
69 

93 
63 

84 

62 

89 
62 

88 
61 

92 
63 

89 

65 

93 
65 

92 
62 

94 
64 

93 
64 

98 
64 

100 
64 

96 
69 

98 
69 

95 
66 

97 
71 

94.9 
64.  1 

PAONIA    1  SW 

MAX 
MIN 

96 
57 

92 
51 

88 

53 

88 
49 

95 
50 

90 
54 

85 
53 

87 
53 

91 

57 

91 
50 

90 
51 

95 
57 

94 
58 

91 
56 

88 

56 

82 

57 

88 

56 

86 

53 

87 
51 

85 
51 

87 

57 

87 
53 

89 

63 

69 

53 

93 
54 

91 

55 

91 

52 

91 
54 

89 

53 

93 
54 

89.6 
53.7 

PARADOX    1  E 

MAX 
MIN 

96 
52 

93 
52 

92 
42 

95 
40 

94 
44 

96 
48 

87 
56 

93 
49 

92 
48 

92 
50 

92 
46 

98 

57 

95 
58 

95 
49 

85 
58 

79 
56 

87 
56 

88 

53 

88 
54 

83 

53 

86 

57 

88 

51 

87 
52 

88 

52 

91 

52 

95 
55 

95 
54 

93 
54 

94 

53 

93 
53 

91  .0 
51  .8 

PITKIN 

MAX 
MIN 

75 
36 

74 
41 

76 

30 

78 
36 

77 
33 

76 
36 

71 
36 

76 
36 

74 
34 

75 
40 

79 
32 

77 
34 

76 
33 

76 
34 

69 
40 

79 
42 

74 
41 

75 
45 

74 
37 

74 
41 

74 
37 

72 
38 

71 
38 

73 
36 

76 
44 

73 
41 

71 
39 

74 
44 

72 
36 

73 
32 

68 

42 

74.3 
37.5 

RANGELY 

MAX 
MIN 

95 
51 

95 
45 

88 
54 

93 
42 

94 

52 

95 
51 

89 
59 

86 
58 

93 
48 

94 

51 

91 
49 

94 
49 

96 
48 

96 
55 

89 
58 

88 

57 

84 
54 

88 

53 

89 

52 

96 

50 

85 
49 

88 

51 

89 
58 

86 
56 

91 

51 

99 

51 

94 

50 

94 
54 

88 

54 

91 
55 

92 
64 

91  .3 

52.2 

RICO 

MAX 
MIN 

77 
41 

74 
37 

79 
38 

82 
37 

75 
38 

75 
35 

70 
45 

71 
43 

80 

35 

78 
38 

78 
33 

83 
33 

76 
44 

74 
44 

70 
43 

64 

50 

73 
47 

74 
46 

73 
39 

73 
37 

72 
40 

71 
40 

74 
40 

77 
41 

78 
40 

79 
39 

76 
42 

81 
38 

77 
41 

79 
39 

73 
46 

75.4 
40.3 

RIFLE 

MAX 
MIN 

94 

55 

90 
47 

86 
53 

92 
41 

92 
42 

92 
47 

82 
60 

84 

54 

91 
50 

91 
56 

90 
46 

95 
43 

93 
53 

93 

55 

87 
58 

83 
61 

85 
59 

83 
60 

90 

52 

87 
55 

87 
56 

85 
54 

87 
52 

83 

55 

90 
51 

87 
61 

85 
54 

86 

52 

88 

55 

89 

53 

87 

55 

88.2 
52.7 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

80 
32 

77 
38 

75 
3D 

80 

30 

78 
32 

78 
32 

75 
33 

76 
33 

78 
34 

78 
32 

78 
30 

83 
32 

78 
37 

78 
36 

72 
39 

64 

45 

71 
42 

71 
42 

70 
36 

73 
33 

70 
36 

71 
37 

70 
37 

72 
36 

72 
37 

74 
36 

76 
35 

74 
36 

72 
35 

76 
35 

74 

37 

74.6 
35.3 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

83 
37 

82 
35 

76 
38 

82 
29 

84 

32 

82 
38 

76 
42 

74 
38 

83 
40 

83 
49 

82 
36 

88 

35 

87 
41 

80 
44 

76 
53 

78 
47 

77 
48 

85 
42 

82 
45 

84 
43 

80 
48 

77 
43 

82 
41 

82 
51 

82 
50 

86 
40 

85 
42 

64 
40 

77 
43 

82 
38 

81 
40 

81.4 
41  .6 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

75 
40 

74 

37 

72 
34 

76 
35 

75 
37 

74 
36 

70 
43 

68 
38 

75 
37 

76 
45 

77 
37 

79 
39 

74 
42 

73 
42 

65 
44 

68 
46 

73 
44 

72 
46 

71 
41 

67 
40 

71 
41 

68 
43 

65 
41 

60 
41 

72 
38 

71 
38 

67 
42 

71 
36 

68 
38 

73 
35 

70 
44 

71  .3 
40.0 

TELLURIDE 

MAX 
MIN 

92 
47 

80 
43 

81 
39 

85 
35 

80 
42 

75 
40 

69 
50 

75 
46 

79 
38 

79 
42 

82 
39 

87 
37 

79 
46 

73 
50 

68 
47 

69 
50 

72 
47 

69 
47 

74 
40 

74 
41 

74 
43 

71 
41 

72 
41 

75 
42 

76 
43 

80 
41 

75 
46 

82 
41 

75 
42 

81 
42 

77 
48 

76.5 
43.1 

URAVAN 

MAX 

62 

58 

57 

54 

52 

56 

56 

98 
54 

93 
53 

94 
57 

93 
55 

101 
54 

100 
61 

91 
60 

88 
68 

82 
61 

88 

62 

89 

62 

88 

57 

88 
60 

89 
60 

86 
63 

88 

59 

89 
59 

99 

60 

102 
59 

96 
63 

96 
63 

98 

63 

97 
61 

97 
67 

92.9 
59.2 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

83 
46 

79 
45 

86 
40 

85 
43 

81 
44 

82 
42 

74 
51 

76 
46 

84 
42 

86 
48 

82 
43 

86 

43 

77 
49 

76 
49 

62 
47 

69 
62 

74 
47 

78 
61 

72 
45 

75 
46 

74 
41 

78 
46 

79 
49 

79 
47 

78 
46 

80 
45 

77 
46 

80 
45 

78 
45 

77 
46 

76 
49 

78.1 
45.8 

YAMPA 

MAX 
MIN 

83 
61 

82 
60 

81 
37 

80 
32 

80 
40 

77 
42 

72 
43 

72 
42 

81 
44 

78 
47 

79 
34 

82 
34 

81 

45 

83 
45 

77 
46 

70 
50 

70 
48 

73 
48 

78 
45 

76 
43 

75 
50 

70 
43 

80 
44 

72 
43 

60 
42 

80 
43 

78 
43 

77 
43 

77 
40 

81 

39 

77 
40 

43.7 

YELLOW  JACKET  2  W 

*            X  S.- 

MAX 
MIN 

93 
60 

87 
55 

85 
53 

89 
50 

88 
58 

86 
53 

79 
57 

83 

55 

89 

57 

85 

56 

89 

53 

90 
53 

90 
60 

82 

55 

76 
55 

76 
55 

78 
56 

80 

57 

76 
52 

81 
51 

78 
54 

80 
54 

82 
55 

80 

55 

84 

56 

78 
65 

86 

57 

87 
58 

86 

56 

86 

57 

84 
54 

83.6 
55.5 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   4  E 

MAX 
MIN 

87 
56 

101 
60 

99 

55 

86 
45 

93 
62 

100 
58 

98 

60 

96 

57 

94 

55 

94 

58 

95 
57 

95 
62 

94 
58 

97 
62 

93 
60 

92 
62 

97 
59 

96 
58 

97 
58 

98 
59 

98 
64 

93 
60 

81 
59 

88 
61 

86 

55 

92 
64 

97 
66 

95 
58 

90 
55 

80 

57 

86 

56 

93.2 
58.5 

AKRON   F AA  AP 

MAX 
MIN 

98 
59 

97 
63 

84 

55 

92 
50 

97 
64 

95 
63 

94 

63 

92 
60 

94 

57 

93 
62 

94 
59 

93 
63 

95 
56 

92 
63 

89 
60 

94 
64 

96 
61 

98 
61 

94 

61 

94 

65 

91 
60 

80 
60 

85 
59 

84 

61 

91 
56 

96 
66 

95 
68 

89 
59 

80 
54 

84 

67 

84 

59 

91.4 
60.3 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

87 
64 

101 
56 

102 
59 

88 
47 

90 
48 

99 
64 

97 
67 

95 
65 

94 

62 

94 
60 

97 
61 

98 
62 

96 
57 

95 
58 

97 
65 

94 
64 

96 
64 

100 
67 

99 
63 

96 
65 

97 
67 

99 
61 

83 
62 

87 
63 

95 
56 

93 
56 

100 
63 

97 

57 

92 
59 

84 

54 

87 
56 

94.6 
60.  1 

BURL INGTON 

MAX 
MIN 

99 
58 

87 
60 

86 
74 

87 

52 

96 
63 

94 
66 

94 
66 

93 
62 

93 
62 

95 
63 

96 

63 

94 
61 

93 
62 

94 

62 

91 

61 

95 
63 

99 
64 

96 

62 

93 
66 

96 
65 

98 
66 

95 
62 

85 
64 

94 

62 

90 
58 

96 
64 

97 
66 

91 
61 

88 
58 

85 
56 

90 
62 

92.9 
62.4 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 
MIN 

99 
69 

100 
64 

93 
49 

88 

60 

97 
66 

95 
66 

94 
68 

93 
61 

96 
59 

96 
61 

98 
61 

95 
61 

94 
66 

96 
61 

95 
57 

95 
68 

99 

65 

97 
64 

94 
62 

97 
63 

99 
62 

89 
60 

88 
61 

94 
58 

94 
59 

98 
64 

96 

52 

90 
61 

84 

53 

86 
61 

94 

66 

94.3 
60.9 

FLAGLER  2  NW 

MAX 
MIN 

96 
55 

100 
51 

94 
58 

89 
54 

96 

57 

94 

62 

Q5 

62 

90 
51 

92 
56 

95 
60 

92 
61 

94 
59 

94 

56 

93 
56 

91 
60 

96 
61 

97 
63 

95 
58 

93 
58 

95 
61 

92 
62 

90 
60 

89 

58 

89 

57 

92 
56 

97 
61 

94 
59 

90 

56 

81 

50 

84 

51 

89 

58 

92.5 
57.6 

HOLYOKE 

MAX 
MIN 

101 
56 

102 
59 

95 
57 

91 

41 

98 
49 

100 
62 

99 
63 

96 
61 

95 
59 

96 
59 

97 
58 

97 
66 

98 

60 

96 
61 

89 
61 

98 
61 

99 

62 

100 
61 

98 
6. 

100 
59 

95 
64 

87 
60 

90 
60 

88 
60 

93 
56 

96 
58 

100 
63 

90 
58 

89 

52 

88 

56 

91 

60 

95.2 
58.8 

STRATTON   3  NE 

MAX 
MIN 

ir  ^ 

57 

103 
57 

98 
60 

9  1 
68 

98 
64 

97 
62 

95 
68 

93 
60 

93 
58 

95 
61 

97 
55 

98 

62 

96 
58 

96 
65 

92 
60 

96 
62 

95 
70 

98 
64 

95 
69 

97 
67 

95 
66 

91 
61 

86 

62 

92 
61 

93 
58 

97 
68 

98 
58 

90 
62 

85 
58 

84 

57 

91 
65 

94.4 

61.7 

WRAY 

MAX 
MIN 

103 
69 

103 
61 

103 
61 

90 
47 

101 
62 

98 
66 

98 
66 

96 
63 

97 
60 

98 

60 

99 

62 

97 
63 

96 
59 

96 
63 

96 
65 

97 
66 

99 
61 

100 
64 

96 
64 

97 
68 

100 
64 

96 
63 

90 
63 

93 
67 

94 

57 

100 
61 

100 
69 

96 
58 

89 

57 

89 

56 

94 

63 

96.8 
61.9 

YUMA 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW I  NO  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

JULY  1971 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

gj 
a 
■E 

l 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

to 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  01 

ALLENSPABK 

MAX 
MIN 

83 
52 

75 
43 

78 
14 

80 
34 

81 
49 

77 
47 

73 
46 

76 
44 

79 
45 

79 
48 

81 
44 

78 
41 

79 
45 

77 
43 

67 
51 

73 
58 

71 
49 

70 
53 

74 
46 

70 
42 

67 
43 

67 
41 

70 
52 

67 
47 

70 
52 

69 

53 

70 
45 

71 
50 

78 
43 

70 
40 

73 
41 

74.0 
46.3 

ANTEBO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

BAILEY 

MAX 
MIN 

83 
17 

86 

ei 

36 

84 

35 

86 
47 

80 
46 

80 
44 

80 
41 

82 
41 

82 
53 

88 
41 

SO 
14 

82 
43 

82 
42 

78 
45 

82 
45 

82 
44 

82 
44 

74 
49 

72 
43 

81 
43 

75 
46 

83 
42 

84 
44 

79 
46 

79 
41 

68 
42 

78 
39 

76 
43 

80.  3 
43.4 

BOULOER 

MAX 
MIN 

95 
59 

95 

57 

92 
53 

89 
49 

93 
58 

03 
58 

85 

60 

89 

55 

89 

58 

87 
66 

92 
57 

87 
58 

90 
57 

90 

62 

S3 
58 

87 
58 

85 
60 

90 
62 

91 

60 

91 

61 

89 

61 

81 
58 

86 

53 

85 
63 

92 
64 

91 
63 

91 

62 

86 
58 

79 

S3 

84 

S3 

83 
58 

88.4 

58.  1 

BR IGGSOAL  E 

MAX 
MIN 

98 

50 

96 

SO 

90 
SO 

94 
40 

99 
48 

98 

50 

95 

52 

96 
56 

99 

61 

96 

56 

100 
51 

91 

57 

95 
58 

90 
60 

87 
54 

93 

55 

92 

60 

95 
64 

94 

65 

95 
56 

89 

62 

86 
56 

92 
50 

89 

56 

95 
51 

98 

60 

93 
54 

91 
49 

81 

SO 

87 

52 

86 

55 

93.0 
53.5 

BRIGHTON 

MAX 
MIN 

96 
58 

91 

55 

90 

52 

90 
47 

95 
53 

93 
54 

88 

55 

91 
54 

93 
53 

89 

60 

93 
54 

89 

57 

90 

56 

88 

55 

87 
58 

89 

56 

89 
58 

93 

57 

92 
56 

92 

55 

86 

62 

80 
59 

87 
55 

85 
59 

91 

53 

90 
56 

92 

57 

88 
54 

81 
S3 

86 

52 

85 
54 

89 .  4 

55.4 

BYERS  S  ENE 

MAX 
MIN 

95 
61 

97 
60 

93 

53 

91 
46 

97 
56 

95 

57 

93 

57 

92 
55 

93 

52 

93 
56 

95 
55 

95 
56 

93 

55 

90 
58 

86 

55 

92 
60 

92 

60 

95 
56 

92 
58 

94 

58 

91 
63 

81 

57 

86 

57 

84 

57 

89 

55 

93 
59 

91 

56 

90 

55 

80 

52 

86 

52 

86 

55 

90.9 

56.3 

CABIN  CREEK 

MAX 
MIN 

70 
17 

70 
16 

7I 
13 

71 
40 

73 
45 

68 
45 

60 
43 

66 
40 

68 
43 

66 
49 

74 

51 

71 
45 

67 
45 

65 
45 

69 
44 

66 
47 

62 
49 

68 
45 

70 
41 

67 
45 

60 
42 

CASTLE  ROCK 

MAX 

87 
56 

91 
51 

93 
45 

84 
44 

88 

51 

92 

50 

91 
53 

87 
50 

87 
46 

90 
54 

86 
51 

92 
40 

88 

50 

88 
49 

83 

53 

83 

57 

86 
51 

85 

52 

87 

SI 

88 

51 

88 
54 

81 

50 

78 

52 

84 
54 

81 
49 

86 

53 

89 

52 

82 
48 

86 
48 

75 
46 

85 
51 

86 . 2 
50.8 

CHEESMAN 

MAX 
MIN 

87 
11 

89 
11 

89 
4J 

90 
39 

89 

39 

86 
43 

83 
40 

86 
41 

89 

40 

85 
51 

90 
43 

90 
45 

89 
41 

85 
41 

83 
44 

85 
45 

83 
46 

S3 
45 

86 
43 

87 
43 

85 
43 

78 
44 

83 
44 

79 
44 

84 

43 

89 

43 

86 
44 

85 
40 

74 
47 

83 
38 

79 
42 

85 .  1 
42.9 

CHERRY  CREEK  Dsn 

MAX 
MIN 

91 
62 

95 
59 

95 
48 

86 
48 

90 

55 

98 

55 

97 
56 

94 

54 

91 

50 

92 

58 

93 

52 

94 

55 

92 
53 

92 
54 

84 

55 

91 

57 

92 
54 

90 

54 

91 

55 

92 

55 

97 

57 

87 

55 

80 
53 

88 
58 

85 
53 

90 

57 

94 

55 

94 

53 

89 

50 

79 
49 

88 

55 

90 .  7 
54.3 

DENVER   USO  AP 

MAX 

91 
63 

95 
62 

87 

55 

91 

50 

94 
60 

95 
60 

91 
60 

92 
59 

94 

55 

90 
62 

95 
59 

89 
59 

92 
60 

87 
59 

91 
58 

90 
59 

91 
59 

93 
58 

91 
60 

94 

60 

86 

60 

81 

60 

90 
58 

87 
62 

90 
58 

94 

63 

94 

61 

91 
58 

82 
54 

87 

55 

86 
58 

90 . 5 
58.8 

DENVER  CITY 

MAX 

ELBERT 

MAX 
MIN 

91 
19 

91 
51 

88 

43 

84 
41 

88 

50 

87 
42 

85 
48 

86 
48 

88 

43 

87 
47 

88 
44 

87 
47 

85 
46 

83 
47 

79 
49 

84 

52 

87 
49 

87 
48 

85 
53 

86 
49 

82 
49 

75 
49 

79 
54 

80 

53 

82 
47 

88 

51 

85 
52 

84 
49 

71 
44 

76 
47 

79 
42 

84.  1 
47.8 

ESTES  PARK 

MAX 

ei 
ii 

80 
38 

80 
44 

80 
35 

82 
40 

82 
43 

78 
45 

79 
41 

81 
42 

79 
46 

82 
41 

82 
45 

82 
42 

79 
49 

78 
48 

77 
55 

75 
53 

77 
55 

78 
49 

78 
46 

72 
55 

70 
52 

79 
42 

70 
53 

79 
44 

80 
45 

77 
49 

77 
42 

69 
45 

75 
40 

76 
43 

77.9 
45.  4 

EVERGREEN 

MAX 

87 
15 

89 
38 

82 
39 

84 
41 

87 
42 

66 
45 

80 
42 

84 
41 

85 

52 

85 
45 

88 
46 

82 
45 

84 
43 

80 
48 

8<- 
47 

82 

57 

80 
49 

81 
46 

82 
45 

83 

50 

79 
48 

73 
45 

S3 
50 

74 
44 

85 
44 

86 
47 

85 
42 

84 

45 

71 
41 

81 
41 

81 
44 

82.4 
45.  1 

FORT  COLLINS 

MAX 

89 

51 

91 
51 

89 

57 

85 
50 

92 

52 

91 

54 

87 
59 

90 
56 

92 

57 

87 
63 

92 
56 

87 
62 

87 
59 

85 
61 

80 
57 

82 
59 

85 
63 

87 
65 

88 
61 

89 

65 

84 
61 

80 
61 

84 
56 

85 
66 

92 
54 

90 

67 

92 
58 

84 
54 

78 
53 

82 
54 

82 
57 

86  . 8 
57.9 

FORT  LUPTON    l  N 

MAX 

96 
58 

97 

52 

88 

53 

92 
49 

98 

51 

96 

55 

93 

55 

95 
53 

97 
57 

94 

57 

96 

55 

91 
57 

93 
56 

89 

53 

90 
59 

92 

57 

92 
60 

94 

59 

94 
58 

94 
58 

88 
60 

81 
60 

90 
56 

86 
60 

93 
53 

93 

S7 

94 

56 

87 
54 

87 
54 

87 
52 

87 
53 

91.7 
55.7 

FORT  MORGAN 

MAX 

88 
60 

99 

59 

99 

57 

87 
48 

92 
59 

100 
57 

99 

65 

97 
59 

95 

57 

95 
61 

95 
58 

98 

67 

95 
60 

98 

65 

94 

63 

90 
63 

95 
64 

95 
62 

97 
65 

95 
63 

96 

70 

90 
61 

82 
61 

89 

62 

90 

57 

95 
59 

97 
64 

95 
56 

91 

55 

83 
56 

89 

56 

93.5 
60.3 

GRANT 

MAX 

78 
10 

80 

36 

80 
36 

83 
34 

80 
38 

79 
40 

76 
41 

73 
38 

78 
39 

74 
48 

84 

41 

82 
40 

72 
43 

75 
41 

75 
44 

78 
44 

72 
43 

72 
44 

77 
41 

76 
42 

70 
44 

67 
40 

78 
41 

73 
45 

78 
42 

79 
41 

77 
43 

75 
40 

65 
40 

75 
38 

75 
40 

76 . 0 
40.9 

GREELEY  UNC 

MAX 

95 

57 

95 
56 

94 

57 

89 

52 

95 
56 

96 

57 

92 
60 

94 

56 

94 

56 

93 
63 

95 
58 

94 

62 

91 
60 

90 
53 

84 
59 

89 

57 

91 
63 

92 

63 

89 

63 

94 

63 

89 

66 

84 
59 

89 

57 

89 
64 

95 
56 

94 
58 

92 
62 

86 

58 

81 
54 

88 

55 

86 
60 

58.7 

IOAHO  SPRINGS 

MAX 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

JULESBURG 

MAX 

103 
62 

101 
61 

89 
61 

91 
47 

91 
58 

99 

62 

100 
68 

98 
68 

99 
67 

98 
66 

102 
61 

101 
63 

98 
63 

94 

66 

89 
63 

95 
66 

103 
64 

102 
67 

98 
64 

101 
86 

95 

72 

91 

63 

91 
61 

91 
62 

96 

57 

97 
60 

102 
67 

92 
61 

93 

53 

93 
60 

91 
66 

96 . 4 
63.4 

KASSLER 

MAX 

90 

67 

96 
61 

92 

55 

92 
54 

96 
61 

92 
61 

87 
60 

90 
70 

92 

57 

88 

67 

94 

56 

92 
59 

87 
62 

85 
61 

87 

57 

97 
64 

92 
61 

91 
59 

91 
58 

91 
60 

84 

61 

95 

56 

88 

53 

84 

62 

91 
58 

94 

67 

92 
65 

89 

62 

80 
53 

87 
58 

85 
60 

90 . 0 
60.2 

KAUFFMAN   1  SSE 

MAX 

98 
16 

98 
19 

90 
42 

91 
38 

100 
50 

95 
48 

95 
49 

95 
54 

93 

52 

94 

58 

94 

55 

91 

55 

90 
57 

90 
60 

85 
58 

92 

55 

92 
60 

94 

61 

93 
60 

95 
56 

86 
61 

84 
69 

90 

SO 

88 

57 

93 
S3 

93 
54 

92 
61 

89 

55 

87 
48 

87 
47 

87 
48 

91.6 
53.4 

LAKE  GEORGE  8  Sw 

MAX 

79 
12 

79 
44 

79 
41 

80 
41 

79 
45 

81 
12 

73 
47 

74 
42 

81 
41 

78 
52 

82 
41 

82 
48 

76 
44 

73 
43 

74 
44 

76 
48 

78 
47 

78 
48 

77 
46 

77 
44 

75 
47 

73 
43 

75 
45 

73 
47 

77 
45 

77 
47 

74 
45 

75 
44 

66 
44 

76 
40 

73 
46 

76 . 4 
44.  7 

LAKEUOOD 

MAX 

88 
61 

91 

66 

92 

55 

83 
56 

89 

62 

91 

65 

95 
64 

85 
62 

89 

56 

89 
54 

86 
58 

94 

67 

84 

56 

92 
63 

88 

57 

85 
58 

84 
58 

87 
59 

89 

59 

88 
61 

90 
62 

83 

57 

78 

55 

86 
54 

83 

57 

92 
65 

90 
62 

87 
58 

87 

53 

75 
53 

77 
58 

87.2 
59.  1 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 

91 

53 

97 
51 

98 

52 

87 

50 

90 
51 

97 
51 

95 
56 

89 

51 

93 

52 

95 
59 

92 

53 

95 
59 

89 
54 

93 

55 

93 

55 

S3 

56 

90 
56 

91 
61 

92 

57 

92 

55 

94 

60 

85 

57 

80 
53 

87 
58 

84 

50 

94 

53 

92 
53 

90 
51 

89 
49 

80 
50 

85 
53 

90 . 4 
54.0 

NEDERL  AND  2  NNE 

MAX 

76 
10 

82 
35 

80 
38 

75 
27 

79 
39 

81 
37 

80 
39 

72 
35 

78 

35 

81 
41 

77 
35 

82 
36 

79 
36 

78 
37 

76 
37 

68 
41 

75 
41 

72 
42 

75 
39 

77 
38 

77 
44 

67 
40 

64 
36 

77 
45 

71 
36 

77 
40 

77 
43 

78 
36 

76 
34 

65 
31 

74 
38 

75 .  7 
37.8 

nel;  baymer 

MAX 

98 

50 

98 

52 

94 

50 

92 
42 

99 

56 

97 

51 

94 

57 

95 
55 

93 
53 

97 

57 

97 
54 

93 

52 

95 
57 

90 

51 

89 

58 

96 
58 

97 
62 

97 
61 

95 
58 

98 

60 

92 
64 

84 

52 

89 

55 

94 
54 

100 
55 

95 

56 

91 
48 

83 

52 

86 
54 

89 

53 

87 
49 

93 . 4 
54.4 

PARKER  6  E 

MAX 

91 

61 

92 
62 

89 

51 

86 

51 

90 

71 

89 

61 

85 
58 

87 

58 

88 

58 

86 
60 

89 

59 

85 
58 

86 

55 

82 
61 

81 
56 

85 
61 

85 
57 

89 

59 

88 

56 

88 
59 

85 
59 

78 
54 

84 

56 

81 
60 

84 

55 

89 

63 

87 
62 

86 
58 

75 
52 

82 
54 

81 

56 

85 . 6 
58.  1 

BED  FEATHER   LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

SEDGUICK  5  S 

MAX 
MIN 

99 
60 

101 
63 

99 

61 

81 

50 

100 
56 

99 

65 

98 

65 

98 

60 

97 
60 

96 
64 

96 
68 

96 

70 

97 
63 

92 
60 

85 
59 

91 

63 

95 
65 

96 
64 

94 

61 

95 
63 

92 
69 

87 
64 

87 
65 

86 

71 

97 
58 

93 

60 

96 

62 

91 

63 

88 

66 

90 
59 

89 

63 

93.6 
62.3 

SPICER 

MAX 
MIN 

76 
44 

75 
38 

68 

37 

75 
30 

79 
34 

77 
39 

72 
46 

70 
42 

78 
45 

76 
48 

77 
37 

80 

33 

78 
40 

74 
39 

75 
39 

73 
50 

74 
49 

75 
48 

78 
45 

73 
41 

71 
44 

70 
43 

75 
43 

71 
48 

74 
41 

78 
41 

78 
42 

75 
43 

71 
38 

74 
31 

74 
39 

74.6 
41.2 

STEBL ING 

MAX 
MIN 

88 

60 

101 
60 

100 
59 

83 
48 

91 
57 

103 
61 

96 
58 

95 
62 

95 
69 

92 
62 

95 
59 

95 
65 

95 
60 

99 
64 

92 
64 

90 
64 

98 

63 

98 

62 

99 

62 

98 

63 

99 

71 

91 
62 

85 

62 

87 
62 

88 
58 

94 

60 

07 
64 

95 
59 

90 

56 

85 
58 

88 

60 

93.6 
60.8 

UAL  DEN 

MAX 
MIN 

79 
38 

77 
37 

75 
38 

79 
30 

81 
33 

79 
38 

76 
40 

76 
36 

80 
39 

79 
46 

79 
39 

82 

37 

82 
40 

78 
40 

78 
38 

75 
47 

74 
46 

75 
49 

79 
47 

78 
41 

73 
46 

70 
42 

79 
38 

73 
50 

76 
38 

79 
40 

78 
40 

77 
36 

74 
41 

71 
36 

74 

37 

76.9 
40.2 

SEE  REFERENCE  NOTE S  FOLLONlNO  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

JUL  V  1974 


STRTION 


DRY  OF  MONTH 


10   II  12 


13    14  15 


16    17  18 


19   20  21 


22   23  24 


25   26  27 


28   29    30  31 


PIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  0 

ALAMOSA   UJSO  AP 


CENTER  4  SSM 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND   DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF   CREEK   PASS    I  E 


01     81  84 


84    82  as 

46      39  44 


81  83  80 
42      43  41 


75     80  78 


33     30  25 


80  82  83 
54     47  39 


77     83  83 


76  84  84 
40     41  40 


60  63  67 
42     37  21 


86  87 
47  58 


82  82  82 
44     40  45 


82  83  84 
42      44  40 


41      40  40 


43     43  44 


76  71  73 
27     27  26 


86  81  79 
42      40  42 


67  69  64 
37      34  47 


54     52  46 


77     76  82 


75  75  80 
53     48  48 


73  74  78 
52     48  46 


70  71  78 
42      37  32 


76  76  82 
54     51  44 


78      76  82 


62  63  62 
42      43  36 


93  89  93 
63     53  59 


83     85  86 


83  85  84 
42      44  42 


80  83  85 
48      48  47 


79  82  84 
48     46  46 


77  79  86 
32     29  30 


80     85  88 


66  66  65 
42     39  40 


88  89  86 
56     60  56 


82  79  72 
47     46  60 


83     78  75 


80  79  70 
47     46  49 


80  79  70 
50      48  S3 


76  75  66 
36     37  43 


81  82  73 
52      48  50 


84  83  74 
49     42  50 


72  64  65 
40      39  42 


77  81  83 
51      47  53 


80     83  84 


52     47  51 


52     49  49 


68  70  72 
45     39  41 


76     81  84 


62     60  53 


80  84  85 
50      49  52 


67  56  64 
45      40  40 


89  91 

60  62 


46     45  51 


73  82  82 
39     47  44 


75  77  80 
47      45  48 


78  73  78 
48      48  49 


72  72  73 
34     32  36 


75     81  82 


80  78  82 
50     48  51 


86  80  82 
49     42  48 


64  61  66 
39      39  40 


85  80  88 
58     54  62 


84  81  80 
47      48  47 


79  83  82 
43      43  41 


46      47  45 


78  75  74 
48     50  41 


71  73  71 
34      36  36 


84  83  78 
48     5  1  48 


81  80  78 
45      45  45 


67  64  65 
38      43  40 


85  91 

52  60 


83  82  82 
43     48  46 


85  83  84 
44     44  41 


73  78  78 
39     41  41 


73  75  71 
33     34  36 


84     82  83 


69     68  65 


82  76  79  79 
43      46      42  47 


82     70     79  80 


80      73  76 


47     43  41 


78     73     75  73 


76  73  76  73 
33     33     33  37 


83  75  78  79 
43      44  40 


82     79  80 


88.2 
56.5 


80.9 
46.8 


77.9 
45.8 


76.3 
46.2 


80.3 
46.3 


81.0 
47.8 


82  76  80  78 
48      41  42 


66  68  62  64 
37     38     37  38 


81  .3 
45.5 


64.5 
39.2 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND   SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON   OF    1973   -    1974  COLORADO 


STATION 



JULY 

■  ■ 1  ■  "  1  — 

AUG 

SEPT 

OC  T 

NOV 

DEC 

JfiN 

FEB 

MAR 

RPR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

NORMALS 
JULT -  JUNE 

ARKANSAS   DRA  IMAGE 

BRANSON 

278 

678 

952 

1067 

431 

6UENA  VISTA 

127 

92 

343 

697 

836 

1  156 

1304 

1051 

799 

7  791 

CANON  CITY 

6 

0 

141 

266 

679 

776 

986 

695 

578 

400 

91 

42 

4551 

4628 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

32 

1 

194 

378 

754 

1041 

1172 

866 

700 

566 

176 

88 

6968 

6423 

2 

62  1 

982 

1  1  40 

603 

564 

422 

72 

38 

CADS 

1 

0 

127 

266 

727 

1047 

1264 

764 

665 

382 

77 

34 

6253 

FORDER  8  S 

* 

0 

161 

369 

824 

1  102 

1273 

841 

639 

437 

HOLLY 

1 

0 

136 

294 

756 

1038 

1302 

817 

629 

386 

72 

14 

5443 

JOHN    MART  IN  DAM 

0 

122 

286 

701 

1058 

1335 

778 

544 

» 

8 

K  1  1  LHKiljn 

124 

2  70 

7  48 

1  064 

1  306 

798 

595 

364 

83 

33 

5  386 

LA   JUNTA  FAA  AP 

0 

0 

100 

220 

697 

1012 

1254 

778 

507 

323 

41 

20 

4952 

L  AMAR 

0 

0 

1  15 

261 

740 

1015 

1220 

750 

517 

303 

67 

19 

4997 

5228 

LAS  ANIMAS 

0 

0 

98 

226 

710 

1012 

1259 

743 

525 

332 

38 

14 

4956 

5056 

LEADVILLE 

420 

424 

633 

876 

1  145 

1531 

1594 

1437 

1  193 

1  130 

696 

10483 

L  l  nun  H^nu 

J4 

429 

616 

1151 

1  302 

927 

766 

608 

249 

100 

6641 

NORTH  LAKE 

209 

184 

408 

627 

827 

1147 

1252 

1096 

864 

818 

433 

243 

8108 

PALMER  LAKE 

86 

16 

310 

779 

985 

944 

810 

667 

304 

142 

PUEBLO  WSO  AP 

2 

0 

84 

268 

682 

1017 

1  192 

782 

552 

409 

59 

36 

5083 

5462 

PUEBLO  6  SSW 

17 

9 

163 

340 

763 

1001 

1218 

810 

640 

480 

123 

oft(~^  v    r n fin    "i    c  c 
WULKT    r  UWU    £  at 

n 
u 

n 
u 

1  06 

266 

7  48 

1017 

1273 

763 

52  1 

355 

11 

5117 

5363 

RUXTON  PARK 

321 

260 

630 

772 

1098 

1375 

1455 

1255 

1081 

1003 

654 

386 

10090 

RYE 

61 

32 

244 

463 

761 

1  103 

1237 

978 

698 

562 

230 

126 

6486 

SAL  IDA   3  U 

68 

64 

273 

617 

760 

1  157 

1214 

753 

692 

263 

129 

SPRINGFIELD  7  WSw 

0 

0 

128 

260 

605 

952 

1  1  10 

730 

551 

404 

95 

28 

4853 

1629 

1  45  3 

1 065 

692 

TACONY    10  SE 

3 

0 

140 

284 

722 

997 

1210 

803 

615 

443 

103 

36 

5356 

TRINIDAD 

7 

2 

129 

291 

576 

926 

1037 

774 

525 

420 

91 

41 

4821 

TRINIDAD  FAA  AP 

10 

0 

134 

297 

630 

1074 

1 143 

822 

609 

451 

94 

58 

5322 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

369 

389 

642 

814 

1037 

1312 

1606 

1382 

1222 

1063 

720 

493 

1  1039 

TWO  BUTTES 

VICTOR 

134 

183 

646 

954 

WALSENBURG   POWER  PLANT 

7 

6 

166 

341 

637 

980 

1  125 

857 

588 

510 

135 

50 

5401 

WALSH 

0 

0 

129 

206 

615 

946 

717 

516 

291 

45 

23 

We.  :>  ILL  lr  r  t 

116 

126 

609 

763 

1  245 

1  1  72 

112 

WE  TMQRE   9  S 

XXX 

96 

100 

281 

571 

827 

1  162 

1  199 

978 

806 

705 

246 

163 

7133 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

AL  TENBERN 

3 

11 

226 

481 

855 

1252 

1497 

1222 

737 

648 

235 

85 

7262 

ASPEN 

138 

111 

363 

592 

921 

1351 

1481 

1209 

925 

824 

413 

196 

8526 

BERTHOUD  PASS 

487 

471 

730 

983 

1  304 

1610 

1720 

1524 

1370 

1262 

865 

67: 

12897 

BOND 

46 

306 

1262 

1458 

829 

668 

331 

166 

BROWNS   PARK  REFUGE 

30 

32 

311 

5  46 

964 

1 2  32 

1499 

1  089 

797 

610 

CEDAREDGE 

3 

0 

167 

442 

736 

1  141 

1358 

1 120 

641 

569 

161 

55 

6382 

6205 

C IMARRON 

96 

132 

364 

638 

945 

1467 

1650 

1570 

958 

825 

395 

168 

9198 

CL  IMAX 

480 

469 

724 

931 

1234 

1562 

1657 

1467 

1289 

1246 

839 

638 

12425 

COCHETOPA  CREEK 

162 

164 

447 

766 

1014 

1580 

1933 

1832 

1116 

926 

544 

304 

10778 

COLLBRAN   2  SW 

46 

42 

284 

513 

905 

1293 

1  464 

1  205 

303 

133 

7096 

COLORADO   NAT  MON 

0 

0 

77 

293 

741 

1  1  19 

1401 

1  102 

575 

67 

30 

CORTEZ 

0 

3 

190 

418 

763 

1071 

1326 

1095 

658 

583 

183 

45 

6335 

6301 

CRAIG 

47 

18 

304 

545 

1099 

1434 

1608 

1*16 

913 

720 

366 

142 

8614 

CRESTED  BUTTE 

296 

288 

629 

851 

1131 

1625 

1816 

1  708 

1216 

1 102 

636 

431 

1  1630 

10606 

OEL  TA  3  .1W 

1  266 

592 

509 

117 

3  1 

6842 

DILLON   i  E 

326 

291 

614 

763 

1041 

1401 

1522 

1351 

1093 

1002 

613 

400 

10316 

10975 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

7 

2 

160 

420 

978 

1300 

1610 

1258 

766 

617 

206 

65 

7389 

DURANGO 

18 

281 

498 

807 

1  130 

1276 

1099 

704 

603 

247 

99 

7031 

EAGLE   FAA  AP 

62 

40 

318 

584 

933 

1369 

1548 

1292 

880 

729 

334 

149 

8238 

FORT  LEWIS 

8  1 

78 

38  1 

647 

940 

1 2  46 

1  428 

1  1 99 

895 

780 

375 

107 

8  1 59 

8133 

FRASER 

371 

378 

608 

863 

1228 

1589 

1732 

1531 

1255 

1  126 

623 

1  1445 

FRUITA 

0 

0 

111 

407 

783 

1  103 

1432 

1282 

610 

508 

109 

36 

6380 

5884 

GATEWAY    1  SW 

0 

0 

87 

303 

678 

1035 

1424 

1  191 

560 

498 

68 

32 

5876 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

26 

226 

464 

855 

1258 

702 

138 

6580 

GRAND    JUNCTION   WSO  AP 

0 

0 

72 

266 

708 

1075 

1487 

1260 

5,3 

415 

66 

32 

5694 

6641 

GRAND   JUNCTION  6  ESE 

0 

0 

96 

291 

720 

1066 

1442 

1224 

560 

476 

71 

37 

5983 

GRAND   LAKE    1  NW 

362 

560 

839 

1  1  48 

1  488 

1711 

i  492 

984 

652 

GRAND  LAKE   6  SSW 

283 

260 

476 

764 

1072 

1  398 

1695 

1523 

1  109 

985 

595 

374 

10514 

GRAND  VALLEY 

0 

0 

124 

410 

816 

1  196 

1445 

1200 

675 

619 

152 

49 

6586 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

191 

142 

366 

608 

961 

i  365 

1555 

1421 

960 

834 

444 

1 

237 

i 

9084 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  ST  AT  I  ON   I NOE X 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON  OF    1973  -   1974  COLORADO 


STATION 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

1  

NOV 

DEC 

JON 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

— 

NORMALS 

JUL'  JUH 

GUNN ISON 

173 

183 

427 

733 

1 002 

1604 

1  899 

1834 

-  

1077 

[  

837 

482 

260 

1051  1 

■ 

9688 

HH  r  OfL  M 

47 

2 1 

293 

527 

1096 

1  436 

1584 

1  36  1 

948 

719 

339 

129 

8502 

HOT  SULPHUR   SPRS   2  SW 

228 

242 

413 

679 

1050 

1503 

1  748 

1539 

986 

852 

508 

IGNACIO    1  N 

27 

1  7 

280 

534 

875 

1191 

1  436 

1303 

818 

707 

339 

86 

7615 

7069 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

440 

426 

648 

884 

1  183 

1560 

1640 

1423 

1289 

1178 

748 

507 

1  1926 

KREMML  I NG 

141 

415 

699 

1  447 

1  720 

1563 

940 

805 

LAKE  CITY 

169 

207 

427 

698 

959 

1  428 

1565 

L  ITTLE  HILLS 

59 

29 

339 

608 

992 

1331 

1230 

852 

742 

386 

141 

MARVINE  RANCH 

257 

273 

529 

717 

1051 

1  436 

1545 

1  329 

1036 

994 

574 

388 

10129 

MAYBELL 

35 

312 

1442 

900 

717 

377 

128 

MEEKER  NO.  2 

47 

22 

286 

520 

950 

1  283 

1  440 

1215 

827 

742 

347 

1  40 

7819 

MEREO I TH 

237 

976 

865 

525 

268 

MESA  LAKES  RESORT 

303 

294 

565 

800 

1  078 

1  471 

I  584 

1  404 

1  1  97 

1  147 

655 

340 

1  0638 

MESA   VEROE   NAT  PARK 

5 

a 

131 

350 

738 

1  052 

1230 

985 

643 

559 

139 

29 

5869 

5849 

MONTROSE   NO  2 

2 

2 

143 

395 

735 

1  123 

1389 

1  189 

658 

607 

151 

62 

6456 

6200 

NORTHDALE 

20 

1  7 

283 

560 

926 

1258 

1  499 

1286 

7  38 

707 

301 

98 

7693 

7521 

NORWOOD 

77 

78 

317 

582 

872 

1240 

1431 

1  246 

879 

844 

353 

114 

8033 

OURAY 

79 

68 

272 

513 

784 

1  1  75 

1281 

1  126 

824 

754 

323 

1  38 

7337 

PAGOSA  SPRINGS 

94 

366 

635 

917 

1  324 

1377 

1239 

882 

434 

182 

PAL ISAOE 

76 

229 

664 

1032 

I  159 

542 

420 

53 

36 

PAONIA    1  SW 

o 

0 

397 

724 

1151 

1  385 

1214 

679 

603 

156 

66 

PARADOX    1  E 

o 

156 

416 

132 

46 

P ITK IN 

355 

357 

584 

836 

1  063 

1561 

1  690 

1521 

1  1  49 

1024 

642 

432 

I  1214 

RANGEL  Y 

4 

182 

503 

976 

1  446 

1867 

1523 

771 

597 

279 

56 

RICO 

259 

268 

502 

705 

997 

1315 

1436 

1266 

1025 

928 

544 

292 

9537 

R  IFL  E 

g 

4 

199 

460 

625 

1257 

1  490 

1223 

723 

593 

214 

85 

7082 

6693 

S IL  VERTON 

282 

294 

529 

738 

978 

1  405 

1535 

1317 

1  122 

987 

603 

382 

1  01  72 

10715 

STEAMBOAT  SPRINGS 

159 

1  38 

412 

676 

1127 

1504 

1602 

1  466 

1  023 

860 

48  7 

253 

9707 

9376 

TAYLOR  PARK 

309 

316 

523 

784 

1093 

1654 

1870 

1627 

1279 

1  106 

606 

406 

1  1573 

TEL  L  UR IDE 

177 

206 

427 

634 

887 

1271 

1384 

1  192 

926 

873 

483 

242 

8702 

9281 

URA VAN 

0 

0 

78 

337 

683 

1046 

1303 

1021 

565 

438 

66 

14 

5541 

VALLECITO  DAM 

121 

113 

378 

587 

890 

1223 

1  438 

1291 

866 

782 

42  3 

1  39 

8271 

YAMPA 

177 

121 

416 

633 

1024 

1360 

1538 

1364 

1045 

958 

469 

248 

9383 

YELLOW   JACKET  2  W 

X               X  X 

7 

12 

213 

409 

797 

1  133 

1319 

1  119 

763 

648 

202 

43 

6665 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   4  E 

21 

0 

198 

373 

857 

1116 

1  432 

915 

788 

539 

190 

67 

6498 

AKRON   FAA  AP 

1  7 

0 

203 

392 

652 

1  1  40 

1  368 

911 

772 

539 

1  86 

66 

6446 

BONNY  LAKE 

1  4 

o 

1  74 

348 

792 

1  088 

1  348 

844 

750 

463 

133 

47 

602 1 

BURL  INGTON 

5 

o 

161 

260 

748 

1014 

1  1  92 

733 

607 

394 

103 

35 

5252 

5697 

CHEYENNE  WELLS 

2 

0 

156 

287 

748 

1050 

1246 

789 

621 

418 

79 

38 

5434 

5675 

FLAGLER   2  NW 

12 

0 

162 

351 

801 

1087 

1279 

870 

679 

532 

176 

61 

6010 

HOL  YOKE 

!5 

0 

163 

356 

789 

1074 

1264 

810 

637 

429 

140 

50 

5722 

6227 

STRATTON    3  NE 

□ 

152 

307 

772 

1  056 

1 269 

833 

635 

437 

1  18 

40 

5643 

WRAY 

6 

0 

147 

309 

752 

1009 

1251 

775 

593 

348 

77 

25 

5292 

6024 

YUMA 

XXX 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  0-4 

AL  L  ENSPARK 

237 

211 

498 

645 

956 

1235 

1313 

1  069 

923 

R77 

467 

256 

8709 

ANTERO  RESERVOIR 

294 

282 

496 

611 

1  039 

1  354 

1614 

1  399 

1 00 1 

558 

374 

BAILEY 

1  33 

32 

314 

574 

803 

1177 

1  336 

1  069 

694 

796 

416 

230 

7634 

BOULDER 

26 

0 

177 
* 

306 

757 

919 

1  120 

767 

645 

5  17 

1  39 
1  J3 

66 

5439 

5509 

BRIGGSDALE 

25 

1 

204 

420 

911 

1  1 16 

1336 

873 

724 

565 

202 

68 

6445 

BR IGHTON 

358 

842 

1  076 

1  362 

828 

652 

527 

142 

62 

BYERi  0  ENE 

19 

1 

204 

412 

879 

1  1  93 

1  450 

999 

740 

558 

187 

7  i 

6713 

6077 

CABIN  CREEK 

327 

279 

512 

694 

1  024 

1  302 

1  363 

1203 

1  054 

983 

376 

9679 

CASTLE  ROCK 

34 

17 

266 

463 

765 

1  0  76 

1  304 

993 

736 

630 

P47 

t  24 

CHEESMAN 

106 

72 

282 

522 

801 

1  125 

1255 

1029 

799 

718 

356 

166 

7233 

6869 

CHERRY  CREEK  DAM 

24 

2 

220 

394 

775 

1  002 

1  322 

931 

743 

597 

1 85 

93 

6286 

DENVER  WS9  AP 

8 

0 

166 

321 

758 

1  029 

1  277 

831 

67  1 

507 

137 

67 

5  7  72 

6283 

DENVER  CITY 

n 

167 

300 

718 

807 

1 085 

607 

583 

5524 

ELBERT 

91 

45 

317 

496 

839 

1203 

1318 

1063 

815 

680 

31  1 

1 50 

7326 

ESTES  PARK 

170 

103 

366 

568 

851 

1029 

1251 

953 

857 

733 

422 

217 

7520 

8065 

EVERGREEN 

138 

368 

599 

897 

1  177 

1232 

1002 

827 

745 

361 

159 

7578 

FORT  COLLINS 

189 

403 

866 

1042 

1241 

821 

709 

526 

153 

70 

6042 

6609 

FORT  L UPTON    I  N 

10 

0 

172 

378 

887 

1  142 

1440 

842 

6S3 

564 

137 

*J 

6326 

FORT  MORGAN 

1  4 

0 

1  79 

353 

860 

I  1  73 

1461 

691 

764 

493 

124 

59 

6391 

6548 

GRANT 

259 

225 

450 

667 

1036 

1312 

1383 

1146 

965 

875 

493 

286 

9097 

GREELEY  UNC 

14 

o 

148 

297 

835 

1056 

1271 

789 

640 

448 

107 

47 

5654 

6715 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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MONTHLY   AND   SEASONAL   HEATING  DEGREE  DAYS 

SEASON   OF    1873   -    1971  COLORADO 


b I H 1 [UN 

JULY 

m  in 

HUG 

_  _  _  _ 

SEPT 

UC  T 

NOV 

DEC 

JHN 

FEB 

MHK 

RPR 

MR  Y 

JUNE 

TOTAL 

NORHHLS 
JULT- JUNE 

IDAHO  SPRINGS 

1  1  3 

698 

1028 

719 

705 

619 

252 

142 

7910 

JONES   PASS   2  E 

JUL  ESBURG 

7 

0 

158 

344 

783 

1096 

1323 

810 

652 

424 

129 

40 

5766 

6058 

KASSLER 

14 

0 

125 

691 

957 

1212 

787 

659 

481 

147 

60 

5345 

KAUFFMAN   4  SSE 

32 

Q 

247 

224 

-j  j 

LAKE  GEOPGE  8  SW 

204 

204 

458 

686 

990 

1339 

1617 

1358 

978 

854 

444 

263 

9385 

L AKEWOOD 

41 

1 

201 

365 

794 

952 

1  191 

883 

698 

545 

175 

93 

5939 

LONGMONT  2  ESE 

29 

0 

215 

406 

816 

1071 

1337 

864 

7  45 

528 

150 

78 

6239 

6423 

NEDERL  AND  2  NNE 

275 

221 

544 

733 

1008 

1239 

1440 

1187 

1092 

946 

601 

374 

9660 

MEW  RAYMER 

1  4 

o 

1  72 

65 

6418 

PARKER  6  E 

39 

13 

251 

41  1 

745 

1041 

1  179 

933 

692 

581 

203 

92 

6180 

KC.L'    rLNIMtn    L  H*.  E.  j    c  3d 

232 

821 

SEDGWICK   5  S 

9 

0 

168 

349 

815 

1  128 

1358 

839 

692 

450 

151 

46 

6005 

SP I CE  R 

272 

238 

475 

750 

1  067 

1  455 

1 548 

1  323 

1031 

966 

557 

343 

1  0045 

STERL ING 

16 

0 

209 

406 

905 

1205 

907 

776 

160 

48 

65  73 

237 

211 

520 

562 

311 

1  00  32 

WATERDALE 

45 

2 

239 

396 

842 

994 

1260 

873 

786 

666 

197 

79 

6268 

6440 

XXX 

RIO   GRANDE  DRAINAGE 

ALAMOSA  WSO  AP 

74 

91 

342 

633 

937 

1366 

1662 

1394 

839 

778 

359 

173 

8648 

8529 

BL ANCA 

109 

96 

368 

622 

914 

1392 

1619 

1412 

901 

822 

341 

162 

8758 

CENTER   4  SSW 

133 

168 

379 

661 

948 

1303 

1729 

1433 

867 

782 

347 

166 

8916 

DEL  NORTE 

142 

126 

332 

562 

823 

1 156 

1477 

1253 

749 

679 

311 

180 

7790 

8013 

GREAT  SAND   DUNES  NM 

103 

102 

319 

580 

878 

1250 

1459 

1  197 

823 

162 

HERMIT   7  ESE 

35  1 

369 

602 

861 

1203 

1661 

1864 

1622 

1337 

1075 

696 

440 

12081 

10910 

MANASSA 

109 

106 

334 

625 

893 

1299 

1546 

1311 

783 

702 

327 

173 

8208 

8333 

MONTE  VISTA 

62 

74 

290 

683 

884 

1260 

1591 

1349 

772 

679 

271 

120 

7935 

SAGUACHE 

117 

162 

413 

679 

1014 

1364 

1648 

141  1 

920 

81  1 

440 

165 

9144 

WOLF   CREEK.   PASS    1  E 

379 

409 

628 

811 

1  1  1  1 

1372 

1481 

1290 

1 155 

1 102 

678 

435 

10861 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STP.TION  INDEX 
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DRILY  SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 

JUL '  187* 


STATION 

X 

a 

i*j 

a 
t!Ni 

TIME 

OA!    OF  MONTH 

AVERAGE 

1 

2 

! 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

l  1 

1  ! 

14 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

2B 

29 

30 

31 

GRBIiD  JUNCTION  6  ESE 

8 

5PM 

82 

82 

02 

82 

82 

82 

82 

80 

79 

81 

81 

82 

83 

83 

e  i 

78 

78 

78 

79 

79 

80 

80 

81 

80 

ei 

82 

83 

83 

83 

83 

82 

81  . 1 

StC  't't'lHii  N3'?3  ' Ol L Om I *tG  3'«'I3N  INO£< 

24 


E VAPORAT I  ON  AND  WIND 


COIOBADO 

JULY  1874 


DRY  OF  MONTH 

_j 

STPTION 

2  *L  0 

0  °  5 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1 1 

12 

1  1 

14 

15 

1  B 

J7 

16 

i  g 

20 

2  i 

22 

23 

24 

26 

26 

28 

29 

30 

31 

 £  7  r  

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

PL'EBL  0  wSO  AP 

IK 

.  6  D 

.  69 

.57 

.48 

.40 

.28 

.42 

.  45 

.76 

.48 

.  45 

.  59 

.  36 

.41 

.  42 

.  41 

.  46 

.43 

.  45 

■  32 

•  36 

WIND 

124 

■  Q5 

"  ?2 

*62 

B  Q 

66 

57 

*67 

"se 

68 

9: 

52 

sa 

67 

60 

6  9 

71 

156 

86 

75 

aa 

66 

1  OH 

46 

]2439 

MAX 

92 

98 

93 

89 

ai 

90 

93 

86 

ai 

as 

9. 

96 

84 

84 

9 : 

90 

93 

94 

94 

92 

87 

aa 

93 

ei 

82 

02 

82 

90 

66 

90 

91  .9 

MIN 

57 

58 

59 

57 

57 

57 

56 

h  i 

64 

60 

to 

62 

61 

61 

6  0. 

62 

83 

62 

61 

6  0 

61 

60 

to 

61 

sa 

59 

60 

60 

58 

sa 

sa 

59.8 

PUEBLO  6  S5W 

53 

fld 

*2 

.  44 

.40 

.31 

.  30 

.  42 

.51 

.  48 

.  40 

.  40 

.55 

.30 

.50 

.  56 

.  45 

.  j2 

WIND 

134 

94 

55 

E  8 

50 

•  ^ 

65 

"*4 

62 

83 

96 

60 

ei 

47 

63 

73 

85 

44 

*65 

1 22 18 

MAX 

61 

81 

86 

88 

ea 

BB 

90 

82 

ae 

aa 

83 

100 

90 

90 

9  9 

90 

as 

93 

eo 

88 

91 

86 

88 

60 

88 

80 

84 

86 

84 

84 

6  6 

88.  7 

MIN 

79 

77 

79 

79 

73 

77 

81 

81 

ei 

8  0 

88 

79 

19 

78 

80 

ai 

ai 

82 

7a 

tu 

75 

79 

'  9 

81 

ai 

78 

78 

81 

81 

77 

77 

80.0 

SPRINGFIELD   7  W5  w 

.80 

.52 

.  EO 

.  6  0 

.  59 

.60 

.56 

■  37 

.53 

.32 

.  42 

49 

38 

WIND 

124 

140 

161 

i  1 1 

123 

209 

118 

l ^6 

^00 

J52 

158 

70 

158 

163 

126 

132 

105 

56 

111 

83 

40 

73 

i  04 

en 

106 

*61 

*3693 

Mm  < 

66 

91 

90 

88 

B7 

«r 

84 

87 

a  i 

90 

81 

88 

as 

69 

87 

87 

88 

89 

87 

aa 

94 

91 

90 

85 

1. 1 

80 

B7 

83 

84 

86 

as 

88.7 

MIN 

60 

56 

59 

57 

56 

55 

59 

62 

BC 

66 

6  2 

61 

sa 

6  0 

61 

60 

6  0 

58 

60 

6  0 

59 

60 

64 

61 

63 

60 

58 

61 

60 

54 

sa 

59.6 

SUGAR L OAF   RSVR    1  ESE 

t  VHP 

33 

.08 

X 

.54 

.IB 

.12 

.08 

.  ia 

•  43 

.06 

.  18 

• 12 

lINt 

41 
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1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

I  NAC  T  I  VF  4/5/65 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN  2  SH 

174  1 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

o  o 

D  1  J  U 

5P 

5P 

H 

MRS.  VIVIAN  A.  KELLEY 

COLORAOO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORAOO  SPRGS  HSO  AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6090 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUT  T 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

s 

NATL  HEATHER  SERVICE 

CONIFER  3  NE 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

MRS  ADOALINE  L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

IIP 

c 

H 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8880 

8A 

8A 

c 

H 

E  F  BENNER 

CRIPPLE  CREEK  9  NH 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

INACTIVE  10/1/71 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

ARTHFR   A   f  R I 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

NATL  HEATHER  SERVICE 

DE ADMAN  HILL 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I NG  STBIION  INOEx 
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STATION   INDEX  5™° 


STRTION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

O 

a 
z 

cr 

a 

UJ 

a 

cr 

LONGITUDE 

z 
o 

a 
* 

UJ 
UJ 

OBSERV AT  I  ON 
TIME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

x: 

PRECIP. 

a. 
<z 

LJ  * 

UJ 

u.  Z 

DEER  TRAIL 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5  183 

c 

EVER  I  TT  L  DAVIS 

DELHI 

2178 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

DEL  NORTE 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 

DELTA  3  NW 

2192 

02 

DELTA 

2 

38 

46 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO  STAT  ION  KOTA 

DENVER  WSO  AP 

R 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICF 

■DENVER  CITY 

R 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

1  04 

59 

5320 

9A 

9A 

c 

U  S  POSTAL  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

22S9 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

17 

105 

05 

B480 

s 

NATL   WEATHER  SERVICE 

OILLON   1  E 

2281 

02 

SUMM I T 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

14 

108 

58 

5921 

5P 

SP 

c 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

DOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

51  30 

5P 

MRS  MARGARET   T  CROWDER 

DOLORES 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V.O.  HODGES 

DURANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

c 

H 

JOHN  W.  ERTEL 

EAOS 

2446 

01 

K  I OWA 

1 

38 

29 

102 

47 

421  5 

5P 

5P 

r 

JOHN  E.  JACOBS 

EAGLE  FAA  AP 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MIO 

MIO 

c 

H 

FEO  AVIATION  AGENCY 

EASTONV ILLE   1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL  R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

251  1 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

MEOICINE  BOW  NAT  FOREST 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

SP 

5P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

107 

48 

8396 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELLICOTT 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS  LEOLA  E  CHISMAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

19 

7000 

5P 

5P 

c 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

SP 

7A 

TERRY  GAINES 

FLATTOP  MTN  3  SE 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

FLEMING  1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

SO 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FORDER  8  S 

2997 

0 1 

L  INCOLN 

1 

38 

33 

103 

4  1 

4739 

6P 

6P 

c 

H 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

L AR I MER 

4 

40 

35 

105 

05 

500  1 

7P 

7P 

7P 

c 

H 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

14 

108 

03 

7600 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FORT  LUPTON   1  N 

3027 

04 

WELD 

4 

40 

06 

104 

49 

4888 

5P 

5P 

LEON  MOODY 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

15 

103 

48 

4321 

6A 

8A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

104 

43 

5570 

7A 

c 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

FOWLER  1  SE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

104 

02 

4328 

7A 

EDWARD  R.  FELLHAUER 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

IIP 

1  IP 

H 

MRS  SANDRA  S  TUCKER 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

10 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

JOHN  F  .  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

1 1 

6955 

5P 

INACTIVE  7/23/71 

GATEWAY   1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

4  1 

1  08 

59 

4560 

5P 

5P 

MRS  MILDRED  S  HUBBARD 

GENOA   1  W 

3258 

03 

L INCOLN 

3 

39 

17 

103 

32 

5610 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS  .  L  INDA  L .  TERRY 

GLADE  PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

02 

GARF  IELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

SP 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

c 

CLYDE  B  KENNEDY 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MIO 

MIO 

c 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRANO  JUNCTION  6  ESE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

4710 

8A 

8A 

HA 

G 

C  S  U  ORCHARD  MESA 

GRAND  LAKE    1  NW 

3496 

02 

GRANO 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRANO 

2 

40 

1 1 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

c 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

41 

8667 

5P 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

c 

WILLIAM  R.  STEWART 

GREAT   SAND  OUNES  NM 

354  1 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

8  1  20 

5P 

5P 

H 

GREAT   5AN0  DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

41 

4648 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

c 

NORMAN  B.  YOUNGER 

GREENLANO  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

c 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMM  I  T 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GROVER   10  W 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

51 

104 

24 

5090 

5P 

SP 

H 

INACTIVE  12/19/72 

GUFFEY   10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

r.i  iuu  t  cnu 
Lf u ri n  i  jun 

n? 

GUNNISON 

2 

38 

32 

1 06 

56 

7664 

5P 

SP 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

K  IOWA 

1 

38 

27 

103 

09 

4520 

7A 

FRANK  I E  E  STOKER 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37 

46 

107 

06 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL  D  WRIGHT 

HIDDEN  VALLEY 

3977 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

36 

9020 

S 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W  R  DAVIS 

HOLYOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

16 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS  MYRA  J  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  4  FISH  OEP 

HOY  T 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES  F  .  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

L  INCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS  BARBARA  L  MAT  T I  X 

IOAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF   IDAHO  SPRINGS 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLLOWING  STPHON  INOEK 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
JULY 


1974 


INDEX  NO. 

DIVISION 

rnuNT y 

U  U  U  1  i   1  1 

o 
tr 

a 
a 

c 
a 

LONCI TUDE 

ELEVAT ION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

HRSFR VFR 

TEMP. 

a. 

^1 

UJ 
V. 
0_ 

a. 

(X 

o 
t/> 

I  DHL  I fi  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

44 

102 

18 

3990 

7A 

GERALD  ZION 

IGNACIO  1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

SP 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4270 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN  MART  I N  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

55 

3814 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

BOARO  OF  WATER  COMM 

JULES8URC 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

41 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

L INCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.  KATHRYN  M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

ss 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

ss 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

c 

ROBERT  L  PLATT 

KINDS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

K  IOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

C 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMML I NG 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7359 

5P 

SP 

NEIL  W.  HASSLER 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

c 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4190 

MID 

MID 

FAA  FLIGHT  SERVICE  STA 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

5P 

H 

MRS  MILDRED  MENDENHALL 

LAKE  GEORGE  8  SH 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

BOARO  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

s 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKEWOOO 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARO  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

1  IP 

1  IP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3890 

SP 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

LEADV ILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

1  4 

106 

18 

10046 

1  IP 

1  IP 

COLO  MOUNTAIN  COLLEGE 

LEADV  I LLE    10  WNW 

4886  01 

LAKE 

1 

39 

17 

1  06 

28 

1  1  000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  S  WSW 

4945 

0  3 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

4470 

6A 

NEIL  M  LINDSTROM 

LIMON  WSMC 

S018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

1  1 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  GAME  «  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

A 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

A 

40 

15 

105 

09 

5150 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL  .  WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOVEL AND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

A 

39 

40 

105 

50 

1  1400 

s 

NATL  WEATHER  SERV  OFF 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

CLETUS  M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

1  08 

1 8 

7000 

5P 

MRS  GERTRUDE  R  NOLAND 

MANITOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6630 

c 

MANITOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

JOHN  W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.  CHARLENE  E .  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K.  JAMES  COOK 

MERED  I  TH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

0.  J.  BALDWIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

1  1330 

s 

GEORGE  R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

571 1 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

1  06 

09 

7675 

Q 

MONTE  VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

SP 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7A 

7A 

H 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON  1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

A 

39 

39 

105 

14 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

1  1 

8890 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

NEOERLAND  2  NNE 

5878 

04 

BOULOER 

A 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS  E  .  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELD 

A 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K.D.THOMPSON 

NORTHOALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

02 

6680 

5P 

5P 

H 

MRS   I  F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

1  3 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

ARTHUR  CROCFER 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

108 

17 

7020 

5P 

5P 

JOSEPH  L  HANNIGAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

A 

40 

42 

104 

47 

5190 

c 

MERRILL  V  HANSEN 

OROWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

1  3 

1  03 

45 

4  310 

8A 

TWIN  LAKES  R  «  C  CO 

OTIS   11  NE 

6192 

03 

WASH  I NGTON 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7A 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

5P 

5P 

c 

H 

GARY  LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  0  EDMONDS 

PAL  I SAOE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

8A 

COLO  DEPT  AGRICULTURE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

DUANE  C  HANSON 

PAOLI 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA  1  SW 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7A 

7A 

ROBERT  E  LUND 

PARADOX  1  E 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

57 

5280 

7A 

7A 

H 

IOHN   B  WITHFRSPODN 

PARKER  6  E 

6326 

04 

ELBERT 

A 

39 

32 

104 

39 

6310 

5P 

5P 

c 

H 

R  EARL  EVER  I TT 

PARSHALL   10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

5EE  REFERENCE  NOUS  FOLLOWING  S'OTION  INDE« 
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STATION     INDEX  Colorado 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

cr 
z 

cr 

CE 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 

a 
> 

OBSERVATION 
T I  ME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

a. 
r 

UJ 

a. 

[_> 

BB 

a. 

a. 
a 

U) 

a  t 

LJ  * 
UJ 

a.  ~ 

tf>  V. 

PENROSE 

64  10 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

1  05 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

1  06 

32 

9200 

6P 

6P 

0.   HAYNC  MUSTAIN 

PLACERV  ILLE 

6524 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

0  1 

108 

03 

7320 

4P 

MRS  MARY  F   MC  CLUER 

PLATORO  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

1  06 

32 

9887 

S 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

Di   CDCDlir     v  I  r  u     o  |i 
rLtnoHNI     VltH    £  M 

6591 

02 

MUN 1 t  c  UMH 

2 

37 

35 

108 

48 

6840 

c 

DON  W  CLEVER 

P0W0ERH0RN 

665 1 

02 

GUNNISON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

CLOSEO  5/4/73 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

1  7 

104 

3  1 

4639 

M  10 

M  I  0 

8A 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

1  9 

104 

21 

4730 

6A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38 

1  1 

1  04 

39 

4910 

7R 

7A 

7A 

CF  «   I   STEEL  CORP- 

PYRAMID 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

1  4 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  HSW 

681  1 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

1  06 

43 

9340 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

1  08 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

1  05 

34 

8237 

5P 

5P 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

4  1 

108 

02 

8840 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GHRr  I  ELL) 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

M  1 0 

C 

MRS  MAXINE   C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

43 

107 

16 

9495 

S 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

1  06 

16 

8562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

0  1 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4170 

5P 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

104 

05 

6006 

6P 

M  1 0 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

51 

1  04 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

0  1 

PUEBLO 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

5P 

5P 

VERT  I E  L  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

36 

05 

1  06 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

WILLIAM  HOLDER 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

1  IP 

1 1 P 

DWIGHT  N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COSTILLA 

5 

37 

12 

1  05 

27 

7990 

c 

MISS  CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

M  I  NERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

H  H  HARMON 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

106 

26 

8465 

6P 

BERNARD  IN)  1RBY 

SEDALIA  4  SSE 

7510 

04 

OOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  S  BLANFORD 

SEDGWICK  5  S 

7S15 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

5  1 

1  02 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  0  MUNSON 

SEIBERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  8 

1  02 

52 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

L INCOLN 

3 

39 

33 

103 

2  1 

5180 

c 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

76  18 

02 

GARFIELD 

2 

39 

34 

107 

1  4 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

106 

24 

9300 

s 

MRS  NEVA  HORTON 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

SP 

c 

H 

ROBERT   K  WYMAN 

S  IMLfl 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

106 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGF IELD 

7862 

0  1 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4410 

6P 

HERBERT  E  HOMSHER.  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

788  1 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

4  1 

105 

30 

1  1500 

7P 

FRANK  A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERLING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STON I NGTON 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

1  1 

3801 

6P 

MRS  ARM  I LDA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

IS 

106 

22 

9685 

8A 

8A 

6A 

c 

U.S.   BUREAU   Or  RELLAM. 

SUMMIT  LAKE   1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

106 

40 

10390 

5 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMM  I  TV  ILLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

1  1350 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

3 1 

1 07 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY   10  SE 

8 1  57 

0  1 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

6  1  84 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

1  06 

37 

9206 

5P 

SP 

UNCOMPAHGRE   V  W  U  A 

TELLURIDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERCIO  4  NW 

8220 

0 1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

105 

03 

8040 

c 

JUAN  I  T A  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

0 1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

1  0 

1  04 

29 

6030 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  TRINIDAD 

TRINIDAD  FAA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

15 

104 

20 

5746 

M  I  0 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9700 

s 

WtSI    LOLO  POWER  CO 

TROY   1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

5P 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  RESERV-CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

I 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

URAVAN 

B560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VAIL  PASS  1  E 

8577 

02 

SUMMIT 

2 

39 

31 

106 

12 

10430 

S 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

VALLEC I  TO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

SP 

SP 

5P 

PINE  RIVER   IRRIG  OIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

SP 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

OILLON  M  OONOHOE 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6220 

5P 

SP 

c 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

SP 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATEROALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

en 

8A 

WILLIAM  C  DAVIS 

3EE  REFERENCE  NO'ES  FOLLOWING  5'otion  INOE" 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
JULY 


1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVAT I  ON 
TIME  UNO 
TABLES 


OBSERVER 


WESTCL  IFFE 
WETMORE  9  S 
WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SH 
WILCOX  RANCH 
WINDSOR  I  SE 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS 
WOLF  CREEK  PASS 


WOOOLANO  PARK  8  NNW 


WRAY 
YAMPA 

YELLOW  JACKET 
YUMA 


2  W 


8931 
8990 
8997 
902S 
9045 
9147 
9175 
9181 
9183 
9210 

9243 
9265 
9275 
9295 


CUSTER 

CUSTER 

PUEBLO 

WELD 

OELTA 

WELD 

GRAND 

MINERAL 

MINERAL 

TELLER 

YUMA 
ROUTT 
MONTEZUMA 
YUMA 


38  08 

38  08 

37  52 
40  09 

38  55 
40  29 

39  54 
37  29 
37  29 

39  06 

40  04 
40  09 
37  31 
40  07 


105  29 

105  05 

104  07 

104  1  1 

107  31 

104  54 

105  46 

106  47 
106  52 

105  05 

102  14 

106  54 

108  45 
102  44 


7860 
7360 
4725 
4710 
5960 
4720 
9058 
10642 
9425 
7760 

3560 
7892 
6860 
4125 


8fl 


5  PI 


M  0  RANKIN 
DONALD  R.  DONLEY 
WILLIAM  F  KREIDER 

INACTIVE  1/1/72 
RALPH  H  CLINE 
EASTMAN-KODAK  CO. 
DENVER  BO  OF  WATER  C 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
NOAA.  NATL  WEATHER  SERV 
U  S  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A  ZION 
FLOYD  M  MONTGOMERY 
ARTHUR  WILSON 
GEORGE  0.  VAUGHN 


5EE   »EFE»ENCE   NOTf.5   FOLLOWING  S'S'ION    I NDE K 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


ddltional  information  regarding  the  climate  of  tM<s  q,,tfl  __  t* 

8*01.  or  to  any  Weather  Service  Office  near  £u.    AdditiJlJS'jLlSiSSl.  LE^US8  'V?"  "Itlonal  Climatic  Center.  Federal  Building,  Ashevllle,  N.C. 

"  Precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECIPITATION  DATA'  for  this  State. 

IMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,    dimensional  units  used  in  this  bullet!-  ...  t 

ove.ent   In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  averJeTfl   T  f'   <"r'c.1"1  'J1  I °n  »nd  evaporation  In  Inches  and  wind 

,ctlons  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  v.^P^or'.r.rSK.c;^..1^  ZS2T£Sl?Z  tJJSfTSZggLS?* 
BSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  ctanHarH  nmo       n..***-  ... 

?^l^T"rZt  lUlti^T^  -  -  ~         "2  "-ail  K  -ow'on  Or-ounrtabie":henDpu^lsPned:P-r1fo?"t,l. 

VAPORAriON  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot 


■Hd-tSFTeT  Max  and  Min  values  In  the'Eva^rtiM^nd^inrt^e^re^.M^r'Lm^r^MvI^1;,  Sh?wn  by  f°°">°*e  following  the  Evaporation  and 
1M  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  ?he  a      ' "Tt      7 Pan  "S  recorded  during  24  hours  ending  at 

aches  above  the  pan.  uver  lne  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the    "Snowfall  and  Snow  cn  Ground"  table  „,  th«  -     ,  , 

blaming  measurements  are  taken  from  different  points  i      s     o  observations     conseouen't  Iv     T  °f  "fj  Tj'"'   °r  °"  the  ground  ■     Sa"Plea  '°r 

a  the  sno.pack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record    Time ob™rv*™°  ±  m      m  s  t  and  °ther  cau8e8  of  local  variability 

NOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  tahi.  i     .k  •« 

now  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  Include  snow,  sleet,  and  ice.  Ground     table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  lnclud 


ORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  19*1-197 


■VISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 


[TAT I ON  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

ftglsLbuTll,tEln.   MOnthly  ^  SDOW,a11  —  h«tln*  — '»  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  If 

VAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  ;     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

AILV  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

.TE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 


TTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

1  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  wlndspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

J     II    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

!     R    Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

i  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 

|  AR    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  In  "Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  *R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol  1  Temperature"  table . 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

,     0    Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4-PLATTE     5-RIO  GRANDE 
tatlons  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue, 
•neral  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


nformatlon  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
itation  History"  for  this  State,   price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
If  Local  Climatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional   for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  NOAA;       send  payments  and  orders   to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.  C.  28801.      Attn:  Publications. 


certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
llmatlc  Center,  Ashevllle,  North  Carolina     28801.  /  ✓ 

Director,  National  Climatic  Center 
USCOMM-NOAA-ASHEV I LLF. ,   N.C.  9/4/74-1305 
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RELATIVE  MUMOITY 
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PERCENT 
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MOUNTAIN 


05     11      17  23 


NUMBER  OF  OP.YS  M I  TH 
PRECIPITATION 


ALAMOSA  WSO  AP 
COLORADO  SPRINGS  WSO  AP 
DENVER  WSFO  AP 
GRAND  JUNCTION  WSO  AP 
PUEBLO  WSO  AP 


1  .5 
2.3 
1  .3 
3.1 
2.1 


8.1 
9.2 
7  .5 
8.3 
8.8 


31+  + 
33 
38 
46 


36 
SH 
NH 
NW 


02 
1  7h 
08 
09 


82 
71 
67 
43 
68 


41 

38 
35 
27 
38 


35 
35 
30 
20 
32 


70 
64 

55 
29 
55 


74 
89 
81 


SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWINO  STATION  INOEX 
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54.2 

67.9 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 
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PALMER  LAKE 
PUEBL  0  WSO  AP 
PUEBLO    ARMY  DEPOT 

PUEBL  0  6  SSU 
ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTON  PARK 
RYE 

*AL IDA  3  W 

SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  USU 
STONINGTON 
SudARL OAF   RSvR    J  I 
TACONY    10  SE 


VICTOR 

WAL  SENRURG  POWER  PL  A 
WALSH 
WESTCL irrE 
WETMORE  9  S 


ALTENBERN 

AMES 

ASPEN 

BERTMOUD  PASS 
BLUE  MESA  LAKE 

BOND 

BONHAn  RESERVOIR 
BRECkENR IDGE 
BROWNS  PARK  REFUGE 
CEDAREDGE 

CIMARRON 
CL IMAX 

COCMETOPA  CREEK 
COLL  BRAN  2  SU 
COLORADO  NAT  MON 

C0RTE2 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  NW 
DILLON  l  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

DOLORES 

DURAHGO 

EAGLE    FAA  AP 

ELECTRA  LAKE  s 


(  OB  T 


LEWIS 


GRAND    JUNCTION    WSO  AP 

GRANO  JUNCTION  6  ESE 

GRAND    LAKE    I  NW 

GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 


DAM 


GREEN  MOUNTAIN 
GUNNISON 
HAMIL  ton 
HAYDEN 

H0T  SULPHUR  SPRS  2  SW 


MBNCto 

MAR v INE  RANCH 
MAYBELL 
MEEKER  NO.  2 

MEflEO  I  TM 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA   vEBDC   NAT  PARK 
MONTROSE   NO  I 
MONTROSE    NO  2 
NORTH  DALE 


1     2     3      4     5  6 


.35      .39  .53 


DRY   OF  MONTH 

9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


.06      .01  .02 


SEC  REFERENCE  NOTES  ■  ■      ■ «  NO  STATION  INDE* 


6 


DRILY   PREC I P I TflT I  ON 


STAT  I  ON 


DRY   OF  MONTH 


1     2    3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    1  3  H  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27  26 


29 


30 


31 


nobwOOO 
OUQ  AY 

PAGOSA  SPRINGS 
PAL ISAOE 

PAONIA  1  SU 
PARADOX    I  C 

pvsmall  io  sse 

PIT*  It 

PLACERvILlE 

PYRAMID 

R  ANGE L T 

RICO 

RIFLE 

SARGCNTS 

SmOShONE 

SILVERTQN 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TACQMA 

TAYLOR  PARK 

TCLLUBIOE 
UflAvAN 

vALLCCITO  DAM 

uintcr  park 
y  ampa 

TtHOU  JACKET   2  U 


Aft  RON   4  E 
Aft ROM  FAA  AP 
BONNY    L  AftE 
BURL  I NG  TON 
CHEYENNE 

riAGLER    2  HH 


GENOA  I 

MOL  YOftC 
ID At IA  2 


9  WSW 
I  1  NE 
TON   3  NE 


TTC  ORAINAGE 


BRIGHTON 

ByERS  s  enc 
C AO  IN  CRECft 
CASTLE  ROC  ft 
CmEESMAn 

CmERRy  cREEft  Oam 
OENvCR  tfiO  ap 
DEN*ER  CITY 

EASTQNVfLLE  I  NHU 
ELBERT 

ESTCS  PARft 

Evergreen 
for  t  coil  ins 
fort  l upton  1  n 
port  morgan 

GEORGE  TOk*t 

GRANT 

GREELEY  UHC 

hAuThQRNE 

IDAHO  SPRINGS 

JONCS  PASS  2  E 

JULCSBURG 

ftASSLER 

■AUFFMBN    4  SSC 

lM[  GEORGE  8  Su 

L  AftEuOOD 
LONGnONT  J  CSE 
nEOERl AND  2  nmE 
NEW  RATfCR 
PARftCR  6  E 

RET  FEATHER  L  AftE  S 
SCDAL  I A   4  SSE 
SEOGUIC*  9  S 
SPICCR 

■  j  MDUN TA I N 

STCRl  ING 


AlAMQ~SA    rfSO  AP 

H  wen 

CCNTF.R    4  SSW 

DEL  nobtt 

GREAT    ^ANO    DUNES  NM 

HERMIT  J  CSC 

MJWiASSA 

nDNTt  vISTA 
SAGuACmC 

MtJtF  CREEft  PASS  1  T 


.21      .32     .  1 


1  .03 
2.03 

2  .  32 


.30  .10 
.25  .22 


SEE  •CFf.REHCf   N0IC3  F  DLL  Oh  I  HO  STftflON   I  HOC  * 


.OS     .09  .09 


DAILY  TEMPERATURES 


C0L0RB03 
AUGUST 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

u 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

uj 
a 

* 

ARKANSAS   DRA IMAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MHX 
MIN 

BUENA  VISTA 

MAX 
MIN 

CANON  CITY 

MAX 
MIN 

00 
63 

74 

62 

74 

56 

82 
50 

81 
60 

80 
56 

87 
57 

80 
57 

83 
53 

84 
51 

88 
52 

89 
61 

91 
EO 

92 
61 

89 
63 

94 

62 

96 
63 

97 
63 

90 
67 

88 
65 

82 
57 

80 
55 

74 
54 

78 

53 

85 
55 

89 

59 

81 
62 

83 
52 

79 
55 

91 
60 

90 
58 

84. 

COLORADO   SPRGS   WSO  AP 

MAX 
MIN 

81 
57 

63 
53 

72 
52 

78 
50 

77 
53 

79 
53 

81 

51 

74 

53 

81 
50 

78 
48 

85 
47 

87 
63 

88 
58 

90 
51 

85 
60 

89 

55 

93 
58 

91 
57 

92 
60 

90 
64 

81 

55 

76 
52 

73 
54 

76 
54 

79 
53 

88 
54 

75 
58 

80 
56 

74 
54 

86 

52 

82 
54 

81. 

DELHI 

MAX 
MIN 

84 

51 

80 
55 

80 
56 

90 
S3 

84 
46 

86 
49 

93 
56 

81 
51 

90 
44 

88 
44 

92 
44 

98 
46 

94 
46 

97 
56 

90 
58 

90 
64 

98 
56 

100 
53 

95 
65 

95 
65 

87 
61 

83 
46 

85 
48 

84 

50 

85 
50 

90 
54 

80 
61 

80 
46 

78 
54 

94 

56 

94 

51 

88. 
52 . 

EADS 

MAX 
MIN 

B3 
60 

76 
56 

77 
48 

83 

6? 

63 

53 

88 

51 

87 
18 

85 
56 

85 
56 

78 
52 

87 
51 

93 
50 

93 
63 

94 

50 

83 

57 

92 
58 

98 
59 

92 
56 

98 

58 

96 
64 

84 

60 

80 
58 

75 
57 

87 
56 

85 
56 

82 
54 

78 
55 

82 
56 

79 
58 

89 
49 

83 
53 

85. 

FORDER  6  S 

MAX 
MIN 

81 

S3 

78 
49 

76 
50 

B2 
47 

85 
50 

80 
45 

83 
50 

82 
48 

86 
46 

SO 
48 

95 
48 

91 
57 

92 
54 

86 

55 

92 
49 

98 
52 

95 
50 

97 
56 

94 

55 

89 

55 

80 
54 

72 
52 

79 
55 

79 
59 

88 
47 

77 
56 

83 

55 

79 
54 

93 
42 

85 

52 

85. 

HOLLY 

MAX 
MIN 

97 
58 

83 
53 

78 
53 

77 
53 

86 

55 

86 
49 

80 

66 

87 
58 

88 

62 

83 
54 

78 
55 

89 
58 

99 
59 

95 
61 

96 
58 

86 
58 

94 

60 

98 
57 

93 
61 

100 
67 

97 
64 

81 

63 

79 
62 

72 
62 

84 

62 

86 

63 

92 
61 

80 
59 

84 

59 

87 

52 

90 
51 

87. 

JOHN   MARTIN  DAM 

MAX 
MIN 

95 
61 

87 

57 

77 
54 

85 

53 

85 
56 

85 
50 

90 
55 

90 
56 

89 
57 

88 

52 

90 
50 

99 
52 

98 
64 

96 
60 

97 
58 

95 
59 

101 
60 

101 
58 

103 
62 

101 
73 

95 
63 

84 

60 

82 
55 

87 

57 

85 
64 

92 
59 

90 
61 

87 
52 

87 
50 

92 
50 

92 
56 

91  . 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

90 
57 

82 

53 

80 
41 

87 
48 

84 

53 

83 
47 

90 
56 

84 

51 

88 

55 

78 
51 

87 
52 

95 
53 

92 
64 

92 
60 

89 
60 

94 

57 

101 
60 

91 

57 

100 
56 

99 
59 

88 
60 

81 

57 

77 
52 

85 
60 

83 
61 

90 
56 

85 
56 

84 

55 

81 

55 

89 
48 

84 

56 

87. 

LA   JUNTA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

88 

62 

78 
59 

81 

59 

89 
61 

89 
58 

84 

51 

91 
59 

83 
59 

93 
57 

85 
50 

89 

52 

97 

57 

95 
62 

95 
62 

90 
62 

96 
61 

101 
63 

99 
61 

101 
71 

10Q 
74 

87 
64 

83 
59 

79 
55 

84 

57 

87 
68 

89 

60 

78 
62 

90 
60 

79 
59 

96 
54 

95 
59 

89. 

LAMAR 

MAX 
MIN 

86 
59 

75 
55 

75 
53 

B6 

53 

85 
56 

81 

51 

B9 
56 

82 
59 

85 
69 

79 
55 

92 
53 

97 
55 

96 
64 

96 
61 

88 
61 

94 

60 

101 
63 

94 

58 

100 
61 

97 
70 

86 
64 

79 
62 

73 
59 

86 
60 

84 

63 

94 

63 

77 
62 

85 
59 

82 
59 

92 
54 

84 

59 

87. 

LAS  ANIMAS 

MAX 
MIN 

85 
62 

84 

57 

84 

56 

87 
53 

86 
55 

82 
49 

90 
56 

80 
55 

90 
54 

82 
52 

90 
52 

96 
54 

95 
64 

96 
60 

88 
58 

96 
59 

102 
60 

97 
57 

100 
61 

98 
67 

85 
64 

84 

63 

86 
54 

84 

56 

84 

65 

91 
56 

80 
61 

89 
58 

8  0 
68 

94 

50 

91 
57 

88. 

LEADVILLE 

MAX 
MIN 

66 
35 

62 
34 

59 
38 

64 

31 

67 
32 

67 
37 

62 
36 

62 
33 

60 
34 

56 
28 

63 
29 

67 
31 

69 
34 

69 
32 

69 

33 

70 
31 

71 
35 

71 
33 

67 
38 

65 
34 

65 
27 

68 

30 

70 
31 

66 
31 

69 

33 

70 
30 

P9 

37 

67 
31 

65 
31 

69 
32 

67 
37 

66. 
32 . 

L  I  ION  WSMO 

MAX 
MIN 

77 
52 

70 
50 

75 
44 

82 
49 

76 
51 

77 
48 

82 

60 

79 
49 

79 
45 

71 
46 

83 
47 

85 
50 

87 
53 

88 

53 

77 
57 

86 
54 

91 
54 

94 

53 

94 

51 

91 
55 

78 
52 

78 

52 

76 
52 

79 
52 

84 

50 

89 
48 

68 
54 

83 

54 

74 
46 

84 

45 

81 
49 

81. 
50 . 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

66 
1 1 

60 
41 

53 
40 

69 
30 

71 
39 

68 
40 

73 
39 

67 
41 

70 
35 

70 
34 

74 

32 

76 
44 

75 
12 

75 
35 

77 
50 

80 
44 

81 
39 

80 
43 

77 
46 

75 
46 

72 
36 

67 
33 

69 
37 

69 
38 

67 
31 

74 
44 

69 
43 

72 
37 

71 
45 

76 
34 

76 
34 

71  . 
39 . 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

84 

50 

79 
49 

58 
47 

71 
13 

75 
48 

76 
46 

79 
50 

73 
48 

76 
42 

76 
40 

86 

50 

85 
46 

87 
49 

84 

53 

85 
58 

85 
46 

76 
46 

70 
47 

70 
45 

83 
46 

81 

53 

87 

52 

77 
48 

83 
49 

71 
48 

85 
47 

78. 

PUEBLO   USO  AP 

MAX 
MIN 

86 
61 

74 

57 

78 
60 

90 
58 

85 
58 

85 
54 

91 

68 

79 
55 

90 
51 

86 
52 

92 
52 

95 
52 

91 
64 

95 
56 

91 
63 

95 
59 

98 
61 

98 
60 

96 
61 

95 
64 

86 
60 

82 
56 

78 

59 

78 
58 

81 

59 

89 
54 

80 
63 

87 
63 

81 
57 

95 
51 

87 
60 

87. 

PUEBLO  6  SSW 

MAX 
MIN 

88 
63 

84 
64 

70 
51 

77 
49 

85 
53 

83 
55 

80 
45 

88 
47 

78 
47 

86 
45 

84 

43 

89 
47 

93 
52 

91 
50 

92 
50 

88 

53 

92 
54 

96 
60 

96 
54 

93 
57 

92 
52 

82 
50 

78 
49 

76 
48 

79 
48 

79 
46 

88 
47 

85 
57 

84 

6  0 

83 
43 

91 
43 

85. 
50 . 

ROCKY   FORD   2  SE 

MAX 
MIN 

85 
58 

84 

52 

78 
57 

83 

52 

86 
54 

83 
49 

90 
56 

85 
54 

88 

52 

88 

50 

88 
48 

94 

53 

93 
56 

93 
59 

91 
54 

91 
56 

100 

57 

100 
57 

96 
63 

96 
66 

92 
61 

82 
54 

76 
54 

83 
56 

82 

62 

85 
54 

84 

62 

86 

67 

85 
56 

92 
47 

90 

57 

88. 

RUXTGN  PARK 

MAX 
MIN 

61 
40 

59 
39 

57 
41 

63 
35 

63 
38 

62 
37 

68 
38 

61 

37 

62 
36 

66 
33 

70 
34 

70 
35 

72 
36 

73 
39 

72 
38 

73 
36 

75 
41 

77 
43 

75 
46 

72 
51 

67 
35 

63 
36 

58 

35 

67 
34 

67 
37 

70 
35 

67 
47 

71 
35 

64 
38 

73 
39 

74 
44 

67. 

RYE 

MAX 
MIN 

75 
61 

64 
45 

66 
49 

77 
44 

72 
42 

72 
45 

76 
13 

75 
42 

73 
40 

76 
40 

83 
40 

82 
47 

86 
46 

86 
43 

84 
49 

86 
44 

87 
46 

90 
62 

88 
56 

85 
55 

82 
45 

75 
40 

76 
42 

75 
39 

77 
49 

81 
41 

81 

53 

82 
40 

76 
40 

83 
43 

85 
47 

79. 

SAL  IDA   3  W 

MAX 
MIN 

76 
16 

66 
45 

72 
50 

70 
41 

75 
45 

81 
45 

80 
46 

72 
45 

74 
48 

72 
42 

79 
38 

83 
45 

78 
47 

82 
44 

82 
47 

85 
45 

86 
48 

88 
46 

80 
59 

80 
48 

78 
39 

78 
45 

82 
42 

a 

45 

78 
47 

82 
44 

81 
59 

80 
44 

76 
47 

83 

52 

83 
46 

78. 

SPRINGFIELD   7  WSW 

MAX 
MIN 

82 
68 

76 
53 

67 
49 

82 
50 

85 
54 

77 
47 

84 

53 

82 
56 

81 

53 

78 

52 

85 
50 

89 

53 

89 
56 

89 
59 

89 
59 

88 

58 

97 
63 

89 

56 

93 
65 

92 
65 

88 
64 

75 
59 

73 
55 

79 
56 

79 
60 

ai 

58 

77 
55 

83 

52 

8  1 
53 

90 
52 

86 

55 

83. 

SUGARL  OAF   RSVR    1  ESE 

MAX 
MIN 

68 
35 

70 
33 

64 

35 

64 
42 

66 
30 

70 
37 

71 
36 

65 
31 

66 
37 

62 
30 

60 
23 

66 
28 

67 
35 

72 
28 

71 
31 

72 
27 

75 
33 

75 
29 

76 
36 

69 
34 

68 
26 

67 
27 

71 
29 

72 
31 

70 
29 

70 
26 

73 
36 

72 
29 

70 
30 

73 
37 

69 
28 

69. 

TACONY    10  SE 

MAX 
MIN 

81 

55 

78 

52 

76 
52 

86 
52 

83 
54 

79 
50 

87 
50 

78 
51 

91 
49 

84 
49 

88 

50 

95 
55 

95 
58 

97 

55 

89 

55 

96 
54 

100 
57 

98 
54 

99 

55 

98 
60 

91 
60 

79 
53 

77 
49 

80 
56 

79 

57 

87 
55 

81 

60 

65 
57 

81 
50 

93 
50 

85 
56 

87. 

53 . 

TRINIDAD 

MAX 
MIN 

77 
65 

68 
61 

67 
52 

78 
18 

78 
50 

80 

52 

80 
6  1 

77 
55 

80 
48 

82 
47 

86 
5  1 

86 
48 

81 

ss 

89 

53 

88 
54 

90 
52 

90 
54 

95 
52 

92 
62 

87 
66 

84 

52 

77 
48 

74 
44 

78 
50 

76 
51 

82 
54 

80 
58 

80 
48 

79 

19 

88 
47 

88 
49 

81. 
5 1 . 

TRINIDAD   FAA  AP 

MAX 
MIN 

B2 
54 

70 
54 

72 
55 

83 

53 

83 
53 

84 

52 

84 

68 

76 
55 

83 
51 

86 
48 

90 
51 

90 
57 

86 
66 

91 
60 

91 

57 

91 
56 

94 

62 

95 
55 

92 
66 

91 
65 

84 

59 

80 
53 

78 
48 

80 
55 

80 
60 

84 

60 

76 
55 

83 
52 

79 
53 

90 
56 

86 
51 

84. 

55. 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

70 
38 

59 
38 

63 
42 

65 
34 

66 
38 

70 
37 

61 
40 

62 
34 

59 
36 

58 
33 

65 
32 

69 
33 

71 
35 

69 
33 

70 
35 

73 
32 

74 

35 

74 

33 

71 
38 

66 
33 

69 

33 

69 
32 

72 
33 

70 
35 

70 
36 

71 
33 

70 
32 

68 
34 

69 

33 

70 
32 

68 
38 

67. 
34 . 

TWO  BUTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

WAL SENBURG  POWER  PLANT 

MAX 
MIN 

76 
52 

68 

52 

69 
53 

80 
49 

76 
49 

78 
51 

63 
18 

77 
49 

81 

50 

81 
47 

85 
46 

86 
56 

86 
18 

88 
45 

89 

60 

89 

51 

93 
55 

93 

52 

90 
56 

86 

84 
49 

77 
45 

76 
43 

79 
47 

79 
62 

77 
55 

84 

61 

84 
44 

78 
52 

89 
55 

86 
50 

82. 
50 . 

WAL  SH 

MAX 
MIN 

SI 

68 

77 
62 

71 
49 

84 

51 

AC 

9ti 

83 
49 

86 

57 

84 

69 

84 

56 

82 
57 

83 
48 

92 
62 

91 
60 

93 
58 

89 

62 

92 
63 

95 
68 

95 
60 

96 

62 

93 
68 

90 
55 

77 
60 

72 
57 

81 
58 

78 

62 

85 
60 

85 
56 

76 
56 

82 
66 

92 
58 

90 
55 

86. 
58. 

WESTCL IFFE 

MAX 
MIN 

76 
1i 

67 
42 

69 
49 

74 

39 

74 
41 

76 
47 

77 
18 

72 
43 

70 
41 

73 
35 

78 
34 

80 
36 

81 
36 

79 
38 

80 
39 

84 

36 

86 
39 

85 
40 

79 
58 

79 
62 

75 
35 

32 

77 
53 

77 
35 

75 
40 

81 
43 

79 
45 

77. 
41.' 

UETMORE  9  S 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INOEH 


8 


DRILY  TEMPERATURES 


STfiT ION 

DRY  OF  MONTH 

U 
u 
a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

a 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

(X 
UJ 

a 

COLORADO  DRAINAGE 

toe  r  h  ni 

ALTEN6ERN 

MAX 

87 
48 

78 
56 

77 
54 

82 
49 

86 
49 

87 
44 

85 
56 

78 
51 

73 
49 

75 
40 

85 
39 

85 
45 

87 
49 

84 

42 

86 
47 

89 
44 

90 
45 

90 
43 

84 

50 

82 
46 

83 
46 

85 
38 

87 
38 

88 
41 

90 
43 

89 
44 

61 
46 

87 
46 

86 
47 

89 
44 

87 
47 

46 

1 

ASPEN 

MAX 

70 
44 

72 
44 

72 
40 

72 
41 

72 
42 

78 
43 

73 
4/ 

71 
41 

68 
44 

67 
33 

74 

35 

78 
40 

81 
44 

77 
41 

80 
44 

8  1 
39 

80 
46 

82 
42 

79 
49 

75 
46 

76 
36 

76 
38 

80 
39 

79 
42 

78 
43 

79 
40 

62 
41 

80 
44 

79 
44 

78 
43 

77 
47 

42 

J 

6CRTHQUD  PASS 

MAX 

38 

60 
38 

55 
34 

57 
36 

60 
36 

57 
38 

60 
40 

58 
38 

54 

36 

56 
30 

48 

32 

53 
36 

62 
39 

60 
40 

60 
41 

63 
40 

66 
44 

66 
41 

68 
46 

62 
41 

61 
36 

61 

37 

62 
38 

66 
40 

64 
42 

62 
40 

64 
39 

60 
38 

62 
43 

62 
44 

64 
43 

60 
38 

■ 

Bono 

MAX 

34 
45 

82 
44 

79 
39 

78 
40 

85 
33 

82 
31 

80 

30 

78 

33 

76 
32 

85 
33 

81 

31 

83 
33 

84 

33 

87 
34 

92 

35 

89 

33 

91 

35 

89 

33 

87 
31 

86 
34 

88 

36 

87 
34 

86 

35 

87 

31 

88 

33 

86 
34 

84 

32 

88 

37 

86 

35 

87 
33 

86 

30 

34 

BROUNS   PARK  REFUGE 

MAX 

CEOAREOGE 

MAX 

64 
54 

75 
55 

76 
54 

80 
51 

84 

54 

86 

53 

86 
60 

79 
56 

71 
51 

75 
43 

83 
45 

83 

55 

84 

56 

83 
53 

85 
56 

87 
52 

87 

55 

89 

52 

76 
61 

82 

55 

82 
49 

83 
47 

85 
46 

82 
52 

81 
54 

88 
51 

87 
56 

83 
57 

67 
54 

87 
54 

85 
56 

53 

1 

CIMARRON 

MAX 

8* 
45 

82 
40 

82 
40 

82 
39 

80 
35 

80 
38 

75 
40 

72 
40 

62 
40 

78 
36 

79 
32 

80 

35 

64 
41 

84 

39 

84 
48 

84 
34 

88 

35 

86 
40 

83 
45 

82 
45 

80 

32 

60 

32 

80 
32 

82 

32 

82 
32 

82 

32 

85 
42 

85 
36 

66 
36 

86 
39 

86 
39 

37 

B 

CLIMAX 

MAX 

36 

59 
35 

57 
32 

59 

33 

58 
36 

61 
34 

64 

36 

59 
34 

55 
35 

54 
24 

50 
32 

58 
37 

61 
37 

65 
37 

63 
36 

65 
38 

67 
38 

67 
39 

68 
39 

61 

35 

60 
36 

61 
30 

62 
30 

64 
34 

61 
33 

69 
34 

61 
37 

64 

35 

65 
36 

61 
35 

65 
31 

6 1 
34 

8 
6 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 

74 

38 

77 
40 

69 
42 

71 
34 

72 
36 

74 
38 

75 
40 

75 
39 

70 
40 

66 
34 

67 
28 

75 
32 

78 
39 

80 

33 

77 
39 

79 
33 

81 
36 

81 

33 

84 
40 

76 
41 

75 
30 

76 
32 

78 
38 

79 
40 

78 
41 

76 
32 

82 
41 

80 
36 

80 

33 

79 
31 

80 
32 

36 

3 

COLL  BRAN   2  SU 

MAX 

COLORAOO  NAT  HON 

MAX 

86 
62 

87 
60 

92 
50 

85 
60 

88 

65 

90 
68 

92 
68 

88 

67 

78 
54 

90 
54 

90 
55 

88 
65 

87 
66 

89 
68 

88 
66 

90 
65 

92 
61 

93 
65 

95 
68 

89 
68 

82 
69 

85 
60 

88 
61 

92 
56 

92 
63 

94 

65 

93 
68 

93 
65 

92 
66 

90 
69 

62 

g 

CORTEZ 

MAX 

88 
56 

88 
56 

78 
51 

82 
50 

83 
50 

85 
51 

85 
58 

82 
57 

83 
53 

80 
46 

86 
47 

87 
49 

86 
48 

84 

53 

85 
52 

89 
51 

90 
52 

91 
49 

91 
49 

88 

52 

85 
46 

89 
46 

89 
46 

83 
55 

86 

50 

88 
46 

88 

50 

87 

55 

68 
49 

87 
48 

50 

} 

CRAIG 

MAX 

8  2 

79 
48 

77 
46 

82 
50 

81 
49 

84 
45 

SO 
55 

76 
45 

62 
47 

71 
35 

81 
39 

82 
41 

84 

55 

82 
47 

83 
45 

87 
40 

86 
44 

87 
44 

80 

52 

78 
50 

76 
36 

81 

35 

83 
36 

84 

39 

86 
40 

86 
41 

85 
48 

86 
42 

85 
43 

87 
41 

85 
42 

44 

i 

CRESTED  BUTTE 

MAX 

70 
35 

58 
39 

64 

35 

63 
32 

68 
34 

71 
34 

69 
38 

62 
36 

56 

60 
30 

68 
23 

70 
26 

73 
32 

70 

71 
33 

74 
28 

75 
27 

76 
32 

67 
35 

68 

37 

69 
28 

70 
28 

72 
29 

71 
33 

72 
33 

74 

29 

72 
36 

71 
24 

71 
31 

73 
30 

72 
35 

31 

8 

OELTA  3  NU 

MAX 

0  ILL  ON    I  E 

MAX 
MIN 

37 

71 
35 

70 
33 

67 
34 

71 
35 

72 
36 

73 
40 

66 
33 

65 
36 

58 
30 

67 
30 

72 
32 

73 
35 

73 
33 

73 
34 

75 
31 

76 
36 

76 
34 

76 
38 

70 
37 

69 
29 

72 
31 

73 
32 

75 
33 

70 
34 

74 

32 

74 
43 

73 
34 

74 

36 

76 
33 

75 
37 

34 

3 

OINOSAUR    NATL  MONUMENT 

MAX 

56 

89 
59 

84 
54 

84 

57 

87 
55 

87 
54 

89 

56 

89 
58 

83 

50 

73 
43 

82 
47 

85 

53 

84 

53 

87 

52 

86 

53 

87 
50 

89 

58 

91 

53 

92 
68 

85 
48 

SO 
44 

83 
43 

86 
47 

88 

51 

90 
54 

90 

53 

90 

57 

90 
54 

91 
63 

90 
51 

91 

50 

52 

7 

DURANGO 

MAX 

48 

78 
50 

75 
50 

78 
43 

84 
42 

79 
45 

85 
50 

74 
54 

74 
46 

80 
39 

83 
41 

88 
42 

85 
43 

81 
40 

86 
47 

91 
44 

90 
44 

91 
40 

84 
43 

82 
48 

64 
41 

85 
40 

80 
40 

78 
50 

73 
55 

89 
40 

86 

50 

62 
49 

60 
40 

85 
39 

85 

37 

44 

8 

EAGLE   FAA  AP 

MAX 

44 

74 
42 

74 
41 

80 
43 

81 
40 

86 
41 

77 
50 

76 
41 

64 
44 

73 
38 

81 
36 

84 

39 

85 
46 

82 
39 

86 
42 

88 
38 

88 
42 

89 
40 

76 
43 

79 
44 

80 

35 

85 
34 

86 

35 

87 
38 

85 
40 

85 
36 

83 
43 

87 
42 

86 
44 

83 
38 

84 

40 

40 

6 

FORT  LEUIS 

MAX 
MIN 

18 

74 
49 

70 
47 

73 
42 

77 
44 

76 
47 

76 
47 

72 
49 

76 
44 

73 
35 

77 
40 

79 
41 

80 
42 

78 
41 

79 
44 

84 
43 

84 
45 

86 
46 

84 

50 

77 
44 

79 
40 

79 
40 

80 
42 

78 
40 

77 
45 

81 
40 

79 
47 

79 
43 

80 
40 

81 
41 

80 
42 

43 

4 

FRASER 

MAX 

FRUITA 

MAX 

91 

57 

86 
63 

85 
63 

91 
59 

93 
53 

94 

53 

91 

60 

85 
60 

83 
56 

84 
49 

91 
45 

89 

50 

92 
55 

90 
48 

91 
49 

94 
48 

95 
49 

96 
47 

85 
58 

87 
61 

87 
45 

90 
41 

92 
43 

91 
45 

94 
44 

96 
49 

94 

51 

94 

51 

95 
49 

94 

50 

93 
52 

90 
51 

7 
4 

GATEWAY    1  SU 

MAX 
MIN 

55 

84 

69 

83 
59 

89 

55 

82 
56 

92 
53 

90 
59 

81 
56 

83 
53 

88 
43 

90 
45 

87 
53 

91 

52 

91 

53 

93 

52 

94 

51 

96 
49 

98 
46 

82 
69 

89 

55 

86 
40 

89 
38 

93 
43 

86 
47 

97 

50 

97 
48 

97 
54 

94 
54 

95 
52 

89 

53 

96 
51 

52 

D 

GLENUOOO  SPRINGS    1  N 

MAX 
MIN 

GRAND  JUNCTION  USD  AP 

MAX 
MIN 

60 

84 
68 

85 
65 

91 

61 

93 
61 

94 

60 

93 
66 

85 
63 

81 

57 

81 

50 

91 

52 

92 
58 

93 
61 

93 
64 

93 
62 

95 
60 

96 
61 

97 
60 

83 
67 

89 

63 

88 
54 

90 
52 

92 
51 

93 
56 

94 

58 

96 
59 

95 
61 

92 
61 

95 
64 

94 
64 

95 
61 

60 

0 

GRAND  JUNCTION  6  CSC 

MAX 
MIN 

8] 

92 
65 

83 
63 

83 
62 

88 

63 

90 
59 

93 
63 

89 
59 

81 
56 

77 
50 

80 
54 

89 

60 

90 
63 

90 
61 

90 
64 

90 
60 

90 
62 

94 

62 

95 
67 

80 
61 

87 
50 

85 
54 

87 
52 

89 
49 

90 
54 

90 
59 

93 
61 

92 
61 

90 

62 

93 
64 

92 
63 

59 

5 

GRAND  LAKE   1  NU 

MAX 
MIN 

35 

68 
31 

68 

32 

67 
33 

69 
33 

68 
36 

72 
33 

64 

30 

62 
35 

62 
33 

74 

28 

72 
28 

74 
28 

74 

29 

76 
28 

74 
29 

75 
28 

76 
29 

75 
28 

71 

29 

69 
28 

71 
28 

72 
29 

75 
28 

77 
28 

71 
29 

73 
29 

75 
30 

75 
28 

77 
35 

74 

33 

30 

3 

GRAND  LAKE  6  SSU 

MAX 
MIN 

41 

70 
39 

68 
36 

70 
38 

71 
42 

72 
39 

72 
44 

63 
46 

62 
38 

58 
36 

69 

32 

70 
33 

71 
42 

72 
35 

70 
39 

74 
34 

75 
36 

76 
35 

74 
39 

68 
40 

7J 
32 

72 
33 

71 
35 

72 
35 

73 
37 

73 
35 

75 
42 

75 
37 

74 

37 

76 
33 

73 
35 

37 

) 

GRAND  vALLET 

MAX 
MIN 

84 

89 

60 

83 
58 

85 

55 

92 
54 

94 
49 

61 

91 
56 

76 
51 

82 
45 

90 
46 

92 
51 

92 
55 

91 
47 

92 
50 

93 
51 

95 
50 

97 
53 

94 

50 

86 

52 

88 

50 

90 
44 

94 

45 

96 
48 

96 
47 

97 
49 

96 

52 

92 

50 

94 
49 

94 
49 

91 
45 

50 

8 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

41 

76 
43 

71 
39 

74 
43 

75 
42 

77 
42 

78 

50 

71 
38 

69 
45 

63 
34 

74 

35 

78 
39 

78 
42 

79 
42 

78 
42 

79 

39 

80 
42 

81 
41 

82 
44 

76 
45 

77 
36 

76 
37 

78 

37 

79 
39 

79 
40 

79 
39 

80 
44 

78 
42 

79 
42 

81 
40 

SO 
42 

40 

g 

GUNNISON 

MAX 
MIN 

40 

73 
42 

67 
42 

69 

35 

75 
37 

77 
39 

77 
44 

68 

39 

64 
41 

69 
39 

76 
29 

78 
33 

80 
38 

77 
34 

79 
41 

81 

32 

81 

36 

84 

32 

79 
38 

76 
40 

78 

30 

77 
31 

79 

32 

77 
41 

78 

35 

79 
29 

78 
38 

77 
38 

80 
34 

85 
29 

SO 

33 

36 

MATOEN 

MAX 
MIN 

48 

81 
48 

80 
45 

84 
46 

82 
47 

84 
46 

82 
53 

78 
43 

68 
49 

70 
34 

80 
38 

84 
40 

85 

52 

82 
42 

83 
42 

86 
40 

87 
41 

82 
47 

78 
46 

76 
33 

81 
36 

84 

39 

86 

38 

85 
39 

87 
41 

87 
46 

66 
43 

86 
39 

87 
38 

66 
40 

42 

t 

HOT  SULPHUR   SPRS   2  SU 

MAX 
MIN 

34 

76 
35 

76 
32 

77 
32 

76 
39 

80 

37 

78 
40 

73 
32 

68 
36 

72 
32 

76 
22 

SO 
30 

81 
34 

78 
25 

80 

22 

79 
24 

81 

23 

84 
24 

78 
34 

77 
23 

78 

22 

79 
26 

80 
29 

81 
30 

83 
30 

81 

27 

82 
38 

80 
31 

81 
28 

62 
24 

79 
21 

29 

8 

IGNACIO   1  N 

MAX 
MIN 

4  | 

82 

82 

77 

80 

84 
49 

81 

5  1 

84 
54 

75 
48 

80 
42 

80 
41 

89 
40 

87 
44 

88 
41 

84 
44 

86 
40 

90 
46 

89 
43 

91 
42 

81 
48 

83 
39 

85 
43 

86 
44 

82 
43 

81 
47 

81 
43 

90 

4e 

82 
46 

62 
42 

83 
39 

67 
40 

44 

3 

INDEPENDENCE  PASS  5  SU 

MAX 
MIN 

65 
58 

63 

35 

56 
31 

60 
32 

65 
35 

67 
35 

67 
36 

59 
33 

57 
33 

57 
22 

62 
27 

63 
28 

71 
36 

66 

31 

67 
35 

69 

32 

71 
34 

71 
34 

68 
39 

65 
34 

66 
29 

65 
29 

67 
29 

66 
30 

62 
39 

67 
31 

69 
41 

68 
40 

68 
41 

69 

36 

66 
34 

65 

33 

2 

KREMML  ING 

MAX 
MIN 

78 
4( 

76 
39 

73 
35 

77 
35 

79 

35 

67 
34 

79 
30 

80 
30 

79 

30 

84 

29 

79 

30 

82 
28 

84 

32 

80 

30 

82 

32 

LAKE  CITT 

MAX 
MIN 

73 
34 

69 

37 

70 
41 

77 
31 

73 
30 

78 
32 

74 

38 

74 

37 

70 
34 

73 
39 

77 
36 

74 

32 

74 

32 

78 
35 

76 
33 

78 

33 

74 

31 

72 
34 

80 
30 

75 
31 

74 

33 

74 

33 

73 
29 

75 
31 

73 
37 

76 
33 

76 
38 

75 
30 

74 
34 

78 
35 

77 
34 

74 

33 

1 

8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMlNO  STATION  INDE« 
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DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

AUGUST  1974 


STRTION 

DRY  OF  MONTH 

CD 

cr 
tc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

n 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

<x 

LITTLE  HILLS 

MAX 
MIN 

B  4 
47 

80 
53 

80 
50 

85 
40 

82 
43 

86 
39 

81 
43 

77 
46 

71 
47 

72 
33 

82 
31 

82 
45 

83 
41 

82 
49 

84 

38 

87 
37 

88 
41 

89 
41 

83 
47 

79 
48 

78 
32 

82 
28 

85 
29 

84 

33 

86 
37 

88 
37 

87 
38 

86 
38 

86 
45 

84 
40 

85 
40 

82.8 

MARVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

77 
35 

74 

35 

71 
35 

74 
34 

76 
35 

78 
30 

77 
40 

71 
37 

67 
35 

66 
21 

73 
28 

76 
32 

76 
35 

75 
40 

76 
33 

80 
31 

80 
34 

79 
30 

81 

32 

74 

36 

72 
30 

75 
25 

78 
24 

72 
32 

71 
32 

79 
33 

80 
34 

79 
35 

78 
34 

80 
36 

77 
34 

75.5 
32  . 8 

MAYBELL 

MAX 
MIN 

86 
49 

81 
44 

87 
39 

85 
54 

79 
46 

71 
42 

73 
34 

82 
36 

84 

38 

86 

52 

84 

47 

84 

39 

88 

35 

89 
41 

90 
36 

85 
49 

78 
43 

76 
33 

82 

32 

85 

32 

87 
36 

88 

36 

86 
38 

87 
37 

87 
36 

88 
40 

88 

36 

87 
34 

84.0 
39 . 8 

MLE>ER   NO.  2 

MAX 
MIN 

83 

48 

81 
48 

79 
45 

83 
46 

80 
40 

86 
39 

84 

52 

79 
48 

68 
46 

72 
32 

82 
35 

Bl 
42 

83 
43 

82 
42 

86 
39 

87 
39 

88 
40 

88 
41 

86 
48 

80 
49 

77 
36 

82 
31 

85 
33 

87 
36 

86 
40 

87 
38 

87 
39 

87 
39 

88 
42 

87 
38 

66 
34 

83.  1 

MEREDITH 

MAX 
MIN 

75 
39 

77 
40 

70 
36 

68 
36 

73 
37 

72 
38 

77 
40 

74 

35 

72 
41 

65 
29 

65 
30 

72 
33 

77 
39 

78 
31 

75 
37 

77 
33 

82 
36 

66 
39 

72 
31 

75 
30 

78 
33 

80 
36 

80 
39 

80 

35 

78 
34 

87 
33 

74.8 

MESA   LAKES  RESORT 

MAX 
MIN 

68 
40 

68 
47 

62 
44 

67 
42 

69 

35 

70 
39 

68 
40 

54 
41 

60 
42 

60 
31 

66 

32 

66 
42 

66 
41 

64 
45 

69 
42 

70 
39 

72 
41 

73 
41 

69 
42 

64 
46 

72 
37 

68 

35 

69 
35 

70 
39 

70 
40 

72 
39 

72 
44 

71 
43 

71 
41 

71 
43 

70 
44 

67.  S 
40 .  4 

MESA   VERDE   NAT  PARK 

MAX 
MIN 

81 

56 

76 
55 

74 
51 

80 
49 

83 
56 

81 
66 

80 
58 

77 
55 

81 
51 

78 
48 

83 
54 

86 
55 

83 
56 

83 
56 

84 

57 

89 
58 

89 
58 

91 
58 

66 
61 

82 
55 

83 
55 

85 
53 

83 
52 

80 
54 

81 

52 

87 
55 

82 
58 

86 
56 

86 
55 

88 
54 

86 

57 

83.0 
55 . 0 

MONTROSE   NO  2 

MAX 
MIN 

86 
61 

86 

55 

78 
52 

79 
49 

84 
54 

87 
62 

88 
54 

85 
59 

79 
63 

75 
44 

79 
45 

85 

53 

88 
54 

87 
54 

86 

53 

87 
52 

90 
52 

91 

53 

94 
64 

80 
56 

83 
49 

84 
47 

88 
48 

87 
48 

87 

55 

86 

50 

89 

50 

91 

55 

85 
55 

87 

55 

88 
54 

85.5 

NORTHDALE 

MAX 
MIN 

80 
51 

78 
52 

77 
50 

80 
44 

85 
45 

85 
40 

82 
52 

75 
51 

78 

52 

78 
37 

82 
39 

64 
41 

84 

43 

83 
44 

84 

57 

87 
44 

89 
45 

90 
42 

84 

56 

82 
47 

83 
44 

84 
39 

84 

45 

84 
44 

83 
44 

88 
41 

87 
47 

87 
44 

85 
41 

85 
42 

85 
41 

83.3 
45  .  3 

NORWOOD 

MAX 
MIN 

83 
48 

74 

53 

74 
46 

80 
44 

83 
46 

83 
47 

80 
52 

74 

51 

38 

84 
41 

84 

50 

81 

50 

82 
45 

86 
47 

87 
49 

78 
47 

78 
54 

79 
52 

80 
44 

81 
42 

83 
37 

78 
47 

80 
44 

84 
45 

84 
46 

82 
46 

85 
45 

S3 
46 

84 
44 

81.2 
46 .  4 

OURAY 

MAX 
MIN 

78 
48 

76 
54 

68 
49 

72 
44 

75 
50 

76 
50 

75 
51 

73 
52 

71 
46 

70 
41 

75 
43 

77 
49 

79 
50 

78 
50 

78 
51 

80 

50 

81 

53 

83 
51 

78 
56 

76 
51 

73 
44 

76 
48 

77 
46 

78 
48 

76 
50 

78 
49 

78 
55 

78 
51 

78 
50 

77 
53 

78 
49 

76.3 
49  .  4 

PAGOSA  SPRINGS 

MAX 
MIN 

79 
11 

72 
45 

79 
40 

79 
40 

76 
39 

76 
46 

79 
48 

71 
50 

73 
43 

75 
36 

79 
32 

81 

35 

80 
42 

78 
34 

81 
40 

83 
36 

85 
40 

86 
39 

81 
45 

78 
49 

79 
34 

82 
38 

77 
39 

73 
40 

77 
46 

80 
31 

79 
SO 

73 
42 

78 

37 

80 
34 

85 

35 

78.5 

PAL ISADE 

MAX 
MIN 

89 
65 

94 
61 

84 

67 

83 
60 

90 
65 

93 
66 

95 
67 

92 
65 

85 
57 

81 

55 

82 
57 

91 
56 

95 
63 

94 
54 

91 
59 

94 

62 

96 

97 
61 

97 
65 

81 

57 

90 
61 

89 

60 

91 
60 

92 
60 

92 
61 

93 
62 

96 
63 

96 
60 

93 
53 

95 
59 

96 
55 

91.2 

PAONIA    1  SW 

MAX 
MIN 

83 
51 

90 
53 

77 
63 

76 
49 

81 
51 

88 

51 

90 
53 

87 

53 

80 
50 

78 
43 

78 
43 

86 
50 

89 
50 

88 
49 

87 
51 

89 
49 

91 

50 

92 
50 

93 
50 

78 
51 

85 
45 

86 
45 

87 
46 

88 
48 

90 
51 

89 
49 

91 

50 

91 

52 

89 
51 

89 
51 

90 
51 

86.3 
49 . 6 

PARAOOX   1  E 

MAX 
MIN 

93 
55 

87 
55 

80 
47 

81 
48 

82 
49 

89 

52 

88 
54 

82 
53 

85 
41 

64 

39 

91 
31 

91 
44 

90 
45 

90 
48 

91 
47 

94 
45 

94 
45 

97 
48 

82 
45 

88 
42 

88 
40 

90 
40 

92 
43 

93 
44 

95 
43 

94 
42 

93 
46 

92 
51 

88 
44 

91 
43 

93 
42 

89.3 
45  . 5 

PITKIN 

MAX 
MIN 

69 
38 

66 
34 

67 
36 

65 
31 

68 

33 

70 
31 

72 
31 

64 

34 

68 

33 

62 
29 

68 

26 

69 
29 

71 
26 

72 
26 

75 
33 

72 
30 

73 
31 

69 
34 

70 
32 

69 
31 

70 
28 

70 
32 

70 
32 

69 
31 

67 
28 

71 
29 

71 
31 

75 
31 

73 
33 

71 
28 

72 
33 

69.6 

R ANGEL Y 

MAX 
MIN 

89 

67 

95 
57 

86 
56 

89 

53 

89 
59 

92 
51 

92 
56 

85 

55 

86 
50 

78 
44 

88 
39 

88 
45 

91 
47 

89 
52 

51 

95 
47 

93 
46 

95 
45 

95 
52 

89 
47 

82 
67 

86 

35 

87 
39 

91 
31 

97 
31 

93 
27 

93 
28 

93 
27 

93 
25 

95 
24 

93 
24 

90.2 

RICO 

MAX 
MIN 

71 
40 

68 
42 

65 
43 

73 
35 

75 
36 

79 
35 

72 
43 

66 
44 

68 
39 

70 
30 

72 
30 

73 
33 

74 
34 

70 
34 

75 
39 

74 

35 

79 
35 

78 
34 

75 
43 

70 
41 

75 
32 

79 
31 

79 
32 

70 
38 

76 
36 

80 

32 

77 
37 

75 
39 

75 
32 

74 

33 

75 
32 

73.6 

RIFLE 

MAX 
MIN 

88 

52 

81 
58 

77 
53 

84 

53 

87 

91 
45 

85 
57 

83 
49 

75 
52 

77 
42 

85 
42 

88 
45 

89 

52 

86 
45 

88 
44 

90 
42 

90 
45 

92 
44 

79 
47 

84 
49 

84 
44 

89 
38 

88 
37 

90 
75 

90 
44 

90 
42 

91 
45 

89 
45 

90 
45 

91 
44 

88 
44 

86.4 
47 . 3 

SILVERTON 

MAX 
MIN 

72 
37 

71 
36 

68 
44 

70 
34 

71 
34 

70 
31 

72 
32 

70 
40 

65 
35 

61 
31 

71 
26 

71 
28 

71 
31 

71 
28 

72 
35 

81 
28 

80 

30 

79 
32 

74 

38 

72 
40 

81 

27 

73 
26 

73 
27 

73 
27 

70 
30 

73 
28 

80 

35 

72 
35 

72 
28 

78 
29 

73 
28 

72.6 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 
MIN 

80 
41 

76 
40 

78 
38 

80 
36 

78 
41 

82 
34 

76 
45 

77 
36 

66 
45 

65 
32 

78 
31 

78 
33 

79 
45 

80 
34 

79 
36 

84 

31 

85 
34 

85 
33 

76 
36 

76 
39 

76 
29 

80 
26 

81 
28 

83 
29 

84 

31 

82 
32 

84 
40 

83 
33 

82 
32 

85 
30 

80 
33 

79.3 

TAYLOR  PARK 

MAX 
MIN 

71 
39 

68 
39 

66 
42 

61 
34 

68 
36 

70 
38 

69 
40 

64 

35 

57 
39 

61 

35 

68 
30 

70 
32 

72 
37 

72 
32 

70 
38 

73 
32 

74 

36 

75 
34 

71 
37 

67 
40 

68 
31 

70 
31 

72 
34 

66 
35 

68 

35 

69 
31 

70 
41 

70 
36 

70 

33 

73 
32 

72 
35 

68.9 

TEL  L  UR  IDE 

MAX 
MIN 

78 
42 

70 
47 

67 
47 

74 

37 

79 
40 

78 
40 

75 
46 

70 
48 

68 
42 

71 
34 

76 
32 

75 
36 

77 
38 

77 
40 

79 
44 

81 
36 

83 
38 

84 

38 

72 
47 

77 
48 

72 
38 

79 
33 

79 
34 

74 
41 

74 
42 

78 
35 

74 
41 

77 
40 

80 

37 

77 
40 

78 
37 

75.9 

URAV.IN 

MAX 
MIN 

92 
60 

90 
56 

91 
60 

92 
56 

94 

57 

94 

57 

90 
61 

91 
66 

84 

60 

86 
49 

92 
48 

92 
54 

92 
55 

92 
53 

93 
61 

94 

65 

96 

57 

97 
54 

99 
66 

90 
55 

90 
52 

91 
48 

92 
48 

92 
52 

95 
51 

96 
53 

95 
55 

93 
58 

92 
54 

89 

52 

97 
60 

92.4 

VALLECITO  DAM 

MAX 
MIN 

45 

47 

50 

40 

40 

44 

46 

49 

45 

37 

39 

41 

43 

39 

45 

42 

43 

43 

50 

49 

39 

40 

40 

43 

48 

40 

52 

46 

39 

39 

39 

75.2 
43.3 

YAMPA 

MAX 
MIN 

77 
37 

76 
36 

72 
37 

84 
40 

75 
35 

77 
36 

77 
43 

69 
33 

77 
39 

64 

31 

75 
32 

70 
37 

77 
38 

78 
40 

79 
35 

78 
31 

81 
38 

80 
36 

70 
42 

76 
42 

72 
24 

75 
31 

77 
30 

78 
38 

78 
33 

78 
37 

79 
40 

80 

37 

89 

37 

81 
38 

78 
38 

76.6 
36.2 

YELLOW  JACKET   2  U 

MAX 
MIN 

83 
66 

76 
50 

76 
52 

79 
49 

85 
54 

87 
53 

89 

52 

79 
51 

81 

52 

79 
48 

82 
49 

83 
50 

84 

50 

81 
54 

83 
56 

87 

52 

88 
54 

89 

56 

81 
59 

80 

55 

86 
50 

84 
48 

82 
50 

81 
55 

83 
49 

87 
49 

86 

50 

84 

53 

84 

49 

85 
52 

86 
51 

83.2 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   4  E 

MAX 
MIN 

88 

6  0 

81 
54 

77 
42 

78 
42 

82 
49 

76 
47 

79 
52 

86 
54 

75 
52 

79 
48 

72 
46 

86 
54 

82 
57 

89 
62 

90 
58 

82 

57 

87 
64 

89 
49 

93 
54 

98 
60 

95 
51 

78 
53 

79 
50 

83 
51 

84 

54 

93 
52 

96 

53 

76 
54 

62 
51 

72 
53 

S3 
47 

83.5 

AKRON   FAA  AP 

MAX 
MIN 

'8 
53 

73 
52 

77 
49 

86 
47 

75 
54 

79 
52 

86 
54 

75 
53 

78 

52 

70 
48 

86 
47 

82 
56 

87 
59 

89 

63 

80 
57 

85 
59 

86 
62 

91 
54 

94 

57 

91 
63 

77 
52 

79 

53 

80 

52 

83 
54 

92 
57 

93 
59 

74 
47 

82 
56 

72 
51 

82 
61 

76 
47 

81.9 
53.9 

BONNY  LAKE 

MAX 
MIN 

93 
66 

80 
53 

79 
45 

80 
44 

85 

53 

78 
47 

81 
48 

83 
62 

83 

53 

79 
50 

77 
47 

77 
55 

89 

67 

93 
60 

87 
62 

82 
59 

86 
60 

95 
53 

89 

59 

97 
60 

96 
57 

63 
53 

81 
51 

80 
52 

84 

57 

85 
60 

93 
53 

67 
54 

84 
54 

72 
55 

84 

50 

83.9 

BUHL INGTON 

MAX 
MIN 

86 

57 

77 
56 

77 
49 

83 

53 

61 
54 

82 
58 

80 
62 

81 

50 

78 
52 

75 
51 

85 
52 

87 
56 

91 
62 

87 
62 

84 

63 

83 

55 

91 

56 

86 
68 

97 
61 

94 

65 

85 
60 

76 
54 

78 
54 

80 

53 

81 
62 

89 
61 

81 

52 

79 
53 

78 
54 

79 
65 

79 

50 

82.9 

CHEYENNE  UELLS 

MAX 
MIN 

81 

59 

80 
46 

79 
46 

85 

53 

80 
48 

79 
52 

85 
55 

82 
52 

80 

52 

75 
50 

84 

53 

90 
61 

90 
68 

89 
51 

87 
68 

88 
58 

90 
58 

91 
60 

96 
60 

88 
56 

80 
58 

78 
S3 

76 
58 

82 
60 

79 
58 

87 
51 

S3 
55 

82 
57 

79 
46 

83 
53 

80 
46 

83.5 

FLAGLER  2  NW 

MAX 
MIN 

80 
52 

75 
52 

77 
39 

84 
46 

75 
50 

79 
44 

87 
54 

78 

52 

80 

50 

74 
48 

85 
49 

85 

52 

88 

57 

90 

57 

85 
57 

83 
56 

93 
63 

92 
58 

98 
58 

94 

58 

88 
54 

90 
54 

78 
55 

84 

56 

87 
56 

90 
50 

82 
52 

83 
54 

79 

52 

83 
46 

85 

52 

84.2 
52 . 7 

HOL  YOKE 

MAX 
MIN 

8' 
61 

77 
53 

80 
41 

86 
43 

49 

83 
46 

85 
55 

76 
53 

77 
52 

73 
49 

89 
46 

86 
54 

91 
58 

90 
59 

86 
58 

85 

55 

90 
61 

92 
51 

97 

57 

96 
57 

89 
62 

84 

53 

84 

54 

82 
52 

92 
54 

93 
51 

87 
52 

SO 
51 

76 
54 

82 
54 

73 
47 

84.7 
52 . 4 

STRATTON   3  NE 

MAX 
MIN 

98 

56 

78 
56 

79 
46 

83 
47 

79 

52 

79 
46 

84 

56 

82 
56 

78 
54 

75 
51 

85 
52 

87 
57 

90 
61 

85 
56 

87 
58 

89 
56 

91 
61 

90 
57 

97 
60 

94 

69 

88 
58 

78 
55 

78 
53 

82 
59 

83 
63 

91 

60 

83 

56 

64 

55 

SO 
54 

82 
58 

79 
48 

84.  1 

65.7 

URAY 

MAX 
MIN 

9  | 
69 

83 
68 

82 
44 

88 
45 

83 
53 

83 
45 

85 
56 

86 

53 

83 
54 

78 
51 

91 
44 

92 
59 

91 
60 

94 

65 

94 

67 

91 
60 

94 
66 

94 
54 

103 
58 

98 
61 

93 
57 

91 
60 

83 
51 

84 

55 

93 
61 

96 
58 

97 
55 

84 
54 

85 
55 

87 
56 

83 
48 

89.0 
55.5 

YUMA 

MAX 
MIN 

SEE  REFERENCE  NOTES  fOLLOHINO  STATION  INOEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STRT ION 

OfiY  OF  MONTH 

g 
a 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

6 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

oe 

Ui 

a 

PLATTE  ORA INAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

MAX 
MIN 

64 

41 

65 
40 

60 
36 

67 
35 

70 
36 

70 
39 

70 
40 

71 
41 

64 

38 

61 
38 

70 
37 

75 
39 

75 
42 

70 
40 

75 
41 

72 
42 

79 
41 

79 
46 

75 
47 

75 
50 

64 

37 

70 
36 

73 
37 

75 
43 

76 
44 

77 
51 

69 
43 

73 
42 

70 
38 

72 
39 

70 
41 

40.6 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

BAILEY 

MAX 
MIN 

71 
40 

67 
42 

72 
38 

67 
39 

76 
40 

75 
48 

68 
38 

72 
37 

69 

31 

78 

30 

79 
30 

83 

30 

83 
36 

81 
38 

84 

36 

85 
40 

83 
38 

80 
45 

60 
39 

60 
32 

76 
35 

79 

37 

76 
38 

76 
36 

79 
39 

81 
40 

77 
41 

37.6 

BOULOER 

MAX 
MIN 

81 
54 

78 
57 

74 

51 

80 
51 

80 
56 

85 
54 

84 
54 

77 
50 

76 
52 

74 
46 

S3 
47 

84 

56 

84 

56 

90 
55 

89 

56 

66 
54 

89 

58 

91 

58 

90 
61 

90 
64 

89 
54 

82 
49 

65 

53 

87 
54 

87 

57 

90 

57 

87 

57 

81 

52 

73 
51 

80 
49 

79 
48 

83  .  4 
53.9 

BRICGSOALE 

MAX 
MIN 

B  1 
52 

77 
54 

79 
42 

86 
48 

86 

55 

85 
47 

90 
55 

83 
47 

79 
48 

75 
44 

81 
42 

88 
47 

92 
58 

92 
68 

66 
55 

90 
SI 

91 
56 

94 

53 

93 

56 

93 
54 

83 
47 

87 
53 

85 
54 

89 
47 

93 
47 

95 
48 

81 
53 

86 

51 

76 
52 

85 
50 

85 
46 

51  .0 

BRIGHTON 

MAX 
MIN 

81 
52 

80 

55 

77 
47 

83 
48 

80 
51 

86 

52 

85 
51 

81 
49 

75 
46 

74 
45 

86 
47 

85 
49 

89 
54 

89 
54 

85 
53 

88 

53 

91 

53 

91 
51 

92 
53 

90 

60 

85 
44 

84 
48 

86 
48 

87 
48 

66 
48 

91 
46 

87 
57 

84 

50 

75 
51 

82 
44 

80 
47 

84.4 

50.2 

BTERS  5  ENE 

MAX 

80 

52 

75 
52 

78 
42 

86 
48 

79 

52 

84 
49 

85 

53 

80 
46 

79 
43 

74 
42 

88 
48 

86 
49 

88 

52 

92 
54 

67 
53 

89 

52 

92 
60 

92 
58 

95 

56 

92 
58 

85 
46 

83 
45 

82 

53 

87 
61 

90 
46 

94 
48 

85 
54 

83 
47 

78 
51 

84 
48 

90 
46 

85  .  2 

50.  1 

CABIN  CREEK 

MAX 

64 
41 

57 
39 

59 
35 

62 
35 

61 
35 

68 
38 

67 
44 

62 
40 

64 
38 

56 
34 

62 
36 

68 
40 

68 
41 

70 
42 

71 
43 

72 
41 

69 
46 

73 
43 

71 
48 

67 
45 

66 
39 

68 
39 

68 
38 

68 
40 

65 
42 

67 
41 

66 

31 

66 

37 

66 
29 

69 
29 

66 

32 

66  .  1 
38.7 

CASTLE  BOCK 

MAX 

81 

•1,0 

78 
50 

64 

50 

76 
45 

82 
48 

76 
49 

83 

50 

84 
44 

81 
43 

79 
41 

74 
45 

84 

42 

85 
45 

89 
49 

88 

50 

85 
45 

87 

53 

89 

63 

91 

51 

90 
61 

88 
41 

78 
47 

80 
49 

83 
44 

84 
45 

83 
42 

88 

63 

79 
47 

65 
48 

85 
43 

82 
52 

82  . 6 
47.6 

CHEESMAN 

MAX 

79 
40 

76 
42 

78 
42 

77 
38 

73 
39 

83 
41 

82 
41 

73 
39 

76 
38 

73 
35 

82 
41 

85 
35 

82 
39 

86 
36 

85 
42 

89 
38 

67 
42 

89 
44 

86 
44 

62 
46 

83 
38 

80 
39 

81 

37 

80 
38 

81 
36 

85 
36 

79 
50 

80 
48 

78 
38 

67 

37 

84 
41 

40.  1 

CHERRY  CREEK  DAM 

MAX 

8  ' 
51 

83 
53 

69 
48 

79 
47 

87 
46 

81 

51 

86 
52 

86 

50 

84 
45 

80 
44 

78 
48 

89 
49 

91 
48 

90 

52 

90 
54 

88 
51 

90 
56 

94 

58 

97 

55 

93 
58 

94 

45 

80 
50 

89 
49 

68 
47 

85 
48 

87 
48 

93 

55 

79 
47 

85 

50 

78 
44 

84 
47 

49.9 

DENVER   USO  AP 

MAX 

82 
55 

70 
55 

80 
52 

66 
53 

82 
56 

86 

55 

85 
56 

82 
50 

76 
49 

79 
45 

89 
55 

88 
56 

90 
54 

92 

65 

69 
56 

90 
55 

94 
58 

93 
58 

91 
60 

90 
63 

80 
45 

87 

62 

87 
54 

87 
51 

88 

53 

92 
53 

80 
57 

85 
49 

76 
51 

84 
46 

89 
48 

85  . 5 
53.4 

DENVER  CITY 

MAX 

ELBERT 

MAX 

74 
47 

71 
47 

71 
47 

78 
48 

71 
44 

77 
49 

80 
49 

76 
44 

75 
26 

70 
39 

80 
45 

81 
39 

85 
44 

85 
49 

80 
43 

83 
48 

87 
50 

69 
54 

89 

51 

68 

56 

82 
42 

83 
37 

72 
52 

81 
45 

80 
45 

83 
36 

78 
51 

65 
42 

78 
46 

79 
43 

88 
43 

80  .  0 
45.3 

ESTES  PARK 

MAX 

74 
42 

71 
41 

67 
39 

72 
39 

70 
43 

73 
39 

75 
42 

71 
37 

68 
40 

64 

36 

76 
36 

79 
36 

78 
48 

76 
44 

77 
42 

79 
36 

62 
39 

83 

37 

62 
45 

76 
51 

77 
36 

72 
35 

76 
39 

78 
38 

76 
38 

80 
36 

78 
45 

71 
38 

73 
40 

74 
34 

79 
38 

39.  7 

EVERGREEN 

MAX 

74 
42 

68 
45 

68 
39 

75 
41 

73 
42 

80 
43 

81 
40 

75 
38 

72 
34 

76 
36 

82 
39 

81 
42 

80 
39 

64 
40 

80 
38 

83 
42 

86 
41 

86 
47 

84 
46 

84 

36 

72 
37 

76 
37 

78 
39 

60 
39 

61 
36 

63 
49 

70 
40 

84 
40 

60 

36 

76 
41 

86 

36 

40.0 

FORT  COLL  INS 

MAX 

ai 

54 

72 
56 

74 
46 

76 
50 

80 
54 

83 

52 

82 
52 

78 
50 

76 
51 

74 
43 

83 
42 

78 
50 

85 
60 

88 
54 

77 
56 

84 
49 

89 

52 

90 
50 

88 

57 

89 

57 

76 
50 

81 

50 

83 
53 

86 
50 

87 
51 

90 

52 

77 
55 

84 

57 

68 

52 

80 
48 

78 
48 

51.7 

TORT  LUPTON    1  N 

MAX 

83 
52 

75 
56 

79 
46 

83 
48 

81 
51 

88 
51 

87 
5  1 

83 
47 

75 
49 

75 
45 

89 
44 

85 
47 

90 
57 

91 
58 

65 
54 

90 
52 

92 

52 

95 

50 

91 
54 

93 
56 

80 
45 

87 
47 

89 
49 

90 
45 

90 
47 

94 
47 

86 

51 

86 
SO 

76 
51 

82 
44 

62 
45 

85  . 6 
49.8 

FORT  MORGAN 

MAX 

90 

55 

81 

55 

79 
51 

78 
50 

86 
54 

78 
51 

84 

56 

88 

52 

78 
51 

78 
48 

77 
48 

90 
52 

86 
61 

90 
66 

92 
58 

85 
59 

88 
61 

90 
57 

94 

56 

93 

60 

95 
58 

78 
56 

84 

SS 

86 
54 

88 
54 

93 

52 

96 

57 

78 
53 

85 
54 

75 
53 

85 
50 

86  .  4 
54.8 

GRANT 

MAX 

68 
38 

68 
36 

65 
39 

71 
36 

64 

36 

72 
42 

70 
40 

57 
36 

68 
39 

63 
31 

72 
36 

74 

36 

76 
36 

78 
36 

77 
37 

60 
36 

79 
39 

80 
37 

78 
40 

73 
40 

72 
32 

72 
38 

74 

37 

71 
36 

72 
36 

75 
36 

69 
43 

77 
38 

76 
39 

78 
34 

76 
36 

37.3 

GREELEY  UNC 

MAX 

81 
56 

80 
55 

76 
46 

81 
48 

79 
53 

84 

53 

85 
51 

84 

51 

73 
51 

76 
46 

87 
46 

86 

51 

88 

69 

90 
59 

88 

56 

88 

55 

89 

57 

93 
57 

89 

59 

92 
59 

66 
49 

63 

50 

84 

55 

86 

50 

90 
49 

94 

51 

87 
54 

84 

54 

79 
51 

82 
51 

79 
47 

52.5 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

JUL  ESBURG 

MJAX 
MIN 

84 

57 

77 
57 

81 
54 

86 

53 

86 
56 

82 
50 

83 

57 

78 
67 

79 
56 

73 
54 

90 
47 

85 
54 

90 
61 

90 
60 

82 
67 

90 
59 

89 

55 

92 
55 

94 
64 

96 
59 

86 
54 

62 
57 

84 

56 

84 

55 

95 
57 

10U 
57 

82 
56 

79 
53 

75 
54 

82 
52 

73 
48 

84.8 

55.8 

KASSLER 

MAX 

80 
56 

79 
53 

76 
54 

84 
54 

78 
56 

85 
55 

83 
55 

80 
55 

78 
51 

77 
46 

89 

50 

86 
59 

55 

SI 
57 

86 
54 

88 

57 

91 
62 

92 
61 

90 
63 

90 
63 

79 
50 

82 
57 

84 

54 

85 
58 

84 

58 

88 

57 

66 
56 

82 
47 

74 
48 

91 
43 

84 

SO 

84.1 
54.7 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 

87 
48 

79 
51 

76 
38 

84 

39 

84 

39 

88 
43 

88 
43 

81 
42 

81 
42 

69 
41 

86 
39 

63 
51 

87 
54 

91 

55 

87 
53 

84 

52 

87 
57 

88 
46 

96 

52 

90 
60 

81 
47 

80 
47 

82 
52 

87 
43 

94 
46 

95 
50 

88 
51 

84 

53 

80 
48 

82 
44 

61 
41 

47.4 

LAKE  GEORGE  8  SU 

MAX 
MIN 

69 
42 

66 
42 

66 
45 

70 
39 

66 
42 

73 
43 

71 
44 

68 
42 

66 
41 

66 
36 

72 
36 

73 
37 

74 
40 

75 
39 

75 
40 

78 
39 

79 
44 

60 
44 

81 
45 

73 
41 

72 
36 

71 
41 

72 
37 

71 
40 

73 
39 

74 

39 

71 
50 

70 
38 

72 
40 

76 
37 

75 
41 

40.6 

LAKEUOOD 

MAX 
MIN 

84 
54 

84 

53 

80 
47 

75 
49 

80 
57 

79 
53 

83 
55 

80 
51 

76 
49 

74 
46 

76 
46 

84 

60 

83 
54 

62 
66 

67 
61 

89 
60 

90 
62 

87 
62 

66 
49 

77 
62 

83 
52 

82 
53 

81 

57 

87 

57 

87 
57 

79 
SO 

80 
51 

70 
47 

80 
48 

81.5 
53.4 

LONGMONT   2  ESC 

MAX 

as 

51 

82 
52 

72 
48 

78 
50 

80 
54 

81 

52 

86 
54 

86 
48 

78 
49 

76 
45 

75 
46 

88 
49 

81 

57 

89 

52 

90 
54 

85 
51 

88 

52 

92 
51 

92 
56 

92 
60 

91 
46 

78 
46 

87 
S3 

87 
46 

89 

50 

88 

SO 

93 

55 

79 

SI 

84 

54 

74 
46 

84 

47 

84.2 
50.9 

NEDERL  AND   2  NNE 

MAX 
MIN 

75 
32 

69 
31 

52 
36 

64 

30 

72 
34 

65 
33 

72 
38 

75 
32 

70 
32 

65 
26 

65 
32 

72 
31 

78 
34 

76 
36 

76 
34 

76 
34 

79 
36 

81 
37 

82 
38 

76 
38 

75 
28 

67 
27 

71 
31 

74 

35 

73 
36 

76 
36 

80 
34 

65 
33 

74 

31 

64 

30 

71 
31 

72 . 0 
33.2 

NEW  RAYMCR 

MAX 
MIN 

82 

52 

80 
42 

79 
42 

88 
44 

80 
53 

86 
46 

90 
51 

82 
48 

79 

50 

73 
45 

67 
41 

83 
50 

90 
60 

93 

60 

92 
54 

65 

55 

87 
54 

90 

56 

95 
56 

96 
57 

83 
51 

80 

50 

85 
47 

88 
45 

93 
49 

95 

51 

87 
53 

85 

51 

60 
48 

82 
46 

79 
41 

95  . 6 
49.9 

PARKER   6  E 

MAX 
MIN 

77 
51 

74 

50 

74 
49 

82 
52 

74 
54 

80 

52 

81 

57 

77 
53 

73 
50 

71 
45 

83 

50 

84 

58 

B5 

50 

87 

53 

84 

52 

85 
54 

89 

63 

69 

60 

90 
63 

88 

60 

83 
49 

79 

50 

79 

S3 

84 
54 

85 
58 

66 

57 

84 

S3 

81 

52 

78 

50 

78 
49 

dS 
49 

81.6 

53.2 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

MAX 
MIN 

73 
37 

77 
43 

69 
36 

72 
31 

70 
39 

73 
35 

70 
38 

68 
39 

64 
41 

62 
38 

73 
35 

78 
34 

77 
38 

79 
39 

79 
38 

80 

37 

82 

37 

83 
40 

79 
43 

75 
42 

67 
34 

70 
35 

76 
38 

79 

37 

76 
38 

80 
36 

74 

38 

78 
39 

66 
38 

77 
40 

78 
36 

74 .  3 
37.8 

SEDGUICK  5  S 

MAX 
MIN 

83 
5  4 

76 
55 

78 
45 

84 

50 

7  9 
54 

81 

55 

84 

55 

79 
54 

79 
54 

72 
51 

89 
48 

65 

55 

89 
59 

90 
59 

83 
59 

89 

68 

67 
64 

90 

63 

95 
64 

94 

61 

84 

52 

63 
54 

83 
56 

84 

56 

95 

51 

07 
56 

91 
54 

82 
51 

76 
51 

82 

52 

73 
44 

64.4 

54.6 

SPICER 

MAX 
MIN 

73 
32 

67 
33 

68 
28 

72 
39 

71 
36 

75 
32 

75 
40 

68 

32 

62 
38 

59 
31 

70 
30 

73 
33 

78 
38 

73 
35 

7S 
30 

78 
30 

73 
36 

77 
32 

74 
39 

69 
44 

70 
24 

73 
28 

76 
28 

78 

30 

75 
33 

76 
33 

77 
33 

76 
37 

76 
37 

77 
31 

7» 
35 

72.9 

STERL ING 

MAX 
MIN 

88 

56 

81 
58 

77 
44 

80 

52 

90 

55 

79 
49 

85 
54 

90 

55 

78 
54 

70 
52 

67 
47 

84 

52 

83 
61 

90 
63 

92 
61 

85 
60 

65 
63 

87 
56 

88 

61 

96 

59 

93 

52 

79 
59 

82 

56 

66 

57 

88 

53 

92 

53 

94 

57 

60 

56 

87 

52 

80 

55 

83 
47 

84.5 

SS.  1 

UAL  DEN 

MAX 
MIN 

74 
34 

72 
36 

72 
31 

73 
35 

75 
36 

77 
32 

74 

38 

72 
29 

64 
40 

61 
31 

72 
32 

76 
30 

76 
39 

75 
35 

75 
31 

76 
26 

80 

32 

80 
31 

76 
37 

72 
35 

73 
23 

76 
25 

76 
29 

78 

26 

78 

27 

79 
28 

77 
34 

77 
33 

76 
30 

79 

25 

76 

32 

74.9 

31.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOlLOMINO  SIRTION  INOE< 


1  1 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 


UATERDAL  E 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
6ASIN  0 


MAX 
MIN 


ALAMOSA  USB  AP 


CENTER  4  SSU 


DEL  NORTE 


GREAT   SAND   DUNES  NM 


HERMIT  7  ESE 


MONTE  VISTA 


UOLF   CREEK   PASS    1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAY  OF  MONTH 


86  62 
52  54 


77  70  66 
49      46  51 


74  67  68 
44      40  40 


73  66  67 
47      43  49 


70  65  64 
49      46  50 


73  66  62 
41      48  42 


73  66  65 
37     35  41 


78  76  65 
46      44  46 


78     76  68 


62     65  67 


76  81 
54  46 


39     44  48 


70  73  75 
37      40  41 


72  76  75 
41      41  46 


69  72  72 
35     30  33 


74  78  78 
40      39  45 


74  78  81 
38      41  42 


68     66  65 


84  85 
49  46 


75  66  69 
51     45  40 


76  67  71 
45      37  36 


72  68  65 
45      43  40 


72     63  63 


75  64  66 
50      48  41 


71  61  64 
39      38  34 


76  68  67 
50      48  43 


80  70  66 
45      42  40 


65  64  52 
38     38  36 


10    11  12 


77  74  85 
43  42 


43     36  37 


74  77  79 
36      39  41 


70  75  75 
35      35  35 


70  75  76 
38  38 


70     76  7B 


69  67  67 
34     25  27 


74  77  79 
43      35  36 


78  80  80 
38     36  38 


56  60  62 
32     33  32 


81     85  89 

57  51 


79  80  82 
40     36  41 


78  81  80 
41      37  42 


79  78  80 
48      48  45 


70  73  74 
31      27  35 


79  80  82 
39      39  41 


79  82  84 
41      34  42 


64  63  62 
37      38  40 


16     17  1 


80  85 
49  52 


82  82  85 
39     45  42 


82  83  85 
47      44  40 


80     80  82 


81     60  82 


81  82  83 
46      48  46 


78  78  80 
29      34  32 


84  82  84 
40      42  41 


65  68  66 
37      40  39 


19   20  21 


90  90  89 
56  61 


78  79  80 
52      45  36 


77  78  80 
47      41  40 


76      75  75 


76  75  75 
52      48  41 


56      46  46 


74  70  70 
38     40  27 


76     76  81 


76  78  76 
41      42  39 


70  60  61 
40      41  35 


22   23  24 


76  82 
47      49  47 


37  43 
76  76 


75  74 
39  40 


75  75 
41  42 


73  69 
43  45 


75  75 
27  26 


79  75 
34  39 


75  78  73 
39      37  41 


63  66  65 
35      36  38 


25   26  21 


87  89 
55  56 


76  77  75 
46     37  46 


38     43  34 


43     37  46 


70  75  76 
48      44  52 


75  76  74 
48      46  56 


46      38  52 

80  80 

40  57 

75      80  79 

41      42  38 

60     64  65 


28   29   30  31 


86  68 
52     44  46 


77      7A      80  76 


76  76  79  80 
36      36     40  37 


75  76  77  75 
37      38      35  40 


70  76  74  76 
41      41      38  40 


76  78  80  79 
42      44     44  47 


33     28     27  26 


80  76  79  82 
38     38     34  36 


78  80  80  76 
36     38  39 


60     60  65 
38     36     38  35 


82.2 
50.0 


76  .  5 
42.  1 


73.5 
44.2 


74.8 
45.8 


71.5 
32.5 


77.  1 
41  .2 


SEE  REFl 


ERENCE  NOTES 


FOLLOK I  NO  STBT ION  INOEX 


1  2 


EVAPORATION  AND  WIND 


DRY  OF  MONTH 

STAT  ION 

«  0  * 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

21 

29 

30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 

6AS IN  01 

JOHN   MARTIN  OAM 

.32 

.  27 

.  20 

.  29 

.  25 

■  35 

.  34 

.28 

.22 

.  12 

.36 

12 

•18 

.  53 

.66 

3  4 

.  76 

i  ' 

- 

.60 

.36 

.22 

- 

.18 

.32 

.32 

.36 

.21 

.  18 

- 

.36 

1 1 .056 

WIND 

22 

3  3 

54 

66 

87 

26 

66 

43 

41 

50 

124 

62 

41 

19 

37 

es 

143 

101 

34 

74 

46 

141 

82 

67 

69 

4  7 

49 

73 

1920 

MAX 

94 

89 

78 

87 

87 

87 

89 

91 

87 

88 

89 

9  1 

83 

90 

76 

91 

91 

91 

MIN 

63 

64 

58 

59 

61 

6  6 

se 

61 

62 

6  ' 

59 

60 

51 

6  0 

60 

6  4 

6  4 

6  1 

62 

61 

62 

66 

59 

61 

6  0 

60 

63 

6  1 

62 

97 

6  0 

60.5 

PUEBLO  WSO  AP 

EVAP 

.41 

.  15 

■ 

.  42 

19 

.30 

.  45 

.24 

.24 

.  40 

.42 

.42 

.39 

.  36 

.  45 

20 

.  40 

.54 

.  49 

.16 

.55 

.  IS 

.40 

.30 

.26 

19 

.  40 

.28 

.27 

.26 

— 

10. 376 

WIND 

9  9 

52 

1  09 

47 

65 

88 

82 

75 

59 

102 

791 

64 

80 

65 

6  0 

72 

72 

91 

65 

63 

6  9 

102 

70 

6  0 

32 

7') 

8  9 

90 

97 

■,y 

67 

2244 

MAX 

86 

86 

71 

86 

91 

75 

85 

85 

76 

63 

87 

89 

69 

89 

93 

89 

a  i 

91 

MIN 

69 

59 

".6 

S6 

58 

56 

56 

56 

56 

55 

55 

55 

6  4 

57 

se 

se 

59 

60 

se 

se 

97 

56 

96 

67 

59 

56 

56 

6  1 

6. 

94 

se 

57.4 

PUEBLO  6  SSW 

EVAP 

.  26 

.  26 

.  15 

.  33 

.21 

.26 

.29 

.35 

.  16 

.  40 

19 

.41 

.41 

46 

.39 
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WELO 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

GREENLANO  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

OR 

104 

44 

7480 

c 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

1  04 

45 

6900 

c 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

GROVE R   10  W 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

51 

104 

24 

5090 

5P 

SP 

H 

GUFFEY   10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

i 

38 

41 

105 

23 

8200 

4P 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

SP 

c 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

60 

HASWELL 

3828 

01 

KIOWA 

1 

38 

27 

103 

09 

4520 

70 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

HERMIT   7  ESE 

3951 

05 

M INERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

HIDDEN  VALLEY 

3977 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

38 

9020 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

70 

H 

HOLYOKt 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

IB 

3746 

6P 

6P 

H 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4  1  29 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

HOY  T 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

OBSERVER 


EVER  I  TT  L  OOVIS 
CHRRLES  F  SHAFFER 
LYNN  K  WOODS 
RAOIO  STATION  KOTH 
NRTL  WEATHER  SERVICE 
U  S  POSTAL  SERVICE 
NATL  WEATHER  SERVICE 
BOARO  OF  WATER  COMM 
U  S  NATL  PARK  SERVICE 
MRS  MORGORET   T  CROWOER 

V.O.  HODGES 
JOHN  W.  ERTEL 
JOHN  E  .  JACOBS 
FED  AVIATION  AGENCY 
CARL  R  GUY 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 
MRS  ROBERTA  M  MAY 
GUSTAVE  SCHNEPP 
WESTERN  COLO  POWER  CO 
MRS  LEOLO  E  CHISMAN 

U  S  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN  SANITATION 

TERRY  GAINES 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

JOHN  G  MORISON 

MELVIN  B  SAVAGE 

COLORADO  STOTE  UNIV 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

LEON  MOODY 

GT  WEST  SUGAR  CO 

RONALO  0.  MUSGRAVE 
EDWARD  R.  FELLHAUER 
MRS  SRNDRA  S  TUCKER 
JOHN  F  .  BARCUS 

INACTIVE  7/23/71 
MRS  MILDRED  S  HUBBARD 
WALTER  M  HOFFMON 
MRS  .  L  INOO  L .  TERRY 
INACTIVE  12/10/69 
RADIO  STATION  KGLN 

CLYDE  B  KENNEDY 
NATL  WEATHER  SERVICE 
C  S  U  ORCHARD  MESA 
US  NOT  PORK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HARRY  BLUE 

BOARD  OF  WATER  COMMS 
WILLIAM  R.  STEWART 
GREAT  SANO  OUNES  NM 
GT  WEST  SUGAR  CO 

UN  I V  OF  NO  COLORAOO 
NORMAN  B.  YOUNGER 
MRS.  NORMA  J.  BAIN 
U  S  BUR  RECLAMATION 

INACTIVE  12/19/72 
MRS  CLORO  G  NOSH 
CITY  OF  GUNNISON 
MRS  ETHAL  M  JORDAN 
FRANK  I E  E  STOKER 
MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

MRS  CAROLYN  E  SUNOBERG 
MRS  MABEL  D  WRIGHT 
NATIONAL  WEATHER  SERV 
W  R  OA V  I  S 

MRS  MYRA  J  FLANAGAN 
COLO  GAME  *  FISH  DEP 
JAMES  F  .  MUSGRAVE 
MRS  BARBARA  L  MATT  IX 
CITY  OF   IDAHO  SPRINGS 


SEE  REFERENCE  NOTES  POLL  ON  I NC  5  TO T I  ON  INDEX 
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C  T  Q  T  T  n  M 
O  1  H  1  1  U  IN 

C3 
z 

UJ 
Q 

z 

DIVISION 

r  n  1  1 M  T  Y 

UJ 

o 

CC 
X 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

nocrpwrp 
UDOLrx  VCrx 

a. 
u 

■ 

— 

UJ 

a. 

EVRP. 

a  tt 

"  o 

Q-  £ 

(/]  t/> 

IDRLIR  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

44 

102 

18 

3990 

7R 

GERRLD  ZION 

IONRCIO  1  N 

42S0 

02 

Lfl  PLRTR 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8R 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

SP 

5P 

TWIN  LRKES  R  RNO  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4270 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  0AM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

55 

3814 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

June  j   rnoo   c.  c. 

4  397 

04 

C!  coo  TRFFK 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9R 

H 

HflARn   n  F   WRTFR  THMM 

JULESBURG 

4413 

n  a 

U  *t 

SEOGWICK 

4 

A  1 

n  n 
u  u 

i  n9 

1  C 
1  D 

3  A  P.  Q 

5P 

5P 

MUNICIPAL   PWR  PLPNT 

KRRVRL 

4444 

01 

LINCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.  KATHRYN  M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS   THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

S 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

KIM  IS  NNE 

4538 

01 

LRS  RN I  MRS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

c 

ROBERT  1.  PLATT 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

bP 

5P 

EDWIN  R.  LRFFERTY 

-DC  M  M  1     '  Ml", 

r\  n  l_  n  n  L  1  NU 

4664 

02 

9 

40 

04 

106 

24 

7360 

5P 

SP 

RHAFRT    U   f  R^F 

KUTCH  6  SSE 

4686 

U  1 

LINCOLN 

1 

J  a 

c;n 
ou 

i  n  ^ 

cn 

oU 

c^Qn 

r 
L 

JAMES  R  P I CKENPRUGH 

LA  JUNTA  FAR  RP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4190 

MID 

MID 

FAR  FLIGHT  SERVICE  STA 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8860 

5P 

5P 

H 

MRS  MILDRED  MENOENHAlL 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

SP 

c 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PRSO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

5 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LRKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

IIP 

IIP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

13 

3890 

SP 

SP 

LRS  AN  I  MAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

4e65 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

L C rtU V  l  LLC 

01 

1  QKF 

L  n  t>  c 

1 
1 

39 

14 

106 

18 

10046 

IIP 

IIP 

lulu   nuun  i  ni  pi  lullcux 

LEADVILIE   10  WNW 

4886 

0 1 

LAKE 

1 

39 

1  ^ 

i  n  c 
1  Ub 

28 

11000 

c 
b 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  5  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

4470 

6A 

NEIL  M  LINDSTROM 

LIMON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

11 

103 

42 

5557 

MID 

MID 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  GAME  *  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

51  16 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

on 

a  n 

GT  WEST   SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

514  1 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.  WERTHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

39 

05 

106 

57 

10205 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

LOVELANO  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

1 1400 

s 

NRTL  WERTHER  SERV  OFF 

05 

Lunt juj 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

ILL  1  U  J     n.  U1LLCLHI1U 

MANCOS 

S327 

U  l 

MONTEZUMA 

2 

Q  ^ 
O  / 

9  1 

i  n  r 

1  a 

i  n  n  n 

SP 

MRS  GERTRUDE  R  NOLRNO 

MAN  I  TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6630 

c 

MAN  I T  OU  SPRGS  HYDRO  PL 

MARVINE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

SP 

JOHN  W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS.  CHARLENE  E .  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

Or 

F.P 

Or 

c 

K.  JAMES  COOK 

MEREDITH 

5507 

02 

PITKIN 

-  2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

SP 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESR 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

SP 

0.  J.  BALOWIN 

MESR  VERDE  NRT  PRRK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

SP 

5P 

c 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MONARCH  PRSS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

1  1330 

s 

GEORGE  R.  MRCKEEN 

nuii  i  t    i  i  j  i  n 

o  /  u  o 

05 

c 

3 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

UQTFR  flnHINICIRQTinN 
HMicn    nuninijinni  iuri 

MONTE  VISTA  REFUGE 

571  1 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE   VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

SP 

COLO  WATER  CON  BOARD 

MONTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

7R 

7A 

H 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  R 

MORRISON  1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

1  4 

6000 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LOOGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

i05 

1 1 

8890 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

NEDERLAND  2  NNE 

5878 

04 

BOULOER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

6R 

THOMRS  E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

HELD 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K  .0  .THOMPSON 

NORTHOALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

02 

6680 

5P 

5P 

H 

MRS   I   F   SHUT  T 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LRS  RN  I  MRS 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

ARTHUR  CROCFER 

cn  1  ? 

02 

coil  u  I  r.i if i 

9 

38 

08 

108 

17 

7020 

5P 

SP 

J  U  J  c  f  n    L    nnPiNl  L/n  11 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5190 

c 

MERRILL  V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

0  1 

CROWLEY 

1 

38 

1  3 

1 03 

45 

4  310 

8R 

TWIN  LRKES  R  *  C  CO 

OTIS  11  NE 

6192 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

16 

102 

50 

4180 

7fl 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

01 

107 

40 

7740 

SP 

5P 

c 

H 

GARY  LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  0  EDMONDS 

PALISADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4900 

8fl 

8R 

COLO  OEPT  AGRICULTURE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

6271 

02 

HINSDALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

104 

56 

7280 

7fl 

7R 

c 

OUANE  C  HANSON 

PROLI 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

LEE  W  SCHNIEDER 

PRONIA  1  SW 

6306 

02 

OELTA 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7A 

7fl 

ROBERT  E  LUNO 

O  J  1  O 

02 

MfiWT  r  n<;  f 
nun i "u DC 

9 
C 

38 

22 

108 

57 

5280 

7A 

7R 

H 

initio  r.  uiTwFPCPnnw 

PARKER  6  E 

6326 

04 

ELBERT 

i 

39 

32 

104 

39 

6310 

5P 

5P 

c 

H 

R  ERRL  EVERITT 

PARSHALL   10  SSE 

6342 

02 

GRAND 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOW  I  NO  STATION  INOEK 
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STATION 

•ON  X30NI 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 
cr 

2 

cr 

D 

LATITUDE 

1 

LONGITUDE 

ELEVAT ion 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TOBLES 

OBSERVER 

Q. 
Ill 

— 

UJ 

O- 

5 

cr  t 
a. 

V)  ft 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

1 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

6513 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

0.  WAYNE  MUSTAIN 

PL ACERV  ILLE 

6S24 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

01 

108 

03 

7320 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

PLATORO  OAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6840 

c 

OON  W  CLEVER 

POWDERHORN 

665 1 

02 

GUNNISON 

2 

38 

1 6 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

CLOSEO  5/4/73 

PUEBLO  HSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MIO 

MIO 

BP 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY  OEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

BA 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38 

1 1 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7fl 

CF  «   I  STEEL  CORP. 

PYRAM I D 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

691  1 

02 

ROUT  T 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGELY 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

SP 

SP 

TOWN  OF  RANGELY 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

SP 

SP 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

41 

108 

02 

8840 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARF  IELD 

2 

39 

32 

107 

48 

5400 

5P 

MIO 

c 

MRS  MAXINE  C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

HINSDALE 

5 

37 

4  3 

1  u  / 

1  D 

9495 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7167 

01 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4170 

SP 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

104 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37 

55 

104 

56 

6790 

SP 

SP 

VERT  I E  L  HASTY 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

106 

09 

7697 

5P 

SP 

c 

H 

WILLIAM  HOLDER 

SALIOA  3  U 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

106 

03 

7488 

1  IP 

IIP 

DWIGHT   N.  ABBOTT 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COST ILLA 

5 

37 

12 

105 

27 

7990 

c 

MISS  CAROL  AGUILAR 

SRNT A  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

M I NERAL 

5 

37 

49 

107 

07 

9706 

s 

H  H  HARMON 

SARGENTS 

'  **  D  U 

SAGUACHE 

2 

3p 

3  □ 

9  A 

1  UD 

£  0 

6P 

BERNARD  (N)  IRBY 

SEOALIA  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  S  BLANFORO 

SEDGWICK  S  S 

7515 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

51 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  D  MUNSON 

SE  IBERT 

7519 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

52 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

L INCOLN 

3 

39 

33 

103 

21 

5180 

c 

WESLEY  OAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARF IELD 

2 

39 

34 

107 

14 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULOEK 

4 

40 

02 

105 

35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

106 

24 

9300 

s 

MRS  NEVA  HORTON 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

107 

40 

9322 

5P 

SP 

c 

H 

ROBERT  K  WYMAN 

S  I  MLR 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

104 

05 

6020 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SPICER 

1ft  A  ft 
1  o  o 

r\A 
u 

JACKSON 

4 

AC\ 

C  f 

1  UD 

c  o 

n  .  o  u 

5P 

5P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMAR A 

SPRINGF IELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

4410 

6P 

HERBERT  E  HOMSHER.  JR. 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

41 

105 

30 

1  1500 

7P 

FRANK  A.  SWANLUND 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

106 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERL ING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40 

37 

103 

12 

3939 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

48 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STON I NGTON 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

102 

1  1 

3801 

6P 

MRS  ARM  I  LOA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

20 

102 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

106 

22 

9685 

8fl 

8A 

Bfl 

c 

U.S.  BUREAU  OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE   1  E 

pnoc, 

n  a 

JACKSON 

4 

in 

J  J 

i  nfi 

u 

i  nqqn 

c 
o 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMM  I  TV  ILLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

11350 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

31 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACCNY    10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNNISON 

2 

38 

49 

106 

37 

9206 

5P 

SP 

UNCOMPAHGRE   V  W  U  A 

TELLUR  IDE 

8204 

0? 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

107 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERCIO  4  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

105 

03 

8040 

c 

JUAN  I T A  G  TORRES 

TRINIDAD 

8429 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

10 

104 

29 

6030 

5P 

SP 

c 

CITY  OF  TRINIOAO 

TRINIDAD  FAA  AP 

8434 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

15 

104 

20 

5746 

MID 

MID 

H 

FEO  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

107 

53 

9700 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY   1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

103 

19 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

O  O  U  1 

n  i 

LAKE 

1 

39 

05 

1  06 

1 9 

9300 

SP 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  RESERV-CANAL 

twisty  park 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37 

34 

102 

24 

4130 

6P 

6P 

RONALO  E  .  TURNER 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEDICT 

VAIL  PASS  1  E 

8577 

02 

SUMMIT 

2 

39 

31 

106 

12 

10430 

s 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

VALLEC I  TO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

107 

35 

7650 

SP 

SP 

SP 

PINE  RIVER  IRRIG  OIST 

VICTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL   GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

r 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  OONOHOE 

WAL SENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6220 

SP 

5P 

r 

WALSENBURG  UTILITIES 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

SP 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM  C.  DAVIS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOILOMINO  STBTION  |NOE« 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
AUGUST  1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 


OBSERVER 


WESTCL IFFE 
WETMORE  9  S 
WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SW 
WILCOX  RANCH 
WINDSOR  1  SE 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  1 
WOLF  CREEK  PASS  4 


WOODLAND  PARK  8  NNW 

WRAY 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 
YUMA 


8931 
8990 
8997 
9025 
9045 
9147 
9175 
9181 
9183 
9210 

9243 
9265 
9275 
9295 


CUSTER 

CUSTER 

PUEBLO 

WELD 

DELTA 

WELD 

GRAND 

MINERAL 

MINERAL 

TELLER 

YUMA 
ROUTT 
MONTEZUMA 
YUMA 


38  08 

38  08 

37  52 
40  09 

38  55 
40  29 

39  54 
37  29 
37  29 

39  06 

40  04 
40  09 
37  31 
40  07 


105  29 

105  05 

104  07 

104  11 

107  31 

104  54 

105  46 

106  47 
106  52 

105  05 

102  14 

106  54 

108  45 
102  44 


7860 
7360 
4725 
4710 
5960 
4720 
9058 
10642 
9425 
7760 

3560 
7892 
6860 
4125 


8fl 


SP 


M  0  RANKIN 
DONALD  R.  DONLEY 
WILLIAM  F  KREIOER 

INACTIVE  1/1/72 
RALPH  H  CLINE 
EASTMAN-KOOAK  CO. 
DENVER  BO  OF  WATER  C 
COLO  OEPT  OF  HIGHWAY 
NOAA.  NATL  WEATHER  SERV 
U  S  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A  ZION 
FLOYD  M  MONTGOMERY 
ARTHUR  WILSON 
GEORGE  0.  VAUGHN 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


ltional  information  regarding  the  climnte  nf  rhic  «*-.,«-<.  

8801.  or  to  any  Weather  lervice  Office  "a?  you      Ld^onaTpr^M^ion "LT^r"  'Vf  "J"110"'11  Cll"atlc  <*°ter.  Building.  Asheville,  N.C. 

1  precipitation  data  are  contained  in  the    HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 


Temperature  in     F,   precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  win 
verage  dally  temperatures  from  65" F.     In  "Supplemental  Data"  table 
nd  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations 


HMEMSIONAL  UNITS      Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  ar 
.ove.ent   In  mlles^     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  a 
llrectlons  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  .1 
tBSBRVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  ntmriarH  t>u      n.. .......  »k- 

FAA ^stations.  ^  ^atio^^  l^lVZVXl  ZSTEXST 

;booursD:»drngT-r^merof'  rervatron—"  ^  "^WS  SLSoTS  aTsnow'on  ZSFt^fS^X*. 


te  following  the  Evaporation  and 
recorded  during  24  hours  ending  at 
nuous  anemometer  recorder  located  6-8 


ce  on  the  ground.     Samples  for 
ther  causes  of  local  variability 


VAPORAT10N   is  measured   In   the  standard  Weather  Serviee-tvnn  n-.n  a 

t»ble.  "ax  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  W  ,  e  ^1x^0^0  ^berat-r^T1^  Sh°W"  by  f00tn° 
IK  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  In  mile*  over  the  evaporaUon  nan  V*   5  t  /,       Pa"  aS  reC' 

nches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous 

»ATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  r.rn.mrt"  t.hi»  „-.,  ,u  .  . 

Alalnl^g  measurements  are  taken  from  different       i         f ^successive  o  a      „        "  equivalent  of  snow,   sleet,   or  te 

the  snowpacK  may  result  in  apparent  inconsistencies  in^t^.S^^i^SS^S^i^S^  <"'i,t,,"!  ° 

[ra^eer^ries^  :„dbltce:he  "snowtau  and  sno* on         —  ^  <*•      *>«*."•■  lacludc 

llORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 
1>IVISI0NS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

H"0"  ngUreS  ^  le"erS  t°ll0"1"K  the  St*»°°  — •   •»«!,  as  12  SSW,   indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office. 

iKASpNAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  month**  *i,h.„„ 

f  this  bulletin.  B      8  ays  Ior  tne  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  issue 

rVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint, 

f  Alamosa  WSO 

Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  Inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 


)A1LY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

ATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December   Issues  of  this  bulletin. 


WTKRPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
H  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


-    No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  Included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,   if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

y  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  dally  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Sol  1  Temperature"  table . 

B    "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
S3    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Tbermonoters  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,   this  reference  Indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t  DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4 -PLATTE     5-RIO  GRANDE 
tat Ions  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue, 
eneral  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  SO  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
>f  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;   $1.00  additional  for  foreign  mailing;  20?  single  copy;  20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,  N0AA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.  26801.       Attn:  Publications. 


certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
liaatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


Director,   National  Climatic 


lc  Center 
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imperature  and  Precipitation  Extremes 

Ikest  tfmpep.ature 

4       STATIONS  101       DATE  10 

riFST  tempfraturf 

HT  SULPHUR   SPRS   2  SW  12       DATE  30 

bhn:ST  TOTAL   PRFC  TPITATION 

Ulenspapk  3'20 
fst  total  precipitation 

2       STATIONS  .00 
R  ATE  ST   1   DAY  PRFC I P I T AT  I  ON 

C  M  0  N  CITY  l*5b     DATE  28 

RATtST  TOTAL  SNflWPAlL 

H.R.THOUD  P*SS  1^.5 

JATEST   D E r> T H  OF  SNOW 


D  FEATHEH   LA^E^   2  SE 


8 


DATE 


12 
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IVC1C1    ATMDSPHFRIf  ADMINISTRATION/    SERVICE  / 


SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORRDO 
SEPTEMBER  1974 


WIND 

I  SPEED  -  M.P.H. I 


RELATIVE  HUMIDITY 
AVERAGES- 
PERCENT 


STRNDORD  OF  TIME 

MOUNTRIN 


05  1 


17  23 


NUMBER   OF   DAYS  WITH 
PRECIPITATION 


RLRMOSR  WSO  RP 
COLORADO  SPRINGS  WSO  RP 
OENVER  WSFO  RP 
GRRNO  JUNCTION  WSO  RP 
PUEBLO  WSO  RP 


13 

3 
23 
1  4 

7 


2.0 
3.7 
0.4 
1  •  1 
2-6 


8.2 
9.3 
7.1 
6.8 
9.0 


37h 
40 
36 
47 


27 
05 
02 
27 


BO 
61 
B5 
53 
60 


31 
39 
34 
23 
33 


65 
54 
57 
38 
50 


SEE 


REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STATION 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL   DATA  Colorado 
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ARKANSAS  DRAINAGE 

— 

— 

BASIN  01 

BRANSON 

BUENA  VISTA 

CANON  CITY 

74  .4M 

47.7 

61  -1H 

-  5.1 

93 

1  1 

31 

27 

161 

. 

- 

2-29 

1  .54 

1  -56 

28 

.0 

0 

1 

1 

1 

CL IHAX 

56  ■  6H 

29  -5M 

43  -  1  M 

67 

1 0 

I  7 

28 

662 

0 

0 

24 

0 

-54 

.  1  7 

1  7 

2  . 4 

I 

1  7 

3 

0 

0 

COLORADO  SPRCS  HSO  AP 
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38 

.1 

54 

9 

84 

8 

24 

28 

296 

0 

0 

4 

0 

1  .71 

-67 

15 

.0 

0 

S 

1 

0 

69.1 

30 

.4 

49 

8 

81 

9 

16 

28 

450 

0 

0 

21 

0 

•  91 

.44 

12 

0 

3 

0 

0 

YELLOW  JACKET  2  H 

75  .8 

46 

•  1 

61 

0 

89 

9 

30 

28 

1  48 

0 

0 

1 

0 

.87 

.39 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

DIVISION 

55 

4 

.  4 

.81 

.49 

.4 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E  // 

75  .5 

42 

•  3 

58 

9 

97 

1 1 

29 

13 

225 

4 

0 

4 

0 

.09 

.07 

1  2 

.0 

0 

0 

0 

0 

AKRON  FAA  AP 

74  .6 

44 

.1 

59 

4 

-  2  .7 

95 

10 

27 

28 

209 

3 

0 

2 

0 

.  12 

-   1  .23 

.  10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

BONNY  LAKE 

76.9 

41 

.7 

59 

3 

99 

1 1 

32 

13 

208 

5 

0 

1 

0 

.02 

•  02 

12 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BURL INGTON 

77  .7 

45 

.2 

61 

5 

-3.1 

97 

10 

34 

28 

149 

5 

0 

0 

0 

.00 

-   1  .29 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHEYENNE  HELLS 

78  -  4 

4  4 

.4 

61 

4 

-  3-2 

95 

I  0 

31 

27 

150 

6 

0 

2 

0 

.08 

-   1  . 36 

.06 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

FLAGLER  2  NH 

77  .2 

4  1 

.7 

59 

5 

98 

I  0 

28 

30 

199 

4 

0 

4 

0 

.33 

.  16 

26 

■  0 

0 

2 

0 

0 

HOLYOKE 

77  .0 

4  4 

.0 

60 

5 

-3.1 

97 

1  0 

30 

30 

1  75 

4 

0 

2 

0 

.13 

-  1.51 

•  10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRATTON  3  NE 

77.6 

45 

.2 

61 

4 

-  3.3 

96 

10 

32 

30 

157 

S 

0 

1 

0 

.  15 

-   1  .39 

.08 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

HRAY 

82-3 

43 

.2 

62 

8 

-    1  -4 

101 

1  0 

26 

30 

1  4  1 

6 

0 

3 

0 

.05 

-   1  .42 

.03 

1  2 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

60 

5 

-  3-4 

•  1 1 

-  1-33 

.0 

PLATTE  ORAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

63  .9 

34 

.5 

49 

2 

74 

10* 

23 

1  3 

467 

0 

0 

1 1 

0 

3  -20 

1  -00 

1  2 

12.5 

T 

1 

7 

3 

1 

HNItKU  KtotKVUlK 

BA [LEY 

67  .6M 

29 

.8M 

48 

8M 

-5.1 

86 

9 

21 

28 

480 

0 

0 

0 

1.11 

.06 

.38 

12 

•  0 

0 

4 

0 

0 

BOULDER 

75.2 

45 

.2 

60 

2 

-  3.8 

92 

10 

31 

12 

182 

2 

0 

1 

0 

2.13 

1  .10 

12 

2.7 

0 

4 

2 

1 

BR  I GGSOALE 

77  .4 

38 

.4 

57 

9 

95 

10* 

24 

28 

223 

2 

0 

4 

0 

•  37 

.  1  9 

1  2 

■  0 

0 

2 

0 

0 

BR  I GH TON 

75-7 

40 

.7 

58 

2 

93 

1  0 

29 

28 

215 

2 

0 

3 

0 

.91 

.37 

1  2 

1  .0 

T 

12 

3 

0 

0 

BYERS  5  ENE 

76-8 

39 

-7 

58 

3 

-  4.5 

94 

1  0» 

26 

28 

222 

3 

0 

3 

0 

.37 

.97 

.17 

1  2 

.0 

0 

2 

0 

0 

CABIN  CREEK 

58-6 

33 

■  0 

45 

8 

71 

10 

18 

28 

570 

0 

0 

13 

0 

1  -67 

.52 

I  2 

2-0 

1 

12 

6 

1 

0 

CASTLE  ROCK 

72.0 

36 

.6 

54 

3 

89 

1 1 

26 

28 

319 

0 

0 

6 

0 

•  73 

•  28 

2 

T 

0 

3 

0 

0 

CHEESMAN 

74  .0 

3  1 

•  0 

52 

5 

-  5.8 

87 

8 

22 

28 

369 

0 

0 

20 

0 

•  57 

.51 

.22 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHERRY  CREEK  OAM 

75.5 

40 

.3 

57 

9 

92 

1 1* 

29 

28 

230 

4 

0 

3 

0 

1  .29 

.55 

2 

■  0 

0 

3 

1 

0 

OENVER  HSO  AP  //R 

74  .6 

4  4 

.2 

59 

4 

-  3-4 

93 

1  0 

33 

28 

1  99 

3 

0 

0 

3 

■  98 

.04 

.31 

2 

1  .8 

1 

12 

4 

0 

0 

UtNVtKLlIT  H 

E  L  BER  T 

74.2 

35 

.9 

55 

1 

89 

9 

24 

27 

'93 

0 

0 

10 

0 

•  45 

.22 

28 

2 

0 

0 

ESTES  PARK 

67  .2 

34 

•  1 

50 

7 

-  3.1 

82 

1  0» 

25 

30 

425 

0 

0 

17 

0 

1  ■  30 

.  10 

.76 

1  2 

4.0 

4 

12 

3 

1 

0 

EVERGREEN 

67 . 4 

33 

.  1 

50 

3 

88 

1  0 

26 

29 

434 

0 

0 

14 

0 

1  .56 

.43 

1  2 

3.5 

0 

4 

0 

0 

FORT  COLLINS 

73  .0 

43 

.1 

58 

1 

-   1  -9 

90 

1  0 

30 

28 

215 

1 

0 

2 

0 

1  .08 

.  12 

.80 

1  2 

.5 

1 

12 

2 

1 

0 

FORT  LUPTON   1  N 

76  .0 

40 

-6 

58 

3 

-  3.6 

92 

10 

30 

28 

213 

2 

0 

3 

0 

•  83 

.  10 

.37 

2 

T 

0 

3 

o 

o 

FORT  MORGAN 

75. S 

42 

.6 

59 

1 

-  3.1 

96 

1  1 

32 

28* 

214 

3 

0 

2 

0 

.22 

-  .86 

•  12 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRANT 

65.4 

3  1 

•  3 

48 

4 

82 

9 

23 

28 

496 

0 

0 

20 

n 

•  98 

■  28 

16 

1  .0 

T 

27 

5 

0 

0 

GREELEY  UNC 

76  . 0 

42 

.  3 

59 

2 

-  2.3 

93 

1  0 

30 

28 

166 

2 

0 

1 

0 

.91 

.06 

.52 

1  2 

■  5 

0 

3 

1 

0 

I OAHO  SPR I NGS 

Junto   rHbb   c  t 

JULE  SBURG 

80.4 

43 

.1 

61 

8 

-  2.6 

101 

10 

28 

30 

158 

7 

0 

2 

0 

.21 

-  1-16 

.12 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

KASSLER 

75  .6M 

45 

•  3 

60 

511 

-  3-8 

90 

1  0» 

32 

28 

1  86 

2 

0 

I 

0 

1  .38 

.  18 

.67 

12 

■  0 

0 

3 

2 

0 

KAUFFMAN  4  SSE 

76-2 

38 

.4 

57 

3 

-  2.1 

95 

10 

23 

30 

261 

4 

0 

9 

0 

.28 

-  .74 

-16 

5 

1  .5 

0 

2 

0 

0 

LAKE  GEORGE  6  SW 

66-6 

32 

.3 

49 

5 

78 

10 

20 

28 

461 

0 

0 

13 

0 

.88 

.27 

28 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAKE  HOOD 

71.6 

43 

■  8 

57 

7 

-  5.2 

87 

9 

30 

28 

234 

0 

0 

2 

0 

1  .33 

.23 

.50 

12* 

2.0 

2 

12 

4 

2 

0 

L  ONGMONT  2  ESE 

73.8 

41 

.7 

57 

e 

-  3.2 

94 

1  1 

32 

28 

234 

2 

0 

1 

0 

1.19 

.21 

.62 

12 

.0 

0 

3 

I 

0 

NEOERLAND  2  NNE 

62.1 

25 

.5 

43 

8 

79 

10 

16 

13 

628 

0 

I 

27 

0 

1  .49 

.73 

12 

12-5 

7 

12 

3 

2 

0 

NEW  RAYMER 

78.5 

39 

.2 

58 

9 

97 

10* 

26 

26 

216 

4 

0 

6 

0 

.39 

.17 

12 

T 

0 

2 

0 

0 

PARKER  6  E 

72.4 

44 

.4 

58 

4 

-  2.0 

88 

10 

29 

12 

221 

0 

0 

3 

0 

.43 

-  .<8 

.25 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

66.3 

32 

.5 

49 

4 

83 

9 

22 

30 

462 

0 

0 

17 

0 

1  -35 

.84 

12 

9.1 

8 

12 

2 

1 

0 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


COLORADO 
SEPTEMBER  1974 


TEMPERRTURE 


no.  of  ours 


PREC IP  I TRT I  ON 


SNOM.  SLEET 


NO.  OF  Oflrs 


SEDCMICK  S 
SPICER 
STERLING 
NHL  Of  s 

MATEROALE 


RIO  GRANOE  ORA I NflGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA  HSO  AP 
BLflNCR 

CENTER  4  SSM 
OEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

MERUIT  7  ESE  / 

MANASSA 

MONTE  VISTA 

SAGUACHE 

HOLE  CREEK  PASS   I  E 


DIVISION 


79.0 
66.  1M 

76. S 
67.7 
71  .3 


72.6 
71  .6 
71  .0 
69-3 
70.9 

68.6 
74  .  IM 

n 

72.9 
61  .0 


43.9 
2S.8M 
<1  .7 
24  .4 
43.0 


34.4 

33.7 
36  .3 
38.6 
39.2 

27  .0 
34  .6M 
I 

33.1 
33.3 


61  .5 
46. OM 
68  .6 
46.1 
S7  .2 

54  .9 


53  .5 

52  .7 
53.7 
54.1 
55-1 

47.9 

54  .4M 

I 

53  .0 
47  .2 


2.6 
2  .6 
2.8 


.2 
2  .9 
1  -0 


.31 
.91 
.18 
.52 
1.21 

.96 


.87 
1  .12 

•  40 

.80 
.10 
.78 

.63 
2.01 

.78 


•  0 
2-0 

.0 
4.0 
I  .0 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 

TOTAL 

DAY   OF  MONTH 

1     2  3 

4    5  6 

7     8  9 

10  1112 

13  14  15 

16  17  18 

19  20  21 

22  23  24 

25  26  27 

28  29  30 

31 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

AMY 

6RAN00N 
BRANSON 
BuENA  VISTA 
BUTLER  RANCH 

CAMPQ  7  S 
CANON  CITY 
CL  I  MAX 

COLORADO  SPRGS  USD  AP 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EADS 

FOROER  6  S 
FOUNTAIN  2  NW 
FOWLER  1  SE 

GUFFEY  10  SE 

HASUELL 

HOLLY 

JOHN  MART  IN  DAM 
KARVAL 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAMAR 

LAS  ANIMAS 
LEAOVILLE 

L  IMQN  USMO 
NORTH  LAKE 

PALMER  LAKE 

PUEBLO  USD  AP  ssn 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PUEBLO  6  SSW 
ROCKY  FORO  2  SE 
RUXTQN  PnRK 
RYE 

SAL  IDA  3  M 
SPRINGFIELD 

SPRINGFIELD  7  wSW  ss 
STONINGTON 

SUGARLQAF  RSVR    1  ESE 

TACONY    10  SE 
TRINIDAD 
TRINIDAD  FAA  AP 
TROY   1  SE 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

TWO  BUTTES 
VICTOR 

UAL  SENBuRG  POWER  PLANT 
WALSH 

UESTCL IFFE 
UETMORE   9  S 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

AL tenbern 

AMES 

ASPEN 

6ERTH0U0  PASS 
BLUE  MESA  LAKE 

BOND 

60NHAM  RESERVOIR 
BRECKENRIOGE 
6RQUNS  PARK  REFUGE 
CEDAREDGE 

C IMACRON 
COCHETOPA  CREEK 
COLLBRAN  2  5U 
COLORAOO  NAT  MON 
CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  NW 
DILLON    1  E 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

OOLORES 
DURANGO 
EAGLE  FAA  AP 

ELECTRA  LAKE  s/9 
FORT  LEWIS 

FRASER 
FRUITA 

GATEWAY   1  SW 
GLENWOOD  SPRINGS   1  N 
GRANO  JUNCTION  USD  AP  s/d 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE    1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISON 
HAMILTON 
HAYOEN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

KftEMML  ING 

LAKE  CITY 

L ITTlE  MILLS 

MA  NCOS 

MARV I ME  RANCH 
MAYBELL 
MEEKER  NO.  2 
MEREDITH 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  VERDE  NAT  PARK 

montrose  ne  i 

MON THOSE  NO  2 
NORTH  DAL  E 

.69 

1  .02 
2.29 
.54 
.  43 
.41 

.04 
44 
.  42 
.  40 

.06 
.04 

.  41 

.  12 
.03 
.05 
44 

.  44 

1  .36 
.26 
.  94 

.65 

1.81 
1  .  14 
.21 
1 .21 
I  .88 

.24 

.  12 
.  12 
1  .25 
.55 

.53 
1  .  19 
.61 
.61 
.  46 

1  .03 

1  .94 

1  .36 
1  .94 
1 .02 
1  .88 
.  39 

.  76 
1  .  16 

.60 

1  .27 

.55 

.31 

.71 

.47 

.  78 

.67 
.22 

1 .04 

.66 

.91 

.21 
.82 

.  36 

.  32 
1 .94 

.91 
1  .04 

.97 

.  46 
.  45 
.  30 
.92 
.91 

.67 
62 
.  16 
.32 
1 .33 

1  .  15 
.  32 
.  49 
.61 
.60 

1 .04 
.65 
.66 
.83 

.35  .01 

.12  .09 

T  .04 

.11  .04 

.02 

.04 

T  .14 

.  16 

.03 

1 .30 
T         .  10 

.02 

.  10 
.66 

.03 

.06 

.11  .01 

T  .07 

.14  T 

T  .08 

.31  .01 

.42 
.  14 

.  12 

.  16 
.  16 

.03 
.  16 

.02 
.02  T 

.05 

T 

.04  T 

■  01 

.  19 
.04 

.07  .01 
T  .02 
.  02 

.  10 

.02 

.02 

.03 

T         .  13 
.01 

.05 

.01 

T  .01 
.01 

.92 

.07 

.04 

.05 
.05 

.01 
.01 

.08 

.03 

.08 
.01 

.01 

.04  .02 

.07 
.09 

.04  .02 
T         T  .02 

.22 
.02 

T  T 

.01  .03 
.01 

.02  .22 
T  .01 

.04 
.  15 

.03  T 

.  17 

T          T  .04 

.  18 
.  19 

T  .35 
.60 

.02 

.  10 
.05  .33 

.07 

T         .42  T 

.  15 
.08 

.16  .12 
.06 

.01 

.03      .01  .50 
.04  .55 
.56 

.05  .41 

.45 
.  19 

T  .54 

.  10 
.37 

T  .25 
.25 

.07  T 

.03 
.03 

.16     .12  T 
.02 

.05 

T         T  .02 
.09 

.30 

.02 

.01      .07  .20 

.06  .32 

.06     T  .01 

.01      .05  .01 
.05 

.10     .05  .11 

T         T  .24 
.09 

.01 

.25 
.02  .10 

.07  .05 

.33 

.03 

.19      .12    1 .04 
.24     .22  .16 

.44  .60 
.24  .32 
.06  .44 
.30 
.04  .21 

.06 

.10  .38 
T         .02  .03 

.19  .10 

.30  .06 

.26  .36 

.06  .08 
.08  .06 

.40 

T  ,6S 
.05  .12 

.66 

T  .05 
.67  .15 

.16  .18 

.20 
.60  .20 
T  .05 
.10  .17 
.03  .05 

.03  .35 

.01 

.01  .04 

.05  .32 

.11      .06  .20 

.25 

.  10 
.10  .03 

.50 

.70 

.21  .01 

.11  .68 

.02  .35 
.22  .29 
T  .45 
.12  .42 

.06 
.40 

.13  .17 
.04 

.60  .12 

T 

.06  .02 

.46  .01 
.03 

.  13 

.  10 

.32 

.37  .05 

.  13  T 

.20 
.07 
.25 

.  13 

.03      .22  .10 
.02 

.18  .06 

.65 
.  14 

.  12 

.20  1.02 
.40 

.06  .14 

-00  .02 
.  16  T 

.12 

T         .05  .04 
.09 

.06 
.07  T 

.03 

.07  .05 
.02  .07 

.21 
.05 

.02  T 
.06 

.23  .01 
.04 

.02 

.08  T 
.45 

.02 

.25  .02 
.04 

.06  .06 
.11  T 
.20  T 
T         .  10 

.01 

.03 
.05 

.01 

.02 

.02 
.02 

.07 
.09 

.04  .02 

.05  .50 
.02     .02  T 

T          .38  .16 

.OB  .07 
.03  T 

.  37 

.31 

.01 

.30 
.04 

.05 
.05  .16 

T         .30  .04 
.  19 

T  .32 

.  10 
.03 

.03 

.25 
.02 

.53 

.05 
.38 

.01 

T  .05 

.29     .03  .01 

.  12 

.02     .01  T 

.  18 

.08 

.07 

.07  .08 

.01 

.20 

.03 
.08 

.09 

.05  T 

.06 
.03 

.32 
-  02 

.  12 

.74 

.  37 
1 .56 
.  1 1 

.28 

.26 
.04 
.44 
.37 
.40 

.50  .07 

.02 

.04 

.41 

.10 

.05 

.20 
.25 
.33 

.61 
.78 
.14 
.60 
.90 

.  12 

T          T  .05 

.48 

.62 

.25 

.47 
.22 
.45 

.20 
.01 

.03 
.01 

.  09 
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DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORUOOO 

PAGOSA  SPRINGS 
PAL ISAOE 


BANGEl * 
BICO 

airte 

SABGENT^ 
SHOSHONE 

SIL vEBTON 
STEAMBOAT 
T AC  QMA 


Till 


jRIDE 


URAvAN 

VAttCCITO  DAM 
U  INTER  PARK 
TAMPA 

YEllOW  JACKET  , 


AkBON   4  E 
AKBON    TAA  AP 
60NNT  LAKC 
BUBl INGTQN 
CHErENNE  wCLLS 

FLAGlCR  2  rtw 

fL  EMING    I  S 

GENOA   1  m 
mQl  tOKE 

IDAl  IA   2  NHW 

lEBOT  S  USU 
OTJS   11  H£ 
STRATTQN   3  NE 
VOHA 
HMV 


ALLENSPARK 
AWTERO  RESERVOIR 
BAIlET 
SOUL  DEB 
BRIGGSDALE 

BRIGHTON 

BrEBS  S  CHE 
CABIN  CBEEK 
CASTLE  BOCK 
CmEESMAN 

CHE 00 t  CREEK  DAM 
DENVER  USO  AP 
OEnvER  CITY 
EASTOMvILLE    1  NNW 

ELBERT 

CSTES  PARK 
EvEBGBCEN 
FORT  COLL  IMS 
TOBT  LUPTON   l  N 
TORT  MORGAN 

GEORGE  TQMi 
GRANT 

GBEELE V  U«C 
MAUTHORNE 

IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JUtESBUfiG 

K ASSIES 

KAUTMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE  0  SU 

LAKCWOOD 
LONGMQNT  2  ESE 
NEDERLANO  2  NNE 
NEW  BArMTB 
PABKCR  6  E 

BCD  TEATMER  LAKES  2  SE 
SCOAl I A  4  SSE 
SEDGWICK  «  J 
IPJCCR 

SOUAU  MOUNTAIN 

STEBi  ING 

UALDCN 
MATEBOAlE 
UINDSOfi  J  SC 


Rtl  GBANDE  DBA INAGE 
BASIN  0 

AlAMOSA   UTSO  AP 

Bl anca 

CENTTB  4  SSW 
DEL  NOBTE 

G8EAT    %AHO    DUNES  NM 


MCBMIT 


ESC 


MDNTT  vISTA 

SAGUACHE 

Hfc'  CBCEK  PASS 


DRY  OF  MONTH 


1     2    3     4    5  6 


10  11  12 


13  14  15 


16 


17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


28  29  30 


.13     .06  .09 


.08  .35 
.05 

.15  .16  .06 
.10     .23  .10 


SEE  AEFEUCNCE  NOTES  f OLLOH I  NO  Sift! ION  INOEX 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

o 
cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■        i  ■ 

ARKANSAS  DRA I NRGE 
BPS  I N  01 

BRANSON 

HRX 
HIN 

BUENfl  VISTB 

HAX 
HIN 

CANON  CITT 

HAX 
H  1  N 

51 

76 
47 

54 

45 

70 
50 

83 

57 

90 
59 

78 

56 

91 

57 

90 
60 

90 
60 

93 
39 

77 
38 

59 
35 

55 
43 

56 
45 

69 
54 

72 
50 

70 
51 

72 
53 

74 
44 

44 

72 
43 

60 
45 

72 
S3 

80 
47 

80 

51 

83 
31 

71 
50 

70 
35 

76 
39 

74  .4 

47.7 

CLIHRX 

HAX 
HIN 

62 
37 

64 

29 

56 
2  4 

58 
26 

60 
32 

62 
30 

63 
39 

65 
43 

67 
40 

66 
40 

63 
26 

51 
23 

54 

23 

SO 
29 

42 

30 

47 
28 

46 

30 

57 
30 

59 
26 

58 
26 

58 
27 

SS 
28 

61 
32 

S7 
29 

57 
30 

55 
29 

49 

17 

45 

22 

S3 
28 

56  .6 

COLORADO  SPRCS  HSO  RP 

HAX 
HIN 

69 
51 

52 
42 

67 

4  1 

77 
44 

86 
49 

74 

S3 

66 
49 

87 

52 

86 

53 

90 
5B 

77 
44 

45 

35 

56 
38 

66 
40 

61 
50 

69 
52 

72 
45 

76 
46 

74 
45 

67 
42 

57 
44 

70 
39 

78 
44 

73 
48 

77 
41 

81 
47 

67 
35 

60 
32 

71 
39 

70 
37 

71  .4 

DELHI 

HAX 
HIN 

87 

50 

75 
45 

78 
43 

87 
38 

97 
39 

87 
48 

95 
46 

95 
46 

94 

55 

97 
56 

87 
56 

83 
47 

76 
45 

76 
45 

70 
49 

72 
56 

78 
40 

80 
40 

80 
40 

70 
40 

68 
46 

78 
46 

78 
48 

83 

57 

85 
37 

90 
45 

80 

56 

69 

32 

83 

35 

73 
36 

81  .7 

EROS 

HAX 
HIN 

64 
48 

56 
45 

73 
34 

82 

39 

94 
44 

83 
SO 

96 
49 

95 
48 

100 
SB 

101 
56 

82 
52 

57 
38 

64 

37 

75 
45 

78 
45 

77 
55 

81 
46 

85 
45 

85 
45 

70 
52 

70 
45 

73 
43 

79 
46 

82 
38 

62 
36 

91 
44 

80 
49 

71 
33 

83 
35 

72 
38 

79  .4 

FOROER  B  S 

HAX 
HIN 

81 
48 

55 
44 

69 
32 

80 
34 

92 
36 

80 
SO 

91 
43 

92 
42 

91 
49 

98 
47 

95 
51 

60 
38 

63 
43 

71 
42 

76 
41 

77 
46 

80 
41 

80 
40 

83 
42 

74 
47 

65 
44 

73 
39 

80 

35 

81 

35 

84 

39 

84 
48 

65 
32 

87 
34 

75 
35 

78.7 

HOLLY 

HAX 
HIN 

81 
50 

66 
48 

69 
32 

71 
34 

81 
43 

94 

SO 

82 
49 

92 
S3 

95 
51 

95 
54 

100 

57 

74 
44 

59 
44 

62 
42 

68 
42 

73 
57 

75 
52 

83 
43 

83 
43 

87 
4  1 

67 
49 

69 
48 

70 
50 

71 
47 

74 
41 

82 
41 

91 
40 

78 
39 

72 
35 

83 
42 

78  .2 

JOHN   HURT  IN  ORH 

HAX 
HIN 

88 

53 

71 
48 

75 
34 

84 
40 

96 
46 

92 
48 

94 

SO 

96 
50 

97 
62 

1  00 
58 

98 

57 

75 
42 

65 
42 

75 
47 

74 
43 

78 
56 

85 
47 

84 
45 

87 

50 

82 
55 

73 
47 

75 
49 

82 
51 

81 
41 

84 

38 

91 
4  1 

90 
52 

71 
36 

82 
3S 

82 
40 

83-6 

KIT  CRRSON 

HAX 
HIN 

79 
47 

65 
45 

63 
33 

83 
35 

93 
44 

83 
51 

96 
47 

96 
48 

95 
55 

100 
50 

91 
S3 

57 
38 

63 
47 

75 
44 

BO 
43 

79 
49 

B3 
43 

64 

42 

82 
43 

71 
48 

70 
46 

75 
39 

79 
40 

82 

37 

84 

38 

94 
40 

84 
49 

70 
34 

84 

36 

75 
36 

80-5 

Lfl  JUNTA  FRA  RP 

HRX 
HIN 

71 
54 

63 
47 

77 
42 

85 
45 

97 
48 

84 

58 

96 

55 

98 
54 

97 
62 

101 
62 

81 

S3 

57 
44 

68 
49 

77 
50 

76 
50 

78 
57 

83 
52 

83 
51 

89 

51 

69 
53 

71 
51 

78 
48 

84 
49 

83 
43 

85 
46 

91 
47 

81 
40 

70 
38 

62 
42 

75 
40 

81  .0 

LRHRR 

HRX 
HIN 

71 
SI 

58 
48 

72 
37 

82 
43 

96 
48 

85 
58 

96 
50 

94 

53 

96 
61 

55 

81 

53 

59 
44 

63 
47 

73 
49 

77 
45 

72 
57 

84 
48 

84 
47 

89 
51 

64 
49 

71 
49 

74 
48 

78 
46 

77 
43 

84 
41 

91 
44 

77 
45 

70 
38 

83 
38 

74 
41 

79.1 

LAS  AN  I  HAS 

HRX 
HIN 

77 
S3 

60 
49 

77 
35 

85 
42 

96 
45 

92 
56 

96 
52 

97 
49 

95 
62 

1  00 
55 

82 

57 

59 
42 

66 
46 

78 
47 

77 
44 

78 
56 

82 
48 

83 
46 

86 

50 

68 
54 

70 
48 

75 
46 

83 
46 

79 
41 

85 
40 

92 
44 

79 
48 

71 
37 

82 
37 

75 
41 

60-8 

LEADV I LLE 

HRX 
HIN 

65 
31 

61 
33 

63 
22 

65 
25 

67 
24 

66 
30 

67 
27 

70 
29 

72 
35 

70 
36 

66 
36 

58 

26 

57 
Z7 

54 

30 

44 

30 

57 
29 

55 
25 

59 
26 

62 
26 

62 
26 

60 
27 

63 
27 

63 
25 

58 
26 

61 
25 

59 
28 

53 
25 

49 

15 

58 
21 

59 
18 

60-8 

L IRON  usno 

HAX 
HIN 

SS 

44 

48 

40 

67 
38 

79 
37 

84 
41 

78 
47 

86 
49 

89 
47 

91 
47 

92 
51 

64 
46 

46 

32 

60 
36 

70 
35 

69 
44 

73 
40 

76 
40 

78 
43 

70 
43 

66 
37 

66 
37 

71 
34 

79 
34 

75 
4  1 

60 
34 

83 
49 

63 
33 

65 
31 

7S 
36 

73 
29 

72  .7 

NORTH  LAKE 

HRX 
HIN 

77 
37 

69 

3S 

65 
32 

68 

31 

76 
32 

74 

35 

77 
3  6 

Bl 
44 

80 
38 

78 
45 

76 
44 

75 
30 

53 
28 

58 

32 

54 

35 

52 
36 

55 
34 

58 

35 

66 
37 

67 
30 

56 
33 

59 
33 

66 
27 

66 
39 

69 
35 

69 
32 

67 
32 

62 
16 

68 

27 

69 
28 

67  .0 

PAL  HER  LAKE 

HRX 
HIN 

86 
46 

Bl 
38 

46 

33 

73 
37 

82 
46 

86 
45 

72 
45 

87 
49 

65 
51 

86 

57 

89 
41 

71 
26 

38 

26 

48 

31 

65 
34 

59 
43 

72 
42 

79 
44 

70 
36 

63 
36 

52 
34 

79 
41 

72 
39 

80 
49 

81 
48 

SO 
27 

64 
34 

72 
30 

71  .4 

PUEBLO  HSO  RP 

HAX 
HIN 

76 
52 

57 
49 

72 
50 

B4 
44 

95 
46 

81 

60 

93 
52 

95 
50 

93 
58 

97 

to 

81 

52 

52 
44 

64 
47 

70 
44 

69 
55 

77 
56 

79 
54 

79 
49 

81 
48 

74 

50 

67 
50 

73 
45 

82 
46 

83 
44 

84 
43 

67 
45 

79 
42 

67 
39 

79 
37 

73 
44 

78  ■  1 

PUEBLO  6  SSH 

HAX 
HIN 

87 
43 

70 
42 

51 
41 

69 
40 

80 
39 

92 
50 

78 

55 

90 
54 

92 
51 

92 
55 

94 

56 

78 
36 

64 
41 

64 

36 

70 
42 

66 
49 

74 
40 

61 
38 

64 

36 

66 
32 

56 
38 

SO 
36 

57 
37 

64 

37 

66 
39 

66 
38 

70 
46 

60 
32 

SO 
32 

60 

37 

70.0 

ROCKY  FORD  2  SE 

HAX 
HIN 

84 

52 

68 
49 

75 
40 

81 
41 

95 
44 

83 

S3 

93 
SO 

95 
44 

94 

S3 

96 
54 

94 

55 

67 
43 

65 
46 

76 
45 

73 
46 

75 
54 

79 
43 

81 
42 

64 
43 

78 
54 

68 
49 

7S 
43 

81 
43 

82 
38 

83 
38 

89 

37 

85 

56 

68 
34 

79 
34 

76 
38 

80  .7 

RUXTON  PARK 

HAX 
HIN 

7Z 
43 

54 

31 

56 
28 

65 

27 

73 
33 

69 
32 

72 
33 

73 
33 

74 

36 

76 
40 

71 
47 

55 
25 

44 

24 

55 
30 

44 

31 

51 
30 

56 
31 

60 
30 

60 
29 

55 
29 

54 

30 

57 
26 

63 
29 

62 
27 

63 
28 

67 
29 

58 
30 

47 

18 

S7 
23 

60 
26 

60  .8 

RYE 

HRX 
HIN 

77 
40 

74 
40 

67 
33 

76 
36 

82 
39 

75 
39 

84 

39 

82 

37 

83 

44 

85 
43 

86 
45 

75 
44 

62 
32 

62 
34 

57 
40 

60 
43 

65 
41 

78 
38 

70 
37 

67 
34 

60 
39 

65 
34 

70 
37 

72 
38 

74 

32 

77 
35 

77 
34 

58 
25 

78 
28 

68 
28 

72.2 

SALIOR  3  H 

HAX 
HIN 

80 
46 

55 
42 

78 
35 

80 

35 

79 
39 

78 
42 

82 
40 

85 
40 

84 
44 

84 
48 

82 
48 

59 
36 

63 
35 

66 
40 

52 
38 

65 
42 

67 
41 

73 
38 

74 

37 

75 
37 

65 
43 

73 
39 

74 
41 

74 

38 

75 
34 

75 
38 

69 
32 

66 
24 

73 
35 

75 
29 

72  .7 

SPRINGf IELO  7  HSH 

HRX 
HIN 

79 
SI 

59 
44 

69 

35 

79 
42 

B9 
49 

84 

59 

91 

52 

91 
57 

93 
57 

96 
56 

88 

56 

64 

39 

58 
43 

65 
42 

71 
45 

73 
S3 

77 
47 

78 
48 

82 
52 

74 

52 

64 
41 

66 
49 

66 
47 

70 
43 

79 
43 

87 
43 

80 

SI 

67 
36 

77 
37 

71 
37 

76.2 

SUGRRLORF  RSVR  1  ESE 

HRX 
HIN 

69 
28 

70 
39 

65 
29 

65 
20 

69 
26 

6B 
27 

68 

25 

71 
25 

73 
31 

74 

32 

73 
33 

70 
30 

60 
29 

60 
31 

56 
32 

45 

31 

51 

23 

54 
24 

63 
25 

66 
24 

66 
24 

62 
29 

66 
24 

65 
23 

66 
21 

64 

23 

61 
24 

51 
23 

61 
19 

61 
13 

63  .4 

TACONY  10  SE 

HRX 
HIN 

75 
51 

64 
45 

72 
41 

BO 
40 

95 
44 

SO 

57 

94 
48 

94 
49 

93 
56 

99 

57 

88 
54 

59 
37 

63 
42 

70 
42 

72 
44 

75 
52 

79 
43 

80 
46 

8! 
45 

70 
40 

65 
45 

73 
41 

78 
43 

80 
42 

82 
39 

90 
43 

78 
42 

67 
34 

78 
38 

71 
37 

78.2 

TRINIDAD 

HRX 
HIN 

88 

51 

75 
41 

72 
41 

78 
44 

85 
48 

84 
49 

66 
51 

87 
48 

69 

52 

87 
51 

85 
50 

79 
35 

58 
37 

69 
44 

67 
48 

66 
48 

69 
42 

70 
44 

75 
42 

74 
43 

62 
41 

58 
47 

67 
44 

73 
42 

77 
39 

80 
40 

78 
45 

62 
28 

73 
37 

75 
34 

74  .9 
4  3-5 

TR1NI0RD  FRA  RP 

HRX 
HIN 

82 
SO 

52 
44 

75 
41 

81 
45 

86 

56 

79 
53 

91 
54 

91 

55 

92 
61 

90 
53 

84 
49 

49 

39 

59 
42 

72 
48 

61 
50 

66 
48 

72 

45 

71 
47 

83 
46 

72 
45 

66 
44 

66 
47 

72 
48 

77 
45 

83 
42 

84 
47 

75 
32 

64 

31 

76 
39 

73 
38 

74  .9 
46  •  1 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

HAX 
HIN 

68 
32 

66 
30 

6S 
30 

65 
25 

67 
32 

67 
33 

69 
28 

72 
30 

73 
36 

73 
35 

70 
29 

62 

32 

SO 
29 

51 
30 

43 

32 

55 
34 

52 
27 

63 
28 

65 
28 

66 
29 

63 
33 

65 
35 

65 
28 

63 
29 

62 
25 

61 
32 

54 

25 

52 
29 

60 
27 

60 

17 

62.2 
29  -6 

TWO  SUITES 

HAX 
HIN 

V ICTOR 

HRX 
HIN 

HBLSENBURG  PONER  PLANT 

HRX 
HIN 

83 

4S 

75 
40 

72 
39 

81 
40 

89 
44 

84 
49 

86 
45 

89 
48 

89 
49 

87 
58 

87 
43 

72 
34 

58 

36 

71 
42 

63 
45 

65 
45 

69 
42 

72 
42 

78 
43 

71 
37 

61 
42 

69 
41 

77 
45 

76 
45 

79 
40 

80 
46 

78 
43 

68 
28 

71 
35 

74 

31 

75  .9 
42 . 1 

MULSH 

HAX 
HIN 

MESTCLIFFE 

HRX 
HIN 

4  0 

60 
40 

73 
38 

77 
26 

B2 
28 

77 
3' 

80 

31 

82 
28 

84 

35 

79 
38 

78 
4  1 

67 
34 

59 
31 

69 

37 

60 
39 

61 
41 

61 
38 

68 
31 

69 
33 

68 

31 

61 
40 

69 
39 

74 

33 

69 
32 

72 
28 

71 
28 

63 
32 

64 

22 

69 
21 

70 
23 

70.5 
33.1 

METHORE  9  S 

HRX 
HIN 

58 
46 

59 
37 

62 
38 

79 
38 

81 
43 

79 
42 

80 
42 

81 
46 

82 
47 

82 

SS 

76 
53 

60 
29 

47 

32 

57 
36 

55 
40 

58 
42 

64 
41 

67 
40 

64 
43 

59 
35 

55 
39 

60 
37 

70 
43 

64 
42 

72 
38 

74 
45 

62 
35 

57 
25 

66 
35 

66 
28 

66.9 
39.7 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOH I NG  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


COLORHDO 

SEPTEMBER  1974 


STATION 

OHY  OF  MONTH 

3 
a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  I 

12 

13 

1  4 

IS 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

27 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

QB 
CI 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

al  tenbern 

nnx 
hin 

87 
44 

78 
46 

79 
38 

Hi 

)6 

85 
41 

83 
44 

BE 
44 

87 
43 

90 
47 

Be 

51 

86 
45 

59 
38 

70 

6  6 
44 

57 
48 

71 
44 

74 

36 

78 
40 

9  t 
40 

76 
41 

76 
37 

78 
39 

77 
39 

81 
34 

78 
41 

77 
38 

70 
35 

65 
27 

72 
27 

74 

77.1 
39.7 

ASPEN 

nnx 
hin 

77 
42 

70 
44 

74 
30 

75 

35 

74 
40 

76 
38 

7B 

?e 

80 
39 

80 
44 

79 
bo 

76 
47 

71 
3S 

64 

IE 

G  1 
35 

57 
37 

59 
41 

66 
30 

71 
34 

79 

37 

73 
37 

68 

30 

64 

32 

62 

32 

72 
32 

70 
34 

70 
36 

56 

33 

59 
24 

67 
26 

69 

70  -0 
35.9 

BERTHOUD  PASS 

nnx 

fllN 

63 
44 

62 
32 

48 

26 

55 
12 

58 

39 

58 

33 

6  0 
34 

62 
40 

62 
40 

66 
44 

62 

44 

60 
2S 

36 
.  1 

43 

26 

42 

25 

32 
26 

34 

25 

43 

26 

4- 

27 

4b 

26 

49 

22 

48 
24 

52 
27 

54 

30 

47 

26 

SO 
26 

62 
25 

44 

16 

36 

20 

46 

25 

SO  .7 
29.3 

BOND 

nnx 
niN 

83 
30 

78 
35 

77 
28 

80 

32 

83 
38 

81 
32 

81 
28 

80 

32 

78 
30 

Mb 

30 

94 

31 

81 
29 

Bi 

10 

74 

)C 

70 
23 

75 

2  9 

75 
29 

71 
30 

- 
33 

77 
32 

78 

30 

80 

20 

80 

20 

80 
30 

78 

27 

76 

26 

78 
18 

75 
23 

IE 
16 

76 
25 

78  *6 

28.2 

BROWNS  PARK  REFUGE 

nnx 
niN 

90 

32 

89 

30 

85 
37 

Ht 

31 

86 
38 

89 
38 

91 
38 

85 
50 

58 
29 

62 

2E 

7  0 
3b 

75 
40 

B( 
30 

79 
30 

83 

30 

B3 
33 

-  | 

35 

78 
28 

3  3 

3  0 

82 

32 

82 
32 

63 
30 

80 

30 

67 
35 

65 
20 

71 

OK 

80 

21 

79  .4 

32-1 

CEOAREOCE 

nox 
hin 

84 

53 

77 
S3 

79 
44 

82 
44 

84 

50 

83 
SI 

BE 

51 

89 
48 

88 

SS 

BE 
56 

85 
59 

76 

37 

'6 
41 

6b 
4H 

66 
48 

b, 

43 

68 
38 

73 
42 

79 
45 

6 
45 

76 
43 

77 
44 

77 
45 

ao 

45 

77 
4S 

74 
44 

72 
43 

66 

32 

72 
33 

75 

77  .2 
45.4 

C  I  flARRON 

fIRX 
HIN 

85 
34 

83 
47 

73 
28 

75 
27 

86 

26 

81 
36 

BO 

41 

83 
40 

88 
28 

BE 

42 

85 
44 

78 

37 

74 
42 

72 
4 

62 
40 

63 

38 

68 
36 

88 

36 

78 

I 

7S 

'0 

75 
30 

75 
33 

7S 
30 

75 
30 

78 
28 

7S 
20 

75 
20 

76 
19 

70 
16 

70 
20 

32.1 

COCHETOPA  CREEK 

nox 
hin 

80 
30 

78 

37 

73 
26 

75 
25 

78 
26 

72 
28 

10 
26 

81 
24 

80 
30 

83 
38 

81 

37 

78 
33 

70 
39 

70 
42 

6  4 

38 

■  4 

35 

66 
34 

6S 
31 

12 
10 

7S 
31 

76 
31 

71 
2  b 

73 
33 

75 
29 

74 
26 

71 
27 

66 
21 

61 
16 

to 

14 

68 

72  .2 
29.4 

COL  L  BRAN  2  SH 

nnx 
hin 

COLORADO  NAT  HON 

nox 
hin 

90 
S4 

88 

61 

83 
SS 

87 
56 

88 

59 

87 
58 

88 

60 

90 
60 

92 
64 

90 
i  B 

89 
47 

89 
42 

84 
42 

73 
49 

62 
49 

73 
48 

73 
49 

78 
51 

83 

SI 

3  2 

55 

83 

55 

3  . 

06 

79 
53 

b 

S6 

81 

53 

79 
54 

76 
52 

67 
41 

73 
43 

74 
4  4 

81  .4 

52  -9 

CORTEZ 

nnx 
niN 

88 
48 

87 
4S 

84 
42 

85 
45 

85 
47 

89 
48 

68 
49 

90 
S2 

99 

SS 

86 
46 

84 
44 

77 
45 

IS 
b2 

64 
46 

6  3 
41 

64 
44 

71 
43 

ie 

4  6 

» 
4  0 

75 
48 

73 

44 

72 
43 

76 

4  2 

76 
44 

76 
41 

76 
37 

75 

78  .7 
44  .9 

CRAIG 

nnx 
niN 

82 
42 

67 
38 

7S 
28 

Bl 
33 

83 
46 

80 
36 

81 

)': 

82 
40 

87 
49 

86 

50 

72 
35 

52 
30 

64 

2E 

6  < 

34 

68 

37 

73 
33 

76 
35 

77 
35 

79 
)  J 

13 
34 

73 
29 

IS 
31 

79 
34 

74 
38 

79 
35 

77 
38 

55 
33 

63 
21 

71 

21 

75 
26 

74  •  1 
34. S 

CRESTED  BUTTE 

nnx 

HIN 

70 
28 

66 
38 

68 
24 

70 
24 

71 
27 

70 
29 

71 
26 

76 
26 

70 
31 

42 

71 
36 

60 
31 

62 

32 

55 

.5.' 

47 

35 

0  9 

37 

54 

25 

6S 
26 

69 
28 

27 

65 
26 

5E 

2b 

66 

27 

67 

i  9 

64 
24 

63 
24 

SI 
22 

SS 
17 

6  3 

IS 

64 

1 6 

65  •  1 
27.6 

DELTA  3  NH 

nnx 
hin 

DILLON   1  E 

nox 
niN 

70 
33 

67 
36 

66 
22 

59 
24 

69 
30 

70 
30 

71 
.  t 

73 
30 

76 
34 

74 

n 

72 
40 

69 
31 

59 
29 

55 
30 

49 

33 

66 
36 

60 
2S 

67 
27 

6  7 

27 

5E 
27 

66 
25 

66 
33 

68 

27 

66 

27 

66 
26 

66 
27 

63 
25 

S3 
24 

G 

21 

63 

65  -4 

28-7 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

nnx 

HIN 

90 
53 

87 
43 

7S 
40 

B3 

45 

87 
53 

8S 
48 

87 
46 

88 

56 

89 
56 

90 

59 

89 
58 

78 
30 

66 
.  9 

67 

41 

64 
47 

76 
•6 

74 
42 

78 
44 

81 
45 

82 
46 

76 
39 

79 
43 

80 
45 

8  1 

47 

80 
47 

79 
45 

B 

44 

67 
32 

73 

36 

76 
35 

79  .5 
44.4 

OURANGO 

MftX 
MIN 

81 
38 

85 
42 

62 
38 

35 
36 

64 

39 

87 
42 

B  0 
19 

88 

39 

90 
44 

65 
( 5 

83 
43 

76 
41 

77 
45 

73 
51 

69 
45 

6  7 

3S 

67 
40 

72 
43 

B 

40 

7  9 
38 

70 
45 

7S 
44 

80 

25 

7  b 
25 

77 

78  .9 

39.6 

EAGLE  FAA  AP 

nnx 
niN 

81 

37 

78 
39 

78 
29 

b: 

26 

80 
37 

84 

36 

85 
33 

86 

31 

87 
40 

a  i 

47 

82 
44 

65 
40 

71 
34 

03 

37 

64 
40 

66 

J9 

69 
30 

78 
31 

81 

36 

3  0 
34 

77 
33 

79 
30 

80 

33 

79 
34 

78 
30 

72 
31 

55 
23 

65 
22 

71 

21 

80 

75  .9 
33. S 

FORT  LEWIS 

nnx 
niN 

80 

35 

81 
41 

77 
37 

'9 

IE 

77 
39 

80 
41 

80 

44 

83 
41 

84 
40 

82 
39 

81 

37 

77 
33 

71 
44 

7  0 
44 

62 
38 

52 

>3 

59 
37 

66 
38 

71 

1  ' 

71 
13 

76 

39 

65 
37 

72 
lb 

72 
35 

67 
34 

65 
31 

62 
28 

•  8 

26 

70 
27 

72  .7 
36.7 

FRASER 

nnx 
niN 

FRU I T A 

nnx 
niN 

91 
46 

82 
58 

87 
40 

90 
42 

91 
45 

91 
46 

92 
44 

93 
43 

95 
49 

94 

55 

90 
54 

72 
38 

77 
37 

75 
bO 

65 
52 

77 
47 

79 
40 

81 
43 

BE 
43 

87 
41 

82 
40 

83 
43 

81 
42 

BE 
43 

83 
48 

83 
41 

6  1 
38 

70 
31 

77 
2  5 

60 
30 

82  9 
43.4 

GATEWAY   1  SH 

nnx 
niN 

93 
51 

86 
44 

88 
40 

92 
40 

92 
46 

91 
45 

94 
44 

96 
54 

96 
49 

96 

52 

95 
64 

76 
39 

a 

3  0 

76 

4  < 

65 
43 

'3 
42 

72 
38 

82 
41 

BE 

J  4 

BE 
47 

83 
43 

84 
44 

43 

89 
42 

85 
48 

84 
44 

74 
42 

72 
28 

-5 

29 

83 

84  >5 
43.0 

GLENMOOD  SPRINGS   I  N 

nnx 
hin 

GRAND  JUNCTION  HSO  AP 

nnx 
hin 

93 
61 

83 
61 

85 
47 

89 
48 

91 
56 

90 
54 

91 
51 

93 
56 

96 
61 

95 

0  9 

93 
51 

70 
42 

76 
45 

KM 

53 

64 

51 

76 
49 

77 
45 

81 
49 

86 

50 

3  0 

50 

82 
48 

8  2 
49 

81 
49 

-o. 
SI 

83 
52 

82 

51 

6  5 
44 

69 
37 

■'6 
41 

79 
4  1 

82  . 4 
50.4 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

nnx 
niN 

91 
59 

88 

59 

80 
SO 

83 
56 

88 
58 

87 
50 

67 
54 

88 

57 

90 
57 

92 
59 

91 
66 

91 
39 

77 
45 

74 

SI 

69 
51 

64 
48 

75 
47 

77 
51 

79 
49 

8£ 

49 

83 

50 

79 
0  3 

80 
45 

8  ; 

54 

83 

S3 

62 

52 

Bl 
50 

67 
35 

67 
42 

7b 

43 

81.1 
SI  .1 

GRAND  L  AKE    1  NH 

nnx 
niN 

74 

28 

7S 
37 

69 
24 

70 
27 

70 
28 

70 
27 

72 
26 

69 
26 

76 
35 

73 
32 

70 
38 

60 
30 

63 

2 : 

55 
21 

52 
30 

60 
2  9 

63 
26 

68 

26 

b7 
26 

60 

26 

64 
24 

64 

25 

66 
24 

65 
26 

69 
24 

69 
23 

64 

22 

SS 
22 

62 
17 

65 

66  ■  1 
26.2 

GRAND  LAKE  6  SSH 

nnx 
niN 

71 
33 

69 
40 

66 
2B 

70 
28 

68 

31 

69 
31 

59 
29 

69 
30 

74 
38 

74 
38 

69 
43 

67 
33 

0  3 
27 

0  6 
29 

53 
35 

56 
32 

63 
31 

65 
30 

65 
30 

64 

Id 

62 
29 

65 
27 

66 
28 

6  6 
30 

66 
28 

66 
27 

63 
26 

S3 
32 

60' 

23 

62 
2 1 

64  .8 

30-6 

GRAND  VAL LEY 

nnx 
niN 

90 
45 

66 

51 

85 
39 

91 
49 

91 
42 

89 
44 

91 
4S 

94 
48 

94 
49 

92 
52 

92 
47 

85 
46 

77 
40 

b7 
40 

66 
46 

75 
45 

80 
41 

84 
42 

39 
43 

87 

4  0 

86 
39 

84 
44 

62 
41 

a  . 

43 

84 

42 

81 

39 

-'9 

33 

70 
29 

77 

10 

80 

3 1 

84  .0 

42.2 

GRE  EN  MOUNT A  I N  OAM 

nnx 
niN 

77 
43 

74 
41 

70 
28 

75 
30 

74 
38 

74 

36 

75 
34 

77 
33 

81 
38 

no 

46 

76 
45 

74 

32 

62 
28 

6  D 
34 

56 
35 

64 

35 

67 
29 

70 
32 

73 
33 

73 
34 

69 
28 

69 
2  9 

71 
30 

'2 
32 

72 
32 

71 
32 

68 

32 

SB 
27 

64 

26 

68 

70.5 
33. 2 

GUNN I  SON 

nnx 

n  :  N 

79 
29 

79 
38 

75 
24 

77 
23 

75 
26 

76 
28 

79 
26 

82 
25 

83 
31 

82 

44 

79 
36 

73 
37 

71 

u 

64 

3E 

55 
39 

66 
35 

62 
33 

71 
28 

75 
30 

7  5 
29 

72 
30 

73 

27 

73 
32 

74 

28 

73 
27 

68 

2S 

68 

22 

61 
16 

ob 

lb 

69 

72  .2 
28  9 

MAY  OE N 

nnx 
hin 

82 
40 

78 

75 
33 

80 

33 

83 
42 

80 
34 

82 
34 

83 
42 

87 
48 

87 
47 

78 
43 

54 

31 

66 
24 

bl 
34 

70 
38 

74 
33 

76 
35 

77 
35 

19 
lb 

1  J 
10 

72 
31 

17 

3  7 

77 
37 

77 
38 

78 
36 

76 
36 

72 
35 

62 
23 

71 

2  0 

69 

26 

75  .2 
35-0 

MOT   SULPHUR  SPRS  2  SH 

niN 

79 
34 

71 
36 

71 
20 

70 
21 

74 

22 

75 
20 

76 
18 

77 
19 

81 

29 

81 
34 

74 

26 

61 
32 

64 

21 

69 
24 

57 
27 

66 
10 

70 
21 

73 
26 

76 
24 

71 
24 

71 
21 

■'2 
20 

73 
19 

4', 

34 

26 

20 

19 

1  0 

1 2 

71  .3 
24  .5 

I GNAC 10   1  N 

niN 

BE 
37 

83 
38 

85 
39 

84 

35 

86 

35 

85 
40 

88 
38 

67 
34 

89 
41 

91 

44 

86 
41 

83 

37 

71 
41 

"'3 
48 

76 
42 

74 

\H 

69 
4  1 

66 
43 

73 
43 

BO 
i-i 

79 
45 

74 

42 

76 
43 

71 

39 

75 
39 

74 

35 

75 
32 

72 
25 

69 

27 

74 
21 

78  .6 
38.1 

niN 

bb 
32 

64 
34 

63 
19 

62 
20 

66 
29 

65 
29 

6b 
29 

66 
32 

69 

35 

b  1 
J8 

66 
37 

S9 

27 

60 
33 

6  b 
2  3 

49 

31 

0  1 

32 

SO 
30 

57 
26 

66 
2  ' 

6  1 
2  b 

60 
27 

62 
29 

62 
25 

0  8 

2b 

60 
24 

54 
24 

45 

25 

48 

1 8 

56 
17 

56 
17 

59  -6 
27.6 

KREHnL INC 

nnx 
hin 

79 
25 

82 

22 

80 

32 

78 
30 

64 

25 

IB 

24 

76 
21 

IRKE  CITr 

nnx 
nm 

76 
30 

74 
34 

76 
37 

74 

35 

74 

36 

74 

32 

76 
34 

78 

32 

78 
37 

77 
34 

78 
34 

77 
38 

69 

35 

65 
33 

67 
38 

71 

44 

73 
42 

71 
40 

73 
45 

7b 
49 

75 
26 

68 

31 

65 
32 

6  b 
29 

65 
27 

48 

30 

64 

32 

62 
28 

BE 

30 

62 
29 

70.6 
34.4 

LITTLE  hills 

nnx 
hin 

84 

34 

74 
34 

77 
27 

81 

30 

64 

43 

Bl 

30 

82 

3C 

85 
34 

87 
41 

85 

4,' 

78 
42 

55 
32 

65 

20 

62 

62 
43 

72 
40 

76 
30 

76 
31 

79 
32 

71 
30 

74 
30 

76 
29 

77 
30 

H 

33 

77 
30 

77 
31 

66 
27 

66 
19 

72 

20 

7S 
20 

75.1 
31  -6 

SEE  REFERENCE  N01E5  FOLLOWING  SmilON  INOEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

SEPTEMBER  1974 


STATION 

ORY   OF  MONTH 

a 
<r 

K 

cr 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MHRV1NE  RRNCH 

MAX 

67 

69 

8 

MIN 

40 

35 

20 

25 

32 

32 

30 

31 

32 

40 

41 

30 

20 

32 

30 

35 

28 

3D 

30 

25 

25 

24 

25 

28 

29 

28 

23 

18 

w 

20 

28 

5 

MAYBELL 

MAX 

82 

87 

67 

67 

69 

78 

78 

75 

75 

76 

79 

79 

79 

78 

65 

73 

76 

76 

4 

MIN 

3G 

37 

24 

28 

39 

31 

30 

4  I 

42 

41 

29 

27 

25 

41 

31 

30 

33 

31 

31 

27 

28 

31 

35 

31 

33 

29 

20 

22 

22 

31 

2 

MEEKER  NO.  2 

MAX 

75 

77 

2 

MIN 

38 

36 

25 

31 

38 

35 

33 

37 

42 

46 

45 

28 

22 

39 

40 

38 

29 

34 

33 

32 

26 

31 

32 

33 

35 

32 

29 

19 

23 

25 

32 

9 

MERED I TH 

MAX 

67 

MIN 

24 

25 

31 

32 

29 

)8 

39 

34 

33 

33 

25 

27 

29 

28 

25 

27 

26 

26 

23 

18 

MESA  LAKES  RESORT 

MAX 

60 

61 

8 

MIN 

42 

38 

31 

3  3 

40 

37 

35 

39 

43 

47 

47 

26 

29 

36 

33 

31 

31 

31 

32 

33 

3  1 

32 

33 

34 

39 

33 

34 

21 

24 

27 

34 

.1 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

MAX 

70 

76 

66 

73 

74 

76 

.1 

MIN 

59 

56 

48 

55 

57 

53 

54 

59 

60 

60 

58 

41 

50 

50 

43 

41 

46 

45 

47 

48 

46 

44 

43 

46 

49 

48 

46 

35 

39 

42 

46 

.9 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

63 

70 

60 

80 

78 

78 

68 

68 

73 

78 

.5 

MIN 

53 

S6 

44 

44 

46 

SO 

49 

47 

S3 

54 

63 

42 

4: 

44 

47 

44 

43 

42 

43 

46 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

33 

33 

37 

45 

.8 

NORTHOALE 

MAX 

76 

77 

72 

68 

72 

75 

76 

9 

MIN 

40 

38 

38 

34 

38 

41 

41 

44 

43 

4  5 

4S 

37 

38 

46 

45 

39 

40 

36 

40 

39 

37 

40 

40 

38 

37 

35 

32 

26 

23 

26 

38 

.0 

NORWOOD 

MAX 

72 

73 

75 

.0 

MIN 

40 

41 

43 

45 

43 

42 

45 

54 

S3 

50 

37 

35 

42 

42 

35 

37 

38 

4  1 

40 

41 

38 

36 

40 

39 

4  1 

41 

24 

31 

40 

.5 

OURAY 

MAX 

68 

70 

.2 

MIN 

47 

49 

43 

46 

48 

48 

48 

46 

53 

55 

52 

40 

43 

48 

42 

37 

41 

40 

43 

44 

43 

43 

43 

41 

41 

42 

39 

30 

34 

36 

43 

.5 

PAGOSA  SPRINCS 

MAX 

71 

74 

.2 

MIN 

33 

36 

34 

32 

31 

36 

33 

33 

37 

40 

38 

37 

4) 

46 

42 

35 

37 

40 

35 

32 

42 

29 

39 

31 

32 

30 

20 

21 

21 

21 

33 

■  8 

PAL ISAOE 

MAX 

81 

83 

.9 

MIN 

53 

55 

57 

54 

52 

55 

(if 

61 

59 

58 

45 

46 

50 

50 

51 

51 

48 

51 

54 

54 

'■5 

47 

SO 

49 

48 

45 

42 

39 

43 

44 

50 

.9 

PAONIA   1  SW 

MAX 

74 

79 

■  3 

MIN 

48 

53 

40 

40 

42 

46 

46 

46 

SO 

52 

S3 

34 

35 

43 

43 

40 

40 

41 

41 

45 

41 

41 

43 

42 

43 

42 

38 

30 

31 

35 

42 

.2 

PARADOX   1  E 

MAX 

80 

82 

■  6 

MIN 

48 

39 

39 

t 

43 

41 

44 

47 

48 

49 

42 

37 

39 

45 

39 

38 

39 

40 

39 

42 

42 

41 

38 

40 

37 

36 

26 

26 

25 

24 

39 

.1 

PITKIN 

MAX 

69 

69 

.6 

MIN 

29 

35 

23 

25 

23 

23 

26 

37 

34 

37 

34 

30 

32 

31 

32 

31 

28 

29 

27 

33 

27 

30 

30 

24 

30 

21 

24 

14 

19 

23 

28 

.0 

RANGE  L  Y 

MAX 

79 

81 

.4 

MIN 

43 

46 

43 

16 

42 

39 

38 

50 

47 

52 

SS 

34 

32 

31 

47 

36 

36 

37 

3S 

33 

33 

41 

36 

43 

42 

37 

35 

28 

25 

25 

38 

.6 

RICO 

MAX 

70 

69 

.4 

MIN 

32 

33 

29 

3D 

31 

34 

32 

31 

36 

39 

36 

30 

32 

41 

37 

29 

31 

32 

32 

32 

34 

32 

30 

30 

31 

28 

26 

28 

20 

2i 

31 

■  3 

RIFLE 

MAX 

79 

79 

.2 

MIN 

46 

SO 

33 

35 

40 

40 

39 

39 

43 

54 

SO 

40 

36 

45 

48 

48 

37 

38 

37 

36 

35 

36 

36 

36 

39 

35 

33 

2S 

25 

24 

38 

■  6 

SILVERTON 

MAX 

64 

66 

.4 

MIN 

27 

27 

26 

24 

25 

29 

28 

25 

31 

30 

32 

32 

42 

36 

32 

28 

33 

33 

30 

27 

28 

34 

33 

28 

28 

24 

22 

28 

20 

22 

28 

.8 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

71 

72 

.2 

MIN 

33 

39 

22 

25 

30 

28 

26 

28 

39 

38 

40 

32 

22 

30 

30 

30 

28 

28 

28 

27 

zs 

25 

25 

29 

27 

26 

24 

20 

18 

16 

28 

.0 

TAYLOR  PARK 

MAX 

63 

64 

.1 

MIN 

31 

38 

27 

27 

30 

31 

29 

29 

33 

39 

38 

31 

35 

35 

34 

31 

30 

30 

29 

29 

30 

27 

29 

30 

27 

26 

24 

21 

19 

19 

29 

.6 

TELLURIOE 

MAX 

71 

70 

.7 

MIN 

i  l 

43 

31 

32 

34 

37 

35 

34 

39 

46 

43 

35 

44 

41 

34 

33 

35 

32 

33 

35 

34 

32 

32 

32 

34 

30 

28 

21 

23 

23 

34 

.1 

URAVAN 

MAX 

62 

85 

.9 

MIN 

' 

59 

47 

48 

50 

51 

49 

49 

44 

57 

56 

49 

46 

S3 

SO 

48 

42 

46 

48 

50 

48 

50 

49 

47 

48 

45 

43 

36 

34 

33 

47 

.7 

VALLECITO  DAM 

MAX 

67 

62 

59 

59 

67 

70 

73 

69 

69 

65 

06 

66 

66 

66 

6 1 

68 

71 

71 

.7 

MIN 

38 

4  1 

3S 

39 

40 

41 

40 

40 

44 

46 

43 

41 

42 

45 

40 

35 

39 

4  I 

38 

37 

42 

41 

40 

35 

35 

33 

32 

24 

27 

29 

38 

.1 

YAMPA 

MAX 

73 

67 

66 

72 

7  1 

71 

7  1 

62 

6 1 

65 

68 

69 

.1 

MIN 

40 

33 

21 

27 

39 

30 

27 

37 

38 

45 

41 

26 

17 

34 

29 

32 

26 

29 

28 

27 

25 

26 

28 

31 

S3 

30 

30 

16 

22 

24 

30 

4 

YELLOW  JACKET  2  W 

MAX 

72 

75 

8 

•           •  • 

MIN 

51 

45 

52 

50 

48 

51 

49 

57 

55 

54 

41 

48 

46 

43 

41 

44 

45 

45 

45 

45 

42 

43 

45 

44 

47 

44 

30 

38 

41 

46 

.1 

KANSAS  ORAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E 

MAX 

53 

83 

84 

89 

58 

69 

76 

75 

5 

MIN 

46 

43 

33 

41 

40 

49 

E  4 

48 

62 

60 

46 

34 

29 

38 

44 

43 

45 

42 

48 

38 

30 

34 

44 

46 

37 

49 

45 

30 

37 

31 

42 

3 

AKRON  FAA  AP 

MAX 

79 

83 

68 

52 

67 

75 

82 

82 

86 

70 

67 

74 

77 

74 

6 

MIN 

46 

39 

38 

46 

45 

49 

56 

54 

64 

5"> 

40 

33 

32 

41 

49 

45 

47 

SO 

45 

40 

34 

44 

45 

48 

42 

53 

36 

27 

41 

36 

44 

1 

BONNY  LAKE 

MAX 

76 

59 

82 

84 

9 1 

66 

79 

81 

76 

9 

MIN 

49 

43 

34 

34 

43 

47 

53 

47 

53 

53 

S3 

36 

32 

33 

42 

43 

42 

42 

43 

40 

36 

41 

44 

40 

37 

37 

47 

33 

39 

34 

41 

7 

BURLINGTON 

MAX 

83 

88 

85 

69 

75 

77 

7 

MIN 

48 

43 

38 

40 

40 

54 

5  3 

57 

61 

58 

46 

37 

39 

43 

44 

46 

48 

48 

49 

44 

42 

42 

44 

42 

42 

42 

48 

34 

47 

37 

45 

2 

CHEYENNE  WELLS 

MAX 

67 

8 1 

83 

82 

66 

68 

70 

75 

79 

80 

89 

83 

70 

80 

70 

78 

4 

MIN 

43 

32 

38 

41 

S3 

52 

52 

59 

56 

52 

37 

41 

44 

46 

48 

45 

45 

47 

49 

45 

41 

45 

38 

41 

50 

47 

31 

38 

38 

38 

44 

FLAGLER  2  NM 

MAX 

65 

80 

83 

88 

76 

66 

80 

76 

77 

2 

MIN 

4  5 

41 

32 

37 

46 

50 

53 

46 

54 

53 

SO 

35 

n 

34 

45 

41 

42 

43 

45 

40 

40 

40 

40 

41 

36 

45 

48 

32 

37 

28 

41 

7 

MOL  YOKE 

MAX 

63 

63 

72 

80 

80 

81 

90 

90 

91 

97 

86 

53 

63 

75 

76 

78 

81 

86 

75 

63 

67 

76 

81 

78 

84 

89 

82 

67 

73 

71 

77 

0 

MIN 

52 

46 

35 

40 

46 

53 

49 

52 

58 

S7 

53 

37 

35 

37 

44 

44 

46 

44 

46 

43 

34 

34 

41 

44 

40 

50 

52 

32 

46 

30 

44 

0 

STRATTON  3  NE 

MAX 

72 

58 

70 

80 

89 

79 

90 

93 

93 

96 

86 

52 

63 

74 

76 

78 

80 

83 

74 

68 

68 

74 

77 

79 

82 

90 

85 

68 

80 

72 

77 

6 

MIN 

48 

42 

34 

40 

46 

51 

53 

51 

60 

59 

50 

35 

34 

44 

57 

45 

47 

48 

54 

39 

41 

42 

45 

43 

40 

53 

49 

34 

'1 

32 

45 

2 

WRAY 

MAX 

74 

63 

72 

79 

87 

88 

95 

96 

98 

101 

100 

64 

65 

75 

82 

83 

87 

87 

89 

72 

72 

79 

81 

83 

89 

94 

89 

69 

80 

77 

82 

3 

MIN 

50 

45 

33 

42 

47 

52 

55 

49 

63 

63 

57 

37 

30 

35 

41 

43 

42 

40 

43 

39 

30 

41 

45 

38 

35 

46 

48 

33 

47 

28 

43 

2 
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DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

SEPTEMBER  1974 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

Q 
EE 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

1  0 

1  1 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

72 

23 

24 

25 

26 

27 

2  B 

29 

30 

31 

OE 
GC 

■        ■  ■ 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

ALLENSPARK 

MAX 
M  I  N 

67 
42 

65 
28 

72 
30 

70 
40 

72 
39 

68 
34 

70 
42 

74 
41 

72 
40 

74 
40 

h  | 
35 

SO 
30 

47 

.'3 

60 
29 

59 
35 

68 

39 

6 1 
34 

62 
36 

b  3 

38 

■  4 

3  0 

54 
34 

bb 
7  3 

69 
34 

68 
32 

70 
S3 

66 
51 

66 

29 

55 
25 

6  1 

35 

66 

27 

63.9 
34  .5 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

BAILEY 

MAX 
MIN 

81 

33 

68 
28 

7  b 
28 

76 
32 

78 
32 

8 1 

31 

86 

35 

84 
4  1 

73 

3/ 

47 

25 

46 

26 

6 1 
30 

52 
32 

B  q 

18 

64 

27 

70 
30 

66 
31 

10 

60 

35 

74 

27 

76 
26 

54 

29 

6 1 
21 

5g 
23 

72 
23 

67  .8 
29.8 

BOULDER 

MAX 
MIN 

75 
4B 

56 
36 

69 
39 

78 
44 

86 
54 

82 
49 

87 
5  l 

83 
54 

89 
56 

92 
64 

9 : 

48 

54 

31 

54 
38 

b  ' 

67 
47 

72 
48 

74 
46 

79 
48 

78 
48 

65 

4, 

6 1 
42 

72 
41 

79 
46 

79 
49 

B 

43 

84 

54 

82 
38 

69 
34 

H 
44 

73 
37 

75-2 
45-2 

BRIGGSDALE 

MAX 
MIN 

70 
49 

60 
42 

74 

3S 

84 

38 

86 
40 

81 
46 

B  9 

i  1 

86 
40 

95 
57 

36 

50 

84 

4,: 

50 
32 

64 

3  1 

75 
.4 

70 
44 

77 
40 

81 
43 

65 

36 

77 
35 

(  -j 

41! 

69 
26 

77 
34 

85 
33 

77 
46 

B4 

31 

85 
34 

75 
41 

69 
.  < 

76 
34 

80 

35 

77  .4 
38-4 

BRIGHTON 

MAX 
MIN 

74 
44 

56 
41 

71 
39 

80 
38 

86 
48 

79 
47 

86 
41 

86 

43 

90 
53 

55 

B5 

4  b 

53 
32 

58 

4!' 

66 

15 

69 
45 

74 
44 

77 
41 

80 
40 

/  7 

4  1 

64 

67 
42 

75 
3  6 

8 1 
38 

77 
41 

62 

3  7 

84 
43 

76 
39 

7| 
29 

"6 
34 

76 
32 

76  .7 
40.7 

BYERS  S  ENE 

MAX 
MIN 

74 
46 

56 
40 

71 
37 

82 
36 

89 
47 

8 1 
44 

87 
47 

90 

40 

94 

S3 

94 

56 

85 
48 

50 
30 

56 

fb 

73 
33 

72 
47 

76 
42 

78 
39 

63 
36 

7  b 

18 

6  7 
37 

69 
40 

33 

83 
36 

76 
39 

63 
30 

86 
47 

75 
39 

67 
26 

76 
36 

78 
33 

76  8 

39.7 

CABIN  CREEK 

MAX 
MIN 

66 

32 

63 
29 

60 
28 

62 
34 

65 
40 

63 
34 

6b 
lb 

70 
42 

70 
49 

71 
46 

"'9 
43 

43 

21 

4  4 

24 

5  I 
33 

40 

32 

45 

33 

54 

31 

6 1 
34 

b  6 
34 

54 
34 

58 
29 

60 
3: 

63 
33 

SB 

35 

60 
34 

60 
35 

57 
29 

52 
18 

56 

2b 

S6 
30 

58  .6 
33.0 

CASTLE  ROCK 

MAX 
MIN 

66 
43 

68 
34 

46 

36 

70 

35 

79 
38 

87 
41 

1 9 
43 

B 

41 

68 
44 

48 

B  < 

4 

65 
29 

43 

29 

50 
3.3 

65 
39 

6  b 
44 

70 
34 

73 
37 

78 
36 

B  i 

3  b 

62 
39 

63 
3? 

75 
36 

79 
37 

7 1 
35 

80 
36 

83 
37 

64 

26 

b  b 

29 

76 
34 

72  .0 
36.6 

CMEESMAN 

MAX 
MIN 

85 
39 

58 
34 

75 
27 

82 
28 

8 1 
34 

82 
35 

B  R 
36 

33 

36 

4  t 

16 

24 

27 

30 

30 

)8 

30 

30 

2 1 

li 

32 

29 

3? 

30 

29 

32 

2  2 

23 

78 
24 

74  .0 
31  .0 

CMERRT  CREEK  OHM 

MAX 
MIN 

9 1 
42 

74 

38 

62 
37 

68 
40 

8 1 

50 

89 
46 

B 

47 

88 
48 

92 
46 

g ; 
60 

92 

47 

74 
31 

60 
31 

6  i 
34 

63 
38 

66 
43 

7  i 
38 

77 
37 

B  ! 
4,.: 

69 

'9 

67 
42 

b  b 

lb. 

76 
38 

82 
44 

75 
3  6 

84 
43 

84 
46 

6  1 

27 

E  B 

35 

76 

33 

75.5 
40-3 

DENVER  HSO  BP 

MAX 
MIN 

66 
45 

52 
42 

72 
41 

83 
44 

87 
56 

82 
S3 

88 
48 

1 3 1 1 
50 

92 
54 

93 
58 

r  ' 
fb 

46 
34 

55 
3  7 

6  B 
1  i 

70 
48 

74 
49 

77 
44 

83 
47 

b  9 
4  ' 

bb 
4  1 

66 
44 

B 
■b 

83 
44 

76 
44 

b  4 

41 

64 
49 

61 
38 

70 

33 

136 

42 

80 
37 

74  .6 
44  .2 

DENVER  C1TT 

MAX 
MIN 

ELBERT 

MAX 
MIN 

87 
40 

84 

43 

85 
41 

65 
42 

87 
42 

77 
44 

84 
43 

87 
41 

89 
42 

88 
47 

b 

39 

48 

27 

56 
32 

69 
35 

62 
30 

69 

4 

70 
38 

78 

35 

68 

32 

60 
35 

60 
38 

7| 
32 

77 
35 

71 
34 

77 
30 

60 
35 

70 
24 

64 

25 

72 
27 

70 
29 

74  .2 
3S.9 

ESTES  PARK 

MAX 
MIN 

76 
35 

54 

33 

66 

32 

72 
30 

73 
37 

73 
36 

77 
31 

77 
3S 

82 
46 

82 
47 

76 
43 

46 

27 

5  7 

29 

(..  ; 
.'9 

57 
49 

67 

3,: 

65 
30 

69 
30 

6  9 
31 

58 
32 

57 
37 

v  i 

2  7 

7  i 
27 

68 
31 

73 
27 

73 
47 

71 
33 

59 
29 

70 
46 

67 
25 

67  .2 
34.1 

EVERGREEN 

MAX 
MIN 

79 
34 

42 

31 

67 
31 

75 
3^ 

60 
35 

74 

35 

83 
1 

8 1 
38 

83 
47 

88 

36 

56 
26 

35 
29 

48 

2  9 

6  3 
3 

59 
42 

63 
10 

66 
33 

74 
33 

b  1 

10 

5  9 
37 

59 
32 

59 
•l 

75 
35 

68 
30 

77 
3  5 

77 
36 

53 
27 

63 
26 

10 
26 

74 

27 

67  .4 
33.1 

FORT  COLLINS 

MAX 
MIN 

68 
49 

53 
42 

67 
38 

78 
41 

81 
45 

75 
48 

87 
43 

64 
48 

89 
59 

9  c 
54 

79 
47 

47 

32 

bit 
41 

58 

!K 

69 
SO 

74 
43 

74 
49 

82 
43 

.  5 
46 

54 
42 

63 
38 

7  i 
37 

61 
38 

75 
52 

79 
40 

62 
43 

72 
42 

67 
30 

74 

37 

72 
37 

73.0 
43.1 

FORT   LUPTON    1  N 

MAX 
HIN 

75 
41 

55 
40 

72 
48 

81 

37 

86 
47 

81 
41 

86 
42 

84 

46 

91 
54 

92 
54 

71 
42 

57 
32 

5  B 
39 

7  1 
33 

70 
43 

74 
43 

77 
41 

82 
40 

80 
41 

bib 
16 

67 
38 

75 
3  b 

82 
40 

79 
43 

84 

3f 

85 
46 

75 
40 

69 
30 

77 
<• 

77 
32 

76.0 
40.6 

f  OR  T  MORGAN 

MAX 
MIN 

5! 

46 

59 
37 

73 
40 

46 

86 
54 

4H 

91 
48 

84 

56 

ge 
56 

9  b 

52 

56 
37 

36 

64 

37 

75 
43 

75 

4b 

78 
44 

80 
41 

86 

42 

'0 
40 

55 
32 

7  0 

<b 

77 
42 

84 

42 

|  9 

64 
40 

86 
46 

bb 
52 

i  b 

34 

79 
36 

75  .5 
42.6 

GRANT 

MAX 
MIN 

16 

33 

27 

28 

31 

31 

29 

V 

37 

39 

1  i 

36 

26 

28 

3/ 

52 
33 

16 

29 

32 

II 

3. 

58 
30 

• 

66 
32 

63 
31 

69 

.3  1 

68 
34 

63 
33 

2  J 

26 

67 
25 

65-4 

31  .3 

GREELEY  UNC 

MAX 
MIN 

7g 

50 

57 
42 

69 
40 

B  Q 

41 

62 
47 

6 1 
49 

68 
43 

87 
44 

92 
59 

93 
S4 

6  l 

bo 

53 
33 

41 

70 
3  1 

70 
48 

7  6 

45 

78 
43 

62 
41 

B  1 
44 

h  | 

40 

66 
3S 

74 

38 

82 
39 

80 
47 

lb 
1  1 

86 
41 

65 
44 

5  i 
30 

BO 

34 

78 

33 

76-0 
42.3 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

51 

64 
44 

75 
40 

8 1 
44 

84 

47 

82 
52 

94 

61 

94 

62 

93 
60 

1  0  1 

55 

5  b 
51 

55 
34 

b  7 

33 

79 
36 

79 
42 

84 

4  ] 

86 
41 

90 
43 

74 
40 

b  0 
44 

7| 
30 

bb 
3b 

80 
40 

80 
40 

B8 

3  1 

93 
48 

87 
46 

74 

33 

74 

37 

75 
28 

80. 4 
43.1 

KASSLER 

MAX 
MIN 

42 

38 

38 

BO 

47 

56 

88 
54 

86 
56 

90 
58 

69 

56 

90 
68 

B2 
42 

54 
34 

51 
34 

65 
38 

65 
42 

51 

73 
46 

76 
45 

76 
50 

64 

37 

63 
42 

74 
40 

8 1 
44 

80 
SO 

82 

46 

63 

S3 

76 
40 

70 
3  2 

7  7 
4S 

79 
34 

75-6 
4S3 

KAUFFHAN   4  SSE 

MAX 
MIN 

4S 

40 

25 

37 

70 

33 

87 
43 

9  ] 
43 

9 1 
63 

95 
48 

B  6 
35 

46 

31 

60 

30 

73 
31 

72 
46 

78 

39 

78 
42 

83 
36 

7b 
40 

58 
31 

66 
29 

76 

29 

83 

35 

75 
43 

86 

3  3 

87 
46 

76 
41 

bb 

25 

73 

4  7 

77 
23 

76.2 
38-4 

LAKE  GEORGE  8  SN 

MAX 
MIN 

36 

35 

33 

3^ 

72 
33 

74 
34 

75 

35 

7  7 

33 

77 
37 

78 
39 

74 

37 

60 
24 

60 

28 

t  ;2 
37 

49 

33 

57 
37 

58 
34 

66 
32 

bb 
31 

b  < 

32 

58 

35 

66 
40 

69 
34 

68 

32 

7  0 

28 

70 
29 

63 
29 

56 

20 

bb 

2> 

67 
25 

66-6 
32.3 

LAKEHOOO 

MAX 
MIN 

44 

37 

37 

36 

34 

49 

77 
54 

u  4 

SI 

67 

55 

65 
61 

86 

4  b 

57 
31 

71 
'  i 

54 

37 

66 
49 

b  1 
50 

68 
SO 

72 
48 

78 

52 

5£ 
42 

61 
40 

66 

44 

72 
40 

77 
52 

7| 
46 

80 
46 

83 
46 

10 

30 
41 

75 
35 

71  .6 
43.8 

LONGHONT  2  ESE 

MAX 
MIN 

48 

40 

40 

40 

44 

48 

47 

45 

85 

52 

9 1 

56 

94 
49 

58 

33 

45 

36 

58 
37 

72 
37 

70 
4b 

76 
42 

78 
42 

63 

44 

• .  H 
41 

65 
41 

6  J 

3  7 

74 

39 

62 
42 

70 
19 

83 
42 

87 
45 

b2 
32 

70 

34 

76 
35 

73-8 
41  .7 

NEOERLAND  2  NNE 

MAX 
HIN 

32 

23 

22 

24 

30 

25 

70 
28 

74 

33 

75 
32 

79 
39 

78 
29 

55 
17 

}2 
16 

46 

:  7 

58 

27 

5 1 
28 

56 
23 

62 

27 

6  ' 
27 

59 
21 

54 

26 

b  3 
2J 

62 

2S 

69 
26 

52 
22 

7 1 
34 

70 
31 

46 

17 

55 
21 

64 
IB 

62-1 
25.5 

NEM  RATHER 

MAX 
MIN 

40 

41 

32 

38 

40 

46 

46 

48 

97 
62 

97 
54 

9', 
4  b 

52 
32 

64 

-i. 

7  1 
33 

72 
48 

78 
39 

80 
41 

64 

38 

79 
40 

64 
34 

66 
28 

76 
32 

83 
36 

79 
43 

85 
3  b 

87 

37 

63 
41 

70 
26 

74 

3  6 

79 
33 

78-5 
39. 2 

PARKER  6  E 

MAX 
MIN 

44 

36 

42 

47 

58 

45 

52 

54 

87 
54 

88 

63 

H  b 
4  J 

46 

29 

50 

33 

6  b 
3 

64 
47 

70 
47 

72 
45 

77 
SO 

75 
60 

61 
40 

64 

39 

7  | 
42 

77 
47 

7S 
47 

>6 
46 

80 

52 

70 
32 

6  b 

31 

73 
46 

75 
37 

72.4 

44  .4 

REO  FEATHER  LRKES  2  SE 

MAX 

34 

36 

28 

JO 

39 

32 

39 

41 

47 

7  7 
39 

b  0 
4 

40 
24 

50 
27 

6!  I 

2  6 

55 
41 

5  b 
)! 

64 

30 

70 
30 

64 

33 

bb 
37 

56 
26 

64 
28 

72 
27 

70 
27 

74 
28 

72 
39 

64 

32 

57 

27 

fi  | 

29 

70 

66  .3 
32. S 

SEOGUICK  S  S 

MAX 
HIN 

67 
49 

63 
43 

72 
33 

62 

37 

86 
45 

61 

S3 

92 
52 

9  1 

S5 

91 
58 

1  00 
45 

94 

50 

52 
35 

64 

3  b 

n 

38 

76 
48 

81 
49 

81 
47 

68 

SO 

71 
47 

6/ 

43 

68 

36 

7a 

36 

84 

43 

81 
45 

86 
46 

92 
45 

84 

45 

bb 
33 

74 

4  4 

75 
31 

79.0 
43.9 

SPICER 

HAX 
HIN 

74 

33 

66 
32 

67 
15 

71 
22 

72 
33 

69 
24 

7  2 

28 

70 
32 

77 
35 

78 

3  8 

56 
23 

56 

24 

bb 

21 

55 
28 

62 
28 

65 
23 

67 
30 

70 

26 

63 
20 

65 
17 

72 
20 

66 
28 

69 

2  1 

67 
28 

64 

25 

64 
18 

SI 

24 

64 

22 

66  . 1 
25.8 

STERL ING 

HAX 
HIN 

79 
SI 

62 
45 

61 
34 

IE 
19 

83 
45 

83 
47 

81 

60 

90 
49 

94 

59 

92 
63 

98 

51 

67 
36 

46 

31 

65 
31 

75 
41 

76 
42 

BO 
41 

80 
41 

86 
43 

66 

44 

55 
32 

69 
36 

78 
42 

85 
40 

79 
38 

66 
41 

89 
48 

48 
34 

69 

36 

74 
32 

75.5 
41  .7 

MALOEN 

HAX 
H  1  N 

73 
32 

60 
37 

69 
17 

13 
20 

73 
30 

73 
24 

74 

22 

73 
28 

80 
36 

78 
39 

72 
37 

55 
25 

57 
2! 

56 
21 

59 
24 

6b 
24 

70 
23 

72 
23 

2 

2i 

bb 
.'1 

66 

17 

69 
16 

71 
16 

69 
26 

70 

20 

69 

25 

65 
22 

66 

21 

b  3 
2  9 

65 
13 

67.7 
24  .4 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMING  STATION  INOEX 
1  1 


DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

SEPTEMBER  1974 


STPTION 
HATERDALE 

RIO  GRANDE  ORA I NAGE 
BASIN  C 

ALAMOSA  HSO  RP 
BLRNCR 
CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT  SRNO  DUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
HANASSA 
MONTE  VISTR 
SRGURCME 

HOLE  CREEK  PASS  1  E 


MAX 
M  I  N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DRY   OF  MONTH 


77  58  49 
49     39  36 


82  71  73 
34     43  33 


43     38  36 


81  74  71 
38     40  30 


79  74  69 
42      46  34 


80  71  71 
47      43  34 


81  76  76 
33     33  34 


66  65 
32  36 


70  78  86 
40     48  47 


77  80  81 
33     32  39 


80  80 
38  39 


78  78 
33  42 


75  79 
35  45 


75  79  79 
40     44  43 


80  80  82 
38     37  44 


77  86  86 
50     52  60 


80  84  83 
36     34  38 


80  81  83 
33     38  36 


79  81  80 
36     43  46 


79  79  77 
40     40  47 


78  82  81 
41     41  49 


74     79  75 

27     21  32 


60  87  83 
3S     35  39 


80  84  88 
34     38  34 


68  65  69 
38     33  35 


10    11     1  ? 


90  94  57 
57     46  32 


81  79  72 
39     37  34 


77  79  73 
38     42  36 


75     78  73 


77  75 
34  28 


13    14  IS 


45  56  68 
32     37  44 


71  65  61 
36     43  41 


65  63 
40  38 


70  61  57 
33     42  41 


60  58 
45  40 


69  63 
45  41 


16    17  18 


67  72  74 
45     44  46 


64  64 

42  39 


62  62 
35  32 


40     39  38 


62  60 
38  44 


62  57 
34  35 


19   20  21 


80  66  65 
48     40  35 


73  71 
32  35 


70  69 
39  40 


73  69 
25  34 


61  71 
36  40 


69  69 
38  35 


67  69 
40  32 


62  66 
39  37 


69  68 
38  42 


66  68 
28  28 


75  80  83 
42     48  46 


71  70 
28  20 


70  68 
35  30 


64  66 
38  35 


70  68 
38  34 


63  61 
21  18 


28   29    30  31 


48     66  74 

30     39  33 


69  71 
21  23 


69  69 
24  24 


68  69 
29  32 


63  68 
29  37 


67  69 
31  35 


69  66 
13  15 


71  .3 
43.0 


72.6 
34  .4 


71  .6 
33.7 


71  .0 
36.3 


69-3 
38  .8 


70  .9 
39  .2 


68.8 

27  .0 


74  . 1 
34  .6 


72.9 
33.1 


61  .0 
33.3 


SEE  REFERENCE  NOTES  F  01 L  OH  I  NO  STATION  INOEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Colorado 
september  1974 


DRY  OF  MONTH 

STATION 

2  B  o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1 1 

1  ? 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

3  0 

3 1 

■          ■  ■ 

OR K  ON SO S  ORO I NfiGE 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVBP 

•  26 

.16 

.23 

.  ."i 

.28 

.33 

.31 

4  1 

■  14 

.29 

.46 

.17 

.20 

.22 

.18 

.13 

.23 

.31 

■  2  9 

.30 

.16 

■  39 

.26 

.17 

.31 

•  36 

.36 

.31 

.22 

.21 

8.03 

MIND 

101 

6. 

41 

52 

47 

63 

54 

48 

115 

B 

78 

73 

62 

64 

28 

38 

20 

24 

36 

62 

39 

9  1 

136 

'  4 

46 

9 

88 

86 

80 

4 

1669 

64 

71 

76 

B 

8S 

86 

86 

B  1 

90 

89 

96 

61 

67 

71 

71 

74 

81 

9  2 

90 

BI 

73 

73 

76 

75 

77 

78 

78 

70 

76 

76 

78.8 

MI  N 

57 

52 

45 

49 

54 

68 

67 

S  8 

59 

50 

57 

46 

47 

46 

SI 

56 

66 

53 

66 

5S 

61 

61 

50 

4  3 

47 

45 

52 

41 

43 

46 

51  .9 

PUEBLO  HSO  OP 

EVAP 

.27 

.29 

.01 

.23 

.30 

.30 

.36 

.41 

.44 

.34 

.57 

.32 

.27 

.68 

.14 

.14 

.12 

.  .'9 

.17 

.56 

•  22 

.26 

•  16 

.16 

.46 

.  36 

.42 

<9 

.2S 

.  3  3 

8.58 

HIND 

6  " 

91 

44 

)2 

4S 

8' 

65 

55 

67 

S3 

107 

1  13 

68 

4e 

31 

86 

34 

34 

3? 

96 

86 

63 

48 

46 

1  10 

45 

106 

142 

52 

71 

2048 

66 

76 

66 

77 

82 

ft  1 

84 

56 

87 

96 

9  6 

90 

56, 

72 

74 

63 

77 

ft  1 

79 

76 

77 

71 

76 

Bi 

76 

831 

80 

73 

70 

n 

76.9 

MIN 

SS 

53 

48 

47 

47 

47 

53 

46 

61 

66 

54 

46 

4  4 

44 

48 

5  * 

63 

SC 

49 

49 

46 

46 

46 

47 

46 

46 

66 

39 

39 

42 

48.0 

PUEBLO  6  SSH 

EVAP 

.3D 

.17 

.10 

.26 

.34 

.28 

.35 

.21 

.40 

.  36 

.47 

.,'6 

■  14 

.07 

.16 

.10 

.19 

.2  3 

.21 

.  29 

•  27 

•  21 

.  1  6 

•  26 

.2; 

•  36 

.  20 

.19 

.24 

7.19 

HINO 

4S 

101 

54 

31 

54 

BS 

77 

47 

60 

82 

96 

1  to 

66 

27 

1  3 

4  6 

1 

19 

36 

84 

79 

37 

30 

30 

89 

42 

96 

126 

39 

62 

1820 

62 

73 

81 

77 

7S 

81 

84 

62 

B2 

84 

76 

7? 

73 

7  3 

'0 

77 

7S 

81 

72 

7S 

72 

73 

77 

73 

75 

79 

69 

70 

92 

76.6 

MIN 

75 

73 

64 

/ 

72 

72 

72 

16 

72 

'  1 

76 

66 

59 

66 

70 

59 

70 

72 

72 

66 

6  6 

70 

72 

68 

6  6 

66 

63 

66 

63 

68-9 

SPRINGF IELD  7  MSN 

EVAP 

.26 

.16 

.26 

.30 

•  43 

.45 

.  38 

.52 

.66 

.42 

.44 

■  16 

2  l 

.21 

.  1  4 

.21 

.26 

,26 

.30 

.24 

.17 

.28 

.26 

•  20 

•  22 

•  33 

.48 

.12 

•  26 

.27 

8  .76 

HINO 

ie 

153 

62 

;  .3. 

108 

l  21 

32 

3 

147 

61 

131 

1  68 

113 

1 16 

4  4 

39 

64 

24 

52 

120 

63 

152 

203 

107 

32 

51 

117 

111 

62 

50 

2752 

MAX 

i  i 

65 

72 

81 

93 

90 

87 

9'. 

65 

83 

61 

71 

62 

67 

67 

74 

76 

7' 

82 

7  2 

6.9 

66 

66 

71 

77 

91 

73 

70 

76 

73 

75.0 

MIN 

54 

47 

40 

44 

SI 

56 

64 

56 

54 

SS 

44 

42 

44 

48 

S4 

SO 

51 

S7 

52 

45 

46 

46 

48 

46 

45 

49 

38 

43 

43 

48.  S 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

EVAP 

.21 

.20 

.20 

.21 

.24 

■  15 

■ 

m 

.64 

.17 

■  16 

.22 

:  9 

■ 

.17 

•  10 

.06 

.69 

.13 

■ 

m 

.50 

■  1  3 

,09 

•  16 

•  10 

a 

■  V. 

4  .40 

H I  NO 

35 

36 

38 

35 

31 

36 

■ 

■ 

39 

3? 

35 

66 

4  3 

! 

61 

19 

1  » 

17 

26 

■ 

• 

66 

19 

14 

•9 

42 

• 

■ 

113 

939 

MAX 

73 

70 

69 

6S 

6  9 

'  8 

68 

6  7 

6  7 

60 

66 

S3 

6  0 

66 

71 

6  7 

67 

64 

67 

66 

MIN 

- 

- 

37 

34 

34 

37 

!H 

4  0 

39 

<ft 

37 

37 

35 

34 

35 

36 

36 

35 

34 

34 

35 

3  2 

ININ  LAKES  RESERVOIR 

EVAP 

.31 

.30 

.30 

.30 

.26 

.30 

■  30 

.31 

■  30 

.31 

.30 

22 

.18 

■  20 

•  IS 

.05 

•  IS 

.  !  3 

.12 

.29 

.IS 

.28 

.28 

•  12 

.IS 

.24 

•  IS 

•  U 

.14 

.  15 

6.65 

HIND 

54 

96 

94 

54 

55 

9C 

47 

31 

SS 

•  4 

76 

29 

258 

13 

■ 

1  8 

26 

61 

7S 

91 

44 

49 

72 

68 

62 

77 

163 

76 

►  i 

2057 

MAX 

79 

86 

82 

8G 

SC 

86 

90 

H<, 

62 

9  6 

65 

74 

74 

74 

6,8 

77 

66 

9  6 

94 

95 

78 

86 

84 

88 

80 

9  9 

67 

73 

61 

78 

80.0 

MIN 

6  ' 

6  1 

59 

62 

56 

68 

66 

6  4 

6  0 

62 

64 

6  S 

.•9 

52 

4? 

SS 

61 

64 

60 

63 

63 

56 

63 

56 

S3 

66 

45 

63 

66 

55 

58.  B 

•      •  • 

COLORAOO  0RA1 NfiGE 

BfiSlN  02 

GRfiND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.26 

■  31 

.48 

.  11 

■  38 

.23 

.44 

.2S 

.  10 

.42 

•  61 

.  2  3 

.  .'9 

..'8 

.10 

,06 

..9 

.17 

.20 

.  25 

.26 

.23 

.23 

•  33 

I  9 

■  19 

•  26 

.27 

•  22 

.23 

B  .24 

HINC 

4  3 

40 

49 

39 

SC 

26 

32 

51 

44 

4' 

6  6 

19 

62 

34 

1 8 

56 

42 

23 

2  9 

36 

38 

29 

52 

56 

50 

74 

76 

50 

4. 

1411 

MAX 

69 

84 

62 

9 

63 

81 

86 

91 

6" 

BS 

86 

79 

74 

72 

64 

6  7 

72 

77 

80 

9  i 

81 

IS 

81 

80 

8? 

9  0 

81 

64 

72 

70 

78.9 

MIN 

52 

53 

48 

4  9 

48 

49 

51 

l 

53 

55 

S  ( 

45 

4  4 

44 

52 

50 

47 

SC 

51 

SC 

46 

49 

4* 

50 

49 

49 

44 

47 

40 

4  2 

46.5 

CRfiND  LAKE  6  SSH 

EVAP 

.  11 

.22 

.10 

.  1." 

.25 

.23 

■  31 

.19 

■  13 

.34 

■  14 

.64 

.16 

.06 

,06 

.19 

,2 

■  19 

•  1  s 

•  19 

.17 

•  18 

•  21 

.21 

.  20 

•  13 

.13 

■  18 

1  9 

S  .52 

HIND 

113 

i  is 

90 

91 

US 

IOC 

Hi? 

7  1 

61 

113 

104 

116. 

86 

9  3 

90 

7  7 

79 

67 

90 

102 

90 

78 

80 

86 

91 

B 

103 

153 

108 

9  2 

2877 

MAX 

*:  i 

55 

71 

66 

B  '-> 

65 

66 

G  S 

72 

72 

63 

60 

66 

6  7 

51 

6  9 

67 

71 

65 

61 

61 

64 

84 

63 

65 

64 

55 

53 

58 

58 

63.1 

MIN 

36 

46 

35 

16 

37 

38 

36 

<n 

41 

4C 

4  4 

34 

32 

3  6 

37 

36 

36 

36 

37 

37 

15 

36 

36 

37 

36 

35 

34 

31 

32 

31 

36.3 

GREEN  MOUNT A I N  DAM 

EVAP 

.29 

•  11 

.23 

•  19 

.17 

.13 

.  31 

■  15 

.42 

.  1  6 

•  12 

.07 

.04 

.04 

.13 

.12 

•  1 4 

.  20 

.17 

•  16 

.16 

00 

.12 

.25 

.13 

.  1 1 

■  11 

.12 

4  .80 

HIND 

42 

.'  ' 

20 

2( 

45 

47 

4  3 

27 

16 

60 

60 

3..' 

27 

9 

6 

6 

15 

1  3 

15 

13 

27 

13 

10 

12 

22 

35 

5 

46 

26 

21 

764 

MAX 

77 

5G 

69 

70 

71 

7! 

73 

73 

71 

73 

72 

6  8 

6  3 

60 

52 

6  1 

67 

>,9 

71 

72 

70 

6  3' 

6  9 

6  9 

65 

66 

62 

58 

61 

83 

67.2 

MIN 

42 

44 

37 

36 

39 

40 

37 

36 

4  1 

4' 

45 

36 

36 

38 

38 

39 

36 

37 

39 

38 

36 

3  6 

36 

35 

36 

37 

31 

34 

36 

35 

37.9 

MEREDITH 

EVAP 

a 

m 

:  .24 

.32 

•  32 

.22 

m 

m 

-H8 

. ; L 

.28 

.21 

.  24 

« 

■ 

.ID 

.16 

.20 

.23 

■ 

B 

.72 

■  26 

■  16 

.24 

.17 

_ 

a 

.35 

6.B1 

HINO 

• 

m 

166 

1  S 

SS 

S3 

m 

• 

158 

47 

49 

74 

6  8 

• 

■ 

1  2  I 

44 

42 

44 

38 

■ 

■ 

152 

46 

43 

6  3 

33 

■ 

• 

158 

1524 

MRX 

1 

73 

BS 

73 

71 

75 

''6 

7  1 

5C 

64 

1.9 

71 

73 

71 

6  9 

62 

SS 

59 

6, 

MIN 

52 

47 

51 

56 

6  6 

• 

60 

6  8 

56 

52 

51 

51 

56 

SS 

54 

54 

S3 

54 

53 

49 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

.21 

.22 

.24 

. .  f 

.24 

.16 

.26 

■  21 

■  19 

.23 

.37 

..  t 

1  6 

■  1  3 

.  06 

.  1  1 

.  09 

.  1  0 

■  18 

.  16 

.18 

.22 

■  10 

.18 

•  24 

4 

.18 

.11 

■  12 

.  1  6 

5  .38 

HINO 

16 

16 

14 

.  I 

17 

12 

16 

9 

9 

6  l 

45 

14 

21 

14 

18 

12 

IS 

24 

2C 

16 

16 

19 

23 

23 

2  9 

43 

29 

16 

19 

627 

MRX 

65 

80 

Hi] 

79 

1 

82 

B2 

84 

"4 

9  1 

Bi 

18 

14 

6 

B8 

}  3 

73 

1  1 

77 

7  7 

77 

76 

76 

76 

75 

n 

70 

6  7 

65 

71 

76.4 

MIN 

S3 

57 

49 

49 

51 

55 

52 

SS 

=  8 

57 

46 

50 

52 

SI 

613 

4  9 

47 

52 

51 

49 

50 

49 

49 

49 

47 

45 

38 

3S 

35 

49.5 

VALLEC I  TO  OBn 

EVBP 

.22 

.23 

.2  i 

.24 

.21 

.16 

.25 

.25 

.19 

.22 

.26 

.24 

.16 

.  1 1 

.12 

.  (7  3 

.  06 

.14 

.15 

.12 

.14 

,09 

.13 

.07 

.  1 1 

.13 

.  14 

.12 

.17 

4.79 

HIND 

31 

17 

12 

1  4 

1 1 

10 

:  a 

0 

16 

22 

26 

29 

1  2 

4 

5 

." 

1 

S 

0 

20 

:  o 

6 

1  0 

0 

10 

2 

32 

12 

B 

10 

349 

MBX 

B  i 

82 

83 

64 

82 

86 

87 

86 

80 

76 

81 

96 

BS 

79 

77 

7  1 

66 

7C 

73 

77 

77 

75 

76 

75 

68 

6  8 

66 

66 

70 

7C 

76.8 

MIN 

47 

SC 

4  0 

46 

45 

47 

48 

6/ 

52 

6  0 

46 

4  3 

S3 

49 

45 

48 

47 

48 

47 

S3 

51 

SO 

46 

43 

42 

41 

<  1 

4 

40 

47.2 

•      •  • 

KANSAS  ORAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   4  E 

EVRP 

.32 

.19 

.12 

.26 

.  34 

.27 

■  36 

.47 

.43 

■  49 

■  42 

.14 

.09 

•  1  4 

.21 

.  .'6 

.  28 

.  26 

■  38 

.32 

■  09 

.25 

■  29 

.29 

■  38 

•  38 

.49 

.18 

•  26 

.  15 

8.74 

HINC 

i  :  1 

121 

58 

114 

96 

1 :  5 

l  l  5 

90 

in 

118 

13C 

204 

'3 

77 

■ 

6  ) 

67 

49 

9  9 

1  4  t 

74 

7S 

108 

9  b 

1  06 

1  04 

16S 

161 

126 

1  1  9 

3251 

MBX 

7  3 

6C 

h 

72 

77 

70 

77 

76 

75 

82 

84 

66 

54 

6  2 

67 

72 

76 

76 

69 

52 

6  6 

71 

75 

70 

73 

73 

54 

64 

67 

69.2 

MIN 

45 

44 

39 

42 

4S 

48 

51 

50 

6  0 

54 

46 

36 

37 

39 

44 

4  6 

46 

46 

46 

41 

38 

38 

44 

46 

41 

42 

4  4 

35 

34 

36 

43.2 

BONNY  LAKE 

EVBP 

.29 

.11 

.07 

.11 

.46 

.  3C 

.22 

- 

.38 

.42 

.22 

■  OS 

.  19 

•  1  1 

.51 

■  2  6 

.31 

.27 

19 

.21 

■  26 

.52 

.33 

.39 

2  5 

.16 

.  20 

7.73B 

HIND 

!  06 

70 

30 

!  '3 

1  '[ 

1  5C 

70 

80 

1  6  6 

125 

1  70 

1  60 

5  0 

:  IC 

105 

45 

50 

1( 

BO 

7C 

30 

919 

2 :  .1 

190 

SO 

1 10 

9!) 

140 

50 

6  0 

2980 

MBX 

76 

60 

63 

72 

77 

96 

61 

83 

81 

87 

9  6 

6  8 

6  4 

63 

"; 

16 

77 

7S 

78 

76 

52 

73 

72 

74 

73 

7S 

78 

64 

Be 

73 

72  .9 

MIN 

SO 

4E 

41 

40 

44 

47 

53 

SI 

58 

66 

54 

39 

39 

42 

40 

4  3 

47 

46 

44 

45 

41 

41 

44 

44 

43 

39 

42 

39 

39 

40 

44.7 

PLATTE  ORAINAGE 

BASIN  04 

FORT  COLLINS 

EVBP 

.11 

.06 

.11 

.16 

.12 

.22 

.23 

.15 

.22 

.23 

- 

.22 

.10 

.09 

.10 

.14 

.16 

.19 

.20 

.  16 

.09 

•  IS 

.17 

20 

.19 

.17 

.10 

.11 

.13 

.19 

4.678 

HIND 

41 

27 

32 

20 

22 

41 

30 

n 

34 

39 

37 

33 

36 

13 

14 

16 

22 

18 

43 

42 

33 

21 

22 

27 

21 

2  7 

39 

32 

32 

26 

859 

LAKE  GEORGE  B  SN 

EVBP 

.22 

IS 

.12 

.18 

.22 

.19 

.24 

.26 

.17 

.16 

.24 

.12 

.10 

- 

.06 

.28 

.  1  1 

.16 

.2C 

.15 

.23 

.IS 

■  23 

.20 

20 

- 

.  16 

.17 

.16 

S-338 

HIND 

54 

81 

46 

41 

44 

2  1 

43 

36 

31 

43 

47 

95 

6  ! 

46 

33 

20 

30 

29 

42 

S7 

56 

47 

42 

53 

4  4 

36 

4S 

29 

39 

34 

1  31 S 

MBX 

( 9 

65 

56 

71 

71 

74 

74 

73 

6G 

73 

72 

61 

6  2 

60 

S4 

5  1 

60 

6  6 

8 

3, 

6  1 

70 

67' 

67 

62 

57 

66 

65 

66.3 

MIN 

42 

38 

36 

36 

39 

41 

41 

39 

41 

4  3 

42 

34 

35 

39 

38 

13 

39 

36 

3  7 

38 

40 

43 

39 

40 

36 

37 

36 

31 

35 

35 

38.2 

SEE  REFERENCE  NOTES  F OLLON I NC  STATION  INDEX 
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SNOHFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND  Colorado 


STRTION 

DAY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■       a  ■ 

ARKANSAS   DRA  I  NflGE 
BASIN  01 

CL I MAX 

COLORADO  SPRCS  HSO  AP 

RUXTON  PARK 
TRINIDAD  FAA  BP 
HESTCL1FFE 

COLORADO  DRfl 1 NRGE 
BASIN  02 

RSPEN 

BERTHOUO  PRSS 
BOND 

OILLON   1  E 

PLATTE  ORR I NRGE 
BRSIN  0« 

BOULDER 
DENVER  HSO  AP 

ESTES  PARK 

EVERGREEN 

FORT  COLLINS 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SPICER 

UALOEN 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BRSIN  05 

RLRHOSR  HSO  RP 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN   ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFRLL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

3.5 

3 

•  5 
T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

5.0 

5 

T 

2.7 

1  -8 
1 

«.o 

4 

3.0 

•  5 
1 

8.4 
8 

2.0 
4.0 

T 

1 
1 

.6 
T 

2.5 
2 

T 
T 

1  -0 
1 

.9 
I 

T 
T 

T 

.5 

T 
T 

•  5 

.2 

T 

T 
T 

T 

1  .0 
T 

6.0 

T 
1  .0 

2.5 
2 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STRTION  INOEX 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
SEPTEMBER  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 
or 
o 

LATITUDE 

u. 
c 

c: 
z 
c 

ELEVATION 

OBSERVAT ION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP . 

0- 

o 

QCL 

a. 

a. 
a 
> 

UJ 

SPECIAL 
l SEE  NOTES  1 

AGUA  FRIR 

0096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

1  06 

38 

10400 

S 

MEDICINE  BOW  NATL  FOR 

AKRON  4  E 

0109 

03 

WASH  I NGTON 

3 

40 

09 

1  03 

09 

4540 

8A 

8A 

8fl 

c 

USOA  CEN  GR  PLAINS  FD  S 

AKRON  FAA  AP 

0114 

03 

WASH  I NGTON 

3 

40 

10 

1  03 

1  3 

4663 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  WSO  AP  R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

1  05 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ALLENSP ARK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

1  05 

32 

8500 

5P 

5P 

c 

MRS  ALTA  L  COATS 

ALTENBERN 

02  1  4 

02 

GARF  IELD 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

52 

107 

53 

8701 

5P 

WEST  COLO  POWER  CO 

AMY 

0242 

01 

L INCOLN 

1 

38 

53 

103 

39 

5240 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

BOARO  OF  WATER  COMM 

APEX   1  W 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

10400 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

21 

106 

23 

10965 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

1  1 

4020 

c 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

AROYA  6  NE 

0343 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

55 

103 

05 

4787 

5P 

CLOSED  10/19/72 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1  1 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

C 

H 

MRS .   MARTHA  W.  MADSEN 

BAILEY 

04S4 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

05  1  4 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

SP 

SP 

INACTIVE  7/1/72 

BEAVER  RESERVOIR 

0S71 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

LAR I MER 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BERTHOUO  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BL ANCA 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

1  05 

31 

7750 

5P 

5P 

MRS  •   ETHEL  KESTER 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNN I  SON 

2 

38 

28 

1  07 

13 

7630 

SP 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

4  1 

6700 

6P 

6P 

H 

AGENT.   D  4  ROW  RR 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1  1 

3748 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

01 

1  05 

1  6 

5400 

c 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

NAT.  BUR.   OF  STANOAROS 

BRANDON 

0895 

01 

K  I  OWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

0898 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRE  CKENR I  DDE 

0909 

02 

SUMMI T 

2 

39 

29 

1  06 

02 

9560 

5P 

LOREN  R  ENYE ART 

BR  I GGSDALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

1  9 

4850 

5P 

SP 

THOMAS  W.  STAPLETON 

BR  I GHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

1  04 

50 

4980 

SP 

7A 

MERL  J  SOTH 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

1  08 

55 

5354 

5P 

5P 

BUREAU  OF  SPORT  F  S  WLD 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

1  06 

08 

7954 

4P 

4P 

LLOYD  R  SWEDHIN 

BUENA  VISTA  S  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

1  06 

08 

9090 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUFFALO  PARK    I  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

4  1 

9760 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

BURLINGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  9 

102 

16 

4  165 

5P 

7A 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

BURLINGTON   12  NNE 

1  126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

1  02 

09 

4230 

c 

MRS  CHARLOTTE  A  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1  157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

SP 

MRS  AURORA  A  NAVARRO 

BYERS  5  ENE 

1  1  79 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

104 

08 

5100 

'  6P 

7A 

c 

H 

MRS .   SHIRLEY  DIEDRICH 

CABIN  CREEK 

1  186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

LAR  I  MER 

4 

40 

31 

105 

54 

10301 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CAMPO  7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

SP 

FRED  C  .  TANNER 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

1384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

9A 

9A 

c 

GEORGE  KOBOLT 

CEDAREDGE 

i  a  a  n 

n  9 

U  C. 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

[ 

H 

MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 

CENTER  4  SSW 

1458 

OS 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

1  06 

08 

7683 

8A 

8A 

SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 

CHEESMAN 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

1  7 

6875 

5P 

5P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CHERAW 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

SIMON  B  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

5647 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

21 

4250 

4P 

4P 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

SP 

5P 

W.   H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CL IMAX 

1660 

01 

LAKE 

1 

39 

22 

106 

1  1 

1  1350 

8A 

8A 

H 

CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 

COALOALE    1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

R  L  BANTA 

COALDALE  2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

INACTIVE  4/6/65 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

1  06 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN  2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

1  07 

58 

6130 

5P 

5P 

H 

MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 

COLORAOO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

1  08 

44 

5280 

4P 

4P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6090 

MID 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COLUMB INE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

1  06 

58 

8699 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CONIFER  3  NE 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

1  05 

1  6 

7770 

c 

MRS  ADOALINE  L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

1  08 

34 

6177 

SP 

5P 

H 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

IIP 

c 

H 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8880 

8A 

8A 

c 

H 

E  F  BENNER 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

36 

52 

1  05 

1  Q 
1  O 

8500 

c 

1  NHL  1  1 Vt    1 U/ 1 /  /  1 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

ARCHER  B  CRISP 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DE ADMAN  HILL 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  F OIL OH  1 NC  STATION  INDEX 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

LU 
O 

cr 
z 

cr 

o 

LATITUOE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

r>  D  O       D  W  C~  D 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

£ 

SPECIAL 

(SEE  NOTES  1 

2  1  62 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

1  04 

03 

5 1  83 

c 

EVERITT  L  DAVIS 

2  I  78 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

38 

1  04 

0 1 

5090 

5P 

5P 

CHARLES  F  SHAFFER 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

1  06 

2  1 

7884 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 

2  1  92 

02 

DELTA 

2 

38 

46 

1  08 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KDTA 

2220 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

1  04 

52 

5283 

M  I  0 

M  I  0 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

2225 

04 

DENVER 

4 

39 

45 

104 

59 

5320 

9A 

9A 

c 

U  S  POSTAL  SERVICE 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

1  7 

105 

05 

8480 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

2281 

02 

SUMM  1  T 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

1  4 

1  08 

58 

592  1 

5P 

5P 

c 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

2312 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

1  03 

53 

51  30 

5P 

MRS  MARGARET  T  CROWDER 

2326 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

1  08 

30 

6950 

8A 

V.O.  HODGES 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

1  7 

107 

53 

6550 

6P 

6P 

c 

H 

JOHN  W.  ERTEL 

2446 

01 

K  I  OWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

5P 

5P 

c 

JOHN  E ■  JACOBS 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

1  06 

55 

6497 

M  I  D 

M  I  D 

c 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

1 04 

34 

7250 

6A 

CARL   R  GUY 

251  1 

04 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

1  3 

1  04 

33 

6740 

5P 

5P 

GUST AVE  SCHNEPP 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

1  07 

48 

8398 

MID 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

2667 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

50 

1  04 

20 

60  1 5 

c 

MRS  LEOLA  E  CHISMAN 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

1  05 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

1  05 

1  9 

7000 

5P 

5P 

c 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

2932 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  9 

1  03 

05 

4975 

5P 

7A 

TERRY  GAINES 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

1  06 

36 

9330 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

294  4 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

1  02 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38 

33 

103 

41 

4739 

6P 

6P 

c 

H 

MEL V  I N  B  SAVAGE 

3005 

04 

LAR I MER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

c 

H 

COLORADO  STATE  UNIV 

30  1  6 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

1  4 

1  08 

03 

7600 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

3027 

04 

WELD 

4 

40 

06 

1  04 

49 

4888 

SP 

5P 

LEON  MOODY 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

1  5 

1  03 

48 

4321 

8A 

8A 

H 

GT  WEST  SUGAR  CO 

3063 

0  1 

EL  PASO 

1 

38 

42 

1  04 

43 

5570 

7A 

c 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

3079 

0 1 

OTERO 

1 

38 

07 

1  04 

02 

4328 

7A 

EDWARD  R.  FELLHAUER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

1 05 

50 

8560 

1  1  P 

1  1  P 

H 

MRS  SANDRA  S  TUCKER 

3  1  46 

02 

MESA 

2 

39 

1  0 

1  08 

4  4 

4507 

5P 

7A 

JOHN  F.  BARCUS 

3222 

0  1 

HUERFANO 

1 

37 

46 

1 05 

1  1 

6955 

5P 

INACTIVE  7/23/71 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

41 

108 

59 

4560 

5P 

5P 

MRS  MILDRED  S  HUBBARD 

3258 

03 

L  I  NCOLN 

3 

39 

17 

103 

32 

5610 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

326 1 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

1 05 

42 

8600 

4P 

MRS.   LINDA  L.  TERRY 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

1  08 

45 

7000 

5P 

INACTIVE  12/10/69 

3359 

02 

GARF I  ELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

RADIO  STATION  KGLN 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

1 02 

1  9 

3484 

CLYDE  B  KENNEDY 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

1  08 

32 

4855 

M  I  D 

M  I  D 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

1  08 

27 

4710 

8A 

8A 

8A 

} 

C  S  U  ORCHARD  MESA 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

1  6 

1  05 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

1  i 

1  05 

52 

8288 

5P 

5P 

TP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3508 

02 

GARF I  ELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

5P 

5P 

HARRY  BLUE 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

l  05 

41 

8567 

SP 

5P 

BOARD  OF   WATER  COMMS 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

4  3 

1  07 

42 

7030 

r 

WILLIAM  R.  STEWART 

354  1 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

1  05 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

3  5 .1  6 

04 

WELD 

4 

40 

25 

1  04 

4  1 

4648 

Q 

GT  WEST  SUGAR  CO 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

1  04 

42 

4653 

4  P 

4P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

4  4 

7480 

Q 

NORMAN  B.  YOUNGER 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

1  6 

104 

45 

6900 

MRS.   NORMA  J.  BAIN 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

1  06 

20 

774  0 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3643 

04 

WELD 

4 

40 

51 

104 

24 

5090 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  12/19/72 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

4  1 

105 

23 

8200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

1 06 

56 

7664 

5P 

5P 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

3828 

01 

K  1  OWA 

1 

38 

27 

103 

09 

4520 

7A 

FRANK  I E  E  STOKER 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

3867 

02 

ROUTT 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

3951 

05 

M  I  NERAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL  D  WRIGHT 

3977 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

38 

9020 

S 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W  R  DAVIS 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS  MYRA  J  FLANAGAN 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  4  FISH  DEP 

4  155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES  F .  MUSGRAVE 

4172 

01 

L INCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MRS  BARBARA  L  MAT T I  X 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF    IDAHO  SPRINGS 

STATION 


DEER  TRAIL 
DELHI 
DEL  NORTE 
DELTA  3  NW 

DENVER  WSO  AP  R 
•DENVER  CITY  R 
DEVILS  HEAD 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
DOHERTY  RANCH 

DOLORES 
DURANGO 
E  ADS 

EAGLE  FAA  AP 
EASTONV I LLE   1  NNW 
EAST  UTE  PASS 
ECKLEY 
ELBERT 

ELECTRA  LAKE  R 
ELL  ICOTT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FLAGLER  2  NW 
FLATTOP  MTN  3  SE 
FLEMING   1  S 
FORDER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FORT  LUPTON   1  N 
FORT  MORGAN 

FOUNTAIN  2  NW 

FOWLER   1  SE 

FRASER 

FRUITA 

GARDNER 

GATEWAY   1  SW 

GENOA   1  W 

GEORGETOWN 

GLADE  PARK  STORE 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  R 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 
GRANT 

GREAT  DIVIDE  8  SE 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 

GREELEY  UNC 
GREENLAND  9  SE 
GREENLAND  9  NE 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 
GROVER  10  W 
GUFFEY   10  SE 
GUNNISON 
HAMILTON 
HASWELL 
HAWTHORNE 

HAYDEN 

HERMIT  7  ESE 
HIDDEN  VALLEY 
HOLLY 
HOL  YOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  jH 

HOY  T 

HUGO 

IDAHO  SPRINGS 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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STQT  I  n  N 
u  i  n  i  i  u  in 

o 
z 

LU 
Q 
Z 

DIVISION 

r  H  1  1  M  T  Y 

L  U  U  IN  1  1 

UJ 

o 

(X 

cr 
ac 
o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

TION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

DRSFR VER 

ELEVfl 

Q_ 
E 
UJ 

a. 

L) 

DC 
(L 

a. 
a 
> 

Ul 

SPECIAL 
> SEE  NOTES  1 

I  DHL  1  A  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

44 

102 

18 

3990 

/  H 

GERALD  ZION 

IGNACIO   1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CONSOL  UTE  AGENCY 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

SP 

TWIN  LAKES  R  ANO  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

4  1 

4270 

: 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

55 

3814 

4P 

4P 

4P 

: 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

BOARD  OF   WATER  COMM 

JULESBURG 

44  13 

n  a 

SEDGWICK 

4 

A  1 

nn 
u  u 

1  f"l9 

1  c 
1  3 

3469 

SP 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

L INCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.   KATHRYN  M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

4460 

04 

WELD 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS   THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM   15  NNE 

4538 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

c 

ROBERT  L  PLATT 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

K  I  OWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMML I NG 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7360 

5P 

5P 

ROBERT  W  CASE 

KUTCH  6  SSE 

4686 

n  i 
U  1 

L INCOLN 

1 

3  ft 
3  0 

cn 
DU 

1  U  j 

o  u 

cqon 
O  J  jU 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4190 

MID 

MID 

FAA  FLIGHT  SERVICE  STA 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

03 

107 

19 

8880 

5P 

SP 

H 

MRS  MILDRED  MENDENHALL 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

5P 

5P 

5P 

c 

H 

BOARO  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

105 

01 

10265 

c 

s 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

1  IP 

1  IP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  AN  I  MAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

1  3 

3890 

5P 

SP 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

I  Fpnv IMF 

LUnU  V  1  LLL 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

1  4 

106 

18 

10046 

1  IP 

1  IP 

COLO  MOUNTAIN  COLLEGE 

LEAOVILLE   10  WNW 

4886 

0 1 

LAKE 

1 

JD 

1  1 

1  UD 

9  ft 

i  1  nnn 

1  1  u  u  u 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  5  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

4470 

6A 

NEIL  M  LINOSTROM 

LIMON  WSMO 

5018 

01 

LINCOLN 

1 

39 

1  1 

103 

42 

5557 

MID 

MIO 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  GAME  4  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

ft  Q 

ft  Q 

GT  WEST  SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LARIMER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL.   WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS  1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOVELAND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

1  1400 

s 

NATL  WEATHER  SERV  OFF 

1  IMIiH  J  On 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

CLETUS  M.  GILLELANO 

MANCOS 

5327 

U  £. 

MONTEZUMA 

2 

■J  / 

9  1 

1  uo 

1 8 

7000 

5P 

MRS  GERTRUOE  R  NOLANO 

MAN  I TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6630 

L 

MAN  I TOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MAR V  I NE  RANCH 

5414 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

28 

7800 

5P 

5P 

JOHN  W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS-   CHARLENE  E.  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K.  JAMES  COOK 

MEREOI  TH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

SP 

D.   J.  BALOWIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

1  1  330 

s 

GEORGE  R.  MACKEEN 

MflNTF    V  I  9  TO 

1  1 U  ll  1  L      V  1  J  1  M 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

571  1 

05 

RIO  GRANDE 

5 

Q  1 
J  1 

9Q 

1  Uo 

no 

/  D  /  O 

[ 

MONTE   VISTA  NATL  WL  REF 
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wni  [  cr  f  Tfl  RDM 
VHLLLL 1  I U  UHn 

8582 

02 

|Q      pi  QTQ 

L  H    r  L  H  i  n 

9 

37 

22 

107 

35 

7650 

SP 

5P 

SP 

pnip     on/PD      iDDin  niCT 

rlniL    KIVLK    I  KK  1  Lr  UlOl 

\j  t  p  t np 
V  1  L  1  Uf\ 

8649 

01 

T  p |   |  pp 
1  t  L  L  t  r\ 

1 
1 

38 

43 

105 

09 

9695 

5P 

5P 

cn      rm  nponn    poiipd  rn 
DU  •    LULUKHUU    rUWLK  LU» 

V  ONA 

8722 

03 

KIT  PQPCPM 

nil    L  HKOUIN 

0 

39 

18 

102 

44 

4500 

7A 

dqv    i     p  n  d  n 
KHT    L  rUKU 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

MINERAL 

5 

37 

48 

106 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACKSON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  D0N0H0E 

uDi  OFWRllRP,    PflUlFR    Pi  QhT 

8781 

01 

hi  if  pf  own 

1 

1 

37 

37 

104 

48 

6220 

SP 

5P 

c 

LJQl  ^FMRIIPP    llTTl  ITTFQ 
WHLOLFNDUKU    U  1  1  L  1  1  1  LO 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

17 

3975 

5P 

SP 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

WATERDALE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM  C  DAVIS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  I  ON  INDEX 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
SEPTEMBER  1974 


STATION 


COUNTY 


OBSERVRT ION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WESTCL IFFE 
WEST  MUOOY  RS 
WETMORE  9  S 
WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SW 
WILCOX  RANCH 
WINDSOR   1  SE 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  1 
WOLF  CREEK  PASS  4 


WOODLAND  PARK  8  NNW 

WRAY 

YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 
YUMA 

NEW  STATIONS 
CLIMAX 


8931 
8963 
8990 
8997 
9025 
904S 
9147 
9175 
9181 
9183 

9210 
9243 
9265 
9275 
9295 


1660 


D1 


CUSTER 

DELTA 

CUSTER 

PUEBLO 

WELD 

DELTA 

WELD 

GRAND 

MINERAL 

MINERAL 

TELLER 

YUMA 

ROUTT 

MONTEZUMA 

YUMA 


LAKE 


38  08 

39  06 
38  08 

37  52 

40  09 

38  55 
40  29 

39  54 
37  29 
37  29 

39  06 

40  04 
40  09 
37  31 
40  07 


39  22 


105  29 

107  31 

105  05 

104  07 

104  11 

107  31 

104  54 

105  46 

106  47 
106  52 

105  OS 
102  14 

106  54 

108  45 
102  44 


106  11 


7860 
8300 
7360 
4725 
4710 
5960 
4720 
9058 
10642 
942S 

7760 
3560 
7892 
6860 
4125 


1  1350 


Bfl 


Bfl 


5P 


M  0  RANKIN 

NATIONAL  WEATHER  SERV 
DONALO  R.  DONLEY 
WILLIAM  F  KREIDER 

INACTIVE  1/1/72 
RALPH  H  CLINE 
EASTMAN-KOOAK  CO. 
DENVER  BD  OF  WATER  C 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
NOAA.   NATL  WEATHER  SERV 

U  S  FOREST  SERVICE 
HARLAN  A  ZION 
FLOYD  M  MONTGOMERY 
ARTHUR  WILSON 

INACTIVE  6/18/74 


CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 


SEE  REFERENCE 


NOTES  FOLLOWING  STRIION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


^!!°o"1,in.'n:s,rssJ!.1  ItntlTell  £tM2iES^,5JKSS2.b5  riting  4Vhe  rional  Climatic  center-  "x™1  Bulldi«^  A^evme,  n.c. 

you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the     HOURLY  PRECIPITATION  DATA "  for  this  State. 


DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are-     Temperature  in   •»  „,.„.-< 
movement  In  mlles^     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  averalrSalli  temoeraturerxrom  e"?"1  Tn 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vector  sum  of  wind  SEecMwIs  35^252  d£l4.d  by'tbj  , 


evaporation  In  Inches  and  wind 
"Supplemental  Data"  table 
number  of  observations. 


ing 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type 


tion  anrt  .  nnVhi  ?    diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  th 

tion  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  durine  24 
ovement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  re 

ues  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eauivalent  of  snow  „„  ■  „„ 

ts  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   ,,,        „  o     ,     „  "  ir     t     i  and  Jy,  gro^i       Samples  for 

result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  obsZ^io^Uto  l.™".^,    drifting  and  other  causes  of  local  variability 


WindtToTeT    Max  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  WinS  table  are  extremes  of  tern  oritur,    oTwar  I  ^  footnote  Allowing  the  Evaporation  and 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over     h  p     ,„  Pa"  aS  recorded  durinB  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow 
obtaining  measureme:  ' 
in  the  snowpack  may 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table    and  in  the  "•5»»=„„al   =       .  , , .. 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  around     table,  and  in  the    Seasonal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19M-1970. 
DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  na»e,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ofAth"fetin.   M°nthly  SeaS°nal  SDOWfa11  and  hEatlng  de6ree  da*S  *«  th*  12  »<>»«»  —i-*  »»h  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Pueblo  City  Res 

Port  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,  painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE :Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TA PI.ES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE' THE  FOLLOWING : 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,    and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  '  R*  .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G     "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4-PLATTE     5-RI0  GRANDE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,   elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20?  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   N0AA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville,   N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration ,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,   Asheville,  North  Carolina  28801. 

Di rer tor ,   National  Climatic  Center 
USC0MM-N0AA- ASHEVILLE ,   N. C. 1 1 /05/74-1305 
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SUPPLEMENTAL  DATA 


COLORADO 
OCTOBER  1974 


w  I  NO 
( SPEED  -  M. 


RELATIVE  HUM101TY 
HVERHGES- 
PERCENT 


STBNDBRO  OF  TIME 

MOUNTAIN 


05     11      17  23 


NUMBER   OF   DOTS  WITH 
PRECIPITATION 


ALAMOSA  WSO  AP 
COLORADO  SPRINGS  WSO  AP 
DENVER  WSFO  AP 
GRAND  JUNCTION  WSO  AP 
PUEBLO  WSO  AP 


7.7 
9.9 
7.9 
5.6 


30  +  + 
27 
33 
36 


84 
65 
75 
61 
6  6 


39 
42 
44 
43 

36 


SEE 
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37 

.6 

52 

4 

.4 

83 

3. 

28 

3  i 

381 

Q 

n 

2 

g 

1  . 66 

-  7 1 

.64 

1 2 

I  •  0 

1 

14 

5 

1 

o 

DENVER  CITY  R 

ELBERT 

65.1 

30 

■  5 

47 

8 

80 

3 

14 

7 

S27 

o 

o 

1 9 

o 

1  .46 

1.19 

12 

2 

1 

I 

ESTES  PARK 

60  .4 

31 

•  5 

46 

0 

•  5 

73 

3 

24 

1  4 

o83 

0 

0 

20 

0 

1*84 

-  82 

.6  1 

1 2 

■  0 

o 

g 

1 

o 

EVERGREEN 

61  .3M 

29 

•  SM 

45 

4M 

77 

2 

1  9 

30 

599 

o 

o 

21 

o 

2  ■  30 

1  -20 

1  2 

4  •  0 

0 

5 

t 

1 

FORT  COLLINS 

65 . 1 

38 

.  i 

51 

6 

2  .0 

80 

3* 

28 

3  1 

409 

o 

o 

4 

Q 

2 . 0 1 

.73 

•  69 

30 

.7 

0 

4 

3 

o 

FORT  LUPTON  1  N 

70.6 

36 

.8 

53 

7 

2.8 

85 

3» 

29 

31. 

3S2 

o 

o 

1  G 

o 

1  .88 

.93 

1.11 

12 

1  .0 

1 

1  4 

4 

1 

I 

FORT  MORGAN 

69.6 

37 

.1 

53 

4 

2.4 

86 

3 

22 

31 

353 

o 

o 

4 

o 

.19 

-  .74 

.  1  I 

1  4 

.0 

o 

1 

0 

0 

GRANT 

56  .6 

29 

.  1 

42 

g 

72 

2 

1 8 

3  i 

678 

0 

0 

24 

0 

2  . 87 

1-15 

1 2 

1  i  .o 

g 

1  2 

7 

2 

1 

GREELEY  UNC 

66 . 4 

38 

•  3 

52 

4 

2  -  4 

64 

3 

23 

3  i 

368 

o 

o 

3 

o 

1-16 

1  4 

•  82 

1  2 

T 

1  4 

2 

. 

Q 

IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULESBURG 

72  .8 

37 

.3 

55 

1 

2.2 

86 

17. 

25 

31. 

299 

0 

0 

7 

0 

.05 

-  .83 

-02 

26 

.0 

o 

0 

0 

0 

KASSLER 

69  .5 

4  l 

.4 

55 

5 

I  .  3 

BS 

2 

30 

3  1 . 

290 

0 

G 

6 

0 

1  .95 

.  43 

1-12 

1 2 

2 . 0 

0 

4 

KAUFFMAN  4  SSE 

68.8 

35 

.  1 

52 

0 

3.0 

87 

3 

21 

31 

398 

0 

0 

13 

0 

.92 

.13 

.60 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAKE  GEORGE  6  SH 

58.3 

29 

.1 

43 

7 

72 

2 

21 

31. 

649 

0 

0 

27 

0 

1  .09 

.62 

12 

3-0 

1 

13- 

2 

1 

0 

LAKEHOOO 

66.1 

38 

■  5 

52 

3 

.4 

80 

4 

21 

6 

383 

0 

0 

6 

0 

2.00 

.88 

.95 

12 

4.0 

4 

1  4 

5 

1 

0 

LONOMONT  2  ESE 

67.  1 

36 

.2 

51 

7 

1  .3 

84 

4 

27 

31 

404 

0 

0 

6 

0 

1  .78 

.73 

.76 

12 

1  .0 

1 

14 

S 

1 

0 

NEDERLAND  2  NNE 

56.7 

22 

.3 

39 

S 

70 

3 

13 

1  4 

782 

0 

0 

30 

0 

2.21 

.86 

12 

9.7 

4 

14. 

6 

1 

0 

NEH  RAYMER 

70.3 

34 

.4 

52 

4 

85 

3 

24 

31 

386 

0 

0 

11 

0 

.41 

.28 

30 

T 

0 

2 

0 

0 

PARKER  6  E 

65. 7 

39 

.3 

52 

5 

2.7 

80 

3» 

22 

24 

381 

0 

0 

6 

0 

1  .45 

46 

1  -20 

12 

T 

T 

14 

2 

1 

1 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

58.5 

29 

■  8 

44 

2 

77 

2 

23 

7. 

639 

0 

0 

20 

0 

1  .74 

.52 

12 

3.0 

T 

14. 

S 

1 

0 

tcE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA  Colorado 


TEMPERATURE 

PREC I P I  TAT  I  ON 

STATION 

»  a 
a  c 

£  Z 

<x  c 

s 

a 

— > 

«  K 

3  o 
•-  X 

a  e 

2 

X 

o 
z 

a 

| 

NO 

OF 

DOTS 

a 
a 

I 

o 

i 
o 
z 
c 

3 

s 

a 

5 

SN0H  . 

SLEET 

40. 

OF 

OATS 

a 

MAX  . 

M I N . 

a 

a 

—  o 
t  | 

.  s 

1  5 

Hj 
'j 
r 

t 

i 
■ 

! 

s 

8 

o 

t. 
.| 

Ig 

£ 

SEDGWICK  S  S 

7 1  •  5 

39.7 

55  *  6 

86 

3 

26 

3  1 

285 

0 

0 

4 

0 

.  00 

•  0 

0 

11 

o 

[j 

o 

SPICER 

70 

1 7 

753 

0 

t 

30 

0 

OS 

.29 

2 

4  •  0 

3 

Q 

o 

STERL INC 

70.1 

36.0 

63.1 

2.9 

88 

4 

24 

31 

366 

0 

0 

9 

0 

■  08 

.94 

.08 

14 

.0 

o 

0 

0 

0 

MQIDEN 

S7.0 

22.3 

39.7 

.6 

71 

17 

9 

6 

780 

0 

1 

>H 

0 

1  .07 

.36 

.33 

12 

1  .6 

x 

3 1 

4 

0 

0 

HATERDALE 

64.6 

38  •  1 

51.4 

1  .2 

8 1 

* 

27 

3  1 

4  1 7 

0 

0 

6 

0 

1  -  74 

•  46 

.62 

12 

1  *j 

4 

g 

1 

o 

DIVISION 

49-0 

.  5 

l  .47 

2  •  0 

■  ■ 

RIO  GRANDE  DRAINAGE 

BASIN  OS 

ALAMOSA  HSO  AP  R 

62-2 

o-i '  L 

*  .o 

1  •  4 

1 6 

0 

a 

26 

0 

•  42 

1  2 

.2 

T 

30 

| 

o 

o 

BL ANCA 

6 1  •  6M 

27  .  OM 

44  .  3M 

2  1  • 

1 6 

30 

636 

0 

0 

0 

•  88 

"  08 

-0 

0 

4 

Q 

o 

CENTER  4  SSH 

60.8 

30-2 

45  -6 

1  .0 

72 

3« 

14 

31 

596 

0 

0 

21 

0 

.81 

•  02 

.35 

12 

.0 

0 

3 

c 

0 

DEL  NORTE 

61  .5 

33.2 

47.4 

.9 

71 

17 

18 

31 

539 

0 

0 

a 

0 

.81 

.16 

.40 

12 

T 

0 

4 

0 

0 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

62. 2M 

34  .8M 

48  .SM 

72 

2 

20 

31 

501 

0 

0 

7 

0 

1  .74 

.75 

12 

T 

0 

5 

1 

0 

HERN  I T  7  ESE  // 

58.5 

22.4 

40.5 

1  .5 

72 

18« 

2 

31 

753 

0 

0 

28 

0 

2.05 

.18 

.65 

29 

II  .0 

5 

29 

6 

1 

0 

MANASSA 

65.  3M 

3COM 

47  .7M 

78 

4. 

18 

31 

529 

0 

0 

20 

0 

•  79 

.09 

.35 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

MONTE  VISTA 

64  .9M 

31  .3M 

46. 1M 

3-3 

75 

3 

19 

31 

520 

0 

0 

15 

0 

.90 

•  17 

.61 

14 

■  0 

0 

2 

1 

0 

SAGUACHE 

64.2 

24.7 

44  .5 

-  1  .8 

74 

18. 

13 

31 

629 

0 

0 

.'3 

0 

.93 

-10 

•  30 

12 

.0 

a 

4 

0 

0 

MOLF  CREEK  PASS   1  E 

47.8 

26.6 

37  .2 

64 

18 

7 

30 

854 

0 

3 

?!. 

0 

5.22 

87 

29 

66-0 

17 

29 

12 

6 

0 

DIVISION 

44  .9 

1  .3 

1  .49 

■  34 

6.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  F0LL0M I  NO  STATION  1NOEI 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


AMY 

BRANDON 
BRANSON 
BUEHA  VISTA 
BUTLER  BANCM 

CAMPO  7  5 
CANON  CITY 
CLIMAX 

COLORADO  SPRG-  W 
DELHI 

DOHERTY  RANCH 
EADS 

FQRDER  B  S 
FOUNTAIN  2  NU 
FOULER    1  SE 

GUFFEY  10  SE 

HASWELL 

HOLLY 

JOHN  MARTIN  UAM 
KARvAl 

KIT  CARSON 

LA  JUNTA  FAA  AP 

LAMAR 

I  AS  ANIMAS 

LEADVILLE 

L IMON  USMO 
NORTH  LAKE 
QRDWAY 
PALMER  LAKE 
PUE6I 


AP 


PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PUEBLO  6  SSW 
ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAL  IDA  3  w 
SPRINGFIELD 
SPRINGFIELD  7  WSW 
ST0NINGTON 
SUGARL  oaf  rsvr 


ESE 


TACONY  JO  SE 
TRINIDAD 

TRINIDAD   FAA  AP 
TROY   1  SE 

THIN  LAKES  RESERVOIR 

TUO  BUTTES 
VICTOR 

UALSENBURG  POUER  PL  AN 
WALSH 

UESTCLIFFE 
WETMORE  9  S 


AL  TENBERN 

AMES 

ASPEN 

BERTHOUD  PASS 
BLUE   MESA  LAKE 

BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BRECKENRIDGE 
BROUMS  PARK  REFUGE 
CEDAREDGE 

CIMARRON 
COCHETOPA  CREEK 
C0LL8RAN  2  SW 
COLORADO  NAT  MON 
CORTEZ 

CRAIG 

CRESTEO  BUTTE 
DELTA  3  NW 
DILLON  1  E 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

DOLORES 
DURANGO 
EAGLE  FAA  AP 
ELECTRrt  LAKE 
FORT  LEWIS 

F BASER 
FRUITA 

GATEWAY   1  SU 
GLENUOOD  SPRINGS  1  N 
GRAND  JUNCTION  W50  AP 

GRANO  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE   1  NH 
GRANO  LAKE   B  SSW 
GRAND  VALLEY 
GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GUNNISOtl 
HAMILTON 
HAYDEM 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGNACIO  1  fl 


ASS  5  SW 


INDEPENDENCE 
KREMML  ING 
LAKE  CITY 
LITTLE  HILLS 
MANCOS 

MARVINC  RANCH 
MAYBELL 
MEEKER  NO.  2 
MEREDITH 

MESA  LAKES  RESORT 

MESA  VEROC   NAT  PARK 
MONTROSE  NO  1 
MONTROSE  HO  2 

NORTMOALE 


DRY   OF  MONTH 


2     3     4    5    6     7    8    9     10  1  1  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


SEE  REFERENCE  NOTES  f  OLLOH I  NO  STATION  INOE* 


09  .02 

.05  .16 


.22     .£4  .16 


.09     .03  .11 


6 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NQRuOOD 

OUflAr 

PAGODA  SPRINGS 
PAL ISAOE 
PAONIA  1  SU 

PARADOX   1  E 


SILVERTON 
STEAM6QAT  SPRINGS 
TAC  OMB 
TAUOR  PARK 
TfL  LUR IOC 

UflAvAN 

VALLEC I  TO  DAM 
UINTCB  PARK 


YCLLOM  JACKET 


KANSAS    OR A IN1GE 

BASIN 

AKRON  4  E 
AKRON  FAA  AP 
BONNY  LAKE 
BURL INGTON 
CMErCNNC  KLLS 


'  I  w    2  MM 

FLEMING   1  S 
GENOA    1  U 
MOL  »QkE 
IOAL IA  2  NNU 

LEROY  5  U5W 
OTIS    11  NC 
STRATT3N  3  NE 
VONA 


BRIGHTON 
BVCRS  5  CNC 
CM  IN  CREEK 
CASUC  ROCK 
CmEESMAN 

CMERRT  CREEK  DAM 
OCNVEH  USQ  AP  /. 
OCNvCR  CITY 
EASTONVILLC    1  NMW 
ClBERT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FORT  COLL  INS 
FMT  LUPTON    1  N 
FORT  MORGAN 

GEORGE TOUN 
GRANT 

GREELEY  UNC 

HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 

JULES6URG 

K  ASS*.  EH 

kaliffman  4  SSC 
LAKE  GEORGE  8  SW 

LAKEUOOO 
LONGMONT  2  ESC 
NCOCflL  AND    2  NNE 

NEu  RAymES 
PARK  E  R  6  C 

RCO  FEAthCR  LAKES  2  SE 
SEDAl I A  4  JSC 
SCOGMICft  9  S 
SPICCR 

SQUAW  MOUNTAIN 


5  TCflL  ING 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
OAS  If*  0 

alamosa  jso  ap 

6L  ANCA 

CENTER    4  SSM 

OCL  NORTE 

GREAT    SAND    D  LINES  NM 


KRMIT   T  ESC 

MANASSA 

MONTE  VIST* 

SAGUAChE 

HX '  CREEK  PASS 


DAY  OF  MONTH 


10  11  12 


.12     .05  .03 


13  14  15 


16  17  18 


19  20  21 


22  23  24 


25  26  27 


.21      .02  .09 


28  29  30 


.05     .46  .05 


SCC  »EFERCNCE  NOTES  FOLLONINO  STATION  INOfl 


DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

a 
cr 
cc 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

1  4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

cr 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

M1N 

BUENA  VISTA 

MIN 

CANON  CITY 

MIN 

75 
41 

74 
41 

83 
50 

77 
44 

66 
44 

53 
44 

73 
44 

77 
46 

74 

50 

77 
52 

71 
54 

54 
44 

56 
39 

53 
40 

71 
40 

80 
46 

78 
50 

75 
52 

84 
47 

74 

S3 

71 
51 

60 
52 

58 

39 

67 

40 

62 
49 

64 
42 

63 
46 

64 
45 

59 
40 

55 
42 

SS 
34 

67.9 
45.2 

CL  I MAX 

MIN 

54 

29 

55 
29 

60 
31 

60 
29 

43 

32 

44 

23 

44 

27 

SO 
27 

57 
26 

55 
31 

53 
26 

40 

26 

33 
24 

42 

23 

•  39 
19 

46 

20 

54 

27 

61 
32 

35 
12 

27 
B 

COLORADO  SPRGS  WSO  PP 

MIN 

71 
42 

69 
35 

80 
47 

76 
49 

77 
42 

46 

38 

70 
35 

74 
4  I 

75 
42 

78 
47 

70 
41 

43 
38 

64 

35 

49 

35 

64 

31 

73 
39 

75 
43 

71 
44 

76 
41 

70 
47 

74 
43 

58 
41 

52 
38 

60 
40 

57 

44 

59 
41 

65 
37 

61 
39 

67 
36 

65 
34 

55 
29 

65.3 
39. B 

DELHI 

MIN 

75 
34 

83 
32 

89 
40 

85 
56 

86 

36 

76 
36 

72 
34 

80 
34 

85 
43 

85 
47 

80 

52 

70 
41 

63 
35 

57 
36 

70 
29 

80 

30 

61 
36 

73 
36 

78 
38 

79 
42 

70 
50 

60 
40 

61 
41 

68 
35 

58 
39 

70 
33 

66 
42 

64 
40 

66 

36 

60 
41 

62 
32 

72  .7 
38.6 

EAOS 

MIN 

72 
42 

76 
34 

89 

37 

85 

52 

83 
41 

77 
38 

74 

38 

83 
41 

86 
38 

68 
45 

79 
46 

71 
41 

71 
42 

62 
35 

68 

27 

82 
37 

82 
43 

72 
43 

76 
39 

72 
45 

80 
4S 

70 
42 

62 
41 

69 
41 

62 
45 

67 
33 

69 
35 

56 
38 

63 
32 

61 
38 

63 
26 

73. 2 
39.4 

FORDER  8  S 

MAX 
MIN 

74 

38 

74 

35 

85 
36 

87 
52 

81 

39 

61 
38 

71 
39 

79 
33 

80 
36 

64 
40 

77 
49 

67 
42 

69 
36 

67 
26 

78 
3E 

79 
38 

76 
40 

76 
34 

7S 
38 

78 
36 

71 
39 

61 
39 

70 
36 

60 
39 

63 
31 

63 
30 

67 
33 

63 
30 

61 
42 

60 
19 

71  .6 
36  .6 

HOLL  Y 

MIN 

74 

36 

74 
34 

73 
33 

92 
40 

80 
46 

83 
42 

60 
45 

67 
36 

82 
38 

85 
38 

66 
SI 

74 
48 

80 
44 

63 
45 

53 
29 

68 
30 

78 
39 

79 
40 

72 
38 

77 
39 

76 
53 

78 
54 

65 
45 

67 
42 

73 
42 

61 
33 

70 
34 

71 
48 

62 
42 

72 
38 

59 
34 

72  .8 
40.5 

JOHN  MARTIN  DAM 

MIN 

75 
36 

79 
33 

90 
40 

90 
59 

86 
42 

85 
46 

72 
41 

82 

36 

85 

39 

86 
49 

86 
51 

78 
47 

65 
41 

67 
43 

69 
30 

78 
39 

81 
40 

84 

39 

74 
38 

75 
40 

81 
54 

78 
48 

64 
45 

70 
39 

68 
49 

69 
34 

69 
38 

67 
42 

75 
33 

75 
48 

74 

25 

76.7 
41  .4 

K I T  CARSON 

MIN 

73 
36 

75 
34 

90 
36 

83 
61 

83 
43 

66 
39 

75 
36 

82 
37 

85 
36 

86 
42 

78 
50 

69 
42 

70 
43 

64 

35 

72 
28 

81 
38 

83 
40 

75 
43 

78 
33 

74 
43 

80 
43 

70 
43 

64 
40 

69 
39 

62 
46 

67 
32 

71 
31 

60 
38 

66 
33 

62 
48 

63 
24 

73.5 
38.7 

LA  JUNTA  FAA  AP 

MIN 

77 
43 

81 
38 

89 
42 

86 
56 

B9 
44 

57 
46 

71 
42 

62 
44 

85 
44 

86 
50 

80 

53 

59 
47 

67 
43 

52 
38 

68 
35 

78 
42 

80 
47 

73 
45 

76 
41 

76 
47 

81 

56 

63 
48 

66 
48 

73 
44 

65 
43 

68 

37 

68 
42 

57 
39 

73 
37 

65 
36 

65 
28 

72.8 
43.4 

MIN 

75 
40 

76 
35 

91 
42 

86 
59 

82 
44 

59 
46 

71 
44 

64 

38 

85 
40 

86 
54 

80 

52 

64 
44 

67 
43 

53 
36 

68 

30 

77 
41 

78 
42 

72 
42 

75 
39 

71 
41 

79 
54 

63 
45 

67 
45 

73 
43 

62 
41 

69 
35 

69 
43 

59 
42 

73 
35 

61 
36 

64 

32 

72.2 

42  .  1 

LAS  ANIMAS 

HAX 
MIN 

76 
37 

82 
35 

89 

39 

86 
56 

8B 
42 

78 
45 

73 
41 

81 
38 

85 
38 

87 
49 

79 
49 

76 
45 

68 
42 

67 
39 

69 
30 

79 
40 

81 
43 

74 
41 

76 
37 

76 
38 

81 

53 

69 
48 

66 
45 

69 
41 

69 
41 

69 
35 

68 

36 

62 
40 

74 

32 

66 
47 

60 
28 

74  .9 
41  .0 

LEADV I LLE 

MAX 
MIN 

59 
21 

62 
20 

61 
26 

49 

30 

50 
30 

49 

27 

55 
25 

58 
23 

59 
24 

59 
27 

47 
24 

38 
26 

47 

25 

45 

22 

53 
16 

61 
23 

66 
23 

65 
24 

60 
23 

61 
23 

SI 
23 

46 

26 

48 

30 

4'3 
28 

51 
25 

SO 
25 

50 
19 

43 

27 

40 

22 

31 
13 

34 

10 

Si  .4 

23.7 

L I MON  HSMO 

MIN 

70 
37 

71 
35 

82 
39 

74 
45 

74 

35 

49 

32 

72 
32 

73 
38 

76 
37 

80 
40 

69 
44 

46 

38 

63 
32 

46 

27 

69 
27 

74 
38 

78 
42 

71 
42 

76 
35 

72 
37 

74 

33 

51 
32 

61 
31 

55 
38 

56 
31 

61 
33 

67 
32 

55 
34 

59 
29 

54 
24 

56 
21 

65  .6 
34.5 

NORTH  LAKE 

MIN 

70 
28 

72 
27 

70 
34 

65 
34 

65 
35 

52 
31 

65 
28 

66 
32 

68 
29 

65 
39 

62 
36 

52 
23 

55 
27 

43 

25 

62 
23 

68 
28 

68 
33 

67 
32 

70 
29 

65 
33 

59 
2B 

52 
27 

55 
28 

58 
24 

4B 

29 

56 
23 

50 
25 

51 
25 

SI 
24 

41 

25 

41 

23 

59  .  1 
28.6 

PALMER  LAKE 

MIN 

72 
34 

75 
31 

79 
34 

77 

44 

75 
36 

76 
32 

73 
41 

77 
42 

67 
41 

71 
36 

53 
33 

55 
33 

58 
38 

65 
39 

65 
38 

60 
32 

51 
27 

PUEBLO  HSO  AP 

MIN 

76 
44 

74 
41 

86 
42 

81 

55 

83 
46 

52 
45 

73 
42 

79 
40 

81 
40 

81 
45 

77 
54 

54 
46 

67 
42 

55 
41 

68 

33 

79 
41 

80 
44 

75 
46 

78 
40 

77 
48 

79 
41 

63 
50 

61 
43 

70 
40 

63 
48 

64 
44 

65 
40 

64 

4  4 

63 
36 

62 
40 

62 
28 

70.7 
42.9 

PUEBLO  6  SSW 

MIN 

57 
33 

57 
33 

S3 
35 

72 
46 

65 
39 

66 
37 

46 

32 

56 
33 

62 
37 

64 

38 

65 
48 

57 
40 

46 

29 

54 

29 

60 
26 

54 

25 

60 
41 

65 
34 

57 
36 

61 
38 

61 
3B 

6Z 
40 

52 
34 

45 

33 

66 
38 

46 

32 

47 
34 

49 

35 

49 

30 

45 

29 

46 

26 

56.0 
34  .7 

ROCKY  FORD  2  SE 

HIN 

75 
36 

77 
34 

87 

37 

85 
54 

86 
41 

84 

45 

70 
37 

80 
36 

83 
38 

84 
44 

79 
49 

75 
46 

67 
37 

66 
39 

69 
30 

77 
35 

79 
39 

76 
38 

75 
36 

76 
39 

78 
49 

68 
47 

64 
44 

70 
36 

65 
45 

65 
34 

66 
37 

61 

35 

70 
33 

63 
43 

63 
22 

73.6 
39  .2 

RUXTON  PARK 

MAX 
HIN 

60 
26 

62 
26 

64 

32 

57 
35 

61 
30 

49 

28 

55 
32 

57 
25 

54 

28 

62 
31 

58 
31 

49 

30 

SO 
21 

43 
24 

55 
16 

54 

26 

56 
28 

S7 
30 

62 
29 

55 
34 

57 
34 

44 

34 

53 
30 

48 

28 

45 

32 

49 

29 

48 

28 

43 

30 

40 
28 

38 

30 

40 

25 

S2.4 
28.7 

RYE 

MIN 

68 
34 

69 

32 

75 
35 

70 
40 

70 
34 

70 
34 

67 
31 

67 
33 

70 
34 

72 
39 

66 
38 

63 
34 

58 
28 

54 

30 

62 
25 

69 
30 

69 
37 

69 
37 

70 
33 

70 
33 

65 
40 

65 
37 

56 
29 

SB 
28 

55 
40 

57 
31 

57 
31 

55 
34 

SS 
28 

51 
37 

48 

23 

63.  S 
33.2 

SAL  I  DA  3  H 

MIN 

74 

29 

76 
30 

74 
40 

70 
46 

69 
39 

53 
39 

72 
33 

72 
32 

72 
33 

68 
43 

64 

39 

39 
32 

57 
32 

54 

35 

66 
28 

73 
30 

72 
33 

72 
32 

73 
34 

66 
37 

62 
41 

54 
42 

54 

39 

58 
34 

55 
40 

58 
30 

54 
34 

54 

32 

42 
38 

44 

31 

43 

32 

61  .7 
36.1 

SPRINGFIELD  7  WSN 

MIN 

72 
44 

73 
35 

86 
48 

85 
51 

B7 
44 

79 
43 

69 
39 

79 
44 

BO 
47 

84 

55 

77 
47 

67 
43 

63 
37 

56 
37 

69 
29 

78 
42 

78 
47 

69 
46 

80 
41 

78 
45 

72 
50 

62 
50 

67 
44 

6B 
40 

60 
47 

70 
35 

66 
44 

63 
40 

70 
35 

59 
42 

62 
32 

71  .9 
42.7 

SUGPRLOAF  RSVR  1  E^E 

MAX 
MIN 

62 
17 

62 
16 

66 
19 

65 

25 

54 

29 

49 

27 

49 
24 

58 
20 

59 
21 

62 
25 

59 
24 

46 
24 

46 

29 

48 

28 

48 

20 

55 
19 

62 
21 

6B 

21 

67 
20 

63 
20 

62 
21 

52 
22 

46 

33 

47 

31 

46 

29 

45 

25 

48 

18 

SO 
19 

44 

28 

41 

18 

32 
!  1 

53-6 
22.7 

TACONY   10  SE 

MAX 
MIN 

73 
36 

70 
35 

87 
40 

83 
52 

60 
41 

64 

39 

70 
35 

76 
38 

79 
41 

84 

45 

75 
52 

66 
43 

69 
31 

61 

37 

68 

31 

80 
39 

80 
45 

72 
45 

75 
38 

76 
46 

80 
39 

66 

44 

60 
38 

66 
36 

65 
45 

63 
35 

62 
35 

60 
37 

63 
34 

62 
42 

63 
26 

70.9 
39.  S 

TRINIDAO 

MAX 
HIN 

73 
37 

78 
38 

82 
40 

80 
S3 

78 
46 

75 
40 

71 
36 

75 
40 

78 
46 

79 
43 

68 
45 

65 
37 

61 
37 

SS 
35 

66 
31 

73 
36 

74 
40 

73 
39 

80 
40 

76 
38 

71 
43 

65 
46 

65 
37 

64 
34 

62 

44 

62 
34 

62 
37 

58 
36 

60 
34 

56 
42 

56 
25 

69-1 
39-0 

TRINIDAD  FAA  AP 

HAX 
HIN 

76 

40 

80 
37 

82 
43 

83 
51 

82 
45 

56 
44 

74 

38 

77 
44 

79 
49 

80 

44 

72 
48 

49 
41 

63 
39 

48 

33 

73 
32 

75 
40 

76 
43 

76 
43 

81 
43 

76 
44 

73 
48 

62 
45 

66 
39 

65 
36 

59 
39 

66 
34 

60 
41 

61 

40 

66 
36 

60 

32 

60 

25 

69.6 
40.  S 

THIN  LAKES  RESERVOIR 

HAX 
MIN 

60 
18 

66 
20 

64 

19 

54 
34 

52 
33 

50 
30 

58 

26 

60 
26 

62 
22 

64 

22 

58 
24 

56 
23 

46 

29 

46 

19 

52 
28 

60 
30 

65 
24 

64 
24 

61 

23 

62 
22 

54 
24 

45 

30 

45 

33 

46 

32 

49 

29 

49 

26 

49 

20 

48 

29 

35 
27 

33 
17 

34 
14 

53.3 
25.1 

THO  BUTTES 

MAX 
MIN 

V  I C  TOR 

MAX 
HIN 

HALSENBuRG  PONER  PLANT 

MAX 
HIN 

76 
35 

79 
35 

80 
46 

76 
46 

76 
39 

71 
41 

74 
34 

75 
39 

78 
39 

75 
54 

64 

37 

61 
34 

57 
34 

70 
30 

76 

36 

74 
40 

72 
39 

80 

37 

74 
41 

70 
44 

62 
42 

65 
29 

63 
42 

59 
43 

67 
34 

61 
42 

69 
34 

60 
29 

52 
29 

62 
2S 

68.6 
37.6 

MALSH 

HAX 
MIN 

MESTCLIFFE 

MAX 
MIN 

71 
H 

74 
24 

72 
32 

66 
4  1 

63 
49 

57 
39 

66 
33 

69 
25 

70 
25 

65 
40 

68 
38 

58 
34 

55 
29 

49 

29 

64 

23 

70 
26 

72 
27 

71 
27 

71 
25 

70 
32 

63 
37 

61 
42 

57 
37 

60 
24 

52 
38 

58 
24 

49 

32 

52 
28 

S3 
31 

42 

31 

46 
24 

61  .7 
31  .3 

ME TMORE  9  S 

MAX 
HIN 

69 
38 

70 
32 

70 
39 

73 
38 

67 
34 

55 
32 

66 
34 

67 
39 

74 
40 

75 
43 

65 
40 

58 
32 

54 

29 

48 

31 

67 
26 

70 
40 

69 
38 

68 
36 

70 
39 

61 
39 

60 
40 

55 
36 

59 
32 

56 
30 

50 
38 

55 
36 

55 
32 

52 
28 

48 

30 

45 

32 

50 
34 

61  .3 
35.0 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


B 


DRILY  TEMPERATURES 


COLORAOO 

OCTOBER  1974 


STATION 

DAY  OF  MONTH 

<3j> 
s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

1  8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

oc 
a 

■        ■  ■ 

COLORADO  ORAINAGE 
8ASIN  02 

ALTENBERN 

MAX 

niN 

76 
32 

78 

32 

72 
36 

67 
43 

6S 
39 

68 

36 

71 
35 

■3 
3.' 

7t 
35 

72 
38 

69 

29 

B8 
38 

66 
35 

63 

32 

66 
26 

73 
30 

74 

33 

78 
34 

77 
34 

76 

32 

67 

3  9 

65 
43 

59 
43 

66 
41 

66 
34 

66 
30 

62 
36 

64 

42 

SO 
36 

43 
24 

39 
32 

65.8 
34  -6 

ASPEN 

MAX 

niN 

71 
31 

73 
32 

72 
36 

67 
40 

5  b 
36 

58 

31 

65 

3? 

6E 
31 

67 
33 

66 
36 

64 

36 

48 

37 

67 
35 

57 
28 

60 
24 

73 
32 

B9 

35 

68 

33 

74 

31 

70 

3S 

6  9 
36 

59 

35 

55 
37 

53 
34 

61 
26 

60 
30 

55 
27 

49 

37 

49 

10 

42 

26 

36 

22 

60.3 
32.4 

BERTMOUO  PASS 

MAX 
MIN 

4H 

28 

50 
27 

54 

29 

52 
29 

41 
.  9 

41 

20 

43 

25 

44 

24 

48 

29 

52 
28 

48 

27 

37 
24 

30 
21 

38 

20 

34 
16 

40 

25 

48 

30 

66 

31 

55 
30 

51 
29 

61 
28 

44 

27 

39 

26 

46 

26 

35 
26 

36 

22 

40 

22 

39 
21 

36 

23 

29 

17 

26 
9 

42  .9 
24.7 

BONO 

MAX 
MIN 

78 
23 

78 
25 

78 

25 

69 
28 

70 
29 

68 
30 

70 
2b 

72 
24 

71 
24 

71 
26 

66 
3  1 

54 
34 

59 
34 

71 
27 

59 
20 

66 
23 

70 

.'5 

76 
26 

18 

25 

75 
24 

74 
28 

74 

36 

69 
30 

60 
34 

63 
29 

57 
30 

64 

26 

60 
36 

57 

32 

55 
30 

46 

23 

66-5 

27  -9 

BROUNS  PORK  REFUGE 

MAX 
MIN 

79 
24 

80 

23 

77 
35 

66 
47 

64 

36 

64 

22 

72 
22 

74 

25 

71 
29 

77 
38 

( 

)( 

60 
41 

68 

22 

6  7 

,'9 

71 
18 

70 
28 

g 

24 

81 

20 

Bo 

23 

75 
23 

74 

37 

56 

32 

56 
34 

S7 
33 

60 
28 

64 

25 

61 

27 

59 
33 

sc 
II 

46 

31 

46 

31 

66.3 

29  -S 

CEOAREOGE 

MIN 

76 
35 

77 
40 

75 
45 

69 
45 

64 
45 

62 
35 

70 
41 

72 
43 

74 
43 

73 
46 

[  M 
43 

52 
4  1 

63 
36 

64 
34 

62 
31 

66 

3S 

73 
19 

76 
39 

76 

4  4 

76 
40 

63 
47 

62 
45 

66 

4  1 

69 
43 

65 
35 

65 
35 

56 
40 

54 
42 

47 

33 

44 

28 

38 

31 

64.4 
39  ■  4 

C IMARRON 

MAX 

1  |  N 

66 
30 

65 
30 

65 
30 

65 
32 

63 
32 

63 
32 

63 
32 

61 
32 

61 
32 

60 

32 

b9 
3  b 

69 
36 

61 

20 

63 
22 

65 

15 

67 
10 

75 
16 

76 
18 

65 
4  5 

65 
30 

63 
30 

60 
30 

63 

30 

63 
30 

63 
30 

60 
29 

55 
29 

SS 
29 

55 
2E 

S5 
21 

56 
26 

62.3 

COCHETOPA  CREEK 

MAX 
MIN 

70 
17 

70 
18 

73 
21 

68 

30 

62 
25 

63 
23 

62 
28 

66 
24 

68 

25 

69 

27 

66 
24 

65 
36 

48 

32 

59 
21 

58 
16 

62 
18 

67 
1  9 

72 
19 

74 

23 

70 
25 

69 
25 

56 
28 

5  8 

29 

55 
26 

56 
20 

60 
23 

60 
24 

54 
28 

50 
26 

45 

21 

4 

20 

61  .8 

23.9 

COLL  BRAN  2  SM 

MAX 
MIN 

COLORAOO  NOT  HON 

MAX 
MIN 

76 
42 

79 
37 

75 
54 

68 
48 

69 
45 

65 
47 

7  2 
52 

72 
48 

74 

5? 

73 
52 

73 
51 

57 
46 

67 
44 

67 
43 

67 
42 

75 
48 

76 
5  < 

■9 

51 

76 
62 

74 

SI 

74 
49 

68 
49 

BO 

45 

60 
44 

62 
44 

65 
46 

60 
45 

55 
42 

50 
3  3 

40 

32 

44 

37 

66.8 
46  .0 

C0RTE2 

MAX 
MIN 

78 
34 

78 

35 

77 
41 

69 
37 

72 

71 
39 

E  1 
42 

73 
41 

74 
43 

73 
42 

71 
46 

69 

4  4 

62 
46 

67 
33 

66 
29 

70 
32 

74 
34 

76 
37 

76 

42 

74 

1  1 

56 
44 

54 
4  4 

61 
38 

65 
34 

65 
39 

4  6 

12 

46 

29 

4  0 

32 

66. 8 
38  •  3 

CRAIG 

MAX 
MIN 

75 
28 

78 
30 

74 
36 

64 
45 

47 

33 

60 
25 

66 
24 

71 
26 

i  9 
'0 

70 
34 

61 

4  1 

54 

37 

63 
28 

58 

27 

65 
25 

70 
28 

77 
3  0 

77 
29 

76 
26 

75 
34 

64 
34 

64 

37 

5  9 
33 

69 
37 

62 
27 

64 

26 

64 

27 

S7 
36 

49 

32 

45 

29 

37 
31 

63.7 
31.1 

CRESTEO  BUT TE 

MAX 
MIN 

64 

15 

67 
19 

64 

20 

52 
40 

53 
31 

55 
24 

■.') 
24 

61 
20 

61 

,  0 

61 
24 

50 

26 

40 

32 

54 
31 

54 

22 

17 

67 
20 

70 
24 

71 
26 

BE 
2b 

66 
27 

51 

2b 

52 
35 

4R 

10 

52 
31 

53 
23 

S2 
25 

50 
24 

44 

32 

4 

27 

34 
18 

32 

20 

S4  .6 

25 .  | 

DELTA  3  NM 

MAX 
MIN 

DILLON   1  E 

MAX 
MIN 

63 
22 

67 
16 

66 
25 

61 
36 

S3 
28 

53 
32 

69 

25 

61 
23 

64 

0  7 

63 
26 

61 
27 

47 

32 

50 
30 

49 

.'9 

54 
16 

62 
22 

6  9 
21 

67 
23 

66 
25 

65 
26 

63 
25 

53 
29 

55 
2  5 

S3 
32 

S3 
31 

54 

26 

53 
21 

50 
23 

46 
24 

41 
24 

32 

17 

56.  S 
25  •  4 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

78 
42 

80 
40 

77 
46 

63 
41 

hi) 
40 

63 
28 

69 
33 

71 
34 

71 
!6 

70 
44 

70 
43 

63 
40 

63 
33 

34 

67 
31 

69 
36 

73 
19 

76 
38 

75 
38 

74 
41 

73 
47 

61 
40 

56 
45 

56 
38 

55 
34 

59 
33 

6  6 
35 

54 

39 

47 

37 

42 

29 

42 
31 

64  .3 

37  .S 

OURANCO 

MAX 
MIN 

79 
26 

77 
29 

79 
30 

69 

71 
27 

65 
36 

''0 
40 

74 

)5 

3  7 

70 
34 

65 
42 

BE 
28 

67 
26 

73 
26 

77 
)0 

78 
33 

75 
31 

74 

29 

SI 
40 

55 
>9 

64 
34 

62 
32 

62 
33 

50 
31 

45 

33 

45 

29 

43 

30 

66.0 
32  ■  4 

EAGLE  FAA  BP 

MAX 
MIN 

77 
23 

80 
24 

75 
27 

62 
37 

64 
34 

64 
34 

72 
29 

72 
25 

72 
21 

72 
29 

3  3 

46 
40 

61 
38 

b2 
10 

64 

24 

67 
25 

77 
28 

80 
28 

76 
2b 

76 
26 

6  6 
32 

60 
31 

6  0 
2  9 

se 

37 

66 
26 

63 

25 

61 

26 

55 
34 

50 
'0 

44 

30 

39 

23 

64  .5 
29-3 

FORT  LEMIS 

MAX 
MIN 

72 
3  1 

74 

33 

71 
35 

63 
29 

BE 
92 

62 
34 

62 
35 

66 
35 

se 

•6 

62 
35 

64 

39 

38 

35 

63 
48 

66 
29 

70 
IE 

73 
38 

73 
36 

71 

37 

62 
36 

61 
38 

67 
19 

55 
33 

56 
32 

56 
34 

58 

33 

43 

29 

19 

30 

38 

19 

33 

25 

60.  e 

33  .9 

ERASER 

MAX 
MIN 

FRUITA 

MAX 
MIN 

64 

52 

82 
34 

69 
37 

72 
46 

73 
40 

70 
40 

76 
37 

79 
38 

76 
41 

78 
39 

71 
42 

61 
42 

73 
35 

72 
31 

70 
30 

77 
31 

80 

33 

bl 
33 

8  0 
3b 

79 
33 

77 
41 

70 
SO 

59 
49 

65 

44 

66 
35 

69 
34 

63 

41 

59 
48 

50 
42 

47 

29 

47 

36 

70.2 
37  ■  9 

GATEWAY   1  SN 

MAX 

ss 

32 

86 
34 

75 
47 

73 
39 

71 
42 

69 
30 

78 

33 

MO 
38 

79 
41 

79 

63 
42 

66 
39 

73 
29 

74 

29 

73 
29 

77 
28 

81 

29 

82 

31 

64 

36 

83 
33 

71 
43 

68 
45 

60 
42 

68 

39 

70 
28 

69 
30 

61 
39 

56 

49 

36 

SO 
29 

47 
24 

71  .0 
35  -0 

GLENWOOO  SPRINGS  1  N 

MAX 
MIN 

78 
30 

80 
31 

75 
36 

66 
46 

55 
41 

66 
39 

72 
39 

75 
35 

74 

3b 

72 
39 

61 
39 

66 
39 

66 
38 

66 
31 

65 

30 

72 
28 

76 

3  0 

50 

IE 

75 
38 

76 
34 

63 
32 

64 

37 

59 
37 

65 

4  4 

66 

35 

66 
35 

80 
34 

57 
33 

55 
1  • 

46 
34 

36 
31 

66.8 

35  -6 

GRAND  JUNCTION  HSO  AP 

"Hi 

MIN 

81 

4  4 

81 
44 

73 
46 

71 
46 

71 
46 

68 
48 

7b 
41 

77 
47 

76 
49 

76 
51 

58 
46 

6  8 
45 

68 
40 

69 
37 

69 
37 

7S 
40 

77 
44 

BO 

45 

78 
45 

78 
44 

73 
56 

68 
48 

60 
46 

64 
45 

65 
40 

68 
41 

63 
45 

61 
47 

50 

IE 

48 

33 

43 

37 

68. S 
4  3.6 

GRAND  JUNCTION  S  ESE 

MAX 
MIN 

78 
46 

79 
46 

79 
53 

76 
43 

69 
45 

71 
47 

69 
39 

79 
47 

76 
52 

75 
52 

75 
48 

60 
45 

59 
36 

69 

35 

68 
38 

69 
40 

7E 
42 

7  9 
46 

77 
46 

J6 
48 

71 
51 

66 
46 

60 
46 

64 
40 

65 
42 

68 
43 

63 
46 

50 

4 

49 

31 

69.9 

44  .2 

GRAND  LAKE    1  NH 

MAX 
MIN 

65 
20 

68 
19 

69 
19 

61 
36 

52 
33 

56 
23 

61 
22 

60 
19 

6b 

20 

60 
24 

BO 
26 

39 
31 

48 

32 

46 

25 

62 
18 

60 
21 

6  7 
23 

68 
24 

66 
22 

65 
23 

66 

21 

58 
30 

SO 
26 

60 
24 

54 

30 

54 

22 

56 
23 

50 
22 

49 

43 

27 

34 

21 

56.5 
24  •  2 

GRANO  LAKE  6  SSH 

MAX 
MIN 

63 
23 

66 
24 

66 
25 

60 
36 

53 

31 

54 

27 

69 

2E 

59 
23 

62 
26 

60 
26 

6  9 
31 

42 

32 

46 

32 

48 

28 

6  3 
21 

58 
24 

66 
.-6 

5E 
26 

64 

25 

63 
25 

62 
26 

60 
34 

56 

27 

48 

37 

SO 
33 

51 
25 

56 
26 

SO 
26 

47 

27 

45 
28 

32 
24 

ss.s 

27.7 

GRAND  VALLEY 

MAX 
MIN 

82 
34 

83 
35 

61 
35 

71 
45 

68 
36 

70 
36 

75 
36 

77 
34 

76 
IS 

76 
38 

75 
42 

63 

4  1 

70 
3S 

69 

33 

70 
29 

77 
32 

80 

37 

81 
37 

62 
33 

80 
34 

77 
37 

70 
38 

71 
36 

67 
41 

67 
33 

73 
36 

68 
34 

60 
41 

49 

19 

48 

25 

41 

30 

70.9 
35.7 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

69 

27 

72 
27 

72 
30 

69 
37 

58 
35 

57 
28 

63 
27 

66 
25 

67 
27 

68 

30 

6b 
33 

46 

35 

54 
34 

S3 
31 

67 
22 

63 
25 

6  9 

27 

71 
28 

70 
28 

69 
26 

69 
32 

58 
34 

66 
29 

67 
37 

SB 
34 

60 
28 

68 
24 

54 
34 

49 

29 

47 

29 

41 

26 

60-7 
29  -7 

GUNNISON 

MAX 
M  I N 

71 
1  & 

75 
1  7 

70 
20 

64 
34 

6b 
22 

63 
22 

69 

27 

68 
19 

70 
23 

68 

26 

63 
23 

59 
34 

60 
30 

6; 
20 

64 

16 

67 
18 

73 

2 'J 

75 
21 

71 
21 

69 
22 

62 
24 

56 
36 

55 
32 

58 

25 

61 
18 

60 
22 

64 
24 

52 
34 

49 

30 

43 

17 

39 

16 

62.4 
23.5 

MAYOEN 

MAX 
M  I N 

74 

2g 

77 
31 

75 
37 

62 
46 

5S 
33 

60 
24 

67 
21 

71 
20 

69 
35 

70 
19 

59 
30 

SB 

37 

61 
33 

S7 
27 

63 
24 

70 
27 

76 
34 

76 
32 

75 
30 

76 
34 

6b 
34 

62 
37 

60 
31 

BO 
40 

66 
27 

65 
27 

67 
26 

55 
33 

54 

33 

43 

25 

34 

32 

64  .0 

30  .7 

MOT  SULPMUR  SPRS  2  SM 

MAX 

M  [  N 

1  6 

I  7 

i  7 

24 

24 

20 

17 

IS 

15 

16 

19 

23 

26 

24 

14 

14 

18 

19 

19 

16 

23 

28 

21 

23 

20 

17 

16 

23 

18 

16 

16 

19.2 

IGNACIO  I  N 

MAX 

77 
27 

76 
28 

77 
32 

85 
36 

69 

35 

74 

36 

66 
36 

70 

37 

76 
38 

74 

35 

b: 

38 

71 
41 

71 
41 

E  ) 
3.' 

64 

29 

65 
29 

n 

31 

76 
32 

76 
32 

73 
31 

74 

33 

63 
38 

54 
41 

69 

35 

61 
31 

63 
33 

62 
36 

48 

38 

6  J 
38 

46 

30 

46 

30 

66.5 
34  -2 

INDEPENDENCE  PASS  5  SN 

"  1  s 

59 

I  | 

61 
1 6 

60 
16 

SI 
26 

49 
24 

46 

21 

62 
21 

54 

23 

6  9 
26 

67 
26 

66 
26 

•2 

29 

47 
29 

45 
24 

49 

17 

58 

21 

62 

2E 

64 

27 

SB 
29 

59 
23 

55 
27 

42 

30 

43 

29 

44 

27 

46 

20 

46 
24 

44 

20 

40 

27 

38 

28 

33 
IS 

29 

12 

49.9 

23  .4 

KREMML 1NG 

MAX 
MIN 

76 

35 

56 
32 

67 
19 

74 

20 

6b 
24 

58 

32 

6  2 
26 

37 

60 
37 

63 
24 

20 

62 
32 

51 
32 

46 
29 

39 
24 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

43 

19 

46 
18 

43 

17 

63 
24 

65 
27 

62 
26 

68 
29 

6  1 
29 

6  a 
19 

69 
24 

67 

21 

65 
28 

61 
26 

60 
25 

66 
15 

62 
16 

66 
21 

68 

17 

>2 
23 

71 
24 

6  9 

26 

68 
24 

64 

26 

62 
23 

64 

27 

65 
16 

62 
16 

58 

22 

69 
24 

56 
B 

66 
19 

6i  e 

21  .6 

LITTLE  HILLS 

MAX 

niN 

IS 
23 

78 

23 

73 
31 

65 
37 

67 
35 

61 
20 

69 
22 

72 
2  1 

71 

2-' 

71 
33 

70 
23 

22 

62 
30 

6; 
33 

65 
,0 

71 
18 

76 
23 

77 
24 

76 
24 

76 
24 

6  2 
2b 

63 
35 

|  8 

17 

66 
39 

se 

19 

63 
21 

66 

21 

62 
26 

45 
29 

44 

24 

42 
26 

64  3 

26.3 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOMINC  STATION  INOEX 

9 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

O 
Q£ 

Ct 

I 

2 

3 

5 

6 

8 

9 

1 0 

1  1 

1  2 

!  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  9 

1  9 

20 

9  1 
2  1 

99 

9  3 
2  J 

9  A 

9^ 
20 

26 

2  7 

28 

29 

3  0 

3 1 

MARVINE  RANCH 

MAX 

68 

70 

69 

56 

48 

56 

60 

65 

62 

57 

47 

57 

57 

66 

65 

70 

72 

69 

68 

63 

56 

51 

54 

54 

56 

56 

55 

50 

Si 

38 

32 

56  .0 

M  I  N 

22 

24 

25 

42 

30 

20 

24 

22 

28 

30 

30 

28 

20 

18 

20 

24 

22 

24 

25 

35 

33 

28 

34 

30 

24 

24 

25 

30 

3 1 

18 

19 

26.1 

NAYBELL 

MAX 

M  I  N 

HEEKER  NO.  2 

MAX 

75 

79 

79 

63 

56 

60 

70 

72 

72 

71 

64 

54 

62 

60 

68 

7  0 

76 

79 

77 

76 

72 

65 

59 

61 

60 

65 

63 

56 

47 

45 

38 

65-0 

MIN 

27 

27 

34 

43 

32 

21 

25 

24 

30 

32 

35 

32 

27 

21 

21 

26 

26 

27 

29 

29 

35 

35 

32 

39 

25 

24 

27 

33 

29 

22 

26 

28  .9 

HEREO I TH 

MRX 

66 

69 

73 

72 

60 

65 

65 

68 

64 

55 

61 

67 

74 

72 

57 

56 

52 

49 

59 

47 

35 

MIN 

21 

22 

23 

36 

24 

23 

24 

29 

26 

17 

21 

23 

25 

30 

27 

26 

27 

20 

26 

22 

21 

HESR  LAKES  RESORT 

MAX 

60 

61 

60 

49 

47 

52 

56 

55 

55 

54 

52 

40 

47 

46 

53 

57 

62 

63 

60 

58 

53 

47 

44 

42 

49 

45 

43 

37 

35 

27 

29 

49.6 

MIN 

29 

29 

33 

36 

39 

29 

29 

34 

36 

35 

33 

30 

26 

25 

24 

26 

30 

31 

32 

29 

32 

33 

35 

32 

26 

28 

28 

31 

24 

20 

20 

29.9 

MESA  VEROE  NOT  PARK 

MRX 

76 

77 

72 

67 

71 

66 

65 

69 

72 

67 

66 

62 

59 

66 

65 

6  9 

73 

76 

72 

71 

68 

50 

52 

57 

61 

58 

54 

48 

40 

40 

37 

62.6 

M  IN 

45 

47 

48 

41 

46 

47 

43 

45 

48 

48 

43 

4  1 

41 

40 

36 

40 

43 

46 

47 

44 

46 

4  1 

4  1 

37 

38 

40 

37 

37 

32 

28 

30 

4  1.5 

MONTROSE  NO  2 

MAX 

77 

78 

80 

72 

72 

72 

64 

72 

74 

76 

74 

60 

53 

65 

64 

67 

69 

75 

77 

79 

77 

65 

64 

58 

63 

67 

65 

60 

57 

45 

48 

67.4 

MIN 

37 

38 

38 

39 

45 

38 

43 

43 

45 

46 

44 

44 

43 

36 

34 

33 

35 

39 

39 

39 

47 

45 

39 

40 

35 

35 

42 

43 

4  1 

26 

32 

39.5 

NORTHDALE 

MRX 

77 

76 

69 

67 

68 

68 

68 

73 

72 

70 

68 

60 

62 

64 

67 

72 

73 

76 

74 

72 

52 

58 

57 

62 

61 

61 

57 

48 

44 

40 

41 

64  .  1 

MIN 

27 

26 

36 

39 

37 

34 

33 

35 

39 

40 

40 

47 

35 

33 

27 

29 

29 

29 

30 

24 

40 

42 

44 

42 

3 1 

38 

21 

39 

32 

28 

31 

34  .  1 

NORWOOD 

MAX 

74 

76 

71 

67 

67 

63 

69 

70 

70 

62 

60 

54 

63 

61 

64 

68 

72 

75 

73 

70 

59 

57 

50 

59 

60 

61 

48 

48 

44 

41 

39 

61  -8 

n  l  N 

35 

36 

42 

38 

30 

30 

34 

42 

40 

49 

35 

40 

37 

30 

31 

32 

35 

38 

36 

37 

40 

39 

38 

37 

30 

33 

31 

32 

32 

1 4 

23 

34.7 

OURflY 

MAX 

70 

73 

70 

63 

66 

62 

61 

67 

68 

62 

65 

47 

53 

56 

62 

64 

70 

72 

72 

71 

65 

57 

50 

55 

61 

59 

52 

49 

42 

37 

39 

60-0 

MIN 

39 

40 

42 

38 

44 

35 

40 

4  I 

44 

43 

42 

40 

37 

33 

31 

32 

32 

39 

36 

42 

42 

35 

40 

33 

31 

35 

38 

37 

3 1 

20 

23 

36.6 

PAGOSfl  SPRINGS 

MAX 

74 

74 

72 

65 

68 

75 

62 

68 

71 

65 

65 

54 

60 

64 

64 

70 

75 

77 

72 

70 

61 

52 

53 

61 

60 

58 

54 

47 

43 

39 

33 

62  .  1 

MIN 

22 

25 

27 

3E 

33 

33 

40 

32 

32 

31 

35 

42 

24 

27 

25 

23 

26 

27 

28 

26 

34 

37 

38 

31 

29 

36 

36 

34 

30 

24 

27 

30-6 

PRL I 5R0E 

MAX 

64 

84 

74 

75 

74 

70 

77 

80 

79 

80 

60 

60 

72 

71 

73 

77 

61 

80 

80 

68 

79 

68 

70 

59 

64 

67 

71 

61 

59 

59 

4a 

71.1 

MIN 

46 

46 

45 

44 

47 

46 

45 

49 

48 

47 

48 

40 

43 

44 

40 

43 

4  I 

43 

48 

57 

45 

51 

45 

45 

40 

42 

43 

45 

42 

31 

34 

44  .  3 

PRON1R   1  SW 

MAX 

76 

78 

60 

76 

70 

62 

64 

65 

75 

75 

76 

62 

55 

64 

65 

67 

70 

76 

79 

78 

78 

64 

67 

58 

63 

68 

61 

59 

45 

49 

48 

66  .9 

MIN 

35 

37 

38 

41 

39 

38 

39 

39 

41 

42 

42 

39 

35 

33 

31 

34 

35 

38 

39 

40 

40 

40 

33 

33 

33 

33 

38 

35 

27 

28 

29 

36-3 

PARADOX   I  E 

MRX 

62 

84 

67 

74 

73 

70 

76 

78 

79 

79 

65 

65 

72 

74 

77 

60 

82 

81 

82 

61 

78 

71 

57 

66 

69 

67 

59 

56 

42 

44 

41 

70.0 

MIN 

29 

32 

37 

38 

32 

32 

34 

38 

43 

46 

42 

36 

29 

25 

29 

32 

33 

33 

32 

32 

35 

40 

38 

31 

29 

29 

29 

35 

31 

31 

31 

33.6 

PITKIN 

MAX 

69 

73 

70 

73 

69 

69 

70 

71 

68 

70 

67 

69 

69 

71 

67 

66 

73 

67 

69 

66 

71 

70 

69 

68 

66 

64 

66 

63 

59 

57 

S3 

67  .5 

MIN 

37 

36 

36 

31 

34 

28 

27 

24 

23 

21 

31 

26 

19 

16 

16 

16 

24 

19 

23 

1  3 

16 

19 

26 

22 

20 

1  6 

23 

24 

21 

17 

21 

23.6 

RANGELY 

MRX 

80 

82 

76 

69 

67 

64 

72 

74 

75 

74 

73 

61 

65 

65 

66 

74 

75 

76 

78 

76 

73 

66 

62 

59 

57 

61 

El 

59 

55 

49 

47 

67  .6 

MIN 

29 

31 

35 

28 

26 

25 

24 

23 

30 

27 

40 

44 

32 

30 

27 

30 

34 

38 

27 

30 

RICO 

MRX 

71 

69 

61 

61 

60 

58 

57 

69 

65 

63 

S9 

51 

6  0 

60 

61 

69 

73 

75 

70 

65 

55 

47 

50 

SC 

58 

53 

45 

43 

36 

38 

31 

57  .7 

MIN 

23 

23 

27 

26 

30 

27 

30 

28 

30 

31 

34 

37 

34 

24 

21 

25 

2  1 

28 

27 

28 

28 

32 

34 

30 

25 

27 

32 

30 

27 

14 

19 

27.5 

RIFLE 

MAX 

80 

80 

70 

68 

63 

67 

76 

77 

78 

75 

52 

58 

69 

68 

70 

77 

79 

83 

79 

78 

76 

68 

62 

66 

66 

69 

65 

58 

48 

47 

42 

SB  3 

MIN 

28 

30 

31 

45 

38 

33 

33 

30 

30 

36 

36 

37 

40 

28 

26 

27 

31 

32 

30 

29 

30 

36 

36 

39 

29 

31 

33 

44 

35 

27 

33 

33.0 

SILVERTON 

MAX 

67 

67 

63 

62 

60 

56 

60 

64 

63 

61 

56 

53 

54 

60 

59 

67 

68 

72 

66 

63 

57 

45 

45 

52 

55 

52 

48 

45 

36 

40 

40 

56  .6 

MIN 

19 

19 

23 

21 

31 

22 

30 

25 

31 

30 

30 

33 

30 

21 

19 

21 

22 

23 

23 

21 

32 

30 

32 

27 

22 

28 

22 

23 

25 

7 

18 

24  .5 

STERflBORT  SPRINGS 

MAX 

71 

75 

71 

62 

57 

57 

65 

68 

66 

66 

58 

50 

60 

56 

62 

67 

77 

76 

76 

73 

60 

56 

60 

57 

62 

63 

82 

55 

55 

40 

34 

61  9 

MIN 

21 

21 

23 

44 

33 

18 

21 

21 

24 

28 

31 

38 

32 

25 

27 

21 

23 

24 

23 

22 

27 

31 

25 

38 

27 

23 

20 

29 

31 

29 

28 

26  .7 

TAYLOR  PARK 

MAX 

63 

66 

59 

54 

54 

S3 

59 

60 

62 

59 

S7 

51 

53 

50 

57 

62 

67 

68 

64 

61 

58 

47 

48 

49 

5) 

52 

48 

45 

40 

34 

29 

54  .2 

MIN 

20 

21 

23 

34 

31 

29 

29 

24 

26 

30 

27 

31 

33 

25 

18 

22 

24 

25 

24 

24 

25 

33 

29 

29 

25 

25 

23 

30 

28 

19 

19 

26.0 

TELLURIDE 

MAX 

72 

75 

68 

65 

64 

60 

63 

70 

70 

64 

61 

50 

57 

56 

67 

69 

73 

76 

71 

67 

58 

53 

48 

56 

55 

58 

SO 

45 

37 

41 

30 

59  .7 

MIN 

25 

26 

32 

34 

39 

30 

32 

33 

36 

36 

34 

38 

33 

26 

22 

26 

28 

30 

32 

30 

33 

32 

35 

30 

26 

27 

32 

33 

27 

14 

22 

30.1 

URRVRN 

MAX 

83 

85 

83 

73 

72 

6B 

77 

76 

79 

79 

86 

65 

71 

72 

78 

83 

85 

86 

83 

79 

72 

64 

61 

64 

67 

66 

61 

64 

53 

46 

39 

71  .7 

MIN 

36 

37 

43 

45 

43 

40 

32 

46 

46 

45 

50 

46 

49 

37 

35 

34 

37 

37 

39 

38 

43 

48 

48 

46 

37 

52 

45 

43 

36 

35 

37 

41  .6 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 

72 

73 

68 

62 

66 

63 

61 

67 

69 

65 

63 

46 

57 

60 

61 

67 

72 

74 

69 

68 

54 

46 

46 

58 

59 

53 

40 

46 

4  1 

39 

34 

58  .7 

MIN 

31 

31 

33 

35 

34 

35 

37 

36 

36 

35 

38 

40 

40 

28 

26 

28 

33 

33 

33 

32 

35 

37 

36 

32 

30 

34 

32 

33 

30 

22 

24 

32.9 

YAMPA 

MAX 

69 

75 

67 

56 

S3 

56 

63 

65 

66 

61 

57 

41 

55 

51 

59 

64 

73 

72 

70 

70 

58 

58 

59 

55 

6: 

59 

59 

54 

SO 

39 

36 

59.1 

MIN 

24 

52 

48 

45 

26 

23 

27 

26 

30 

34 

27 

33 

33 

23 

24 

33 

31 

33 

31 

34 

32 

34 

3  1 

36 

27 

24 

27 

30 

29 

24 

21 

30.7 

YELLOW   JRCKET   2  H 

MRX 

74 

72 

76 

64 

67 

62 

68 

69 

70 

68 

63 

56 

57 

64 

66 

70 

72 

75 

74 

74 

66 

54 

SI 

55 

60 

55 

52 

46 

41 

36 

39 

61  .8 

■            ■  m 

MIN 

43 

42 

43 

39 

42 

43 

41 

43 

45 

44 

46 

27 

32 

27 

31 

35 

4  1 

43 

43 

43 

43 

27 

4  1 

43 

49 

38 

35 

37 

31 

26 

23 

38  .3 

KRNSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E 

MAX 

78 

70 

63 

87 

76 

59 

51 

75 

77 

65 

81 

71 

45 

69 

52 

71 

78 

83 

73 

61 

76 

81 

44 

65 

65 

58 

67 

69 

58 

58 

58 

69  .2 

MIN 

33 

36 

40 

46 

34 

32 

29 

38 

4  1 

43 

45 

42 

33 

34 

27 

38 

43 

35 

43 

35 

41 

39 

30 

32 

4  I 

27 

32 

33 

32 

43 

22 

36-1 

RKRON  FAR  RP 

MAX 

67 

83 

84 

74 

58 

48 

72 

75 

83 

80 

71 

49 

67 

51 

68 

75 

82 

71 

76 

75 

79 

57 

63 

62 

57 

66 

66 

59 

57 

55 

57 

67.4 

MIN 

34 

39 

46 

46 

38 

32 

32 

40 

44 

45 

49 

4  1 

35 

32 

31 

39 

44 

38 

45 

42 

45 

35 

33 

39 

39 

30 

37 

38 

34 

29 

27 

38.0 

BONNY  LAKE 

MRX 

73 

70 

73 

87 

61 

65 

47 

76 

76 

83 

84 

75 

49 

72 

56 

76 

81 

82 

71 

81 

73 

79 

47 

63 

69 

54 

67 

72 

56 

59 

63 

69  .7 

MIN 

34 

33 

38 

37 

4  4 

34 

34 

36 

34 

33 

45 

42 

41 

37 

26 

26 

4  1 

41 

40 

34 

44 

45 

33 

31 

37 

32 

32 

36 

4  1 

45 

25 

36.5 

BURL  I NGTON 

MRX 

73 

73 

86 

82 

76 

61 

72 

78 

82 

81 

79 

67 

66 

65 

71 

78 

81 

77 

78 

72 

80 

76 

62 

65 

64 

65 

71 

62 

52 

60 

57 

71  .4 

MIN 

37 

34 

35 

54 

44 

34 

35 

43 

45 

44 

52 

4  I 

41 

36 

33 

42 

4  1 

42 

43 

4  1 

39 

40 

55 

36 

45 

33 

37 

39 

40 

38 

36 

40  .5 

CHEYENNE  HELLS 

MRX 

67 

72 

87 

84 

77 

61 

71 

80 

83 

82 

77 

71 

67 

66 

68 

77 

85 

70 

77 

69 

78 

66 

62 

67 

63 

63 

70 

61 

64 

58 

SO 

71.1 

MIN 

30 

42 

52 

48 

36 

35 

42 

4  1 

53 

54 

43 

36 

33 

29 

41 

48 

47 

40 

38 

47 

42 

38 

40 

46 

32 

37 

38 

36 

35 

30 

35 

40  ■  1 

FLAGLER  2  NW 

MRX 

72 

75 

85 

76 

80 

59 

73 

75 

82 

81 

72 

60 

66 

62 

70 

75 

82 

80 

82 

75 

70 

60 

64 

64 

SB 

65 

70 

56 

62 

58 

61 

70-0 

MIN 

36 

36 

42 

48 

40 

33 

34 

36 

40 

43 

50 

40 

37 

32 

26 

35 

39 

41 

4-1 

34 

41 

40 

32 

34 

42 

37 

35 

35 

27 

36 

21 

36.9 

HOL  YOKE 

MAX 

67 

73 

64 

76 

69 

52 

73 

76 

82 

81 

72 

64 

70 

64 

72 

79 

82 

70 

75 

73 

80 

72 

64 

69 

59 

68 

68 

59 

56 

59 

6  0 

69  .9 

MIN 

35 

31 

35 

45 

38 

30 

31 

38 

33 

41 

53 

43 

42 

36 

25 

38 

40 

37 

35 

33 

39 

40 

32 

42 

42 

36 

39 

35 

41 

44 

26 

37.3 

STRATTON  3  NE 

MRX 

69 

67 

86 

78 

73 

55 

76 

78 

82 

82 

74 

67 

69 

64 

72 

77 

81 

70 

30 

71 

78 

68 

63 

58 

58 

65 

70 

58 

61 

58 

61 

70.0 

MIN 

38 

34 

41 

SO 

41 

35 

34 

39 

51 

47 

52 

42 

39 

35 

28 

44 

42 

40 

44 

37 

48 

40 

34 

39 

42 

30 

34 

38 

38 

43 

26 

39-5 

HRAY 

MRX 

n 

75 

91 

91 

82 

59 

77 

82 

86 

87 

66 

72 

74 

72 

77 

82 

66 

88 

83 

63 

84 

84 

67 

72 

72 

71 

71 

71 

60 

66 

66 

77  .2 

MIN 

!2 

32 

35 

4P 

39 

33 

32 

35 

29 

43 

48 

43 

42 

37 

23 

34 

37 

37 

37 

31 

46 

42 

29 

38 

45 

35 

31 

38 

47 

49 

24 

37  1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 


1  G 


DAILY  TEMPERATURES 


STflT ION 

DRY  OF  MONTH 

3 
a 

[ 

£ 

A 
J 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

1  0 

1  J 

1  2 

1 3 

|  4 

1  5 

1 6 

|  7 

1  8 

1 9 

20 

2  1 

22 

23 

?  4 

25 

26 

27 

28 

?  9 

30 

3  ] 

£ 

(X 

■        ■  • 

PLATTE  DRAINAGE 

ALLENSPARK 

MAX 

67 

68 

68 
42 

62 
38 

64 
40 

60 

64 

65 

56 

63 

54 

62 

65 

65 

64 

36 

67 
40 

62 
38 

67 
36 

61 
3 1 

64 

35 

67 
37 

50 
33 

52 
27 

53 

7  8 

54 

30 

SO 
28 

47 
26 

43 

23 

42 

22 

47 

K 

42 

2S 

58. 8 

31  .9 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 

64 

1 5 

72 
1 7 

71 
2 1 

60 
38 

59 
23 

SS 
27 

64 

20 

64 

6  5 

65 

60 

60 

44 

38 

50 

54 

67 
24 

67 
24 

66 
24 

63 
27 

66 

25 

49 

35 

50 
3 1 

5  4 

2  7 

SI 
33 

51 
25 

61 

2  3 

48 

25 

44 

27 

4  , 

26 

41 

'.  9 

55  .9 
24  .2 

BAILEY 

MAX 

71 

76 
24 

74 

25 

67 
33 

64 
24 

64 

i  0 

69 

71 

74 

71 

60 

<  i 

55 

49 

64 

70 
26 

73 
29 

71 
?9 

70 
30 

69 
30 

66 
29 

51 
37 

57 
30 

64 
29 

60 
35 

52 
28 

57 
26 

SI 
26 

48 

27 

4  5 

29 

48 

20 

61  .0 

27  .3 

BOULDER 

MAX 

73 
39 

83 

37 

80 

50 

80 

55 

70 
42 

56 

j  I 

72 

75 

77 

75 

72 

60 

6S 

63 

66 

73 

78 

77 
46 

73 
45 

72 
43 

75 
46 

68 
43 

55 
4  1 

5  1 
45 

56 
42 

64 
38 

63 
)  9 

60 
40 

54 

5: 
■ 16 

52 

67.3 
41  .1 

BR  I GGSOALE 

MAX 

69 

33 

84 

28 

84 

3  3 

75 
45 

68 
37 

63 
33 

75 
22 

78 
3  j 

82 

80 

72 

52 

67 

61 

69 

73 

80 

7  5 

78 

76 

79 

64 

59 

62 

61 

67 

5  3 

52 

70-0 
34  .2 

BRIGHTON 

MAX 

73 
30 

84 

3  1 

83 
4  1 

76 
49 

69 
38 

55 
33 

75 
30 

76 
34 

80 

79 

71 

48 

66 

60 

71 

76 

80 

P6 

74 

76 

78 

68 

57 

54 

58 

67 

66 

62 

59 

5  1 

63 

68. 4 

35-9 

BYERS  5  ENE 

MAX 

72 
3 1 

BS 
34 

84 
42 

76 
42 

68 
32 

52 

75 

77 

83 

81 

73 

49 

65 

51 

72 

74 

81 

75 
36 

77 
35 

77 
33 

82 
4  1 .! 

67 

66 

S 

61 
40 

70 

66 
33 

65 

63 

6 

67 

69.7 
33  2 

CABIN  CREEK 

MAX 
M  I  N 

60 
32 

65 
35 

64 

37 

57 
37 

52 
35 

52 

56 
33 

58 

62 

59 

54 

36 

46 

40 

49 

60 

67 

63 

60 

62 

66 

45 

S2 

45 

45 

52 

48 

45 

39 

37 

35 

523 
30  .0 

CASTLE  ROCK 

MAX 

78 
28 

73 
30 

81 
<6 

81 
42 

78 

'3 

55 

73 

7  5 

81 

80 

69 

49 

61 

47 

71 

73 

80 

75 

73 

75 
4  G 

75 

56 

33 

6  2 

54 

32 

55 
34 

68 

62 

59 

6( 

50 

67.9 
32-8 

CHEESHAN 

MAX 
M  I  N 

76 
23 

81 

29 

78 
28 

74 
34 

72 
26 

56 

28 

76 
26 

76 
24 

"'6 
29 

76 
29 

70 
31 

16 

7  7 

6/ 
7  3 

55 
23 

70 

20 

76 
23 

78 

25 

77 
26 

78 
26 

72 
29 

69 
30 

60 
35 

61 
28 

62 

2  7 

59 
33 

64 

27 

64 
24 

56 
25 

55 
26 

5! 
2  ' 

63 
22 

67.1 
26- 8 

CHERRr  CREEK  DAM 

MAX 
MIN 

79 
29 

72 
38 

83 
43 

84 
4  3 

72 
37 

bH 
J  i 

55 

68 

78 

82 

80 

68 

42 

65 

48 

70 

74 

80 

76 

75 

78 

77 

60 

56 

57 

57 

6  9 

65 

6  2 

60 

68  .0 

35. 5 

DENVER  MSO  AP 

MAX 
H  I  N 

72 
33 

83 
36 

83 
45 

77 

66 

44 

76 

77 

8,' 

80 

66 

45 

66 

49 

72 

74 

80 

77 

74 

78 

77 

54 

57 

57 

59 

68 

66 

63 

58 

46 

5  6 

67. 2 
37  .6 

DENVER  CITY 

MAX 
M  I  N 

ELBERT 

MAX 
H  I  N 

70 
26 

79 
34 

HI 

71 

74 

54 

70 

73 

75 

76 

67 

47 

69 

48 

67 

72 

76 

73 

72 

70 

74 

61 

63 

52 

56 

64 

6: 

56 

66 

1 

5  2 

65.1 
30  5 

ESTES  PARK 

MAX 
M  I  N 

68 

25 

72 
25 

73 
12 

66 

60 

49 

65 

65 

69 

68 

65 

45 

56 

55 

60 

69 

70 

70 

69 
27 

68 

68 

31 

56 

57 

5J 

S3 
32 

59 

6  9 
2b 

52 
26 

4  6 

26 

44 

4 

60.4 
31  .5 

EVERGREEN 

MAX 
M  I  N 

70 
29 

77 
31 

75 
35 

68 

43 

72 

70 

7  3 

70 

58 

42 

SO 

41 

67 

66 

74 

72 

70 

61 

73 

4) 

60 

54 

SS 

62 

6  0 

53 

52 

48 

SI 

61  -3 
29  .5 

FORT  COLLINS 

MAX 
M  1  N 

66 
35 

80 

35 

BO 
40 

74 

63 

51 

72 

75 

'6 

76 

63 

47 

6  1 

54 

66 

71 

76 

70 

74 

71 

75 

65 

57 

SS 

57 

61 

66 

62 

E  3 

4  9 

4  6 

65.1 
38 . 1 

FORT  LUPTON   1  N 

MAX 
M  I  N 

74 

32 

85 
3 1 

85 
4  1 

78 
68 

78 

56 

77 

78 

83 

82 

66 

67 

6  6 

57 

72 

76 

81 

78 

78 

80 

80 

71 

57 

SS 

60 

68 

6  6 

64 

6  7 

5  3 

5  4 

70.6 
36  .8 

FORT  MORGAN 

MAX 
M  1  N 

79 
36 

69 
39 

86 
39 

SS 

78 

5  5 

49 

75 

-'9 

83 

62 

69 

49 

55 

70 
35 

76 

83 

76 

74 

36 

97 

80 

49 

3 1 

67 
38 

61 
46 

61 
33 

70 
3  3 

65 
33 

64 

16 

6  1 

IB 

55 
22 

69. 6 
37  . 1 

GRANT 

MAX 
MIN 

67 
23 

72 
27 

68 
33 

64 

61 

5  6 

64 

67 

68 

65 

60 

41 

65 

43 

57 

63 

64 

65 

65 

62 

64 

47 

51 

50 

49 

49 

67 

45 

26 

42 

2  9 

39 
26 

39 
1 8 

56-6 
29  .  1 

GREELEY  UNC 

MAX 
MIN 

67 
37 

82 
34 

84 

40 

78 

59 

4  6 

72 

19 

8  7 

80 

63 

47 

66 

52 

67 

72 

80 

74 

75 

79 

78 

49 

57 

56 

60 

65 

6  9 

65 

58 

49 

SO 

664 

38  .  3 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
MIN 

JONES  PASS  2  E 

MAX 
MIN 

JULESBURG 

MAX 
MIN 

75 
31 

75 
35 

37 

75 

75 

56 

77 

80 

86 

84 

72 

67 

73 

63 

72 

82 

86 

75 

80 

72 

81 

80 

64 

70 

57 

69 

74 

62 

63 

6  1 

64 

72.8 

37.3 

KASSLER 

MAX 
MIN 

79 
40 

85 
45 

83 
49 

75 

65 

5  8 

77 

78 

82 

82 

73 

50 

6  6 

64 

74 

72 

82 

74 

73 

80 

77 

70 

56 

56 

60 

70 

6  4 

61 

57 

5  3 

S7 

69  .5 
41  .4 

KAUFFMAN  4  SCE 

MAX 
MIN 

72 
32 

84 

23 

87 
41 

75 

64 

53 

74 

76 

82 

80 

71 

58 

66 

57 

69 

75 

79 

74 

77 

74 

80 

69 

59 

60 

59 

65 

69 

62 
37 

68 

29 

61 
3  3 

S3 
21 

68-  8 

35  •  1 

LAKE  GEORGE  B  SN 

MAX 
MIN 

67 
27 

72 
27 

71 
28 

65 
32 

62 
29 

60 

65 
30 

65 

67 

66 

62 

47 

45 

48 

56 

64 

66 

66 

67 

67 

59 

52 

53 

55 

53 

56 

55 
28 

45 

3 1 

47 
28 

43 

28 

42 
21 

58. 3 
29  . 1 

LAKEMOOD 

MAX 
MIN 

76 
36 

67 
38 

79 
46 

80 

76 
40 

62 

52 

72 

74 

78 

78 

64 

5  1 

63 

52 

69 

73 

78 

73 

74 

75 

75 

SO 

65 

S3 

63 

66 

61 

59 

54 

4  0 

46 

29 

66.1 
38  -S 

L  ONGHON  T  2  ESE 

MAX 
MIN 

77 
35 

70 
34 

S3 

36 

84 
43 

78 

39 

6/ 

45 

75 

77 

81 

78 

62 

47 

67 

48 

68 

73 

79 

75 

75 

77 

77 

49 

57 

56 

60 

66 

67 

6  1 

4  7 

48 

2  1 

67.1 
36-2 

NEOERLANO  2  NNE 

MAX 
MIN 

67 
19 

60 
22 

70 
28 

69 
37 

58 

2 1 

67 

47 

64 

66 

69 

65 

SO 

37 

54 

39 

68 

67 

67 

66 

65 

67 

63 

38 

64 

46 

SO 

67 

54 

'  t 

44 

42 

20 

S6.7 
22  3 

NEW  RAYMER 

MAX 
MIN 

73 
33 

83 
34 

85 
38 

79 

69 
35 

62 
3 1 

76 
26 

77 

82 

80 

7S 

62 

63 

60 

70 

76 

80 

77 

75 

77 

79 

74 

60 

60 

59 

65 

67 

63 

66 

30 

62 
2  9 

55 
24 

70.3 
34  .4 

PARKER  6  E 

MAX 
MIN 

72 
37 

80 
45 

BC 
51 

75 
46 

69 
39 

S3 
2  y 

71 

73 

79 

77 

65 

48 

59 

53 

66 

70 

76 

74 

71 

74 

73 

65 

57 

54 

54 

65 

60 

57 

68 

62 

64 

66.7 
39  .3 

RED  FEATHER  LAKES  2 

SE 

MAX 
MIN 

70 
23 

77 
34 

70 
26 

58 
39 

50 
29 

49 
24 

65 

69 

71 

68 

56 

39 

56 

53 

69 

68 

70 

73 

70 

69 

57 

49 

60 

46 

52 

57 

64 

55 

45 

39 

40 

5B.S 
29  .8 

SEOGHICK  5  S 

MAX 
MIN 

71 
41 

76 
34 

86 
40 

74 
47 

64 
38 

64 

30 

76 
31 

78 
44 

84 

41 

84 
48 

73 
S3 

64 
42 

64 

35 

62 
34 

73 
29 

79 
41 

84 
45 

78 
40 

78 
37 

73 
43 

81 
40 

80 
39 

70 
35 

70 
47 

68 
42 

68 

37 

69 
36 

57 
41 

6  ! 
41 

58 
SI 

66 

21 

71  .6 
39  .7 

SPICER 

MAX 
MIN 

64 

26 

68 

32 

68 

28 

55 
34 

54 

27 

65 
1 1 

58 

20 

67 

21 

65 
27 

49 
24 

40 

31 

54 

29 

49 

26 

55 
22 

64 

27 

70 
22 

68 
24 

65 
26 

66 
27 

58 
23 

58 

25 

47 

32 

57 
28 

55 
24 

56 
19 

50 
24 

47 
24 

39 
24 

31 
19 

55. 9 
25.0 

STERL ING 

MAX 
MIN 

78 
36 

68 
38 

83 
39 

88 
42 

75 
39 

57 
33 

53 
31 

74 

33 

78 
12 

85 

35 

82 
44 

72 
44 

60 
42 

70 
36 

54 
28 

72 
28 

79 
36 

82 
34 

75 
36 

78 
34 

77 
46 

83 
43 

48 

30 

67 
32 

65 
42 

60 
31 

70 

32 

69 
40 

6  2 

35 

60 

4  . 

6  0 
24 

70.1 
36.0 

HAL  DEN 

MAX 
MIN 

66 
16 

70 
IB 

he 
26 

55 
39 

49 

28 

56 
9 

60 
13 

64 

14 

SEE 

64 

IS 

RCF 

62     55  40 
27     21  32 

ERENCE  NOTE: 

54     SI  57 
37     26  16 

follohing  : 

65    71  68 
22     18  20 

TAT  ION  INOE) 

67 
17 

65 
18 

58 

26 

55 
25 

56 
21 

50 
34 

57 
27 

55 
18 

66 
16 

SI 
21 

46 
24 

44 

26 

32 

2  7 

57.0 
22.3 

1 1 


DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

SEPTEMBER  1974 


S  TAT  I  ON 


RIO  GRBNOE  DRAINAGE 
BASIN  0 

ALAMOSA  HSO  BP 


CENTER  4  SSH 
DEL  NORTE 

CREPT  SBND  DUNES  NH 
HERMIT  7  ESE 
MBNBSSB 
MONTE  VISTB 
SBGUHCHE 

HOLE  CREEK  PASS   1  E 


MBX 
M  I  N 


MAX 
M1N 


MBX 
M1N 


MBX 
M1N 


MBX 
MIN 


nnx 

MIN 


MBX 
MIN 


MBX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAY  OF  MONTH 


77  58  49 
49     39  36 


82  71 
34  43 


81  62 
43  38 


81  74 
38  40 


80  71  71 
47     43  34 


81  77  75 
35     39  31 


81  76  76 
33     33  34 


65  65  63 
32     36  35 


70  78  86 
40     48  47 


80  81 

32  39 


80  80 
38  39 


78  78 
33  42 


75  79 
35  45 


80  80  82 
38     37  44 


78  78  78 
30     30  33 


67  66  67 
40     35  36 


77  86  86 
50     52  60 


80  84 
36  34 


80  81 
33  38 


79  81 
36  43 


79  79 
40  40 


78  82 
41  41 


74  79 

27  21 


80  87 
35  35 


80  84 
34  38 


68  65 
38  33 


90  94  57 
57     46  32 


81  74 
38  38 


7S  72 
37  34 


79  73 
42  36 


78  73 
44  39 


79  73 
48  38 


45  56  68 
32     37  44 


71  65 
36  43 


67  65 
40  40 


65  60 
38  45 


67  61 
33  37 


69 
45 


63  61 
36  30 


16    17  18 


67  72  74 
45      44  46 


64  69 
39  34 


62  69 
32  30 


59  68 
39  38 


58  66 
39  39 


60  66 
44  38 


57  65 
35  33 


46     49  44 

28     33  30 


19    20  21 


80  66  65 
48     40  36 


71  72  70 
35     34  38 


71  73  71 
32     32  35 


70  72  68 
36     3S  38 


69  70  69 
39     39  40 


71  74  72 
31     33  31 


22   23  24 


61  71  60 
36     40  49 


69  70 
35  33 


69  68 
32  29 


67  71 
34  34 


62  66  71 
39     37  38 


68  68 
42  36 


68  66 
28  23 


72  75  74 
33     35  32 


25    26  27 


75  80  83 
42     48  46 


72  70  70 
31     31  26 


73  70  68 
34     35  30 


70  64  66 
37     38  35 


71     70  68 


66  63 
26  21 


73  74  70 
29     30  27 


74  74  61 
32     30  24 


S7  57  56 
31     31  29 


28   29    30  31 


48     66  74 

30     39  33 


63  69  71 
19     21  23 


69 
32 


63  63  68 
27     29  37 


66  71  72 
22     28  24 


71  .3 
43.0 


72.6 
34  .4 


71  .6 
33.7 


71  .0 
36.3 


69.3 
38.8 


70.9 
39  .2 


68  .8 

27.0 


74.1 
34  .6 


72  .9 
33.1 


61  .0 
33-3 


SEE  REFERENCE  NOTES 


F0LL0M1NG  STATION  INDEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


STAT  I  ON 

DRY  OF  MONTH 

2  °  i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

1  0 

1  1 

1  2 

1  3 

1  G 

lb 

I  1 

1  H 

1  9 

2'! 

21 

?? 

7  3 

7  4 

2  7 

.'6 

29 

30 

31 

■           ■  ■ 

ARKANSAS  OR  A I  NACE. 

BASIN  01 

JOHN  MARTIN  DAM 

EVAP 

.26 

.  :  • 

.23 

.29 

.26 

■  M 

.  3  1 

.43 

.14 

.29 

4  61 

.  17 

20 

.22 

.181 

.13 

..'  31 

.31 

.73 

,30 

18 

.  31 

.  6 

.  1  7 

.31 

3' 

.35 

.31 

.77 

.25 

8.03 

HIND 

:  01 

62 

41 

52 

47 

6  31 

54 

48 

11!. 

'  1 

' 

73 

62 

64 

2B 

3E 

29 

24 

35 

6  7 

3  9 

g  1 

1  35 

!  4 

45 

Bl 

86 

66 

6  0 

40 

1869 

a  4 

7  ] 

'6 

80 

BS 

BE 

BC 

B  ' 

90 

B9 

BE 

61 

67 

71 

71 

74 

81 

62 

Hill 

BO 

73 

1  3 

8 

19 

77 

76 

78 

70 

75 

76 

M I  N 

57 

5S 

45 

49 

54 

.38 

5^ 

58 

E  S 

B  : 

5^ 

41: 

47 

48 

61 

56 

65 

S3 

55 

55 

51 

6  1 

50 

4  1 

47 

4' 

52 

41 

43 

>• 

SI  -9 

PUEBLO  HSO  AP 

EVAP 

.27 

.."■1 

.01 

.23 

13 

.  i.l 

.  36 

.41 

.44 

.34 

.',7 

.  32 

.27 

,06 

. :  4 

.14 

.12 

.28 

.17 

.56 

22 

.26 

:  h 

.16 

.46 

.36 

.42 

.38 

•  25 

.  30 

8.58 

HIND 

E  1 

9  I 

4  4 

12 

45 

B  * 

68 

55 

67 

S3 

107 

1  3  9 

78 

46 

31 

BG 

34 

34 

32 

86 

87 

6  3 

4  6 

1 1  0 

46 

1  05 

142 

52 

71 

2048 

ee 

71 

56 

' 

B  2 

8  ! 

84 

BE 

H  | 

88 

B6 

BO 

7  6 

72 

74 

B  l 

77 

HI 

'9 

5 

77 

1 1 

(6 

76 

80 

'  5 

70 

> 

MIN 

55 

53 

16 

47 

4  1 

47 

53 

46 

bl 

55 

7  4 

4.. 

4  4 

44 

48 

S3 

63 

69 

49 

49 

4  8 

46 

•6 

47 

46 

47 

55 

39 

39 

42 

48.0 

PUEBLO  6  SSH 

EVAP 

.30 

.17 

. : 

.28 

.34 

.26 

35 

.21 

.40 

37 

.47 

.26 

.14 

.07 

.15 

.10 

.  1  9 

■.'3 

.2  1 

.29 

.27 

.22 

.21 

.  16 

.26 

.72 

.36 

.21 

.19 

.24 

7.19 

H1N0 

101 

4 

3: 

7  4 

•  9 

77 

47 

50 

87 

IE 

1  ■  Jl 

65 

27 

■  ] 

46 

1 

39 

36 

84 

••» 

37 

3  0 

30 

B  ' 

42 

96 

:  76 

39 

62 

1820 

87 

73 

B ; 

17 

a 

HI 

64 

8.' 

B2 

-4 

76 

7? 

73 

73 

7  0 

7  7 

IS 

81 

7  2 

75 

72 

7  3 

77 

1 3 

75 

19 

66 

70 

82 

tllN 

75 

73 

(  4 

. 

'23 

72 

72 

IS 

72 

77 

''6 

6  6 

1  9 

E  E 

10 

7.9 

70 

, 

"'7 

6E 

6  6 

66 

70 

72 

'  8 

6' 

.  6 

6  '3 

6  6 

6  3 

68. 9 

SPRINGE IELO  7  WSH 

EVAP 

.26 

.18 

.29 

.3D 

4  31 

.45 

.  38 

.  5  2 

.65 

■  42 

.44 

.  15 

21 

.21 

■  1  4 

.?: 

.25 

.26 

.30 

.74 

.  1  7 

.25 

.75 

.22 

.33 

.48 

.12 

.76 

.27 

6.76 

HIND 

76 

1  5  3 

82 

]  )i 

!  05 

1  .'a 

32 

'H 

1  4  ' 

61 

131 

1  7  81 

113 

116 

44 

39 

74 

24 

5  2 

1  7  3 

53 

152 

7  1  1 

1  07 

3, 

51 

117 

1 1 1 

52 

sc 

2752 

i 

65 

»S 

81 

H  '31 

80 

B7 

BS 

8 'j 

es 

61 

71 

52 

6  7 

57 

74 

78 

77 

77 

72 

(  6 

61, 

BE 

70 

77 

8  1 

73 

7C 

7S 

73 

niN 

54 

47 

to 

44 

SI 

56 

'  4 

1  S 

1  4 

55 

55 

4  4 

42 

4  4 

48 

54 

50 

51 

67 

52 

45 

46 

46 

47 

46 

45 

49 

36 

43 

43 

48.5 

SUGARLOAF  RSVR  1  ESE 

EVAP 

.  2  1 

21 

.20 

.  .  ] 

,24 

.15 

" 

,64 

■  17 

.16 

.22 

;  h 

■ 

.17 

.10 

.  06 

.09 

.  1  3 

■ 

■ 

.50 

•  13 

09 

.15 

.10 

.30 

4.40 

HINC 

35 

31 

36 

"3 

31 

•81 

39 

3. 

35 

55 

49 

■ 

61 

1  9 

14 

1  7 

26 

B6 

1  9 

14 

•6 

42 

■ 

! 

113 

939 

MAX 

73 

70 

1  3 

1  .4 

BE 

7  81 

5  1 

B  7 

73 

6.6 

7  9 

61) 

66 

71 

6  J 

67 

64 

57 

5  9 

MIN 

37 

34 

3  4 

37 

'.8 

4 

3  3 

■8 

37 

37 

35 

34 

35 

35 

3  7 

36 

34 

34 

35 

32 

- 

THIN  LAKES  RESERVOIR 

EVAP 

■  3 1 

3( 

.30 

.30 

.26 

.3D 

.  30 

.31 

.30 

■  31 

.30 

■  2? 

:  B 

20 

.  15 

.05 

.  1  5 

.  1  8 

.12 

.29 

.  15 

..81 

26 

1  2 

■  15 

.24 

•  IS 

•  14 

•  14 

.15 

6.65 

HI  NC 

B4 

9G 

14 

54 

55 

90 

47 

31 

55 

64 

76 

29 

.  .8 

99 

■ 

■ 

18 

26 

6  1 

75 

91 

44 

4  1 

2 

68 

62 

77 

1  t,  3 

76 

63 

MAX 

1  i 

86 

85 

BO 

BE 

90 

BE 

8. 

8'4 

BS 

74 

74 

74 

6  81 

1  j 

66 

85 

84 

7  51 

'6 

"8 

84 

68 

8  7 

H73 

67 

7  9 

61 

76 

80.0 

MIN 

6  1 

B 

[  | 

- 

bg 

7  8 

6  4 

60 

6  7 

64 

63 

58 

6  2 

4  2 

7  5 

51 

64 

60 

7  1 

63 

>7> 

6  1 

6  5 

53 

56 

45 

S3 

56 

SS 

58.6 

•      •  • 

COLORADO  DRAINAGE 

BUS  IN  02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

.26 

.  31 

.48 

.31 

■  39 

.23 

.44 

2c, 

.  30 

.42 

.51 

.29 

.29 

.28 

.  1  0 

.06 

.29 

.17 

..77 

.76 

.7  3 

.,'  1 

.33 

.18 

.  1  1 

.76 

.27 

.7, 

.23 

B.24 

HINC 

4S 

4( 

49 

39 

60 

26 

3  7 

SI 

44 

46 

10.3 

66 

3  8 

6  2 

34 

16 

56 

42 

23 

23 

3  b 

'6 

.  9 

52 

58 

50 

74 

76 

60 

42 

1411 

B  l 

B4 

6  Z 

80 

63 

HI 

8.. 

BE 

8  i 

H5 

79 

74 

72 

64 

6  ' 

n 

77 

80 

6  3 

81 

9 

81 

6  3 

82 

6  0 

81 

64 

7  2 

70 

MIN 

52 

S3 

4  9 

IE 

49 

4  3 

51 

50 

53 

55 

S3 

45 

44 

44 

52 

59 

47 

7  9 

51 

50 

48 

4  9 

46 

7  9 

49 

46 

44 

47 

4  7 

to 

48. 5 

GRAND  LAKE  6  SSH 

EVAP 

.31 

.22 

.  !  C 

.32 

.26 

.23 

.  31 

.19 

.  1  3 

•  34 

.14 

.  16 

.04 

.15 

■  115 

.06 

. :  9 

.'  J 

.19 

.  1'. 

.19 

.  1  7 

.18 

.21 

.21 

.20 

.13 

.  1  3 

.  1  B 

1  8 

S.52 

HINO 

:  ■  i 

1  1  E 

9C 

9; 

119 

1  DC 

1  07 

73 

Bl 

1  1  3 

:  -4 

1  06 

86 

83 

90 

7  7' 

! 

87 

60 

1  02 

90 

'6 

HO 

86 

91 

87 

10  3 

;  5  i 

1  0  8 

92 

2877 

MAX 

63 

65 

7  1 

66 

65 

.,81 

56 

55 

72 

(2 

63 

6  0 

60 

57 

51 

59 

67 

71 

6S 

6 ; 

6  1 

►  4 

6  4 

6  3 

65 

64 

59 

S3 

78 

56 

63 . 1 

MIN 

36 

46 

351 

3E 

37 

3  9 

)6 

36 

'1 

40 

4  4 

34 

32 

35 

37 

36 

36 

36 

37 

37 

3' 

3  6 

36 

37 

36 

35 

34 

31 

32 

31 

36.3 

GREEN  MOUNTAIN  OAfl 

EVAP 

.29 

.  1  ! 

.20 

.23 

.19 

.17 

.13 

■  3: 

.15 

..'5 

■  42 

.16 

.12 

.07 

.  74 

.04 

.13 

.12 

•  14 

.23 

.17 

.16 

.  1  6 

00 

.12 

.25 

•  13 

.11 

.11 

.12 

4  .80 

HINC 

42 

27 

20 

2C 

4', 

47 

43 

27 

1  HI 

60 

7  71 

3! 

27 

9 

6 

8 

1  5, 

13 

IS 

13 

27 

13 

1  0 

12 

22 

3! 

s 

46 

26 

2  1 

764 

MAX 

* 

68 

6  i 

71 

72 

73 

73 

n\ 

i 

72 

BG 

59 

60 

S< 

61 

6" 

6  6 

71 

'2 

70 

67 

7  1 

73 

65 

66 

6. 

56 

8: 

6  "3 

67 .2 

MIN 

4. 

44 

37 

36 

39 

40 

3  7 

36 

41 

45 

45 

38 

3  6 

38 

<H 

39 

16 

37 

39 

38 

36 

36 

36 

39 

36 

37 

31 

34 

3S 

35 

37.9 

MEREDITH 

EVAP 

> 

■ 

1  .24 

.32 

.32 

.22 

• 

■ 

.88 

.25 

78 

.21 

.24 

a 

• 

.27 

.ID 

■  IS 

.20 

2  3 

■ 

• 

.  12 

.26 

.16 

.24 

.17 

■ 

• 

.35 

6.81 

HINC 

■ 

• 

166 

E  1 

i  J 

S3 

■ 

■ 

1  58 

47 

49 

74 

SE 

■ 

■ 

121 

4  4 

42 

44 

3E 

■ 

■ 

1  5  2 

46 

43 

BO 

33 

■ 

■ 

1SE 

1S24 

MAX 

- 

- 

77 

'  C 

73 

f,3 

- 

- 

73 

71 

■''l 

75 

71 

- 

69 

..4 

63 

71 

73 

- 

71 

6  9 

62 

69 

59 

- 

62 

MIN 

47 

51 

56 

55 

56 

60 

..8 

7  6 

52 

51 

SI 

56 

56 

54 

54 

53 

54 

S3 

49 

MONTROSE  NO  1 

EVAP 

22 

.24 

.24 

.16 

■  2C 

.21 

.19 

.23 

.37 

.23 

■  1  8 

.13 

.  96 

.  1 1 

.09 

•  10 

•  18 

.16 

:  h 

.22 

•  10 

•  IG 

.24 

•  04 

•  IG 

•  11 

•  12 

.16 

S.38 

HINC 

16 

it; 

14 

. 

17 

1  2 

1  E 

9 

9 

26 

BO 

45 

14 

21 

14 

IE 

1  7 

19 

24 

20 

IE 

IE 

19 

23 

23 

2 '3 

43 

29 

16 

19 

627 

MAX 

BS 

BC 

BO 

75 

9 

82 

8? 

84 

84 

83 

BS 

78 

74 

72 

£  8 

73 

7  3, 

72 

77 

77 

77 

75 

76 

7G 

75 

70 

70 

67 

6  9 

71 

76.4 

MIN 

53 

5  7 

49 

4<j 

5 1 

55 

52 

5C 

55 

58 

5'.' 

45 

SO 

52 

5  1 

73 

46 

47 

52 

51 

49 

50 

49 

49 

49 

47 

45 

38 

39 

39 

49. S 

VALLEC I  TO  onn 

EVAP 

.22 

.23 

.23 

.24 

.21 

.16 

.25 

.25 

.19 

.22 

.26 

.24 

■  16 

.11 

.  1  2 

.  IC 

.03 

.  IG 

•  14 

.15 

•  12 

.14 

.  09 

•  13 

.07 

.  1  1 

•  13 

•  14 

■  i . 

.11 

4.79 

HI  NO 

3: 

17 

12 

14 

1  1 

ID 

IC 

0 

1  81 

29 

1  2 

4 

G 

2 

I 

5 

0 

20 

1  9 

G 

!  9 

C 

10 

2 

32 

12 

e 

IC 

MAX 

Bl 

82 

B  31 

84 

B2 

86 

87 

85 

BO 

78 

81 

V. 

65 

79 

77 

71 

65 

'3 

73 

77 

7 '.' 

75 

76 

76 

6G 

6G 

6  8 

66 

7C 

70 

76.8 

MIN 

4  5 

50 

4  HI 

4  H 

46 

49 

4  7 

48 

52 

5? 

50 

46 

49 

S3 

49 

45 

48 

47 

48 

47 

5  3 

SI 

50 

4  6 

43 

42 

41 

3  9 

40 

40 

47.2 

•      •  • 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   4  E 

EVAP 

.32 

.19 

.12 

.25 

.34 

.27 

.36 

.47 

■  43 

.49 

.42 

.14 

.09 

.  1  4 

.21 

.76 

.28 

.28 

•  38 

.  32 

.09 

.25 

.23 

.  25 

.38 

•  38 

.49 

•  IG 

.  7  8 

.35 

8.74 

HINC 

21  ! 

l  21 

5£ 

114 

BE 

115 

1  '.  S 

90 

in 

118 

130 

204 

73 

77 

67 

6  9 

67 

46 

9S 

143 

74 

75 

105 

96 

106 

104 

1  6  5 

161 

126 

119 

32S1 

MAX 

73 

60 

G  1 

72 

77 

7C 

77 

76 

76 

82 

84 

55 

54 

62 

1  4 

67 

72 

71 

7G 

6S 

52 

66 

71 

7S 

7C 

73 

73 

54 

64 

61 

69.2 

MIN 

45 

44 

39 

42 

45 

4  8 

SI 

5  [ 

5C 

54 

48 

38 

37 

39 

44 

46 

4G 

46 

46 

4  1 

38 

38 

4  4 

4G 

41 

42 

44 

36 

34 

36 

43.2 

BONN?  LAKE 

EVAP 

.29 

.11 

.07 

.11 

.46 

■  30 

.22 

.38 

.42 

.22 

,06 

.19 

.11 

•51 

.  26 

.31 

.27 

.06 

.21 

.  26 

.52 

.  33 

.39 

■  25 

•  IE 

.20 

7.73B 

HI  NC 

IOC 

J 

3C 

:  io 

:  " 

ISC 

70 

8C 

1  55 

1  25 

17C 

1 c  c 

5  0 

:  7 

1  05 

45 

5C 

J| 

63 

7C 

3  0 

61 

210 

:  9( 

50 

110 

8  0 

:  4 ' 

6: 

69 

MAX 

> 

BC 

53 

72 

77 

88 

81 

83 

61 

87 

6  8 

7  8 

64 

63 

70 

36 

7" 

79 

6 

7S 

52 

7  3 

72 

4 

3 

75 

78 

64 

BG 

73 

72.9 

MIN 

SO 

4E 

41 

40 

44 

47 

S3 

51 

58 

56 

54 

39 

39 

42 

40 

48 

47 

46 

44 

45 

41 

4  1 

44 

4  4 

43 

39 

42 

39 

39 

40 

44.7 

■        ■  ■ 

PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 

FORT  COLLINS 

EVAP 

.11 

.06 

•  11 

.16 

.12 

.22 

.23 

.15 

■  27 

.23 

- 

.22 

.10 

,09 

.10 

.14 

.18 

.19 

.20 

.16 

.09 

•  IS 

.17 

.20 

.19 

.11 

.10 

.11 

.13 

. :  9 

4  .678 

HI  NC 

41 

27 

32 

20 

72 

41 

30 

17 

34 

39 

37 

33 

36 

13 

14 

18 

22 

18 

43 

42 

33 

2 

22 

27 

21 

27 

39 

32 

32 

25 

859 

LAKE  GEORGE  8  SM 

EVAP 

.22 

.  K 

.12 

.16 

.22 

.19 

.24 

.25 

.17 

. :  a 

■  24 

.12 

,10 

- 

.OC 

.28 

.11 

.18 

.20 

•  IS 

.23 

.IG 

.23 

.20 

•  2C 

- 

.16 

.17 

.16 

5.338 

HINO 

34 

81 

46 

41 

44 

29 

4  4 

36 

31 

43 

47 

3  5 

S3 

46 

3  3 

20 

3: 

29 

42 

57 

7  6 

47 

42 

S3 

4  4 

3G 

49 

29 

39 

34 

1315 

MAX 

!  9 

5! 

68 

71 

71 

74 

74 

!) 

88 

73 

72 

61 

B2 

I 

54 

59 

B 

►  ' 

67 

6  7 

67 

70 

'( 

67 

67 

t  i 

57 

6  5 

6' 

66.3 

MIN 

42 

38 

36 

36 

39 

41 

41 

39 

41 

43 

42 

34 

35 

39 

38 

39 

39 

36 

37 

38 

40 

43 

39 

40 

36 

37 

36 

31 

35 

35 

3B.2 
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I  3 


SNOHFRLL   AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
OCTOBER  1974 


STATION 


DRY   OF  MONTH 


1     2     3     4     S     6  7 


9     10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22    23    24    25   26    27   28    29    30  31 


ARKANSAS  DRA 1 NAGE 
BASIN 


01 


CLIMAX 

COLORADO  SPRG5  HSO  AP 

RUXTON  PARK 
HESTCLIFFE 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALTENBERN 
ASPEN 

BERTHOUD  PASS 

CEDAREDGE 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DILLON  1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

EAGLE  FAA  AP 

GRANO  JUNCTION  HSO  AP 

GRAND  LAKE   1  NH 

LAKE  CITT 

MEEKER  NO.  2 

OURAT 

S I L VERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 


DENVER  HSO  AP 


FORT  COLLINS 
LAKE  GEORGE  B  SH 
PARKER  6  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SPICER 

HAL  DEN 


RIO  GRANDE  ORAINAGE 
BASIN  05 


ALAMOSA   HSO  AP 


GREAT  SANO  DUNES  NM 


SNDHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOKF  AI  1 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EQUIV 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHf ALL 
SN   ON  GND 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
OCTOBER 


1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

a 

<X 

z 

cr 
or 
o 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

z 
o 

<r 

.:- 
UJ 

_J 

UJ 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP . 

a. 
U 

UJ 

or 
a. 

Q_ 

CE 
> 

ui 

SPECIAL 

AGUA  FRIA 

0096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

106 

38 

10400 

S 

MEDICINE  BOW  NATL  FOR 

AKRON  4  E 

0109 

03 

WASH  I NGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

81 

8A 

8A 

C 

USOA  CEN  GR  PLAINS  FO  S 

AKRON  FAA  AP 

0114 

03 

WASH  I NGTON 

3 

40 

10 

103 

13 

4663 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

ALAMOSA  WSO  AP  R 

0130 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ALLENSPARK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

c 

MRS  ALTA  L  COATS 

ALTENBERN 

021  4 

02 

GARFIELD 

2 

39 

30 

1  08 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

52 

107 

53 

8701 

5P 

WEST  COLO  POWER  CO 

AMY 

0242 

01 

L I NCOLN 

1 

38 

53 

103 

39 

5240 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

c 

BOARD  OF  WATER  COMM 

APEX   1  W 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

105 

35 

10400 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRAND 

4 

40 

21 

106 

23 

10965 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

1  1 

4020 

c 

CLEMENT  D-  MITCHELL 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1  1 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

MRS.   MARTHA  W.  MAOSEN 

BA I  LEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

0514 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

SP 

5P 

INACTIVE  7/1/72 

BEAVER  RESERVOIR 

057  1 

04 

BOULDER 

4 

4  0 

07 

1  05 

3 1 

9160 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

L AR I MER 

4 

40 

40 

105 

33 

8100 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

GRAND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BL ANCA 

0776 

05 

COSTILLA 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

MRS.  ETHEL  KESTER 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

38 

28 

107 

13 

7630 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

41 

6700 

6P 

6P 

H 

AGENT  .   D  4  ROW  RR 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1  1 

3748 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOULOER 

4 

40 

01 

105 

16 

5400 

c 

THOMAS  L  PLATT 

BOULOER 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

SP 

SP 

H 

NAT.   BUR.   OF  STANDARDS 

BRANDON 

0895 

0  1 

KIOWA 

1 

38 

27 

1 02 

27 

3930 

7A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

0898 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

01 

103 

53 

6292 

5P 

SP 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECKENR I OGE 

0909 

02 

SUMM  I  T 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

SP 

LOREN  R  ENYE ART 

BR  I GGSOALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

19 

4850 

SP 

5P 

THOMAS  W.  STAPLETON 

BRIGHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

104 

50 

4980 

5P 

7A 

MERL  J  SOTH 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

108 

55 

5354 

5P 

5P 

BUREAU  OF  SPORT  F  4  WLD 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

LLOYD  R  SWEOHIN 

BUENA  VISTA  5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUFFALO  PARK   1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

41 

9760 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

BURL  I NGTON 

1121 

03 

KiT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

4  1  65 

5P 

7A 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

BURLINGTON   12  NNE 

1126 

0  3 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

MRS  CHARLOTTE  A  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1  157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

MRS  AURORA  A  NAVARRO 

BYERS  5  ENE 

1  179 

04 

AOAMS 

4 

39 

45 

104 

08 

5100 

6P 

7A 

c 

H 

MRS .   SHIRLEY  DIEDR1CH 

CABIN  CREEK 

1  186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10318 

5P 

SP 

PUBLIC  SERVICE  CO 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

LARIMER 

4 

40 

31 

105 

54 

1  030  1 

s 

MEOICINE  BOW  NAT  FOREST 

CAMPO  7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

SP 

FRED  C  TANNER 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

1384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

9A 

9A 

c 

GEORGE  KOBOLT 

CEDAREDGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

SP 

c 

H 

MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 

CENTER  4  SSW 

1  too 

uo 

RIO  GRANDE 

5 

37 

4  4 

1 06 

08 

7683 

8  A 

8A 

SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 

CHEESMAN 

1528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

105 

17 

6875 

5P 

SP 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CHERAW 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

SIMON  B  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

5647 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEVENNE  HELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

21 

4250 

4P 

4P 

CARL  A  LOVELL 

C IMARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

SP 

W.   H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

1  644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CLIMAX 

1660 

01 

LAKE 

1 

39 

22 

106 

1  1 

1  1  350 

8A 

8A 

H 

CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 

COALDALE   1  NN 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

R  L  BANT A 

COALDALE  2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

SP 

INACTIVE  4/6/65 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN  2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

14 

107 

58 

61  30 

5P 

5P 

H 

MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORAOO  SPRGS  WSO  AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6090 

MID 

MID 

f. 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CONIFER  3  NE 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

MRS  AODALINE  L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

SP 

H 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

1  IP 

1  IP 

r 

H 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

106 

58 

8880 

8A 

8A 

c 

H 

E  F  BENNER 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

INACTIVE  10/1/71 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

o  /bo 

c 

DOT  UCD     o     r D  T  c □ 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DE ADMAN  HILL 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEER  TRAIL 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

E 

EVERITT  L  DAVIS 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINO  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
OCTOBER  1974 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 

o 

LATITUDE 

LONG  I TUDE 

ELEVATION 

0BSERVAT 1  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

- 

Q_ 

Q_ 
UJ 

SPECIfiL 
( SEE  NOTES  1 

PITKIN 

6513 

02 

Pi  i  m  k  i  I  c  flu 

UUNN 1 bUN 

2 

38 

36 

1  06 

32 

9200 

6P 

6P 

O         llOVMC  MPICTOTM 

U  •    WH  T  Nt    nUb 1 H  1  N 

di  nrcDw  t  i  i  c 
rLHLtK V 1 LLt 

6524 

02 

COM     M  T  P  1  1  C  1 

bHN    n 1 UUt  L 

2 

38 

0 1 

1  08 

03 

7320 

4P 

MDC     MODV     C     MP  PIIICD 

DKb    nHKT    r    nL  LLUtK 

Di  o  T  o  D  o    n  o  m 
r  L  H 1 uKU  UHn 

6560 

05 

p  n m c  inc 
L  UNt  JUb 

5 

37 

2 1 

'1  06 

32 

9887 

S 

II     C     DIID     DCPI  OMOTTOM 

U    b    DUK    KtLLHnHI  1  UN 

PLtHbHN 1    VltW   Z  W 

6591 

02 

M  O  M  T  C  "31  IMD 
HUN  1  tiUrlH 

2 

37 

35 

1  08 

48 

6840 

C 

O  O  M     II     PI    c  \/  C  D 

UUN    W    LL t  V t  K 

r UWUt K  HUKN 

665 1 

02 

UUNN 1 bUN 

2 

38 

1  6 

1  07 

06 

8087 

5P 

5P 

pi  ncco   c  /  <  /to 
LLUbtU   b/4/ 15 

PUEBLO  WSO  flP  R 

6740 

0 1 

PUEBLO 

1 

38 

1  7 

104 

3  1 

4639 

N  I  D 

M  I  D 

8fl 

C 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

19 

104 

21 

4730 

8  A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

DI  ir  ni    rt     c  CCIl 

rutoLU   b  bbW 

6767 

01 

Di  irpi  r\ 

r  U t  tSL U 

1 

38 

1  1 

104 

39 

4910 

7A 

7  A 

7  A 

PC     i      1      CTCCI  PODD 

Lr    4    1    blttL  LUKr. 

d  v  d  n  m  r  n 
r  T  KHM  I  U 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

1  4 

1  07 

05 

8009 

6P 

OOM     U  l^MOTT 

UHN    n  •    r\NU  1  1 

dddoit    c  n  d  c    once    C  ItCII 

Khdd  i  1    tHKb   rHbb   b  WbW 

6811 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

1  06 

43 

9340 

S 

MOTl       llCOTUCD  CCDWTPC 

NHIL    WtHlntK  btKVILt 

KHNUt  L  T 

6832 

02 

Din    di  Dkirn 
KIU  DLHINLU 

o 
6. 

40 

05 

1  08 

4  7 

52  1  6 

5P 

5P 

T  O  LI  M     O  C     D  O  M  P  C  1  V 

1  UHN    Ur  KHNULLT 

Den    c  c  o  t  u  c  d    i  ni/rc    o    c  c 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
OCTOBER  1974 


STRT  I  ON 


COUNTY 


OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


WEST  MUDDY  RS 
WETMORE  9  S 
WHITE  ROCK 
WIGGINS  7  SW 
WILCOX  RANCH 
WINDSOR   1  SE 
WINTER  PARK 
WOLF  CREEK  PASS  1 
WOLF  CREEK  PASS  4 


WOODLAND  PARK  8  NNW 

WRAY 
YAMPA 

YELLOW  JACKET  2  W 
YUMA 


8963 
8990 
8997 
902S 
9045 
9147 
917S 
9181 
9183 
9210 

9243 
9265 
9275 
9295 


DELTA 

CUSTER 

PUEBLO 

WELD 

DELTA 

WELD 

GRAND 

MINERAL 

MINERAL 

TELLER 

YUMA 
ROUTT 
MONTEZUMA 
YUMA 


39  06 
38  08 

37  52 

40  09 

38  55 
40  29 

39  54 
37  29 
37  29 

39  06 

40  04 
40  09 
37  31 
40  07 


107  31 

105  05 

104  07 

104  11 

107  31 

104  54 

105  46 

106  47 
106  52 

105  05 

102  14 

106  54 

108  45 
102  44 


6300 
7360 
4725 
4710 
5960 
4720 
9058 
10642 
9425 
7760 

3560 
7892 
6860 
4125 


NATIONAL  WEATHER  SERV 
DONALD  R.  DONLEY 
WILLIAM  F  KREIDER 

INACTIVE  1/1/72 
RALPH  H  CLINE 
EASTMAN-KOOAK  CO. 
DENVER  BD  OF  WATER  C 
COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 
NOAA.   NATL  WEATHER  SERV 
U  S  FOREST  SERVICE 

HARLAN  A  ZION 
FLOYD  M  MONTGOMERY 
ARTHUR  WILSON 

INACTIVE  6/18/74 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLIOHING  STATION  INDEX 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


the 


ing  the  Evaporation  and 
ing  24  hours  ending  at 
ter  recorder  located  6-8 

the  ground.     Samples  for 
er  causes  of  local  variability 


sSoT^tfjyESLTKSs  omce1^  ™uthi2dS;SnSyJ^;iM  rtlng  totthe  ::ationai  sunatic  center'  Fed-*1  „.c. 

near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 
DIMENSIONAL  UNITS;     Unless  otherwise  indicated,   dimensional  units  used  in  this  bulletin  are      Temneratnre  I,  B v 

movement  In  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departures  of  averagrSalirtLperatures  irom  65^°  *1n  ZTV"™  !n'"ches  ™* 
directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  Si^ecttiL^Ts^ar Al"el\y  t^^^'l^ltionl^' 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Servicr- 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipitation" 
table.     Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     when  published    are  for 
24  hours  ending  at   time  of  observation.  1  1 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  hv  f„„,„„,„  , 
Wind-taBTe7    Max  and  Hir,  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extremes  of  temperature  oi  watef in  pan  ^recorded  dur? 
inchefabSvrthe^n.  Wl"d  "  ^  ^  n°Vement  in  ""leS  °Ver  the  -apor.tion  pa'n  as  aete^aeS^V^nSa^n^ 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow    sleet    or  ice 
obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  observations;   consequently,   "casionS?  driiSai  and  oth 
in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  of  observation  11:00  a.,.,  m.s.t  lng  a"d  oth 

SNOWFALL:     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table     and  in  the  "Seasonal   Rn«-*.n.i  , 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  '  cne    beas°nal  Snowfall"  table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1941-1970. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES :     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

ofthifbulletfn.   "°nthly  ^  SeaS°nal  SnOWfaU  heatlDE  d6Eree  dayS  tor  thE  12  m°"ths  endl°e  «"»  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 
 ~                                                    Alamosa  WSO 

Bonny  Dam 

Estes  Park 

Green  Mountain  Dam 

Montrose  No  1 

Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE : Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE:  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 


U    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  Is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T     Trace,    an  amount   too  small   to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference  ' R' .     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soli  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset  . 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

it     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*   DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4 -PLATTE     5-RIO  GRANDE 
Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 
General  weather  conditions  in  the  U.S.   for  each  month  are  described  in  the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $2.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $1.00  additional  for  foreign  mailing;   20?  single  copy;   20C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,   Federal  Building, 
Asheville ,  N.   C.   28801 .       Attn :  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  fr. 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 
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59 

44 

48 

S6 

43 

S4 

34 

48 

1 

MIN 

29 

29 

22 

6 

S 

: . 

12 

13 

25 

IS 

12 

;  6 

26 

17 

25 

16 

18 

24 

29 

12 

24 

24 

28 

I  I 

12 

15 

B 

-17 

-  4 

16. 

0 

METHORE  9  S 

MAX 

MIN 

SEE  REFERENCE  NO'ES  FOLLOMING  STATION  INDEX 

8 


DRILY  TEMPERATURES 


STRTION 

DAY  OF  MONTH 

u 

tz 

cc 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

D 

g 

1 0 

1  1 

1  2 

1 3 

1  4 

1  5 

1 6 

1  7 

1 8 

l  9 

20 

2  1 

2  2 

23 

24 

25 

26 

97 
C  I 

2  O 

29 

30 

31 

IX 

■        ■  ■ 

COLORADO  ORBINBGE 
BBS I N  02 

AL  TENBERN 

MAX 
M  I N 

46 
34 

52 
33 

SO 
34 

46 

29 

48 

2 1 

50 
22 

53 
19 

66 

20 

46 

33 

46 

27 

4b 

22 

46 

20 

56 

22 

54 

23 

S4 

27 

S3 
24 

54 

20 

51 
23 

48 

30 

49 

16 

54 

IS 

60 
20 

48 

30 

49 

19 

66 

]  5 

47 

20 

44 

12 

38 

25 

37 
7 

39 
5 

49.2 

22.2 

ASPEN 

MAX 
M  IN 

40 

2  9 

44 

25 

44 

26 

4 

.'  4 

43 

20 

46 

1  3 

4  • 

!  B 

S  1 
1  4 

37 
29 

41 
14 

41 
1 4 

46 

1  b 

4  6 

23 

48 

23 

44 

20 

48 

17 

SI 
18 

43 

23 

37 
23 

41 

6 

47 

17 

S3 
19 

38 
14 

42 

13 

51 
14 

39 
16 

46 

6 

33 
19 

29 

2 

3S 
2 

42.9 
17.0 

BERTMOUD  PASS 

MAX 
M1N 

24 

1  b 

33 
1  3 

33 
1 2 

in 

20 
3 

34 

7 

29 
7 

37 
!  2 

34 

16 

2b 
9 

18 

2 

22 
8 

31 
21 

22 
14 

26 
14 

.  e 

8 

31 
10 

36 
10 

30 
7 

19 

2 

34 

12 

39 
IS 

41 
14 

20 
2 

22 
9 

38 
8 

25 
0 

33 
7 

7 

-  9 

17 
-  8 

27.6 
8.3 

BONO 

MAX 

-  :  \ 

46 

J  | 

49 

3 1 

48 

27 

41 

)Q 

47 

1 6 

46 

1 5 

53 
1  4 

55 
1  2 

48 

30 

44 

2b 

46 

17 

49 
1  4 

4  - 

3C 

55 
22 

49 

19 

50 
17 

SI 
12 

49 

22 

47 

27 

48 

9 

S2 
9 

58 
12 

55 
30 

48 

16 

S4 

1  0 

48 
16 

40 

7 

3S 
24 

29 
-  8 

31 
-  6 

47. S 

17.7 

BROWNS  PORK  REFUGE 

MAX 
MIN 

49 

31 

46 

33 

43 

36 

47 

t  9 

49 

19 

49 

1 7 

54 

17 

51 
20 

50 
28 

4b 

23 

SI 
23 

58 
IS 

57 

22 

S3 
16 

57 
25 

5b 
20 

SS 
13 

50 
34 

4S 

26 

52 
13 

55 
21 

S7 
2b 

45 

31 

S2 
1  6 

SI 
17 

46 
31 

44 

1  1 

38 
24 

4  1 

5 

43 

2 

49.9 

21  .1 

CEOAREDGE 

MAX 

H  IN 

45 

35 

S4 

33 

46 

32 

4. 

32 

45 

25 

49 

25 

52 
2  3 

55 
27 

44 

34 

45 

3  ] 

47 

26 

SO 
23 

s: 

26 

S3 
2b 

53 
32 

5  2 
24 

54 

25 

48 

33 

47 

33 

50 

18 

59 
22 

S8 

25 

49 

30 

6  4 

22 

56 

22 

45 
21 

48 

22 

39 
17 

33 
15 

37 
9 

48  .6 

25.6 

C I MARRON 

MAX 
MIN 

S3 
27 

48 

28 

48 

28 

43 

2  j 

43 

25 

45 

1 2 

4  - 
14 

45 

1  4 

45 
1  4 

4 

14 

51 
1  4 

52 
1  0 

52 
10 

52 
IS 

55 
19 

S3 
1  9 

S3 
15 

SI 
10 

40 

2  b 

3  6 
4 

41 

9 

I  4 

14 

39 
25 

39 
8 

4 

B 

45 
8 

40 
4 

34 

4 

39 

4 

45 

-  2 

45.3 
14.0 

COCHETOPA  CREEK 

MIN 

4 

24 

43 

23 

46 

23 

4 

20 

49 

1 5 

40 

10 

43 

6 

46 

6 

48 

10 

40 

17 

41 
17 

44 

1  0 

47 

:  e 

SI 

:  a 

52 
14 

47 

1 1 

47 

9 

50 
17 

4S 

23 

37 

-  s 

30 

-  5 

36 
0 

39 
10 

28 
0 

34 

-  3 

36 
3 

38 

*  6 

32 
2 

28 
-  8 

25 
-13 

40.8 
8.9 

COLLBRBN  2  SH 

MBX 
MIN 

45 

30 

SI 
27 

52 
27 

S3 
2G 

54 

2E 

SS 
24 

S3 
22 

SI 

.'4 

50 
24 

52 
2  3 

S3 
25 

52 
24 

50 
21 

51 
22 

52 
23 

S3 
22 

S3 
19 

54 

20 

54 
19 

48 

IS 

S3 
14 

59 
22 

46 
18 

46 
1  3 

45 
13 

45 

13 

45 

1  3 

45 

13 

42 
8 

43 
1 

SO -2 
19-7 

COLORBDO  NBT  HON 

MBX 
MIN 

44 

37 

SI 
33 

48 

30 

46 

32 

47 

28 

49 

30 

51 
2  3 

52 
30 

48 

28 

50 
34 

48 
42 

49 
4  I 

50 
30 

S9 
40 

54 

37 

54 

31 

48 

33 

48 

37 

4" 

)G 

49 

27 

SO 
31 

53 
37 

49 

35 

47 

26 

47 

26 

46 

30 

43 

26 

37 
30 

37 
1 9 

37 
19 

47.9 
31  -5 

C0RTE2 

MBX 
MIN 

4-., 

36 

SO 
32 

43 
24 

44 

23 

42 

25 

S3 
26 

56 
26 

57 
29 

52 
3 1 

50 
26 

50 
22 

56 
22 

SS 
24 

55 
24 

58 
26 

6  b 
2  2 

57 
23 

S3 
27 

S3 
28 

S7 
'.  8 

SB 
23 

S8 
31 

SS 
18 

52 
1 9 

66 

21 

S3 
19 

SI 
1 6 

45 
16 

45 
1 2 

44 

8 

52.0 
23.3 

CRBIG 

MBX 
MIN 

' 

32 

47 

i  9 

44 

27 

45 

25 

46 

22 

48 

1 8 

52 
22 

54 

21 

45 

29 

43 
24 

45 

15 

51 
20 

4! 

29 

54 

18 

S3 
29 

50 
18 

6b 
20 

47 

22 

40 
24 

46 

20 

se 

22 

6  b 

22 

38 
20 

47 

2) 

53 
20 

42 

20 

40 
IB 

38 

1 3 

31 
1 

37 
6 

46.5 
20.9 

CRESTED  SUITE 

MAX 
MIN 

35 
24 

42 

23 

37 
20 

36 
14 

■e 

0 

39 
2 

40 

2 

39 
4 

38 

33 
12 

37 
2 

4S 

5 

38 

4 

43 

23 

39 
1 1 

42 

6 

41 

6 

33 
1  3 

30 
20 

31 
-  7 

36 
-  1  1 

39 

-  1 

34 

21 

34 

-  7 

38 

4 

34 
I  4 

32 
-  8 

25 
12 

23 
- 1  3 

24 
-14 

35.8 
6.4 

DELTA  3  NH 

MAX 
MIN 

52 
33 

59 
34 

58 
32 

B 
31 

S3 
29 

52 
22 

59 

20 

63 
21 

48 

38 

54 

32 

56 
22 

54 

20 

56 

21 

58 

20 

57 
26 

59 
1  6 

57 
1 7 

52 

i  4 

52 
35 

55 
IS 

60 
1  4 

65 
23 

60 

32 

63 
14 

59 
IS 

52 
I  4 

52 
9 

SO 

4 

40 

1 9 

46 

7 

SS.3 
22.0 

DILLON  1  E 

MAX 
MIN 

40 
24 

43 

1  7 

39 
21 

34 

17 

41 

17 

41 
8 

48 

6 

45 

7 

42 

23 

31 
20 

35 
e 

44 

10 

< 

32 

4 

25 

40 

16 

43 

12 

49 

9 

42 
1  4 

34 

17 

45 

53 
12 

54 

16 

43 

1  6 

38 
8 

51 
9 

42 

1  3 

46 

0 

40 

16 

26 

-  2 

29 
-  6 

41  .4 

13.0 

DINOSAUR  NBTL  MONUMENT 

MAX 
MIN 

46 

37 

48 
34 

45 

33 

43 

26 

45 
24 

46 

22 

47 

22 

S3 
26 

50 
33 

46 

29 

47 
24 

53 
24 

S9 
30 

60 
26 

SS 
34 

52 
27 

51 
24 

48 

31 

45 

30 

47 

2  1 

S3 
26 

SS 
32 

44 

24 

45 

20 

4S 

2S 

42 

2 1 

43 

16 

39 

28 

34 

1 0 

37 
8 

47  .  1 
25.6 

OURBNGO 

MAX 
MIN 

tg 

31 

4  . 

1  7 

51 

23 

55 
24 

58 
21 

56 
24 

54 

20 

55 
18 

55 
19 

'  4 

27 

55 
23 

59 
25 

'■6 

22 

55 
22 

54 
24 

52 
28 

56 
1  9 

61 
21 

56 
25 

51 
2S 

54 
18 

55 
20 

S3 
1  7 

52 
16 

37 

17 

40 

12 

42 

1  1 

S3. 2 
21.1 

EAGLE  F AA  AP 

MAX 
MIN 

46 

32 

47 

30 

43 

26 

44 

25 

45 

I  7 

49 

16 

5b 
13 

56 
14 

48 

29 

44 

27 

48 
16 

53 
1  4 

4 

34 

S3 
25 

4S 

20 

SS 
1 4 

55 
1 2 

45 
24 

44 

IS 

4  i 

9 

57 
S 

57 
1  i 

49 

1  7 

49 
1  4 

6  4 

1  0 

43 

10 

43 

3 

34 

9 

34 

-  6 

35 
-  6 

47  .5 
16.1 

FORT  LEWIS 

MAX 
MIN 

40 

22 

4 

9 

40 
1  4 

46 

20 

50 
20 

47 

42 

27 

4. 

15 

47 
18 

48 

IB 

50 
* 

50 
25 

51 
25 

49 

21 

47 

23 

48 

24 

43 

26 

SO 
23 

54 

23 

51 
28 

44 

2  I 

46 

19 

49 

21 

47 

18 

47 
16 

34 

;  9 

34 

19 

37 
8 

45 .5 
20.4 

ERASER 

MAX 
MIN 

F  RU I T A 

MAX 
MIN 

50 
39 

57 
36 

47 

35 

52 
36 

S3 
26 

56 
27 

57 

.  4 

57 
25 

50 
39 

55 
35 

55 
25 

49 
24 

56 
26 

53 
24 

57 
29 

6B 
23 

S6 
22 

52 
25 

54 

36 

54 

21 

SS 
20 

57 

24 

S3 
36 

S3 
23 

52 
19 

52 
18 

SO 
16 

42 

3G 

43 

IS 

41 

12 

S2.S 
26.4 

GATEWBT   1  SW 

MBX 
MIN 

GLENWOOO  SPRINGS   1  N 

MBX 
MIN 

GRBNO  JUNCTION  WSO  BP 

MAX 
MIN 

49 
40 

SS 
36 

42 

33 

50 
38 

50 
31 

S2 
31 

54 

30 

56 
33 

47 

37 

52 
34 

SI 
30 

48 

29 

52 
30 

S3 
30 

56 
33 

SS 
30 

53 
27 

SO 
30 

SO 
33 

SO 

2  6 

52 
24 

6  ' 
2b 

49 

29 

49 

25 

50 
2  E 

48 

22 

45 

21 

42 

25 

38 
1  9 

41 

16 

49.9 

29.2 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

MAX 
MIN 

44 

35 

SO 
38 

57 
34 

42 

3 1 

50 
31 

52 
30 

S3 
3 : 

36 

S4 
40 

48 

33 

52 
I  B 

S3 
30 

50 
?1 

S3 

2  9 

56 
33 

S7 
31 

57 
29 

SS 
27 

52 
32 

53 
27 

S3 
25 

54 
28 

56 
36 

49 

26 

52 
21 

SI 
20 

50 
23 

47 

29 

41 

21 

40 

19 

SI  .1 
29.7 

GRBNO   LBKE    1  NN 

MAX 
MIN 

41 

2b 

43 
18 

36 
21 

33 

1  6 

41 

1  1 

40 

5 

4  4 

s 

44 

5 

40 

21 

33 
2  l 

35 
12 

47 

3 

4 

.'6 

43 

21 

40 

16 

41 
8 

46 

4 

38 
10 

32 
16 

43 
-  4 

49 

0 

47 

2 

46 

1  3 

40 
9 

47 

2 

41 

10 

41 

-  6 

>e 

-  s 

32 
- 1  1 

26 

-  10 

40.2 
8.9 

GRBNO  LBKE  6  SSH 

MAX 
MIN 

39 
2  9 

43 

2S 

36 
24 

35 
21 

43 

16 

42 
14 

4  4 

14 

44 

1  1 

43 

23 

14 

23 

35 
17 

43 

1 1 

43 

29 

42 

27 

42 

22 

42 

15 

45 

1  3 

43 
18 

40 

1 9 

42 

7 

48 

9 

48 

13 

46 

2B 

44 

IS 

45 

1 1 

44 

21 

40 
4 

40 

1  9 

39 
-  3 

26 
-  3 

41.3 
16-4 

GRAND  VBLLE 1 

MAX 
M  1  N 

51 
35 

59 
33 

63 
32 

50 
3? 

52 
23 

S3 
24 

55 
23 

1 

22 

54 

33 

49 

29 

SI 
23 

49 

20 

56 

20 

54 
21 

55 
25 

S7 
23 

SS 
18 

47 

22 

SI 
32 

52 

9 

56 
IS 

66 

21 

SI 
30 

49 

16 

53 
13 

49 
1  4 

46 
1  1 

39 
26 

38 

1  1 

43 
8 

52.0 
22.4 

GREEN   MOUNTAIN  DAM 

MAX 
MIN 

47 

29 

44 

27 

42 

25 

36 
24 

41 

17 

44 

1  4 

46 

1  4 

49 

14 

46 

26 

38 

26 

39 

;  G 

SI 
16 

48 

36 

48 

30 

45 

26 

47 
18 

50 
15 

48 

27 

4 

22 

42 

9 

49 

12 

54 

IS 

48 

9 

43 

IS 

SI 
1 1 

47 

22 

36 

4  6 

21 

26 

-  S 

26 
-  3 

43.7 
17.7 

GUNNISON 

MAX 
M  IN 

4| 

19 

50 
26 

42 

26 

40 
18 

44 

16 

46 

9 

47 

e 

50 
8 

41 

25 

42 

IS 

46 

1 3 

S3 
8 

62 

IS 

53 
16 

48 

1  3 

SO 
9 

SO 
6 

47 

13 

37 

24 

30 
-  8 

27 
-  5 

39 
-  t 

S3 
1 2 

SO 
-  3 

-  4 

40 

-  1 

32 
-  8 

28 

2 

24 

-12 

20 
-  16 

41  .8 

8.1 

"ATOEN 

MAX 
M  1  N 

47 

32 

49 

30 

42 

27 

42 

29 

46 

25 

47 

20 

52 
22 

S3 
2 

45 

31 

43 
24 

43 

:  6 

47 
18 

43 

30 

5i 
22 

41 

26 

SI 
18 

55 
30 

47 

25 

38 

21 

47 

IS 

55 
17 

56 
19 

40 

26 

47 
16 

SS 
22 

41 

21 

40 

16 

38 

22 

31 
2 

37 
6 

45.7 
21  .7 

MOT  SulPmuR  SPRS  2  SM 

MAX 
M  |  N 

16 

14 

10 

1 1 

9 

S 

1 

3 

1  4 

16 

II 

0 

S 

19 

1  4 

6 

3 

40 

12 

39 
12 

'  4 

-  2 

S2 
1 

39 

b 

34 

5 

39 

40 

S 

32 
IS 

31 

-  S 

22 
14 

15 
- 16 

30 

-  16 

63 

IGNBCIO  1  N 

MAX 
MIN 

>  1 

33 

45 

33 

48 

28 

43 

26 

45 

22 

46 

23 

SO 
21 

54 

22 

SS 
27 

45 

27 

50 

19 

SO 
20 

S2 
25 

S9 
20 

S3 
22 

56 

20 

57 
1  6 

S4 

22 

54 

23 

50 
14 

52 
1 6 

58 
19 

57 
23 

SI 
16 

SI 
16 

S3 
1  3 

SO 
12 

SI 
14 

40 

IS 

37 
9 

50.3 
20.6 

INDEPENDENCE  PASS  5  SN 

MAX 
MIN 

33 

37 

32 

32 

34 

_  7 

35 

41 

39 

7 

33 
10 

28 

1  0 

26 

2 

37 

4 

28 
|7 

36 
1  4 

34 
9 

38 
6 

42 
8 

30 
10 

26 

1  4 

-  2 

8 

12 

26 

IS 

33 

-  j 

43 

6 

29 
7 

40 

o 

30 
o 

21 

.  |  3 

28 

-  1  1 

34  .3 
6.6 

KREMMLlNG 

MAX 
MIN 

2b 

48 

25 

41 

25 

46 
14 

45 

10 

48 

9 

50 
8 

22 

43 

42 
18 

SO 
9 

46 

32 

SI 
27 

44 

19 

4- 

12 

SI 
8 

48 

IB 

37 
23 

45 

S 

SI 
S 

S3 
8 

27 

46 

12 

SI 
6 

43 

20 

36 
-  2 

32 
20 

-29 

45.6 
14.0 

LAKE  CITt 

MBX 
MIN 

-  » 

:  j 

55 
9 

57 
8 

54 

56 

7 

56 
2 

62 
6 

49 
8 

52 
12 

'•6 
16 

57 
2 

48 

25 

54 
14 

48 

12 

SO 
19 

4  9 

8 

4S 

22 

4  | 

IB 

39 
-  1 

46 

-  2 

43 

? 

39 
19 

39 
9 

42 

-  1 

4S 

4 

37 
-  6 

24 

2 

26 
-  6 

31 
8 

46.6 
7.6 

LITTLE  HILLS 

MAX 
M  1  N 

<■ 

i ' 

50 
28 

38 

27 

4 

26 

47 
14 

49 

12 

64 

i 

56 

IS 

4S 

30 

4  4 

.  4 

48 
14 

53 
16 

SS 
20 

54 

IS 

SS 

4 
4 

55 
1  3 

49 

27 

46 

26 

54 

10 

59 
13 

57 
29 

41 

16 

49 

S 

6  3 

16 

45 

1 1 

49 

4 

36 
24 

40 

■  6 

43 

-  2 

49.0 
17.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  'OLLOMlNG  StotlON  INOEX 


9 


DAILY  TEMPERATURES 


STAT  I  ON 

DRY   OF  MONTH 

o 

CE 

V. 

(T 

1 

z 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

16 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARVINE  RANCH 

45 

47 

37 

40 

43 

42 

43 

47 

40 

43 

43 

46 

41 

47 

36 

46 

48 

44 

36 

47 

53 

36 

40 

42 

36 

35 

37 

32 

27 

34 

41 

4 

n  1  H 

30 

20 

17 

23 

4 

4 

5 

10 

22 

18 

20 

9 

20 

18 

22 

10 

9 

20 

20 

3 

18 

23 

7 

4 

6 

8 

0 

2 

-  10 

-  5 

1  1 

9 

MAYBELL 

MOX 

1  !  N 

MEEKER  NO-  2 

mhx 

46 

49 

38 

47 

47 

50 

54 

54 

43 

44 

48 

52 

52 

55 

54 

52 

57 

49 

43 

54 

59 

58 

49 

49 

53 

44 

50 

39 

32 

43 

48 

8 

n  l  n 

31 

26 

25 

25 

15 

16 

16 

17 

28 

23 

14 

16 

22 

17 

28 

16 

IS 

25 

25 

26 

1  4 

22 

19 

12 

18 

17 

10 

25 

-  1 

4 

1  6 

9 

MERED1  TH 

MHX 

31 

43 

36 

40 

42 

47 

49 

40 

46 

.  44 

49 

50 

44 

30 

44 

49 

50 

50 

37 

45 

45 

43 

4 

M  1  N 

23 

17 

16 

7 

7 

8 

7 

1  1 

25 

15 

13 

18 

20 

-  1 

8 

11 

8 

14 

1 

22 

-  6 

1  1 

6 

MESA  LAKES  RESORT 

mp « 

29 

39 

28 

34 

35 

35 

41 

40 

30 

35 

43 

43 

44 

41 

42 

41 

42 

32 

34 

40 

43 

40 

33 

4  I 

36 

34 

36 

30 

30 

38 

37 

0 

M  !  N 

24 

22 

18 

14 

4 

6 

13 

24 

24 

20 

7 

10 

1  1 

14 

10 

1 1 

1  1 

26 

19 

4 

28 

32 

17 

4 

10 

3 

2 

14 

-11 

-  1 0 

1 2 

7 

MESA  VEROE  NAT  PARK 

Mp  X 

40 

43 

39 

40 

39 

46 

52 

52 

46 

45 

46 

55 

55 

S3 

56 

55 

53 

51 

47 

51 

S8 

55 

45 

46 

51 

47 

49 

42 

35 

40 

47 

9 

n  i  n 

32 

32 

26 

24 

26 

28 

31 

31 

31 

27 

28 

33 

36 

32 

35 

32 

31 

32 

33 

26 

33 

37 

26 

25 

30 

28 

26 

27 

20 

1  3 

29 

0 

MONTROSE  NO  2 

46 

47 

55 

42 

46 

46 

50 

54 

58 

43 

48 

50 

51 

55 

54 

54 

54 

54 

55 

48 

SI 

57 

57 

46 

46 

57 

47 

46 

34 

35 

49 

7 

niN 

36 

35 

34 

32 

32 

26 

23 

23 

30 

33 

25 

22 

23 

27 

26 

25 

23 

33 

3S 

19 

20 

23 

31 

26 

22 

23 

16 

17 

17 

9 

25 

6 

NORTHOALE 

MPX 

40 

36 

39 

41 

40 

42 

52 

54 

47 

45 

47 

55 

57 

57 

55 

54 

53 

52 

49 

S3 

55 

52 

46 

50 

51 

46 

49 

40 

34 

40 

47 

8 

MIN 

32 

30 

29 

26 

22 

24 

32 

24 

32 

27 

22 

25 

25 

24 

25 

24 

17 

25 

21 

I  1 

I  4 

24 

26 

18 

15 

15 

9 

14 

7 

7 

2 1 

6 

NORHOOO 

mpx 

41 

50 

40 

40 

42 

47 

51 

55 

43 

43 

46 

52 

54 

51 

53 

53 

S2 

54 

45 

SO 

57 

56 

42 

47 

53 

45 

48 

35 

31 

38 

47 

1 

MIN 

25 

29 

28 

26 

19 

24 

23 

25 

32 

21 

21 

19 

26 

23 

26 

21 

22 

26 

22 

14 

18 

25 

26 

18 

21 

18 

12 

22 

2 

2 

2 1 

3 

OURAY 

MAX 

44 

45 

38 

36 

40 

43 

48 

50 

37 

41 

42 

52 

50 

51 

49 

48 

SO 

49 

43 

47 

53 

54 

37 

40 

51 

41 

46 

34 

31 

34 

44 

1 

1  1  N 

29 

30 

28 

28 

20 

22 

24 

26 

30 

27 

22 

2  5 

35 

27 

30 

27 

25 

31 

26 

19 

23 

27 

27 

1  I 

25 

18 

17 

22 

7 

9 

23 

9 

PACOSA  SPRINGS 

MP  X 

42 

45 

4  ] 

43 

45 

49 

52 

53 

40 

46 

49 

S3 

56 

54 

54 

55 

53 

51 

50 

55 

59 

S3 

47 

51 

52 

50 

50 

50 

49 

9 

niN 

31 

30 

26 

23 

16 

20 

15 

18 

30 

21 

15 

13 

17 

17 

21 

17 

17 

20 

24 

10 

1  1 

15 

31 

10 

12 

10 

6 

7 

1  6 

0 

PAL  I SADE 

MAX 

41 

46 

55 

38 

49 

50 

52 

49 

57 

44 

48 

52 

48 

54 

S3 

57 

56 

54 

47 

50 

51 

54 

57 

45 

48 

50 

49 

45 

38 

39 

49 

3 

MIN 

35 

37 

31 

32 

31 

31 

32 

31 

38 

34 

31 

29 

26 

28 

32 

30 

30 

28 

31 

29 

26 

29 

35 

31 

28 

23 

23 

28 

22 

20 

29 

.7 

PAONIA   1  SH 

MP  I 

38 

47 

58 

41 

46 

49 

53 

56 

61 

42 

49 

49 

51 

54 

56 

54 

56 

57 

50 

49 

53 

63 

62 

49 

50 

58 

48 

52 

36 

37 

50 

.8 

M  [  N 

30 

29 

28 

29 

24 

23 

23 

24 

27 

28 

23 

24 

21 

20 

21 

25 

25 

28 

31 

20 

19 

23 

29 

20 

20 

'9 

18 

17 

9 

9 

22 

•  9 

PARAOOX   I  E 

MPl 

45 

55 

51 

48 

50 

54 

57 

59 

47 

50 

48 

55 

57 

55 

S6 

55 

57 

52 

54 

60 

62 

51 

52 

51 

57 

51 

52 

42 

40 

42 

52 

.2 

MIN 

32 

32 

32 

22 

22 

21 

22 

32 

27 

22 

21 

23 

23 

22 

22 

21 

23 

17 

17 

20 

22 

12 

16 

17 

17 

12 

16 

13 

7 

6 

20 

.4 

PITKIN 

MPX 

46 

44 

39 

31 

51 

S3 

47 

54 

44 

42 

38 

46 

49 

48 

40 

47 

43 

46 

31 

40 

44 

37 

41 

43 

39 

4  1 

36 

33 

33 

25 

41 

.7 

MIN 

15 

17 

16 

19 

1 

2 

5 

2 

7 

3 

6 

4 

9 

12 

2 

9 

8 

10 

-  9 

7 

9 

6 

5 

7 

3 

5 

4 

2 

-  12 

-  14 

5 

.3 

RANGE  L  Y 

MP  x 

49 

52 

46 

49 

49 

51 

53 

55 

54 

50 

52 

S3 

62 

51 

59 

58 

54 

52 

49 

52 

56 

57 

54 

48 

47 

46 

46 

39 

37 

39 

50 

.6 

MIN 

36 

32 

36 

22 

19 

19 

16 

14 

13 

28 

18 

17 

18 

22 

19 

17 

14 

21 

19 

1  1 

13 

1 1 

1  1 

20 

16 

16 

1  1 

28 

6 

3 

18 

■  2 

R  ICO 

MA) 

39 

45 

42 

43 

44 

46 

50 

51 

40 

42 

SO 

50 

50 

55 

55 

53 

47 

43 

40 

54 

54 

50 

40 

49 

49 

44 

47 

30 

37 

41 

46 

.0 

M :  n 

26 

27 

20 

2 

2 

9 

12 

10 

22 

9 

6 

13 

21 

17 

17 

15 

10 

20 

29 

5 

1  1 

15 

25 

7 

9 

6 

3 

10 

-  8 

-  4 

12 

•  3 

R  IFLE 

MAX 

48 

54 

43 

43 

51 

54 

56 

59 

45 

55 

52 

46 

50 

54 

54 

57 

56 

48 

50 

53 

57 

59 

47 

51 

55 

50 

45 

38 

38 

41 

SO 

.5 

MIN 

31 

33 

28 

35 

23 

21 

20 

20 

35 

33 

23 

30 

22 

21 

21 

19 

16 

24 

29 

21 

16 

20 

23 

17 

15 

19 

12 

26 

10 

8 

22 

.4 

S  I L VERTON 

mp  x 

40 

43 

36 

40 

4  1 

40 

45 

43 

43 

40 

42 

50 

47 

46 

SO 

45 

44 

39 

36 

42 

43 

46 

38 

43 

44 

40 

42 

38 

35 

45 

42 

.2 

M  [  N 

20 

21 

7 

10 

-  2 

5 

0 

0 

5 

0 

4 

7 

21 

15 

12 

5 

6 

10 

23 

-  8 

4 

5 

23 

-  3 

0 

2 

-  7 

5 

-  10 

-13 

5 

-6 

STEAMBOAT  SPRINGS 

MAX 

45 

47 

42 

40 

43 

42 

45 

47 

40 

36 

4  1 

38 

39 

47 

47 

45 

50 

44 

40 

40 

43 

45 

39 

45 

44 

35 

31 

32 

26 

32 

41 

.0 

MIN 

31 

21 

25 

27 

10 

6 

6 

8 

24 

25 

15 

9 

25 

16 

22 

13 

1 1 

20 

19 

5 

5 

10 

25 

7 

4 

15 

-  1 

19 

-  9 

-  6 

1  3 

■  6 

TAYLOR  PARK 

MAX 

36 

42 

35 

35 

37 

38 

42 

43 

35 

32 

39 

44 

40 

45 

40 

42 

44 

36 

32 

31 

37 

42 

34 

35 

41 

38 

30 

28 

25 

26 

36 

.8 

MIN 

21 

21 

23 

19 

2 

7 

6 

6 

22 

12 

1  1 

9 

26 

1  4 

10 

10 

6 

14 

20 

-  6 

0 

5 

21 

1 

0 

5 

-  7 

1 1 

-  1  1 

-  14 

8 

■  8 

TELLUR I DE 

MP  x 

46 

46 

40 

39 

42 

44 

49 

52 

39 

42 

45 

S3 

48 

52 

45 

52 

SI 

42 

37 

54 

59 

56 

43 

46 

50 

44 

S3 

37 

33 

42 

46 

.0 

MIN 

22 

23 

21 

13 

10 

15 

13 

16 

28 

15 

12 

15 

26 

18 

20 

16 

14 

24 

24 

8 

16 

23 

22 

1 

12 

9 

7 

20 

-  2 

-  3 

15 

•  3 

URAVAN 

MAX 

50 

57 

49 

56 

51 

54 

56 

60 

56 

51 

52 

52 

58 

54 

52 

55 

52 

57 

55 

51 

58 

58 

54 

53 

59 

60 

62 

66 

68 

45 

55 

.4 

m  :  N 

39 

38 

37 

37 

27 

28 

26 

28 

38 

35 

27 

26 

30 

27 

30 

34 

33 

23 

35 

22 

23 

29 

39 

23 

22 

23 

21 

39 

32 

1  4 

29 

■  5 

VALLECITO  DAM 

mpx 

38 

40 

37 

42 

42 

46 

51 

51 

39 

45 

46 

49 

53 

52 

54 

53 

51 

48 

47 

52 

55 

S3 

46 

48 

51 

47 

SO 

40 

29 

39 

46 

.5 

MIN 

30 

30 

25 

10 

15 

18 

16 

20 

28 

17 

IS 

19 

17 

21 

23 

22 

20 

24 

26 

15 

20 

23 

26 

17 

19 

16 

15 

15 

9 

7 

19 

•  3 

Y  AMPA 

Mp  X 

43 

47 

4  1 

38 

4  | 

42 

46 

50 

34 

37 

40 

47 

43 

47 

44 

47 

50 

42 

36 

43 

SO 

53 

40 

42 

51 

39 

44 

33 

26 

32 

42 

.3 

MIN 

25 

25 

22 

24 

14 

12 

15 

17 

24 

22 

7 

17 

30 

24 

23 

14 

17 

27 

20 

1  1 

15 

25 

22 

12 

19 

21 

13 

22 

-  5 

1 

1  7 

.8 

YELLOH  JACKET  2  H 

4.' 

46 

50 

48 

45 

46 

50 

52 

42 

44 

45 

55 

52 

52 

54 

54 

52 

48 

45 

52 

S3 

52 

54 

51 

49 

43 

42 

38 

36 

39 

4  7 

.8 

MIN 

31 

31 

22 

23 

25 

26 

30 

32 

32 

28 

26 

33 

32 

30 

34 

29 

28 

30 

30 

22 

29 

33 

21 

22 

23 

22 

25 

16 

15 

26 

.9 

KANSAS  ORAINAGE 

BASIN  03 

AKRON   4  E 

MAX 

5  9 

58 

36 

32 

38 

49 

54 

58 

59 

48 

51 

45 

62 

34 

45 

5  1 

55 

64 

65 

51 

63 

74 

64 

42 

52 

69 

45 

51 

31 

24 

51 

.0 

n  [  N 

32 

32 

29 

22 

23 

26 

29 

28 

34 

26 

23 

19 

30 

14 

22 

2  ! 

26 

28 

30 

19 

31 

34 

29 

18 

22 

33 

14 

20 

8 

-  5 

23 

.9 

AKRON   FAA  AP 

Mm  X 

57 

38 

34 

37 

46 

S3 

6  7 

59 

46 

50 

43 

61 

60 

42 

50 

S3 

61 

63 

60 

61 

70 

62 

42 

53 

67 

44 

50 

31 

23 

25 

49 

■  3 

MIN 

3  4 

33 

28 

23 

24 

29 

.  9 

30 

30 

28 

23 

21 

22 

IS 

24 

24 

31 

29 

24 

23 

32 

37 

23 

22 

31 

22 

20 

7 

5 

-  3 

24 

.0 

BONNY  LAKE 

MP  X 

6  3 

60 

40 

3  4 

38 

47 

43 

54 

46 

5 : 

S3 

48 

64 

43 

46 

53 

57 

67 

65 

54 

64 

76 

67 

40 

52 

68 

50 

66 

32 

4  1 

52 

.8 

n  i  u 

27 

32 

30 

25 

19 

16 

23 

26 

26 

)0 

29 

21 

23 

17 

17 

24 

25 

26 

26 

20 

22 

26 

27 

18 

24 

26 

15 

18 

15 

21 

23 

.2 

BURL  I NGTON 

MP  X 

55 

50 

48 

37 

45 

50 

60 

55 

54 

5  3 

46 

63 

56 

46 

51 

55 

66 

64 

56 

68 

76 

68 

56 

51 

6  7 

56 

57 

45 

32 

25 

53 

.7 

MIN 

35 

31 

28 

27 

24 

26 

32 

32 

33 

31 

31 

26 

30 

20 

26 

28 

33 

33 

34 

26 

26 

19 

31 

23 

28 

33 

24 

21 

14 

2 

27 

.6 

CHEYENNE  HELLS 

MP  X 

60 

53 

49 

12 

55 

52 

61 

58 

48 

55 

47 

61 

52 

43 

53 

57 

65 

66 

55 

64 

73 

70 

58 

51 

6  3 

49 

58 

36 

29 

26 

S3 

.7 

MIN 

35 

29 

28 

15 

24 

28 

29 

37 

28 

27 

23 

30 

19 

25 

30 

26 

28 

38 

22 

29 

26 

31 

19 

27 

32 

18 

21 

14 

5 

2 

25 

.4 

FLAGLER  2  NH 

Mp  I 

5  8 

45 

36 

47 

49 

58 

52 

44 

50 

45 

65 

54 

45 

44 

66 

65 

63 

52 

67 

77 

67 

48 

59 

7  0 

64 

57 

47 

29 

29 

52 

.9 

n  :  N 

36 

31 

27 

22 

17 

23 

2  6 

24 

35 

29 

27 

17 

26 

17 

24 

2  2 

24 

26 

2  4 

17 

25 

29 

23 

16 

25 

23 

1  4 

1  6 

9 

-  1 

22 

4 

HOL  YOKE 

Mp  " 

56 

46 

4  1 

49 

55 

51 

62 

49 

50 

6  1 

47 

60 

52 

44 

53 

65 

65 

66 

54 

61 

74 

67 

53 

50 

50 

5  1 

35 

23 

26 

SI 

■  6 

M  1  N 

30 

32 

30 

27 

25 

20 

23 

23 

36 

2  4 

35 

19 

29 

1  3 

21 

27 

24 

25 

29 

16 

29 

31 

30 

19 

21 

30 

IS 

9 

4 

-  3 

23 

.1 

LEROY  5  M5H 

5  7 

39 

37 

4  6 

53 

54 

59 

59 

49 

60 

49 

59 

34 

43 

50 

53 

63 

63 

51 

60 

71 

62 

42 

51 

67 

44 

51 

35 

24 

26 

SO 

.0 

M  [N 

)4 

29 

20 

21 

29 

29 

24 

34 

28 

25 

29 

29 

13 

24 

24 

29 

30 

29 

21 

29 

38 

29 

21 

27 

33 

18 

17 

7 

-  3 

1 

24 

0 

STRUT  TON  3  NE 

MAX 

60 

46 

36 

36 

46 

52 

eo 

54 

48 

52 

46 

63 

48 

44 

49 

56 

65 

64 

51 

68 

75 

66 

49 

50 

67 

51 

57 

38 

27 

26 

51 

.7 

M  !  H 

29 

32 

28 

26 

24 

27 

28 

28 

37 

3  1 

28 

22 

24 

18 

26 

2  7 

27 

25 

26 

20 

30 

29 

31 

20 

25 

31 

18 

1  9 

1  3 

0 

25 

0 

HRAy 

MPX 

66 

63 

42 

45 

51 

51 

56 

55 

S3 

56 

54 

63 

63 

46 

56 

59 

70 

70 

67 

63 

81 

79 

66 

54 

71 

72 

S3 

IE 

28 

27 

57 

.6 

M  I  U 

3  0 

34 

31 

25 

24 

17 

23 

25 

36 

26 

28 

17 

34 

17 

21 

27 

24 

21 

32 

18 

25 

27 

30 

18 

26 

36 

15 

21 

1  1 

4 

24 

.1 

SEE  REFERENCE  NOTES  FQLLOHING  STATION  INOEX 


10 


DRILY  TEMPERATURES 


STAT  ION 

DAY  OF  MONTH 

141 
O 

s 

tr 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

g 

g 

1  0 

j  | 

1  2 

1  3 

1  0 

i  6 

1  7 

1  8 

1  9 

?  0 

9  1 
£  1 

9  9 
2  2 

23 

24 

25 

26 

27 

2  B 

29 

30 

31 

CE 

PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  04 

ALLENSPARK 

MAX 
HIN 

54 

56 

48 

40 

1  5 

35 
1 0 

49 

20 

55 
1  0 

48 

3 1 

40 

20 

4  3 

2  3 

44 

22 

45 

35 

43 

1  5 

40 

20 

44 

23 

48 

26 

SS 
30 

54 

33 

45 

2  1 

4 

2U 

SO 
19 

'■4 

B 

43 

27 

49 

25 

47 

20 

60 
21 

52 
23 

32 
- 1 1 

40 

15 

42 

20 

46.1 
21  .1 

ANTERO  RESERVOIR 

HAX 
MIN 

<8 

41 

33 
20 

10 
8 

32 
-  2 

37 
1 

18 

-  2 

45 

-  3 

36 
1 S 

34 
4 

38 

5 

4  5 

9 

42 
4 

47 

21 

46 

12 

47 
14 

SO 
1  1 

43 

23 

37 

1  6 

<• 

1  2 

SO 
16 

48 

1  5 

38 

22 

42 

16 

46 

9 

40 

2 1 

45 

2 

36 

1  0 

21 

-  22 

32 
-IS 

40.2 
10.4 

BAILEY 

MAX 
MIN 

49 

43 

27 

32 
20 

44 

6 

4S 

1 0 

47 
1  4 

9 

55 

44 

2 1 

43 

17 

44 

22 

54 

2 1 

48 

20 

52 
10 

46 

2t 

S3 

1  4 

SB 

23 

52 
22 

52 
21 

56 
20 

64 
18 

se 

24 

37 
26 

49 

25 

S7 
23 

47 

27 

S3 
1 S 

36 
-  9 

48  .9 

17.7 

BOULOER 

MAX 
MIN 

48 
34 

47 

36 

39 

29 

46 

2  3 

52 
25 

S3 
27 

60 
2  9 

59 
29 

48 

32 

51 

2H 

50 

27 

63 
26 

57 
25 

33 

!  S 

45 

26 

5) 
iO 

59 
30 

60 

37 

60 
37 

•  > 

2  9 

70 
38 

6  1 

4. 

S4 

33 

51 
28 

67 
30 

S7 
35 

46 

2 1 

39 
23 

32 
6 

30 
3 

SI  .9 
27.8 

BR  I GGSDALE 

HAX 
HIN 

55 
32 

48 

35 

38 
3 1 

48 

1  9 

55 
1 9 

S6 
20 

5  9 

1  9 

62 
1  7 

52 
25 

52 
21 

46 

23 

63 
1 6 

'  8 
27 

44 

1  3 

S2 
23 

54 

27 

65 
18 

62 
22 

52 
34 

62 
14 

71 
1  8 

56 
25 

51 
30 

52 
1 9 

67 
1  5 

53 
32 

47 

1 0 

36 

12 

34 

-  1 

34 

-  6 

S2-8 
20-5 

BR  I GH  TON 

MAX 
MIN 

52 
30 

48 
34 

39 
3 1 

»S 

22 

53 
23 

51 

23 

62 
2  ? 

59 
2 1 

48 

28 

52 
24 

48 

21 

61 
1 8 

59 

.  6 

)6 
1  2 

4  < 

23 

56 

22 

60 
20 

63 
28 

S3 
26 

6  1 
23 

71 
26 

99 
2  9 

48 

32 

54 

20 

68 
24 

S6 
24 

46 

1 3 

3S 
22 

32 
3 

32 
1 

S2.2 
22.4 

BTERS  S  ENE 

MAX 
HIN 

SS 

2  5 

46 

27 

37 
25 

44 

1  G 

49 

18 

52 
22 

6 : 
22 

57 
2 1 

41 

27 

51 
22 

46 

22 

•  4 

1  3 

56 
21 

43 

3 

48 

21 

57 
21 

62 
20 

62 
24 

49 

25 

IS 

77 
19 

6  1 
26 

44 

26 

52 
15 

6  9 

22 

S3 
1 6 

S7 
1  3 

32 
15 

29 
-  6 

32 
-  6 

51  .7 
18.4 

CABIN  CREEK 

HAX 
HIN 

»9 

2  5 

37 
25 

27 
1 9 

12 
1 1 

40 
8 

41 

1 S 

48 

1  ) 

46 
1 8 

36 
2 1 

30 
13 

31 
4 

42 

-  9 

39 

!  1 

■6 

-  8 

37 
-  6 

42 

4r. 

:  9 

39 
10 

31 
0 

44 

1 

52 
26 

S  1 
33 

39 
1  4 

36 
1 5 

47 
19 

36 
1  1 

41 

1  3 

35 
B 

23 
-  9 

33 
-  4 

38.7 
10.6 

CASTLE  ROCK 

HAX 
HIN 

26 

56 
28 

42 

27 

35 
12 

46 

16 

52 
22 

5  3 
'  6 

61 
2 1 

57 
23 

45 

20 

49 

1  7 

44 

1 9 

62 
31 

•8 

7 

47 

15 

48 

1  9 

58 
20 

60 

27 

■  5 

:  9 

47 

17 

61 
26 

74 

10 

60 
26 

48 

1 S 

49 

2  3 

51 
1 9 

48 

1 8 

6. 

19 

49 

33 
-  2 

51 .6 
19.1 

CHESSMAN 

HAX 
HIN 

S3 
2  3 

SO 
22 

34 

22 

49 

1  0 

53 
9 

57 
1 5 

6  3 
i  0 

63 
1 3 

SO 
1 8 

50 
1 7 

49 
1  4 

57 
1 3 

55 
25 

56 

2  3 

SO 
20 

60 
1  2 

64 

1  3 

57 
2 1 

50 
20 

56 

1  6 

63 
2 1 

61 

22 

49 

24 

S6 
9 

61 
15 

54 

20 

60 
8 

43 

IS 

37 

-  5 

44 

-  6 

S3. 7 
15.4 

CMERR'  CREEK  OAn 

HAX 
HIN 

5S 
10 

SO 
33 

43 

30 

!5 
6 

45 

20 

51 
24 

50 
23 

64 

25 

59 
27 

46 

27 

SI 
24 

46 
24 

62 

30 

33 
10 

40 

2 1 

4,. 

22 

SB 

28 

62 

6  2 
29 

48 

2  ) 

63 
29 

73 
36 

SB 
30 

46 

22 

54 

1C 

69 
28 

57 
24 

47 

26 

28 
2 

33 
0 

SI  .2 
24  .0 

DENVER  HSO  AP 

HB> 
HIN 

55 
32 

42 

35 

35 
30 

44 

20 

5  1 
27 

51 
28 

6  1 
30 

65 
2  3 

45 

29 

53 

2  6 

48 

23 

63 
22 

6  0 
24 

34 

1  4 

46 

23 

57 
2  6 

62 
29 

63 
33 

50 
.  8 

63 
25 

73 
30 

56 

32 

46 

28 

S3 
28 

6  6 

35 

47 

21 

47 
1 9 

29 

10 

33 

6 

34 

S 

SI  ■  1 
24.8 

ELBERT 

HAX 
HIN 

55 
22 

44 

23 

35 
23 

4. 

20 

48 

1  7 

52 
20 

SB 

57 
2  0 

45 

22 

4  5 

19 

39 
1 6 

60 
1  7 

52 
19 

50 
5 

43 

22 

55 
17 

50 
23 

60 
24 

45 
IB 

62 
14 

71 
23 

64 

.  6 

40 

'.  9 

48 

6 

58 

20 

40 

1 0 

54 

12 

31 
1  6 

31 

-  7 

34 

-  8 

49.0 
16.6 

ESTES  PARK 

MAX 
HIN 

47 

28 

46 

28 

38 

26 

4  1 

8 

46 

1 6 

46 
1  4 

56 
26 

54 
1  4 

48 

30 

42 

27 

41 

28 

51 
1 2 

5  0 
1  0 

4'. 

15 

46 

31 

49 

23 

53 
34 

50 
34 

42 

23 

51 

3  □ 

57 
34 

56 
43 

56 
27 

43 

10 

SS 
37 

49 

28 

50 
19 

45 

1  6 

29 
- 1 0 

37 
1 

47  .4 

22-8 

EVERGREEN 

HAX 
HIN 

50 

30 

38 

26 

37 
1 2 

45 
1  4 

46 

1  7 

SO 
1 6 

58 

1  6 

56 
25 

46 

2 1 

47 

2  3 

54 

2 1 

S7 
3 1 

32 
S 

4  J 

20 

49 

1  6 

SS 
16 

58 
24 

52 
26 

43 

20 

59 
25 

68 

27 

56 
26 

45 

23 

SI 
22 

6  3 

22 

44 

1 7 

56 
16 

32 
-  2 

33 
0 

39 

7 

48. 8 

18.9 

FORT  COLLINS 

HAX 
HIN 

34 

45 

36 

38 
30 

45 

22 

S2 
22 

SI 
24 

56 

22 

61 
22 

51 
36 

50 
2  5 

52 
35 

65 
23 

61 
25 

18 
1  4 

48 

27 

53 
28 

58 
23 

60 
30 

48 

35 

58 

20 

62 
25 

'  6 

35 

52 
34 

SO 
2  1 

6S 
21 

54 

32 

42 

16 

3S 

41 

9 

32 
7 

SI  .  1 
25.1 

FT  LUPTON  2  SE 

HAX 
HIN 

S4 

32 

46 

32 

39 
30 

45 

2 1 

54 

20 

52 
22 

63 
25 

59 
22 

42 

28 

5  1 
2  3 

53 
23 

67 
1  S 

65 
!  9 

' : 

1 3 

49 

23 

5  9 

2  ] 

61 
20 

64 

35 

SI 
32 

67 

t  ■> 

72 
27 

'  : 
34 

SI 
3 1 

SS 
2 1 

10 
23 

55 
21 

46 

1 2 

33 
20 

34 

3 

34 

0 

52.7 
22. S 

FORT  MORGAN 

HAX 
HIN 

;e 

30 

56 

37 

45 

32 

33 
25 

45 

23 

54 

23 

55 
25 

63 
23 

59 
32 

51 

28 

55 
34 

49 

20 

6, 
2  9 

113 
B 

48 

23 

S3 

25 

56 
2 1 

61 
25 

65 
30 

S3 

:  9 

66 
2  1 

71 

2  6 

-8 
31 

50 
1  4 

54 

2  0 

72 
26 

47 

1  3 

47 

2  2 

38 
1  1 

30 
3 

S3.I 
23.6 

GRANT 

MAX 
MIN 

4  4 

24 

40 

22 

31 
22 

37 
9 

40 

1  1 

43 

1  3 

49 

15 

48 

1 9 

42 

21 

i  ' 
20 

36 
20 

46 

23 

41 

20 

43 

1  0 

40 

22 

4' 

1  6 

45 

1 9 

44 

22 

36 
19 

45 

1 2 

S3 
22 

49 

22 

44 

20 

40 

20 

47 

21 

41 

2 1 

45 
1  4 

38 
10 

2S 
-  9 

34 

0 

41  .6 

16-7 

GREELET  UNC 

MAX 
MIN 

55 
33 

51 
34 

39 
30 

46 

23 

54 

23 

54 
24 

60 
23 

58 
22 

57 
30 

54 

27 

52 
33 

64 

23 

6 : 
3  0 

42 

1  6 

SO 
27 

57 
2  9 

62 
24 

59 

27 

SB 
37 

62 

6 

72 
25 

65 
30 

59 
32 

52 
20 

(  6 

22 

65 
36 

4  1 

1  7 

39 
25 

32 
8 

34 

3 

S4  .0 

25.0 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 
HIN 

JONES  PASS  2  E 

HAX 
HIN 

JULESBURG 

HAX 
MIN 

61 
28 

49 
34 

42 

33 

24 

59 
19 

61 
20 

6  2 

2  3 

54 

1  9 

S3 
33 

55 
2  6 

46 

26 

60 
1  7 

50 
2  2 

47 

12 

54 

22 

69 

28 

68 

22 

68 
18 

56 

30 

66 
8 

72 
23 

75 
23 

57 
27 

57 
IS 

68 

23 

51 
25 

46 

1  2 

35 
12 

33 
1 0 

32 
0 

54.9 
21  .5 

KASSLER 

HAX 
MIN 

54 

31 

49 
34 

40 

30 

46 

21 

S4 

29 

SI 
28 

S  1 
3  3 

59 
34 

S2 
30 

5  3 
.  5 

58 

27 

68 
23 

74 

.  ' 

37 
8 

47 
24 

61 

25 

64 

37 

62 
38 

57 

i  5 

64 
24 

75 
39 

65 
35 

48 

3 1 

S2 
28 

67 
34 

61 
26 

SI 
24 

41 

22 

35 
-  2 

32 
-  4 

54.7 
26.4 

KAUFFMAN   4  SSE 

MAX 
MIN 

S3 
34 

50 
34 

36 
30 

47 

22 

53 
26 

56 
20 

5  4 
24 

62 
1  6 

48 

2S 

50 
24 

42 

28 

63 
22 

SO 
25 

40 
14 

50 
22 

52 
39 

64 

2S 

63 
23 

52 
38 

61 
25 

70 
27 

61 
31 

46 
34 

52 
27 

63 

2 : 

S3 
24 

48 

9 

3  7 

1 1 

30 
4 

30 
8 

51  .5 
23. 6 

LAKE  GEORGE  8  SH 

MAX 
MIN 

45 

23 

44 

24 

34 

23 

3  ' 
14 

40 

9 

43 

12 

47 

!  3 

48 
1  4 

41 

20 

40 

15 

41 

1  3 

49 

16 

44 

10 

48 

15 

44 

20 

47 

16 

SI 
1  4 

48 

23 

40 

2 1 

60 

1 3 

57 
1  4 

49 

1 9 

39 
20 

44 

16 

S3 
17 

45 

20 

48 

7 

39 
1  4 

21 
-  8 

35 
-  4 

43.7 
15-4 

LAKEHOOO 

MAX 
HIN 

54 
34 

SO 
36 

59 
29 

1  ' 

2  1 

44 

20 

51 
28 

50 
30 

59 
28 

57 
26 

45 

29 

49 

27 

51 
25 

62 
32 

33 
1 1 

32 
21 

47 

.  B 

54 

32 

59 
39 

60 
33 

'-. 

37 

64 
40 

69 
42 

57 
30 

57 
28 

57 

32 

65 
30 

46 

21 

44 

21 

26 
8 

34 
4 

SI  .  1 
27.6 

LONGMONT  2  ESE 

MAX 
H  IN 

51 
10 

S3 
35 

42 

32 

'< 

25 

45 
24 

53 
25 

53 
23 

60 
24 

61 
31 

44 

26 

S3 
26 

SI 
22 

26 

16 

1  ': 

38 

1 7 

48 

26 

57 
22 

60 
28 

61 

52 
21 

64 

25 

69 
28 

61 
29 

SO 
2 1 

54 

22 

69 
24 

45 

1  7 

4  ' 

2  0 

42 

20 

48 

6 

52.1 
24  .0 

NEDERLAND  2  NNE 

HAX 
HIN 

41 

22 

47 

I  7 

35 
IS 

25 
2 

39 
6 

43 

7 

47 
9 

56 
1  1 

55 
19 

44 

18 

38 
1 6 

37 
2 1 

48 

1  9 

32 
: ' 

45 

1 6 

44 

1  4 

SO 
1 8 

54 

23 

47 

1  7 

40 

19 

SO 
25 

59 

20 

61 
1 9 

40 
8 

45 

28 

55 
16 

33 
1 0 

15 
- 15 

30 
-  9 

43.5 
13.8 

NEK  RATHER 

HAX 
HIN 

55 
38 

45 

31 

42 

30 

47 
18 

54 

25 

65 
22 

58 

25 

58 

2 1 

48 

30 

50 
2  7 

44 

23 

65 
IS 

54 
26 

41 

i  5 

SO 
22 

S3 
22 

62 
20 

63 
24 

50 
2  6 

60 

!  7 

70 
24 

66 
32 

52 
20 

52 
1  7 

65 
23 

S3 
22 

48 
8 

39 
B 

28 

3 

27 
-  3 

52  .1 
21  4 

PARKER  6  E 

HAX 
HIN 

52 
30 

46 

30 

37 
25 

47 

21 

47 

27 

49 

31 

58 

30 

SS 
34 

46 

28 

47 

28 

40 

23 

60 
26 

55 
20 

)8 

1  0 

41 

28 

56 
26 

57 
35 

58 

37 

5! 
.  ^ 

6! 
2  ' 

71 
42 

' 

4S 

48 

27 

45 
24 

62 
32 

S3 
25 

57 
2S 

37 

20 

29 
6 

30 
7 

49.8 

26.7 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

HAX 
H  1  N 

48 
.  ' 

43 

23 

3b 
22 

42 

5 

4S 
10 

50 
10 

55 
:  < 

52 
1  1 

43 
24 

38 

.  * 

47 

26 

34 

23 

i  1 
24 

47 
I  4 

46 

23 

50 
20 

54 
24 

47 

20 

36 
20 

51 

.  5 

58 

3S 

S3 
26 

SO 
28 

48 

26 

52 
35 

40 

20 

43 

-  1  4 

•9 
I  1 

47 

6 

37 
5 

4S.7 
18-7 

SEOGNICK  S  S 

MAX 
HIN 

S7 
33 

46 
34 

38 
31 

4  . 

2  5 

55 
29 

63 
26 

63 

28 

S6 
28 

SI 
33 

52 

25 

46 

29 

61 

2 1 

45 

.  6 

46 

IS 

S3 
24 

56 
29 

64 

26 

66 
26 

4 

29 

61 
22 

75 
26 

70 

32 

S6 
29 

51 
23 

6  2 
29 

50 
34 

42 
1 8 

•6 

6 

25 
6 

25 
0 

S2.2 
25.1 

SPICER 

HAX 
HIN 

41 

26 

44 

22 

36 

14 

36 

14 

42 

2 

39 
2 

41 

11 

47 

15 

40 

IS 

)4 
4 

38 
16 

40 

n 

' 

20 

43 
4 

42 

:  3 

45 
14 

40 

15 

n 

41 

17 

46 

19 

48 

:  9 

39 
1  4 

47 
18 

36 
17 

39 
12 

1 

:  2 

24 

-22 

24 

-  6 

39.1 
12. S 

STERL ING 

HAX 
HIN 

V. 

28 

60 
36 

43 

32 

" 

i  • 

49 

26 

S4 

23 

55 
2' 

61 
23 

61 

27 

50 
2', 

SI 
28 

46 

19 

62 
23 

38 

17 

44 

18 

S3 

55 
23 

63 
24 

2  6 

52 
8 

61 
19 

70 
25 

67 
31 

45 

20 

53 
23 

67 
27 

45 

1  3 

4  • 

t 

36 

7 

25 
-  2 

S2.2 
22-4 

MILKEN 

HAX 

K  : 

43 

25 

44 

21 

38 

17 

IS 

H 

42 
8 

41 

6 

4 

6 

44 

8 

41 
14 

3  6 
!  < 

3S 
12 

45 

20 

41 

44 

5 

46 

27 

4 

7 

48 

9 

42 

IS 

1 

16 

4 

II 

SI 
18 

51 
15 

44 

20 

40 

19 

47 

16 

38 
19 

44 
4 

34 

.6 

26 

-16 

31 
-  9 

41  .1 

12.7 

HATEROALE 

MAX 
MIN 

51 
31 

49 

35 

40 

31 

3< 

2  i 

45 

25 

SO 
25 

50 
26 

SB  60 
28  3S 

SEE  RE' 

42     48  48 

28     26  23 

ERENCE  NOTE" 

64     34  37 
34       9  22 

>  FOLLOW  1 NG  ' 

47  52 
26  29 

,TAI ION 

S8 

3S 

INOE 

9 
.  3 

1 

47 

23 

45 

30 

•  4 

4 

59 
33 

49 

23 

56 
26 

63 
33 

49 

• 

4 

23 

30 
6 

31 
2 

48  .6 
25. 8 

1 1 


DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

NOVEMBER  1974 


STAT  I  ON 


RIO  GRANDE  ORH INAGE 
BASIN  0 

aiamosa  hso  ap 

BLANCA 
CENTER  4  SSH 
DEL  NORTE 

GREAT  SANO  DUNES  NM 
MERH1 T  7  ESE 
HANASSA 
MONTE  V1STB 
SAGUACHE 

HOI F  CREEK  PASS   I  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAY   OF  MONTH 


si  49 
20  28 


51     40  36 

22     25  20 


46     49  40 

26     30  25 


50  49 

28  25 


19  20 
23  27 


43  47 
14  15 


43  46 

12  10 


40  45 

18  18 


43     43  47 

17     18  21 


42  45 

17  20 


42  37 
8  4 

47  49 


1  I 


43  46 


27     35  38 


48     51  46 


48      49  45 

6     16  19 


47  48 

20  16 


51      49  44 

20     19  25 


45     46  48 

18     17  18 


50  40 
2  9 


49  48 

17  14 


48  47 

12  12 


32  43  35 
10     13  19 


10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19    20   21    22    23   24    25   26   27   26   29    30  31 


47  47 

18     1  I 


45  45 

13  13 


46  47 

24  17 


51  51 
20  16 


42  44 

22  26 


38  51 

1  0 


49  52 
18  13 


46  49 
18  18 


31     38  43 


57     54  S3 


52  50 
21  21 


46     54  46 


SS  54 
16  18 


54  49 

19  22 


50     56  49 


42  45 

15  16 


51  51 
1  1  9 


SO  51 
8     I  I 


55  S3 
24  21 


SO     48  48 

20     19  21 


55     47  49 


52  53 
1  1  9 


53     51  45 


13     15  17 


46  51 
5  4 


47  52 
3  9 


44     46  S3 


50  SS 
14  18 


46  44 

13  16 


38     39  46 


47  S3 

5  7 


40     48  51 


34      44  43 


49     45  45 


42  44 
6  4 


45  45 

15  9 


45  SO 
26  15 


42  43 

25  IS 


38  50 
12  2 


47  55 

5  5 


43  45 

19  IS 


54     36  54 


S3     49  SO 


52     46  42 

10     10  8 


49  SO  4S 
18     IS  13 


48     45  44 

17     10  12 


48  46 

12  -10 


45  S3 
9  I 


47     46  43 


46      44  43 


43     39  45 

15     10  12 


36     29  33 


34  32 

-7-7 


42     38  33 


37     31  35 


40     42  30 


SEE  REFERENCE  NOTES 


F  OL  L  OH  I  NO  STAT ION  INOEX 
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EVAPORATION  AND  WIND 


COLORADO 
NOVEMBER  1974 


STRT I  ON 


COIORAOO  DRAINAGE 
BASIN 


MONTROSE   NO  1 


KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 


FORT  COLLINS 


EVAP 
HINC 
MAX 
HIN 


EVAP 
HINC 
MAX 

niN 


EVAP 
U1NC 

max 
NIN 


DAY  OF  MONTH 


10    11    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24   25   26   27   28   29    30  31 


SEE  ^EfE'E'iCE  '.O'Ea  fj-.3h:,.i  a'ATIOS  :'.2E< 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
NOVEMBER  1974 


STATION 

DAY   OF  MONTH 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

1  3 

1  4 

15 

16 

17 

18 

1  9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■     ■  ■ 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

CLIMAX 

5N0HFALL 
SN   ON  GND 

2-1 
4 

.2 
4 

1  -0 

s 

2  .  1 

7 

T 

5 

4 

4 

4 

1  -0 

s 

2.0 
7 

3.7 
10 

8 

7 

1  .5 
9 

8 

T 

8 

8 

8 

10-0 
18 

1  .2 
16 

14 

1  3 

1  -0 
12 

12 

12 

1  .0 
13 

T 

12 

12 

12 

COLORADO  SPRGS  HSO  AP 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

T 

1  .3 
1 

T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

FORDER  8  S 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

4.S 

- 

- 

- 

T 

JOHN  MART  IN  DAM 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

PUEBLO  HSO  AP 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

T 

I  .  3 

T 

.2 

T 

ROCKY  FORO  2  SE 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

.2 

RUXTON  PARK 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

4  .0 
4 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

T 

1 

T 

2.0 
2 

1 

4.0 
4 

2 

2 

SPRINGFIELD  7  HSH 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

.2 
T 

tRINIDAO  FAA  AP 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

3-0 

1  .0 

2 

1 

1  .2 

1  .2 

T 

1 

HES  TCL I FFE 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 
3 

3-0 

2 

1  .0 

2 

1  .0 

1  .0 

4.0 

3.0 

COLORAOO  DRAINAGE 
BASIN  02 

ALIENBERN 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

T 

ASPEN 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

4.0 

2 

T 

T 

T 

T 

•  5 
T 

3-0 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

6.6 
6 

4 

3 

T 

3.5 
4 

4 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

4 

BERTHOUD  PASS 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

S  .0 
9 

2.0 
9 

2.0 
9 

3.0 
1  1 

T 

10 

s 

8 

a 

1  .0 

7 

3.0 
10 

8-0 
17 

14 

T 

12 

6.0 
17 

T 

15 

.5 
14 

14 

T 

13 

6-0 
19 

1  .0 
18 

1  7 

16 

4.0 
1  9 

6.0 
23 

20 

4.0 

22 

1  .0 
20 

•  5 
19 

S 
19 

1  9 

BONO 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

2.0 

2.0 

2 

CEDAREDGE 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

2.0 
T 

T 

COCHETOPA  CREEK 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

3.0 
3 

3.0 
3 

2.0 

5 

2.0 
6 

4 

CRAIG 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

1  -6 

T 

T 

T 

1  .0 

T 

■  8 

.2 

CRESTED  BUTTE 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

2-3 
5 

T 

2.0 
S 

.5 
7 

6 

4 

3 

1  .  1 
4 

1  .  1 
4 

.7 
S 

S 

T 

S 

T 

4 

4 

4 

4 

2.3 
8 

6-0 
1  1 

g 

9 

S 

3-1 
1  0 

10 

10 

9 

9 

T 

9 

9 

9 

DILLON   1  E 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

3-0 
T 

T 
T 

1  .0 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 

T 

1  .0 
T 

T 

T 

T 

T 

DINOSAUR   NATL  MONUMENT 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

T 

DURANGO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

EAGLE  FAA  AP 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

.6 
T 

T 
T 

.4 

T 
T 

1  .  3 
T 

T 

•  1 

T 

1  .0 

I 

T 

GRANO   JUNCTION   HSO  AP 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 
HTR  EOUIV 

■  I 

T 

T 

GRAND   LAKE    1  NH 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 

8 

4 

1 

1 

1 

T 

T 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

| 

1 

LAKE  CITY 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

5-0 

T 

7.5 
8 

7 

7 

G 

3.0 
7 

6 

6 

5 

5 

20 
6 

•  S 
6 

6 

MONTROSE  NO  2 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 

NORTMDALE 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

T 

OURAY 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 

2.0 

1  .5 
2 

3.5 
4 

2 

I 

9.3 
9 

7 

S 

4 

4 

3.5 
E 

1  .5 
8 

7 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

T 
T 

2.0 
1 

3-0 

2 

T 

T 
T 

S ILVERTON 

SNOHFALL 
SN   ON  GND 

10 

5-0 
IS 

1  4 

10 

10 

10 

6 

6 

2-0 
8 

8 

8 

5 

S 

S 

4 

4 

3 

3 

5-0 
8 

8 

6 

6 

2.0 
8 

6 

6 

5 

S 

S 

2.0 
7 

7 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOHFALL 
SN   ON  GNC 

6.4 

9 

7 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

.  4 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1  .4 

1 

1 

3.3 
3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN  03 

AKRON  FAA  AP 

SNOHFALL 
SN   ON  rN0 

3.8 
1 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

MOL  YOKE 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHING  STATION  INDEX 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


STPTION 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN  0' 

BOULOER 
BYERS  5  ENE 
CNEESHAN 
DENVER  HSO  AP 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FOR  T  MORGAN 
LAKE  GEORGE  8  SH 
PARKER  6  E 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 

SPICER 

HAL  OE  N 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA  HSO  AP 


GREAT  SANO  DUNES  NM 


COLORADO 
NOVEMBER     1 974 


SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 
HTR  EOUIV 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN  ON  GND 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 

SNOHFALL 
SN  ON  GNO 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 


SNOHFALL 
SN  ON  GND 
HTR  EOUIV 

SNOHFALL 
SN   ON  GNO 


DAY  OF  MONTH 


1  0 


12 


13 


14 


I  9 


?  i 


25 


26 


27   28   29    30  3! 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLlOhING  STATION  INDEX 


i  5 


STATION  INDEX 


COLORADO 
NOVEMBER  1974 


STRT  I  CI N 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rnuNT  y 

o 

d 
(X 

o 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

DRSFRVFR 

UUul      l  \  V  1   l\ 

TEMP . 

PRECIP. 

5 

SPECIAL 
ISEE  NOTES  1 

AGUA  FRIR 

0096 

04 

JACKSON 

4 

40 

38 

106 

38 

10400 

S 

MEDICINE  BOW  NATL  FOR 

AKRON  4  E 

0109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

8A 

C 

USDA  CEN  GR  PLAINS  FD  S 

AKRON  Fflfl  AP 

0114 

03 

WASH  I NGTON 

3 

40 

10 

1  03 

1  3 

4663 

M  I  D 

M  I  D 

H 

FAA/FLIGHT  SERVICE  STA 

ALAMOSA  WSO  AP  R 

01  30 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ALLENSPARK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

1  2 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

c 

MRS  ALTA  L  COATS 

ALTENBERN 

0214 

02 

GARF I  ELD 

2 

39 

30 

108 

23 

5690 

5P 

5P 

H 

ORVILLE  C  ALTENBERN 

AMES 

0228 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

52 

107 

53 

870  1 

5P 

WEST  COLO  POWER  CO 

AMY 

0242 

01 

L I NCOLN 

1 

38 

53 

103 

39 

5240 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PARK 

4 

39 

00 

1  05 

53 

8920 

5P 

5P 

I 

BOARD  OF  WATER  COMM 

APEX   1  W 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

1  05 

35 

10400 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRANO 

4 

40 

21 

1  06 

23 

10965 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

1  02 

1  1 

4020 

r 

CLEMENT  D.  MITCHELL 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1  1 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

MRS.    MARTHA  W.  MADSEN 

BAILEY 

0454 

04 

PARK 

4 

39 

24 

1  05 

29 

7733 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASAL  T 

0514 

02 

EAGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

INACTIVE  7/1/72 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

105 

31 

9160 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BENNETT  CREEK 

0629 

04 

LARIMER 

4 

40 

40 

1  05 

33 

8  1  00 

s 

CLOSED  7/18/74 

BERTHOUD  PASS 

0674 

02 

GRANO 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLANC  A 

0776 

05 

COST  I LLA 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

5P 

5P 

MRS.   ETHEL  KESTER 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

38 

28 

107 

13 

7630 

5P 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

BOND 

0810 

02 

EAGLE 

2 

39 

53 

106 

4  1 

6700 

6P 

6P 

H 

AGENT  .   D  4  RGW  RR 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESA 

2 

39 

06 

1  07 

54 

9835 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1  1 

3748 

8A 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

01 

105 

16 

5400 

c 

THOMAS  L  PLATT 

BOULDER 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

NAT.   BUR.   OF  STANDARDS 

BRANDON 

0895 

01 

K  I  OWA 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

)8  38 

0 1 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

0  1 

103 

53 

6292 

5P 

5P 

CHARLES  S  MITCHELL 

BRECKENR I  DOE 

0909 

02 

SUMM  I  T 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

LOREN  R  ENYE ART 

BR  I GGSDALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

104 

19 

4850 

5P 

SP 

THOMAS   W.  STAPLETON 

BR  I GHTON 

0950 

04 

ADAMS 

4 

39 

59 

104 

50 

4980 

5P 

7A 

MERL  J  SOTH 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFAT 

2 

40 

48 

1  08 

55 

5354 

5P 

SP 

BUREAU  OF  SPORT  F  4  WI.O 

BUENA  VISTA 

1071 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

51 

106 

08 

7954 

4P 

4P 

LLOYD  R  SWEDHIN 

BUENA  VISTA  5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BUFFALO  PARK    1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

4  1 

9760 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

BURL  I NGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

19 

102 

16 

4165 

5P 

7A 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLANT 

BURLINGTON   12  NNE 

1  126 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

MRS  CHARLOTTE  A  JAMES 

BUTLER  RANCH 

1  157 

0  1 

PUEBLO 

1 

38 

02 

1  04 

28 

4850 

5P 

MRS  AURORA  A  NAVARRO 

BYERS  5  ENE 

1  179 

04 

ADAMS 

4 

39 

45 

1  04 

08 

5100 

6P 

7A 

c 

H 

MRS  .   SHIRLEY  DIEDRICH 

CABIN  CREEK 

1  186 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

SP 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

LAR I MER 

4 

40 

31 

]  05 

54 

10301 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CAMPO  7  S 

1268 

01 

BACA 

1 

37 

01 

102 

34 

4300 

5P 

FRED  C  TANNER 

CANON  CITY 

1294 

01 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7A 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

1  384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

8853 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

104 

52 

6200 

9A 

9A 

c 

GEORGE  KOBOLT 

CEDAREDGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6180 

5P 

5P 

c 

H 

MRS  CAROLYNN  M  ANDERSON 

CENTER  4  SSW 

1  458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8A 

8A 

SAN  LUIS  VALLEY  EXP  STA 

CHEESMAN 

1  528 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

1  3 

I  05 

1  7 

6875 

5P 

5P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

CHERAW 

1539 

01 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

SIMON  B  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

5647 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

102 

21 

4250 

4P 

4P 

CARL   A  LOVELL 

C I MARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

6896 

5P 

5P 

W.  H.  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLANCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CL I  MAX 

1660 

01 

LAKE 

1 

39 

22 

106 

1 1 

1  1350 

8A 

8A 

H 

CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 

COALDALE    1  NW 

1693 

01 

FREMONT 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

c 

R  L  BANTA 

COALDALE  2  SW 

1  698 

01 

FREMONT 

1 

38 

21 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

INACTIVE  4/6/65 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

DUNN  I  SON 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

c 

H 

HAROLD  F  KREUGER 

COLLBRAN  2  SW 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

1  4 

107 

58 

61  30 

5P 

5P 

H 

MRS.   VIVIAN  A.  KELLEY 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

SUPT   COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

43 

6090 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

COLUMB I NE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

106 

58 

8699 

5 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CONIFER  3  NE 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

105 

16 

7770 

c 

MRS  ADDALINE  L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

34 

6177 

5P 

SP 

H 

MONTEZUMA  VAL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

107 

33 

6285 

IIP 

1  IP 

c 

H 

MRS  OLIVE  JEAN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1959 

02 

GUNN I  SON 

2 

38 

52 

106 

58 

8880 

BA 

8A 

c 

H 

E  F  BENNER 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

INACTIVE  10/1/71 

CUCHARAS  DAM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

ARCHER  B  CRISP 

ruMQDrc 
L  UnbKt  b 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

OEAOMAN  HILL 

21  12 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEER  TRAIL 

2162 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

EVERITT  L  DAVIS 

SEE   REFERENCE   NOTES  FOLLOWING  STRT I  ON  INDEX 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
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INDEX  NO. 

DIVISION 

/""i  tiki  -r  *  / 

COUNTY 

UJ 

O 

z 

a 
a: 
a 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVAT  ION 

0BSERVRT ION 
TIME  RN0 
TABLES 

OBSERVER 

Q. 
UJ 

PRECIP. 

a. 
> 

SPECIAL 

<  SEE  NOTES  1 

2  1  78 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

TP 

JO 

i  n  a 
1  U4 

n  i 
U  1 

c  n  on 

buyu 

5P 

or 

CHARLES  F  SHAFFER 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

■3.  "7 

a  n 

Q  U 

l  uo 

O  1 

c  1 

1  Q  Q  A 
/004 

6P 

C  D 

or 

LYNN  K  WOODS 

2 1 92 

02 

DELTA 

2 

"5  P 

JO 

A  P 
4  0 

1  no 
1  Uo 

n  "7 

bUbb 

6P 

or 

RADIO  STATION  KDTA 

2220 

04 

DENVER 

4 

jy 

A  C 
4  0 

i  n  a 

I  U4 

c  o 

C  O  Q  "3 
Jlu  J 

M  I  D 

m  t  n 

n  i  u 

r 
L 

n  J 

NRTI    WFRTHFR  SFRVIPF 

2225 

04 

DENVER 

4 

on 

J3 

A  C 
4  O 

1  fi  A 
1  U4 

C  Q 

by 

coon 
b  J^U 

9A 

on 

yH 

r 

L 

INACTIVE  9/6/74 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

17 

105 

05 

8480 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

2281 

02 

SUMM I T 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  C0MM 

2286 

0  ? 

MOFFAT 

2 

a  n 
4  u 

1  A 
1  4 

1  DP 
1  UO 

CP 

oo 

C  Q9  1 

5P 

CP 

or 

r 

L 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

2312 

n  i 

LAS  ANIMAS 

] 

j  / 

9  1 
c.  J 

1  U  j 

C  *3 
b  J 

c  i  *3n 
b  i  ju 

CP 

br 

MRS  MARGARET   T  CR0WDER 

2326 

0  2 

MONTEZUMA 

2 

3"7 
J  / 

9  P 
c.  O 

i  no 
1  uo 

■an 
jU 

cqc  n 
oy  ou 

RO 
OH 

24  32 

u  c 

LA  PLATA 

2 

"*"7 
J  / 

1  T 
1  / 

1  u  / 

C  "3 

b  j 

err  fi 

DbbU 

6P 

CP 
Or 

r 
L 

U 

n 

JOHN  W  .  ERTEL 

24  4  6 

n  i 

K  I  0WA 

1 

3P 

9  Q 

^  y 

i  ri9 
t  lie 

A  1 
4  / 

4^10 

5P 

C  P 

or 

p 
L 

I0HN  F  .  lAfORS 

24  54 

u  c. 

E  A0LE 

2 

j  3 

3  Q 

j  y 

1  DP 
1  Uo 

C  C 

b  b 

C  j1  Q  "7 

o  4  y  / 

M  I  0 

m  I  n 
n  i  u 

r* 
L 

FED  AVIATION  AGENCY 

9  A  Q  A 

n  a 

EL  PASO 

4 

^  Q 

n  c 
u  o 

i  n  a 

l  U  4 

T  A 
J  4 

r  d  bU 

c  o 

On 

CARL  R  GUY 

c  o  1  1 

U  4 

LARIMER 

4 

4  U 

4  y 

i  nc 
1  Uo 

n  ^ 
U  j 

9875 

5 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

MRS  ROBERTA  M  MAY 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

13 

104 

33 

6740 

5P 

5P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

IT? 
U  d 

LA  PLATA 

2 

■3  "7 

J  J 

1  u  / 

A  Q 

4  O 

8398 

M  I  D 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

c  0  0  / 

U  1 

EL  PASO 

1 

"3  Q 
JO 

c  n 
bu 

1  04 

o  n 

C\J 

6015 

MRS  LE0LA  E  CHISMAN 

n  a 

U  4 

LAR I MER 

4 

4  u 

9  T 

i  nc 
I  uo 

3  1 

j  1 

"7  C  O  C 

/  b^b 

4P 

A  P 

4  r 

4P 

H 

U  S  BUR  RECLAMATION 

oinn 

t  /yu 

n  a 
u  4 

JEFFERSON 

4 

j  y 

3  R 

JO 

i  nc 
I  U  o 

1  o 

i  y 

"7  n  n  n 
/  UUU 

SP 

C  P 

br 

L 

n 

EVERGREEN  SANITATION 

U  j 

KIT  CARSON 

3 

"3  Q 

jy 

1  Q 

i  y 

t  n  q 
1  U  j 

n  c 
U  b 

A  Q  "7  C 

4  y  /  o 

5P 

"7  o 

/  H 

TERRY  GAINES 

0  4 

JACKSON 

4 

a  n 
4U 

4  8 

1  06 

36 

9330 

S 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

^  y  *+  4 

u  j 

L  0GAN 

3 

4  u 

4  u 

i  n  9 
1  u  ^ 

c  n 
bU 

4    o  U 

C  P 

or 

JOHN  G  M0R 1  SON 

zyy  / 

n  i 

U  1 

L  INC0LN 

1 

3  R 
JO 

T  "3 

j  j 

i  n  t 
l  U  j 

4  1 

4  /  j  y 

6P 

C  P 

Or 

r 
L 

n 

MEL V 1 N  B  SAVAGE 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

c 

H 

COLORADO  STATE  UNIV 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

1  4 

108 

03 

7600 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

JUd  / 

n  a 
U  4 

WELD 

4 

a  n 

4  U 

n  /I 
U  4 

1  0  4 

A  "7 
4  / 

c  n  o  n 
b  U«£  U 

5P 

C  P 

br 

CARL   G  PASSM0RE 

JU  JO 

U  4 

MORGAN 

4 

a  n 

4  U 

1  b 

i  n  3 
1  U  j 

A  P 
4  O 

>1  "3  0  1 
4  jV  1 

8  A 

P  Q 
OH 

H 

GT   WEST   SUGAR  CO 

"3HC  ^ 
jUd  j 

U  1 

EL  PASO 

1 

J  0 

A  9 
4  t 

i  n  a 

1  U  4 

A  T 
4  J 

c  c  t  n 
bb  /U 

1 H 

r 

RONALD  G.  MUSGRAVE 

3mQ 

ou  /y 

u  I 

OTERO 

1 

D  O 

n  "7 
u  / 

i  n  a 

i  U  4 

n9 

il  "39  fl 
4  J  C  O 

"7Q 

EDWARD  R.  FELLHAUER 

j  1  1  j 

02 

GRAND 

2 

jy 

C  "7 

1  n  c 
1  Ub 

c  n 
bU 

p  c  c  n 
obbU 

1  1  P 

1  1  D 

1  I  r 

H 

MRS  SANDRA  S  TUCKER 

"5  1  A  C 
J  1  4D 

n  9 

MESA 

2 

3  Q 

j  y 

i  n 
l  u 

i  n  r 
1  U  O 

/I  A 
4  *l 

ii  cm 
4  ou  / 

5P 

"7Q 

JOHN  F  .  BARCUS 

3222 

0  1 

HUERFANO 

1 

3  1 

A  C 

4  b 

1  05 

1  1 

CQCC 

bybb 

C  D 

br 

I NAC TIVE  7/23/71 

}  4  4  □ 

n  o 
U  d 

MESA 

2 

1  P 

4  1 

i  n  r 
t  u  0 

C  Q 

b  y 

a  ccn 
4  bou 

5P 

CP 

Or 

MRS  MILDRED  S  HUBBARD 

3258 

03 

LINCOLN 

3 

39 

17 

103 

32 

5610 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

105 

42 

8600 

4P 

MRS  .   L I NDA  L •  TERRY 

3310 

02 

MESA 

2 

Zl  Q 

jy 

n  n 

i  n  p 
1  Uo 

4  5 

"7  n  n  n 
/UUU 

C  D 

br 

INACTIVE  12/10/69 

3359 

02 

GARF I  ELD 

2 

39 

34 

1  u  / 

iU 

C  P  O  "3 
JOt  J 

5P 

C  D 

br 

H 

RA0I0  STATION  KGLN 

34  77 

0  1 

PROWERS 

1 

"3  Q 
30 

U4 

i  no 
1  U  c 

1  9 

1  A  Q  A 

J4  04 

L 

CLYDE  B  KENNEDY 

34  88 

02 

MESA 

2 

39 

07 

i  n  p 
I  Uo 

A  Q  C  C 

4  obb 

MID 

m  i  n 
n  i  u 

L 

H  J 

NATL  WEATHER  SERVICE 

34  89 

02 

MESA 

2 

"3  Q 

jy 

U  3 

1  flQ 

1  Uo 

O  "7 

4  /  I  U 

8A 

P  Q 

On 

8R 

3 

C  S  U  ORCHARD  MESA 

34  96 

02 

GRAND 

2 

4  0 

1  6 

i  nc 
1  Uo 

bU 

p  c  p  n 
o  b  OU 

5P 

C  P 

br 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3500 

02 

GRAND 

2 

4U 

1  1 

i  nc 
1  Ub 

c  o 

0*1 

P  O  P  P 

oVoo 

5P 

C  D 

br 

5P 

L 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3508 

02 

GARFIELD 

2 

O  Q 

jy 

O  "7 
C  1 

i  no 
1  Uo 

U  3 

c  n  o  n 
b  uy  u 

5P 

C  P 

or 

HARRY  BLUE 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

105 

4  1 

8667 

5P 

5P 

BOARD  OF  WATER  C0MMS 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

43 

107 

42 

7030 

C 

WILLIAM  R.  STEWART 

354  1 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

4  3 

1  05 

32 

8  1  20 

5P 

5P 

H 

GREAT  SRND  DUNES  NM 

3546 

04 

WELD 

4 

40 

25 

1  04 

4  1 

4  64  8 

L 

GT    WFST    SUGAR  CD 

ij  1     ni_ji      ju  wn(\     K.  u 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

1  04 

4  2 

4653 

4  P 

4  P 

uNiv  of  no  p n t DRflnn 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

1  04 

4  4 

7  4  80 

L 

NORMAN  B.  YOUNGER 

3584 

04 

4 

39 

1  6 

1  04 

4  5 

6900 

c 

MRS .   NORMA  J  .   BA I N 

3592 

02 

SUMM I T 

2 

39 

53 

1  06 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

3643 

04 

WELD 

4 

4  0 

5 1 

1  04 

24 

5090 

5P 

5P 

H 

INACTIVE  l?/19/7? 

1  llnb  I  1  1  L      It*   1  j  f    •  C 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

4  1 

105 

23 

8200 

4P 

MRS  CLARA  G  NASH 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

5P 

5P 

C 

CITY  OF  GUNNISON 

3738 

02 

MOFFfiT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6P 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

3828 

01 

K  I  OWfl 

1 

38 

27 

103 

09 

4520 

7fl 

FRRNKIE  E  STOKER 

3850 

04 

RP.nl  OF R 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS   1  RLIRR   F  ("HFSFRRfl 

3867 

02 

ROUT  T 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CRR0LYN  E  SUNDBERG 

3951 

05 

M  I  NF  ft  P, 1 

5 

37 

46 

107 

0B 

9000 

6P 

6P 

MRS   MRRFI     n  WRIGHT 

3977 

04 

1  OP  I  MF  P. 

4 

40 

23 

105 

38 

9020 

5 

NATIONAL    WEATHER  SERV 

4076 

01 

PRflwF  Pc 

j 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7P 

H 

W  R  DA V 1 S 

4082 

03 

PHILL IPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS  MYRP)  j  FLANAGAN 

4129 

02 

GRAND 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  4  FISH  DEP 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

OS 

5000 

c 

JAMES  F  .  MUSGRAVE 

4  172 

01 

L  INCOLN 

1 

39 

08 

103 

28 

5030 

r: 

MRS  BARBARA  L  MAT  T I  X 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF    IDAHO  SPRINGS 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

44 

102 

IB 

3990 

7R 

GERALD  ZI0N 

STATION 


DELHI 

DEL  NORTE 

DELTA  3  NW 

DENVER  WS0  AP  R 
■0ENVER  CITY  R 
DEVILS  HEAD 
DILLON   1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
00HERTY  RANCH 
DOLORES 

DURANG0 
E  ADS 

EAGLE  FAA  AP 
EAST0NV I LLE    1  NNW 
EAST  UTE  PASS 
ECKLEY 
ELBERT 

ELECTRA  LAKE  R 
ELL  I  COT  T 
ESTES  PARK 

EVERGREEN 
FLAGLER  2  NW 
FLATTOP  MTN  3  SE 
FLEMING  1  S 
F0RDER  8  S 
FORT  COLLINS 
FORT  LEWIS 
FT  LUPTON  2  SE 
FORT  MORGAN 
FOUNTAIN  2  NW 

FOWLER   1  SE 

FRASER 

FRUI TA 

GARDNER 

GATEWAY   1  SW 

GENOA   1  W 

GEORGETOWN 

GLADE  PARK  STORE 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

GRANADA 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP  R 
GRAND  JUNCTION  6  ESE 
GRAND  LAKE    1  NW 
GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  VALLEY 
GRANT 

GREAT  DIVIDE  8  SE 
GREAT  SAND  DUNES  NM 
GREELEY 
GREELEY  UNC 

GREENLAND  9  SE 

GREENLAND  9  NE 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

GROVER  10  W 

GUFFEY   10  SE 

GUNNISON 

HAM  I L  TON 

HASWELL 

HAWTHORNE 

HAYOEN 

HERMIT  7  ESE 
HIDDEN  VALLEY 
HOLLY 
HOL  YOKE 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

HOY  T 

HUGO 

I0AH0  SPRINGS 
IDAL IA   2  NNW 


SEE  REFERENCE 
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STAT  I  ON 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

(X 
Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVflT I  ON 

0BSERVHT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP  . 

PRECIP. 

a. 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

i  ruor i n   i  m 

1  ONHL  I  U     I  IN 

4250 

02 

IP    PI  P  T  P 
l_  M    r  l_  n  1  n 

9 

37 

08 

1  07 

38 

6424 

8R 

8A 

PPMSPI      IITF    Pr.FMT  Y 
LUINOUL     UlL  MULINLl 

I  IN  Ut  r  t  INUL  IN  L  C.    rHoo    b  On 

4270 

02 

p|  T  ft  J  |Sj 

9 

39 

05 

1  06 

37 

10550 

5P 

5P 

T  Ll  I  M    1  PKFS    R    PMPi    P  PPi 
IH1IN     LnrVLO     r\     MINU     L  LU* 

ipf  S 
Jul  b 

4  380 

03 

YUMA 

J 

39 

39 

1  02 

4  1 

4270 

c 

U  T  1   1      P  P  P  F  P  S 
WILL  "UULlAO 

IPHM    MQRTTM  nQM 
JUniN    ImfAl  1IN    U  n  1  1 

4  388 

0 1 

R  F  M  T 
□  L  IN  1 

1 
1 

38 

04 

1  02 

55 

3814 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

PPRPS    PiF    FMP.  TMFFRS 

LUixiO     Ui  LINUllNLLr\0 

IP  MF  S    PQCC    9  F 
JUINCO    r  n  j  j    c.  L 

4  397 

04 

PI  FOR  PRFFK 
L  L  L  n  r\     L  r\  L  L  r\ 

39 

4  6 

1  05 

5  1 

1  0324 

9R 

9R 

H 

RPPRF1    PF    LIPTFR  PPMM 
DUnr\U    Ur     Hn  1  Cn  LUMM 

JULESBURG 

4  4  13 

04 

SEDGWICK 

4 

4  1 

00 

1  02 

1  5 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

70 

MRS  ■    KATHRYN  M.  INNESS 

K  DQ  SI   P  P 
r\nj  jLliv 

4452 

04 

IFFFFRSPM 
Jli   r  L  r\  j  U  IN 

4 

39 

30 

105 

06 

5495 

SS 

SS 

nFMV/FR    LIPTFR  PPM 
UL'NVLr\     WrllLn.  LUII 

KQIlFFMPM    A  SSF 
r\  H  U  r  r  1  1  n  IN    *f    O  jl 

4  4  60 

04 

li  f  i  n 

40 

50 

1  03 

56 

5250 

ss 

7R 

Mice     THYRQ    M    MFI  SPM 
1  1  1  j  j      1  n  l  r\M     II  INLLOU1N 

K  F  M  P  SHP  PQCJC 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

1  05 

45 

10100 

s 

MPTl     LIFQTHFR  SFRVIPF 
INrllL     HLM  1  rlLl*  OLr\VlLL 

KIM     IS    MM  F 
r\  1  1  I      1  O     IN  IN  L 

4538 

0  1 

1  PR    PM I Mpc 
Lno    n  IN  1  1  1  n  j 

t 
i 

37 

27 

1  03 

1  9 

5150 

c 

RPRFRT    1  PIPTT 
rvUDLrxl     L    rLn  1  1 

K  T  M  P.  S    P  P  M  Y  P  M    S    F  S  F 

r\  1  IN  U  J     L  r!  IN  I  U  IN     O  LOU 

4570 

04 

1  PR  1  MFR 

l_  n  r\  l  I  1  l  r\ 

4 

40 

55 

1  06 

09 

9490 

s 

MFPiIFIMF    RPLJ    MPT  FPiRFST 
IILUlLilNL     Dun     IN  Ml  rUrxLOl 

KIOWA 

458  1 

04 

F  1  RF  R  T 
L  L  D  L  r\  1 

4 

39 

2  1 

104 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
NOVEMBER  1974 
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REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


L-ral  Bulldlnu,  Ashevllle,  N.C. 
DATA"  for  this  State. 


Additional  information  reeardine  the  climate  of  tkis  c*..~ 

28801,  or  to  any  Weather  Service  Oflice  "ea?        '     SdSJ «S„Sy Si^Sn^  7™"  '°  "^""^  Cll-tlc  Ctnt"' 

yon.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  the  "HOURLY  PRECIPITATION 

DIMENSIONAL  UNITS:     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  thi«  i„,ii„., 

movement   in  miles.     Monthly  degree  day  totals  are  the  sums  of  the  negative  departure'  \Yiver  I'TITT  F'   Precl  Pl  l" »-d  evaporation  in  Inches  and 

directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  ,1  ^Z^? 


a„rwilndP%aP0U.^nx^  >°»°^«  the  Evaporation  and 

lit  in  niles  over  the  cvaporat  on TLflTSta  J  "  rccordt-<1  «unnK  24  hours  ending  at 

t  cvapoiauon  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 


mPORATION  is  measured  in     he  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  dlamete 
,lnd  tabU  -  and  M'n  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  extreme*  " 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  o 
Inches  above  the  pan. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  r,r„„.H» 

obtaining  measurements  are  taken  Horn  different  points  to     successive  oose lUtZn  ^"l"1*"'  °f  "!<>««.   °r  ice  on  the  ground.     Sample,  for 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record    TtBC  of  Ob^'m^n  lUM^  v^TsT  dr,'tiD|t  "d  °ther  Caus"        lu«>  variability 
SNOWFALL:     Entries  of  snowfall   in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowlall  and  Snow  on  co..„.<"  .  ..i 

snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,   sleet,  and  ice.         snowlil11  »"«  Snow  on  Ground     table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include 
NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1»*1-1»70. 
DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATJOiL!!AifES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office 

,fAiSh°isLbuTi?eLtin.   MOnthly  and  SC1S°n:i1  Sn<"",aU  -  — **—  the  12  months  ending  .1th  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 

Alamosa  WSO 
Bonny  Dam 
Estes  Park 
Green  Mountain  Dam 
Montrose  No  1 
Puehlo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  Inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  Hunt  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE tGrand  Junction  6  ESE  ;     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IK  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soil  Temperatures"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent   to  every  10  inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
dally  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR    This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   excopt  where  indicated 
by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  In  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  In  that  month. 
|         J    "Supplemental  Data"  table . 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
|       SS    This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,   this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  In  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4-PLATTE     5-RIO  r.RANHF 
(Stations  appearing  in  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  In  this  issue, 
jceneral  weather  conditions  in  the  U.S.    for  each  month  are  described  in  the  CL I MA TO LOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 

information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  In  the  publication  "Sub- 
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VICTOR 

wAiSENBURG  POuER  Plan 

UALSH 

WESTCL  IFF£ 
WETMORE  S  S 


AiTENBERN 

AMES 

ASPEN 

6ERTH0UD  PASS 
BLUE  MESA  LAKE 

BOND 

BONHAH  RESERVOIR 
BRECkENRIDGE 

BROWNS    PARK  REFUGE 

CEOAREDGE 

C IMARRON 

COCHCTQPA  CREEK 
COllBRAN  2  SW 

COLORA00   NAT  MON 

CQRTEi 
CRAIG 

CRESTED  BUTTE 
DELTA  3  nw 
DILLON  1  E 

DINOSAUR    NATL  MONUMENT 

OOL ORES 

OURANGO 

EAGLE  FAA  AP 

ElCCTRA  LAKE  /•> 

FORT  LEWIS 

FRASER 
FRUITA 

GATEWAY    I  SW 
GLENWOOO  SPRINGS    1  N 
GRAND  JUNCTION  WSO  AP  f4 

GRAND  JUNCTION  6  ESC 

GRAND   LAKE    1  NW 

GRAND  LAKE  6  SSW 
GRAND  vALLCY 

GREEN   MOUNTAIN  DAfl 

Gunnison 
hamilton! 

MAYTJCN 

MOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 
IGAACIO    1  N 

INDEPENDENCE  PASS  *  SW 
KQEMTl  INC 

LAKE  CITY 
LITTLE  MILLS 


MMvINC  RANCH 
MAYMLL 
MEEKER  N6.  2 
MCRCOITM 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  VEROC  NAT  PA. 

MDNTRQSC  Ntf  1 
M9NTQ0SC  NO  2 
NORTmDAlE 


DAY  OF  MONTH 


5    6     7    8    9     10  11  12    13  14  15    16  17  18    19  20  21    22  23  24    25  26  27    28  29  30  31 


0   .40  .20 


.12  .21 
T 

.37  .23 


0  -OS 

.31  .11 


.02  .09 
.SO  IS 


.35     .75  .65 


.15     .07  .12 


SEE  REFERENCE  NOTES  FOLlOmINO  STATION  INOE< 


5 


DRILY  PRECIPITATION 


STATION 


NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PAL ISAOE 

1  SU 


SIL vERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TAC0MA 
TAYLOR  PARK 
TELLURIDE 

URAVAN 


LOW  JACKET 


BASIN 

AKRON  4  E 
AKRON  FAA  AP 
BONNY  LAKE 
BUflL INGTON 
CHEYENNE  UEL 

FLAGLER  2  NW 
FLEMING    1  S 
GENOA    1  U 
HQL  YOKE 
[DAL  I A  2  NNW 


STRATTQN  3  NE 

VONA 

URAY 


PLATTE  DRAINAGE 
BASIN 

ALLENSPARK 

ANTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BRIGGSDALE 

BRIGHTON 
8YERS  6  CNE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMfiN 

CHERRY  CREEK  DAM 
DENVER  WSO  AP 

EASTQN V IL  LE    1  NNW 

ELBERT 

ESTES  PARK 

EVERGREEN 
FORT  COLL  INS 
FT  LUPTQfl  2  SE 
FORT  MORGAN 
GEORGETOWN 

GRANT 

GREELEY  UNC 

HAMTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PASS  2  E 

JUL  ESBURG 
KASSLEH 

KftUFFMWN  4  S5E 
LAKE  GEORGE  6  SW 
LAKEWOOD 

LONGMONT  2  ESE 
NEDERLAND  2  NN£ 
NEW  RAYTCR 
PARKER  6  E 
RED  FEATHER  LAKES 

SEDAL IA  A  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 

SOUAW  MOUNTAIN 

STERL ing 


WALOEN 
UATERDALE 
WINDSOR  I 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 


ALAMOSA  WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  SSW 

DEL  NORTE 

GREAT  SAND  DUNES  I 

HE8HIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CHEEK  P«SS  1 


DRY   OF  MONTH 


l    2  3 


4    5  6 


7    8  9 


10  11 


13  14  15 


16  17  18 


see  RefERCNce  notes  follomino  station  inock 


19  20  21 


22  23  24 


25 


26  27 


D   . 05  .JO 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

CE 
<K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

2? 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

BRANSON 

MM  . 

m  :  s 

8UENA  VISTA 

MAX 

47 

2 

43 

9 

52 
12 

47 

IS 

43 

22 

42 

29 
12 

27 
-  1 

41 

5 

4  2 

12 

41 

7 

38 
6 

32 

9 

27 
9 

30 
15 

37 
IS 

42 

12 

39 
16 

29 
18 

32 

9 

44 

17 

2S 
9 

19 

-10 

27 
-20 

2S 

-  4 

30 
-10 

37 

-  4 

32 
-  1 

27 
-  3 

3S.3 
6.7 

CANON  CITY 

MAX 
M  I  N 

43 

10 

48 

12 

23 

23 

68 
40 

SO 
36 

39 
29 

42 

18 

54 
24 

51 
26 

49 

26 

S2 
2  8 

SI 
24 

42 
24 

49 

19 

4  .1 

16 

50 
24 

67 
29 

S4 
24 

4  5 

28 

47 
4:1 

S7 
22 

52 
19 

2  4 

-  7 

37 
-  3 

30 
20 

27 
22 

22 

34 

23 

25 

46.0 

22.2 

CL  irtAX 

MAX 
MIN 

26 

s 

36 
17 

42 

17 

38 
19 

39 
17 

29 
12 

25 
3 

.9 

-  8 

22 
1 

30 

5 

29 
3 

25 
-  1 

19 
1 

19 
-  2 

10 

-  2 

16 

-  2 

14 

-  1 

33 
1 

17 
1 

II 

-  1 

2  4 

-  2 

31 

-  3 

13 
-  6 

8 

-16 

12 
-14 

32 
0 

24 
-  4 

2  9 
0 

29 
S 

22 
-  4 

16 

-13 

23.9 
•  9 

COLORAOO  SPRGS  HSO  AP 

MAX 
-  '  N 

41 

12 

45 

19 

49 

20 

60 

31 

55 
33 

42 

21 

36 

2  0 

37 
12 

51 
17 

46 

20 

43 

15 

46 

1  7 

47 

IS 

34 

16 

34 

18 

34 

11 

5  4 

22 

39 
24 

46 

17 

41 

IS 

56 
26 

4  6 

20 

22 
1 1 

14 

-  4 

31 
-  3 

30 

9 

44 

6 

46 

IS 

26 
9 

35 
9 

25 
1  1 

40.3 
15.6 

DELHI 

MAX 
MIN 

42 

S 

47 

10 

58 

10 

S7 
24 

58 
24 

50 
34 

3  8 

17 

37 
2 

S7 
18 

43 

10 

52 
1  1 

53 
17 

57 
IS 

45 

20 

43 

18 

45 

8 

62 
21 

49 

19 

49 

25 

4  9 

- 

58 
:  a 

SS 
34 

34 

12 

30 
3 

45 
1 

34 
6 

52 
2 

30 
2 

30 
1 

44 

-  4 

32 
4 

46.3 
12  .6 

EAOS 

MAX 
MIN 

1 

SO 

11 

S3 
i  : 

17 

67 
20 

49 

32 

43 

19 

4S 

12 

SB 
10 

4  9 

16 

SO 

1  4 

55 
18 

SS 
1 1 

47 

2  6 

39 
10 

41 

19 

56 

17 

47 

7 

47 

22 

45 

1 1 

54 

17 

47 

32 

36 
17 

27 
0 

4 

-  2 

27 
11 

3S 
5 

42 

3 

34 

10 

35 
0 

35 
IS 

45.7 
13.4 

F  ORDER  8  S 

MAX 
MIN 

3 

9 

10 

IS 

20 

33 

16 

7 

4 

3 

9 

7 

IS 

1  1 

e 

21 

1 1 

7 

12 

12 

9 

-  8 

16 

-  3 

-  S 

-  1 

-  8 

32 
6 

8.S 

HOLLY 

MAX 
MIN 

40 

1 

34 

10 

54 

1  1 

55 
14 

67 
l  B 

54 
24 

49 

1 9 

48 
:  4 

42 

1  j 

S6 
1 1 

SO 
IS 

61 
16 

56 
1 1 

S2 
12 

37 
1  1 

41 
2  4 

42 

17 

60 

22 

48 

26 

48 
14 

45 

15 

60 

2  5 

46 

IS 

39 

7 

30 
13 

37 
17 

32 
7 

31 
3 

29 
3 

32 
3 

26 

5 

44  .9 

13.3 

JOHN  MAR  I  IN  DAM 

MAX 
MIN 

31 
3 

49 

1 1 

52 
12 

63 
17 

62 

22 

51 
39 

55 
1  1 

SS 

11 

so 

13 

SS 
IS 

59 
9 

S6 

13 

58 

1  4 

54 

31 

46 

2S 

6S 
1  2 

62 

16 

9 

28 
12 

32 
8 

30 

4 

33 

-  2 

30 

-  3 

3S 
14 

48.3 
13.1 

KIT  CARSON 

MAX 
MIN 

43 

-  1 

51 
10 

52 

9 

b8 

16 

51 
20 

48 
34 

47 

20 

4  ■ 

10 

60 

7 

49 

12 

SO 
13 

62 
16 

SO 
6 

43 
24 

36 
1  1 

40 

22 

65 
17 

46 

27 

46 

19 

•1  4 

|  4 

54 

18 

4  6 

32 

36 

1  4 

2  7 
0 

42 

-  3 

30 

4 

35 
0 

41 

-  6 

32 

4 

31 

-  3 

35 
10 

44.7 

12.1 

LA  JUNTA  FBA  AP 

MAX 
MIN 

10 

9 

50 
1  7 

50 
15 

67 
21 

58 
28 

49 

28 

44 

19 

43 
18 

S6 
13 

SI 
16 

51 
19 

57 
20 

8 

13 

43 

20 

43 

16 

42 

23 

63 
16 

47 

31 

4f 

23 

47 

n 

6  4 

2  3 

52 
23 

39 
12 

25 
1 1 

42 

4 

26 
19 

26 
2 

24 

-  2 

25 
2 

22 
-  S 

30 
7 

44.6 

1S.S 

LAMAR 

- : 

43 

5 

50 
12 

57 
12 

62 
18 

52 
24 

49 

29 

48 

23 

42 
16 

56 
15 

50 
14 

49 

17 

57 
17 

55 
12 

39 

19 

4  1 

15 

44 

23 

62 

18 

47 

26 

47 

29 

46 

15 

61 
2  1 

45 

20 

41 

IS 

29 
8 

36 
S 

33 
13 

30 

7 

30 
1 

30 

9 

30 

2 

38 

IS 

4S.2 
IS. 4 

LAS  ANIMAS 

-.1 . 
m  :  n 

42 
4 

SI 
13 

53 
10 

65 
16 

SS 
21 

52 
37 

45 

17 

42 

15 

56 
1  1 

SO 
10 

SI 
15 

6  4 

15 

58 
3 

53 
26 

41 

1 1 

42 

22 

61 
13 

46 

27 

46 

22 

48 
14 

64 

16 

54 

29 

39 
14 

32 
1  1 

43 

2 

33 
13 

33 
2 

30 

-  2 

30 
I 

25 
-  3 

32 
13 

46.1 

13.7 

LEADV 1LLE 

MAX 

- ; 

4  ! 
4 

44 

2 

39 
7 

4 

s 

35 
10 

27 
0 

26 
-  4 

28 
-16 

38 

-  7 

39 

0 

29 

-  2 

28 

-  2 

25 
-  S 

14 

2 

16 
6 

21 
S 

40 

1 

25 
-  2 

17 
-  2 

18 

2 

41 

1  1 

27 
0 

6 

-  S 

1  I 

-23 

35 
-21 

25 
-  4 

31 
-  9 

39 

-  7 

24 

-  7 

22 

-  14 

20 
-19 

28.5 
-  3.0 

L I  HON  HSMO 

MAX 

m  : 

46 
4 

47 
14 

54 

1  3 

62 
.■o 

53 
21 

39 

20 

34 

16 

39 
10 

56 
14 

42 
16 

47 

12 

46 

10 

47 

8 

29 
S 

32 
8 

34 

13 

55 
17 

40 

22 

4  1 

10 

39 
10 

56 
15 

47 
17 

27 
7 

IB 
-  1 

4 

0 

24 
14 

43 

S 

44 

29 
0 

39 

2 

25 
2 

41  .1 
10.6 

NORTH  LAKE 

MAX 
MIN 

50 
2 

47 

1  1 

SI 

5 

i  a 

1  6 

48 
24 

37 
16 

32 

6 

32 
-  9 

46 

5 

4,: 

9 

4S 

0 

39 
19 

37 
6 

26 
10 

30 
14 

33 
9 

SI 
10 

39 

4 

31 
16 

31 
13 

46 

20 

39 
7 

32 
6 

20 

1  4 

41 

-11 

26 

10 

42 

-  1 

49 
1 

37 

4 

33 
-  3 

19 

-  S 

38.0 
6.5 

PALMER  LAKE 

MAX 
MIN 

42 
1  1 

49 
18 

46 

16 

-.4 

27 

62 
37 

51 
27 

47 

17 

30 
8 

4  1 

1 1 

55 
20 

43 

16 

4  6 

20 

44 

12 

10 

40 

12 

56 

n 

40 

19 

39 
1 1 

40 
14 

50 
20 

35 
9 

16 

-  6 

23 

-  4 

40 

12 

24 

10 

52 
24 

S7 
11 

30 
10 

42 

13 

43.1 

14.6 

PUEBLO  HSO  AP 

MAX 
MIN 

4  1 

9 

48 

1 1 

53 
13 

64 

16 

61 
23 

49 

20 

42 

IS 

41 

17 

56 
17 

50 
14 

47 

1  2 

S3 
IS 

51 
1 1 

4  6 

16 

44 

IB 

4. 

:  6 

62 
1  1 

46 

26 

46 

16 

47 
1 1 

59 
27 

46 

26 

31 
19 

22 
3 

39 

-  1 

31 
10 

30 
0 

4  2 

C 

28 

S 

31 

-  2 

34 

5 

44  .5 

13.1 

PUEBLO  6  SSH 

MAX 
MIN 

16 
0 

24 
14 

44 

17 

44 

18 

47 

21 

44 

18 

50 
12 

33 
1  0 

28 
IS 

35 

1  0 

34 

12 

32 
1 1 

38 
12 

39 
15 

32 
16 

32 
13 

27 

4 

42 

1  4 

35 
13 

42 

12 

32 
14 

36 
IS 

35 
10 

33 
S 

21 
5 

24 

5 

26 
-  1 

26 
2 

28 

-  3 

24 

2 

19 

4 

33-0 
10-2 

ROCKY  FORO  2  SE 

MAX 
MIN 

4 

7 

50 
12 

49 

1  1 

66 
IS 

55 
22 

49 

36 

42 

15 

41 

13 

56 
10 

52 
9 

SI 
12 

5S 
12 

56 
1  1 

43 

2  6 

43 

12 

43 

1  6 

61 
12 

S1 
28 

49 

21 

46 

1  1 

61 
14 

S2 
36 

48 

19 

32 
10 

43 

1 

31 
10 

30 
-  8 

34 

-10 

29 

-  6 

26 
-1  1 

32 
6 

4S.7 
12.1 

RUXTON  PARK 

MAX 
MIN 

38 
2 

32 
8 

45 

IS 

i  > 

17 

40 

18 

34 

20 

24 

7 

24 

-10 

36 
0 

30 

S 

35 
2 

30 
14 

32 
6 

22 
1  2 

22 
12 

28 

S 

40 

12 

26 
14 

25 
17 

J  5 
14 

43 

28 

40 

19 

18 

5 

6 

-  12 

26 

-10 

25 
7 

30 
2 

44 

6 

31 

1  9 

26 
-  3 

18 

-  2 

30.5 
7.8 

RYE 

MAX 
MIN 

40 

7 

40 
14 

SI 
13 

50 

21 

52 
28 

46 

29 

34 

13 

29 
-  2 

43 
4 

4.: 

12 

40 

8 

41 

12 

41 

9 

37 
!  1 

32 
5 

32 
5 

47 

13 

46 

10 

37 
19 

3S 
6 

48 

IB 

45 
28 

34 

12 

18 

2 

32 
-  5 

30 
6 

36 
2 

4  5 

10 

38 

4 

32 
0 

29 

1 

38  .8 
10.2 

SAL IOA  3  H 

MAX 
MIN 

47 

10 

4S 

12 

50 
IS 

49 

26 

46 

28 

43 

22 

27 
14 

35 
3 

43 
1 

41 

9 

40 

7 

38 
17 

31 

19 

28 
17 

33 
12 

36 
12 

45 

22 

34 

15 

35 
15 

34 

17 

42 
28 

35 
IS 

16 
10 

18 
4 

21 
-II 

2S 

2 

32 

4 

36 
3 

30 
4 

33 
1 

27 
-  S 

35-5 
1  1  -0 

SPRINGFIELD  7  HSH 

MAX 
MIN 

4S 

7 

48 

IS 

55 
16 

63 

25 

58 
31 

42 

33 

4  1 

21 

36 
17 

61 
14 

41 

18 

50 
19 

S3 
21 

S3 
IS 

46 

29 

39 
1 1 

39 
17 

60 
16 

SO 
26 

4S 
24 

4  6 

13 

62 
20 

52 

2  8 

35 
1  1 

25 
3 

40 

3 

33 
20 

54 

12 

S7 
16 

4  8 

IS 

42 

9 

32 
IS 

46. 9 
17. S 

SUGARLOAF   RSVR   1  ESE 

MAX 
MIN 

92 
4 

43 

-  3 

47 

0 

43 

3 

44 

8 

36 
14 

30 

4 

27 
-17 

31 
-12 

4  1 

-  5 

40 

-  3 

33 
-  1 

2  6 
-  6 

23 
3 

16 
4 

19 

6 

25 
-  4 

41 

8 

2S 

9 

20 
S 

21 
10 

38 

S 

1 1 

2 

6 
-21 

9 

-23 

32 
-  9 

26 

-  7 

34 
-IS 

41 

-10 

28 

-20 

26 

-23 

29. S 
-  3.1 

TACONY  10  SE 

MAX 
MIN 

4 

9 

49 

13 

50 
14 

64 

20 

56 
24 

46 

35 

4 

19 

40 

12 

S3 
12 

49 

19 

49 

IS 

52 
12 

46 

13 

4  1 

29 

40 

12 

35 
IS 

59 
13 

45 

22 

49 
21 

44 

1  1 

56 
17 

48 

29 

31 

20 

26 
1  1 

39 
-  2 

29 
12 

3S 
0 

42 

0 

35 
5 

33 

-  2 

29 
8 

43.8 
14.| 

TRINIOAO 

MAX 
MIN 

46 

12 

45 

12 

58 
21 

60 
27 

S7 
28 

49 

31 

36 
17 

35 

9 

54 

7 

40 

13 

4S 

9 

SO 
15 

SO 
IS 

4 

18 

35 
IB 

37 
11 

56 
15 

48 

21 

45 

22 

4 

12 

57 
26 

S4 
34 

35 
20 

22 
0 

44 

-  2 

35 
13 

47 

5 

43 

13 

38 
12 

34 

10 

30 
12 

44.3 

IS. 3 

TRINIOBD  FAB  AP 

MAX 
MIN 

50 

11 

47 

IS 

60 
17 

60 
25 

60 
29 

41 
24 

40 

19 

38 

B 

50 
15 

4  4 

IS 

48 

IS 

50 
18 

54 
14 

36 

IS 

38 
15 

40 
14 

57 
21 

42 

20 

45 

IS 

45 

10 

60 
24 

57 
18 

33 
14 

16 

-  7 

35 
-  7 

34 

1  1 

34 

10 

42 

10 

30 

6 

36 
1  1 

29 
4 

43.7 
13.6 

THIN  LAKES  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

43 

21 

32 
4 

27 
8 

30 
10 

34 
18 

36 
19 

30 

-  4 

6 

41 

0 

33 

4 

31 
S 

25 
0 

21 
6 

7 

23 
8 

23 
8 

38 
8 

27 
9 

2  4 

10 

20 
3 

36 
15 

32 
9 

18 
0 

16 
-18 

IB 

-12 

23 
-  3 

25 
-12 

18 

-  10 

23 
-21 

32 
-12 

23 

27.3 
2.7 

T MO  8UTTES 

MAX 
MIN 

VICTOR 

MAX 
MIN 

HALSENBURG  POHER  PLANT 

MAX 
MIN 

SO 
8 

57 
30 

5  1 

56 
2S 

47 

30 

37 
17 

35 
5 

50 
18 

44 

9 

47 

1  1 

44 

20 

4  6 

21 

37 
25 

36 
19 

4o 

10 

52 
26 

45 

30 

39 
.  4 

41 

16 

SO 
24 

47 
24 

32 
16 

22 
-  8 

40 

5 

36 
12 

35 
10 

45 

16 

43 

5 

38 
16 

26 
9 

42.5 
16.5 

HRLSH 

MAX 
MIN 

42 
4 

48 
14 

54 
16 

6  3 
i  1 

65 
28 

54 

36 

4  4 

24 

4 

20 

60 
16 

55 
:  9 

50 
19 

54 

20 

SO 
IS 

42 

25 

36 
14 

16 
;  9 

56 
19 

44 

29 

45 

28 

4  4 

14 

60 
19 

4  j 

28 

39 
1  4 

35 
9 

39 
S 

32 

n 

49 

13 

52 
10 

34 

10 

38 
9 

35 
IS 

46-fi 
17.8 

MESTCL IFFE 

MAX 
MIN 

15 

-  i 

42 

0 

50 

5 

4  a 

IS 

4B 

24 

39 
15 

27 
-  1 

25 
-12 

38 

-11 

3  9 

-  2 

36 
7 

34 

-  2 

te 

2 

28 
13 

31 
0 

14 

: 

47 
1 

36 
2 

4  • 

35 
0 

46 
1  1 

4  5 

22 

23 
9 

I  | 
-17 

IS 
-30 

25 
-10 

22 
-10 

39 

C 

31 
-  3 

24 

-  9 

18 

-18 

34  .  1 

.6 

NETMORE  9  S 

MAX 
MIN 

SEE  RE' 

ERENCE  NOTE 

>  FQLLOHING 

>TAT ION 

NOE 

; 

7 


DRILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

O 
K 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

COLORADO  ORAINAOE 
BASIN  02 

ftl TENBERN 

MAX 
MIN 

43 
8 

44 

9 

46 

12 

48 

12 

40 

31 

45 

28 

47 

29 

39 
9 

37 
4 

43 

5 

37 
9 

41 

9 

36 
12 

36 
S 

33 
9 

32 
12 

29 
3 

31 
3 

36 
15 

32 
13 

37 
29 

35 
23 

24 

12 

21 
-  S 

20 
-10 

31 
-  3 

28 
-  4 

26 
0 

29 
6 

31 
15 

32 
6 

35.1 
9.9 

ASPEN 

HAX 
HIN 

41 

S 

43 

8 

46 

12 

48 

17 

40 

22 

35 
25 

33 
1  1 

28 
0 

31 

-  2 

33 
3 

30 

2 

32 
5 

H 

7 

20 
6 

23 
6 

28 
9 

33 
8 

27 
3 

24 

13 

25 
13 

37 
18 

36 
10 

1  3 

7 

1 1 
-  6 

13 
-  4 

21 
-  4 

26 
-  6 

30 
-  1 

28 
4 

23 

-  I 

21 
-  4 

29.4 
6-0 

8ERTH0UD  PASS 

HIN 

18 

-  3 

33 
9 

37 
15 

33 
10 

33 
13 

26 
13 

20 
5 

15 
-  9 

20 
-  1 

32 
7 

28 
0 

20 
1 

16 
0 

20 
-  1 

6 

-  2 

1 1 
-  3 

18 

-  2 

26 
3 

1  4 
4 

6 
1 

22 
5 

26 
-  3 

2 

-  8 

1 

-IS 

-  2 
-18 

26 
-  9 

20 

-  5 

24 

-  2 

28 

2 

23 
-  4 

17 
-  8 

20.0 
-  .2 

BOND 

hin 

37 
-  2 

40 

0 

42 

3 

43 

2 

38 
13 

46 

14 

45 
15 

35 
5 

34 

-  3 

36 
-  2 

31 
0 

31 
2 

34 

3 

35 
1  4 

32 
5 

29 
5 

35 
9 

37 
5 

32 
IS 

31 
8 

32 
7 

42 

16 

28 
13 

26 

-  5 

12 

-21 

18 
- 1  4 

23 
-12 

22 
-13 

30 

-  7 

29 
-  10 

31 

-  7 

32.  B 
1  .9 

BROWNS  PARK  REFUGE 

ri[N 

46 
4 

47 

3 

Si 
6 

53 
22 

47 

34 

46 

20 

40 

18 

39 
8 

37 
2 

40 

0 

35 
S 

43 

7 

37 
14 

34 

20 

37 
19 

48 

27 

44 

1  1 

38 
15 

37 
20 

34 
2B 

43 

30 

38 
8 

21 
-11 

24 

-10 

31 
-  S 

30 
-  5 

29 
-  4 

39 
13 

36 
10 

35 

-  3 

31 
16 

38.4 
10.4 

CEDAREOGE 

MRX 

niN 

40 

13 

44 

14 

47 
16 

S3 
22 

41 

32 

39 
30 

36 
22 

34 

20 

36 
1  1 

38 
1 1 

38 
13 

38 
16 

33 
22 

33 
IS 

31 
17 

34 

19 

46 

15 

36 
15 

37 
15 

32 
19 

46 

27 

39 
25 

25 
15 

18 

2 

20 

-  7 

24 

2 

32 
2 

33 

7 

39 
IS 

29 
12 

27 
6 

35-4 
14.9 

C  t  MARRON 

HAX 
MIN 

49 

-  8 

39 
0 

45 
8 

45 
8 

35 
0 

35 
4 

35 
20 

40 

-  3 

32 
-10 

35 
-  8 

35 
-  8 

38 
8 

25 
10 

31 
17 

34 

-  4 

34 

20 

35 
-  6 

34 

10 

45 

25 

36 
20 

32 
25 

30 
25 

30 
0 

13 
-  9 

13 

-29 

16 

-  5 

12 
-12 

12 
0 

20 
0 

20 
-13 

24 

-20 

30-9 
2.1 

COCHE  TOP A  CREEK 

hin 

27 
-  10 

30 
-  8 

29 

-  2 

36 
-  3 

39 
4 

36 
10 

38 
3 

28 
0 

27 
-11 

26 
-  8 

29 
-  9 

27 
-  5 

33 
-  2 

25 

7 

22 

-  4 

26 
6 

31 
-  6 

29 

2 

29 
2 

27 
-  4 

2S 
7 

37 
15 

23 
-  8 

17 
-10 

1  1 

-30 

1 

-28 

15 
-10 

19 
-19 

5 

-23 

20 
-10 

15 
-17 

25.2 
-  5.5 

C0LL8RAN  2  SH 

hin 

COLQRAOO  NAT  tlON 

hin 

41 

21 

42 

22 

44 

26 

49 

28 

46 

30 

43 

31 

35 
28 

37 
30 

37 
19 

39 
21 

35 
21 

38 

22 

35 
24 

33 
29 

35 
18 

36 
21 

40 

20 

35 
21 

39 
22 

35 
26 

43 

30 

41 

23 

26 
IS 

21 

a 

18 

5 

2S 
1  1 

29 
1 1 

31 
16 

33 
1  7 

33 
17 

30 
19 

35  .6 
21  .0 

COR  TE  2 

MIN 

46 

6 

4S 

20 

51 
18 

55 

22 

48 

33 

42 

29 

41 

19 

38 

21 

40 

13 

39 
13 

39 
12 

43 

15 

39 
13 

39 
9 

35 
12 

44 

15 

47 

15 

44 

15 

40 

17 

42 

15 

46 

22 

36 
20 

25 
17 

21 
-10 

29 
-10 

27 
10 

32 
16 

41 

2 

38 

1  4 

34 

6 

30 
0 

39.2 
13.5 

hin 

45 

10 

47 

8 

51 
12 

55 
19 

37 
26 

38 
21 

36 
16 

25 
-10 

34 

-  7 

29 
-  B 

27 
-  4 

38 
10 

27 
14 

30 
17 

30 
16 

22 
0 

33 
2 

26 
S 

30 
18 

30 
18 

40 

26 

38 

-  5 

1  1 
-14 

4 

-19 

20 
-10 

16 

-16 

23 
-  S 

24 

-  2 

24 

2 

23 
4 

24 

-10 

30-2 
4.3 

CRESTED  BU  T  TE 

MIN 

32 
-  8 

34 

-  4 

34 
4 

39 
1 

34 
10 

33 
6 

30 

-  2 

21 
-13 

26 
-15 

30 

-  6 

2a 

-10 

30 

-  5 

21 
-  5 

19 
5 

22 
5 

28 
12 

28 

-  7 

24 

-  5 

22 
-  1 

20 
1 

31 
1  1 

30 
8 

17 
5 

1  1 

-  IS 

1  1 
-35 

17 
-18 

19 
-17 

19 
-  1  7 

27 
-16 

18 

-19 

15 
-22 

24  .6 

-  5.5 

OELTA  3  NH 

MIN 

46 

7 

46 

8 

51 
7 

59 
1 1 

46 

32 

47 

31 

46 

20 

40 

22 

40 

9 

42 

1 

42 

5 

44 

12 

43 

15 

42 

22 

44 

1  1 

39 
21 

48 

10 

42 

12 

44 

13 

44 

10 

52 
25 

48 

IS 

32 
19 

30 

3 

22 
-10 

27 
-  6 

35 
-  8 

31 
0 

37 
7 

37 
9 

31 

7 

41  .2 
10.9 

0 1 L  L  ON  1  E 

MIN 

42 
0 

45 
3 

45 
9 

47 
8 

37 
13 

28 
21 

27 
9 

26 
-13 

35 
-  8 

33 
-  1 

29 
-  7 

28 
4 

29 
-  1 

18 
9 

19 
7 

25 
8 

40 

7 

28 
9 

23 
10 

22 
1 1 

40 

20 

35 
4 

1  1 

-  2 

13 
-15 

19 

-25 

25 
-  5 

30 
-12 

31 

-  6 

35 
-  1 

23 
-  7 

19 
-  1  1 

29.3 
1  -2 

0  I  NQSAUR  NA  TL  MONUflEN  T 

MIN 

38 
10 

37 
1  3 

43 
14 

47 

19 

39 
28 

40 

25 

37 
23 

32 
12 

33 
8 

33 
8 

3S 
10 

40 
13 

31 
18 

31 
3 

35 
16 

35 
21 

34 

15 

35 
8 

38 
12 

36 
16 

4  1 
24 

37 
10 

18 
1 

IS 
-  4 

20 

-  3 

23 
-  1 

24 

3 

31 
13 

25 
15 

29 
15 

28 
8 

32  .9 
12.0 

OURANGO 

MIN 

48 

12 

48 

20 

53 
18 

55 
18 

43 

27 

27 
20 

35 
16 

40 

17 

40 

8 

30 
15 

37 
18 

44 

1  1 

38 
13 

38 
6 

37 
12 

46 

13 

46 

1  1 

39 
10 

42 
14 

45 

10 

44 

17 

42 
16 

31 
1  1 

27 
-  3 

3B 
-  6 

30 

22 

35 
15 

43 

7 

43 

e 

3B 
4 

34 

0 

39.9 
12.3 

EAGLE  FAA  AP 

MIN 

42 

-  3 

39 
-  1 

48 
4 

49 

5 

35 
18 

41 

1  3 

36 
14 

36 

2 

35 
-  3 

35 
-  5 

29 
-  4 

39 
8 

31 
4 

31 
1  4 

33 
13 

33 
4 

40 
8 

38 
8 

35 
15 

30 
15 

43 

24 

35 
16 

30 
7 

21 
-  17 

20 
-24 

IS 
-IS 

25 
-17 

23 
-  1  3 

26 
-  6 

35 
-  6 

28 
-1  1 

33.4 

2  .2 

c  no  t    i  cute 

MIN 

44 

13 

34 

21 

48 

18 

49 

22 

49 

22 

37 
14 

33 
14 

35 
13 

39 

2 

33 
1  0 

38 

5 

32 
10 

29 
0 

31 
1  1 

42 

22 

4  1 

10 

34 

2 

32 
17 

35 
12 

40 

23 

33 
9 

2S 

S 

25 
5 

31 
10 

27 
19 

30 
5 

37 
4 

4  1 

7 

30 
1 

30 
6 

35-5 
11.1 

F  R AS£R 

M  I  N 

MIN 

45 

1  1 

48 

12 

49 

1  3 

48 

[  6 

38 

32 

49 

28 

36 
2S 

4  1 
18 

42 

IS 

44 

10 

40 
1  1 

44 

13 

40 

17 

39 
17 

36 
22 

42 

21 

42 
14 

40 

12 

46 

16 

37 
20 

45 

26 

37 
20 

30 
18 

28 

7 

27 
5 

32 

a 

31 
3 

37 
6 

35 
1  1 

35 
17 

34 

B 

39.3 
15.2 

GRTEHAY   I  SH 

HIN 

4H 
34 

44 

8 

52 
9 

57 

1  5 

46 

26 

SO 
22 

39 
17 

43 
1  1 

41 

S 

44 

3 

44 

7 

49 
15 

45 

25 

4  1 
8 

40 
14 

48 

12 

51 
13 

4  4 

7 

47 

9 

45 

30 

S3 
22 

50 
21 

33 
12 

30 
2 

32 
-  5 

27 
0 

37 
-  2 

4  1 

2 

33 
9 

33 
9 

35 
7 

42.6 
1  1  .8 

GL E NHOOD  SPRINGS   1  N 

HIN 

42 

9 

46 

12 

48 
14 

50 
14 

37 
25 

SO 
28 

37 
22 

44 

16 

38 
9 

39 
9 

37 
10 

39 
16 

32 
20 

32 
19 

33 
14 

29 
12 

34 

1  1 

32 
21 

33 
IS 

33 
1 1 

38 
1  4 

28 
14 

28 
8 

IB 
1 

13 
-14 

24 

-  5 

24 
-  4 

31 

-  2 

31 

7 

31 
1  1 

26 

3 

34  .  1 
1  1  .0 

GRANO  JUNC  T I  ON  HSO  AP 

HIN 

42 
1  4 

44 

18 

46 

19 

46 

20 

37 
33 

46 

26 

37 
29 

38 

22 

36 
17 

40 

15 

38 
16 

40 
16 

40 
24 

36 
19 

38 
23 

38 
21 

42 

19 

40 

17 

43 
18 

37 
23 

44 

25 

35 
22 

27 
16 

23 
7 

25 
1 

27 
9 

31 
6 

35 
9 

30 
IS 

30 
10 

29 
1  1 

36.8 
17.4 

UKHnU    JUNL 1  1  UN    D  tot 

HIN 

41 

19 

44 

21 

44 

19 

46 

20 

49 

32 

36 
29 

46 

28 

39 
24 

40 

17 

40 
18 

42 

19 

40 

15 

42 

21 

43 
19 

36 
"2 

39 
22 

38 
21 

42 
16 

42 

15 

43 

16 

34 

26 

46 
24 

36 
22 

28 
10 

25 
6 

25 
9 

28 
8 

32 
1  1 

37 
16 

30 
21 

35 
14 

38.3 
18.8 

GRAND  LAKE    t  NH 

HIN 

39 
-  8 

42 

-  7 

43 

-  1 

4S 

2 

37 
1 1 

30 
22 

27 
18 

IB 
-16 

34 

-15 

33 
-11 

25 
-13 

27 

-  9 

25 
-10 

20 
8 

21 
7 

19 
5 

35 
7 

29 
10 

22 
6 

22 
8 

36 
IS 

33 
6 

24 

-  1 

21 
-  4 

18 

-25 

28 

-15 

33 

-  20 

27 
-16 

30 

-  7 

26 

-  6 

27 
-19 

28. 9 
-  2.5 

HIN 

35 
3 

38 
3 

41 
4 

43 

6 

41 

16 

41 

20 

28 
10 

2  4 

-  9 

27 

-  3 

30 
0 

27 
-  2 

26 
1  5 

28 
0 

25 
12 

22 
1  1 

21 
1  1 

31 
10 

31 
1 1 

30 
17 

22 
7 

34 

20 

35 
10 

33 
3 

16 

-  1 

14 

-22 

16 
-12 

16 
-14 

18 

-IS 

24 

-  6 

26 

-  7 

24 

18 

28.0 
3.7 

GRAND  VALLEY 

HIN 

45 

5 

47 

7 

49 

9 

49 
IB 

37 
23 

45 

2S 

39 
23 

40 

13 

42 

10 

44 

9 

40 

7 

42 
9 

36 
13 

38 

7 

38 
18 

32 
15 

30 
10 

36 
-  1 

43 

17 

40 
18 

43 
18 

39 
21 

26 
10 

23 

-  2 

23 
-  10 

31 

-  1 

31 
-  2 

33 

-  2 

34 
B 

37 
18 

32 
-  6 

37.5 
9.9 

Unc.Cn    nUUn  inlK  UMn 

HIN 

29 
0 

32 
1 

35 
5 

39 
10 

37 
17 

36 
25 

31 
14 

27 
-  3 

24 
-  4 

24 

-  1 

23 
-  4 

31 
8 

29 

4 

25 
IS 

28 
1  3 

30 
10 

38 
9 

34 

1  3 

29 
18 

29 
16 

42 

25 

39 
1  1 

16 
5 

14 

-  4 

10 
-  18 

1  4 

-  1  1 

20 
-11 

16 
-  9 

19 

-  3 

24 

1 

16 
-  9 

27  .  1 
4  .6 

HIN 

24 

12 

-10 

30 
-  5 

31 
-  6 

32 

4 

36 
8 

30 
0 

24 

-  8 

21 
-14 

24 

- 1  1 

2S 
-12 

33 
-  8 

26 
4 

24 

-  2 

30 
-  5 

35 
-  2 

29 

-  9 

27 
-  6 

29 

2 

24 

-  8 

35 
5 

2S 
IS 

17 
-  6 

12 
- 1  1 

9 

-36 

1  1 

-21 

19 
-20 

6 

-19 

17 
-24 

IS 
-IS 

8 

-2S 

23.6 
-  8.S 

HA  y oe  n 

HIN 

47 
8 

50 
1  0 

52 
12 

55 
17 

41 
24 

39 
26 

34 

19 

2B 
-  7 

36 
-  2 

29 

-  4 

28 

0 

35 
12 

26 
1  1 

25 
16 

26 
17 

22 
0 

31 
3 

30 
14 

28 
IS 

29 
17 

36 
24 

36 
6 

1  1 

-  9 

12 
-10 

23 
-  8 

13 
-10 

23 
-  6 

21 

-  5 

27 
2 

25 
6 

23 
3 

30.4 

6.S 

nui    jULrnuw   jrnj   c  jh 

MIN 

30 
-11 

10 

-1 1 

34 

-  8 

27 
-  8 

27 
4 

34 

-15 

37 
-20 

41 

-  16 

21 
-15 

32 
3 

33 

-  2 

21 
5 

25 
6 

22 
-  6 

35 
-  2 

37 
4 

25 
14 

24 
4 

39 
18 

37 
8 

1  1 

2 

1  3 
-12 

2 

-27 

1  1 
-23 

11 
-21 

14 

-19 

23 
-13 

23 

-  7 

12 
-20 

25.2 
-  6.5 

1  UrlML  1  u    i  n 

HIN 

39 
10 

45 

I  4 

47 

15 

54 

1  5 

54 

18 

43 

22 

40 

20 

34 

22 

39 
17 

38 
16 

28 
17 

33 
10 

40 

12 

38 
6 

35 
9 

37 
6 

43 

7 

43 

9 

38 
10 

40 

6 

42 

10 

43 

12 

41 
14 

33 
3 

24 

-  4 

35 
6 

30 
16 

34 

-  2 

36 
1 

40 

-  2 

36 
1 

38.8 
10.3 

INDEPENDENCE  PASS  S  SH 

HAX 
HIN 

37 
3 

42 
8 

40 

10 

50 

7 

34 

13 

28 
10 

21 
-  3 

22 
-12 

34 

-  5 

30 
-  4 

31 
-  4 

21 
-  5 

19 
-  5 

12 
-  5 

1  3 

-  5 

16 

-  S 

37 

-  1 

28 
3 

22 
3 

17 
S 

29 
1  1 

21 
4 

14 

-  2 

9 

-16 

30 

-23 

24 

-  6 

33 
-  7 

36 
-  1 

28 

-  5 

IB 

-12 

23 
IS 

26.4 

-  2.1 

KREHHL ING 

HHX 
HIN 

27 

-22 

32 
-  14 

34 

-  9 

38 
-  6 

33 
5 

38 
13 

32 
8 

24 

-18 

21 
-  19 

22 
-  19 

I  9 

-19 

3  1 
9 

31 

-  9 

10 

30 
-10 

36 
1 

32 
9 

28 
17 

26 
10 

40 

22 

38 
1 1 

15 
4 

15 
-  5 

9 

-32 

1  1 
-26 

14 

-27 

-26 

19 
-17 

21 
-13 

12 
-22 

26.0 
-  6.5 

LAKE  CUT 

MAX 
MIN 

38 
-  9 

34 

-  7 

38 

-  3 

42 

0 

38 
1  1 

40 

10 

27 
3 

31 

-  6 

3  4 

-13 

37 
-  9 

31 
-  6 

35 
0 

30 

-  2 

26 
-  1  1 

27 
-  8 

35 
9 

37 
-  S 

39 
-  8 

29 
7 

29 
1 

40 

12 

35 
12 

1  4 

2 

12 
-23 

17 
-28 

IB 

-  1  3 

22 
-19 

20 
-22 

31 
-10 

19 
-19 

14 

-27 

29.6 
-  5.8 

LITTLE  HILLS 

hax 

HIN 

46 

-  4 

43 

0 

52 
2 

5  4 

12 

37 
26 

39 

22 

35 
IS 

2° 

-  1 

39 
-  8 

38 
-  8 

39 
-  4 

4  1 

5 

30 
10 

33 
9 

35 
14 

30 
19 

43 

-  2 

36 
-  5 

35 
9 

34 

16 

42 

20 

41 

7 

I  3 
-  1  1 

19 

-  17 

24 

-20 

23 
-13 

28 
-12 

33 
3 

26 
5 

31 
1 

28 
-  4 

34  .7 

2.8 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOlLOHING  STATION  INDEX 
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DAILY  TEMPERATURES 


STATION 

DRY  OF  MONTH 

o 

s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a 

MARVINE  RANCH 

min 

34 

0 

47 
4 

45 

2 

47 
4 

52 
9 

39 
23 

32 

10 

SO 

-17 

30 

-IS 

35 
-  10 

46 

e 

46 

-  4 

3  3 
-  1 

23 

B 

23 
-  8 

24 

0 

24 

2 

28 
0 

24 

10 

22 
13 

36 
19 

38 

0 

12 
-10 

12 

-22 

9 
-16 

10 

-  1  0 

32 
15 

36 

-  2 

26 
0 

20 
-  8 

22 

-20 

30.9 
-  2.0 

MAYBELL 

min 

NCCtfCD    kin  *> 

nttRtK  NU  .  i 

M  I  N 

47 

7 

45 

7 

54 
8 

5  4 

a 

50 
IS 

50 
12 

35 
16 

31 
0 

39 
-  1 

411 

-  1 

38 
1 

41 
8 

35 
13 

33 
17 

34 

12 

29 

1  4 

39 
-  1 

32 
-  1 

37 
12 

29 
S 

42 

21 

40 
6 

20 
-10 

IB 

-IS 

18 

-15 

21 
-IS 

29 
-  8 

28 

-  1 

28 

5 

30 
3 

27 
2 

35-3 
4.3 

MEREO 1 TH 

MAX 

niN 

42 
4 

45 
4 

47 
6 

39 
21 

37 
21 

32 

-  6 

36 

-  4 

36 
-  6 

32 

9 

31 

-  2 

2  3 

13 

29 
0 

39 
6 

32 
9 

24 

7 

40 

4 

12 

-  S 

22 
-  6 

22 
-IS 

35 

-10 

30 
-14 

MESA  LAKES  RESORT 

hin 

43 

2 

43 

1 1 

40 

21 

37 
22 

31 
24 

32 
15 

21 
0 

29 

-  9 

3S 
-  7 

34 

-  7 

31 
-  6 

31 

-  2 

21 
7 

21 

2 

21 

-  5 

24 

10 

28 
3 

32 
-  B 

20 
l  1 

22 
5 

29 
19 

29 
6 

10 

4 

10 

-  16 

2  8 

-21 

26 
-  2 

28 

-  6 

28 

15 

20 
IS 

23 
-  9 

23 
-IS 

27.4 
2.3 

MESA  VEROE  NAT  PARK 

MIN 

4S 

20 

43 

27 

SO 
26 

S3 
30 

43 

32 

37 
28 

36 
23 

36 
21 

35 
13 

34 

13 

38 
II 

40 

22 

36 
21 

30 
16 

33 
IS 

4 

21 

4 

2  2 

3  9 

18 

38 
19 

39 
17 

46 

29 

37 
25 

29 
17 

19 

2 

31 

2 

23 
16 

32 
13 

4 

IS 

33 
22 

32 
14 

26 
9 

36.7 
18.7 

HONTROSE  NO  2 

niN 

19 
13 

41 
14 

43 
14 

4M 

16 

56 
22 

40 

31 

39 
21 

35 
15 

35 
12 

38 

13 

16 

4 

39 
15 

42 

20 

4  0 

19 

34 
18 

35 
25 

36 
IS 

4S 
14 

38 

:  4 

39 
19 

37 
22 

48 
2  4 

31 
16 

22 
1 

19 

-  9 

19 
1 

27 
3 

34 

S 

36 
10 

36 
6 

30 
8 

36.9 
14.0 

NOR IHOALE 

MAX 
MIN 

4, 

7 

4S 

17 

42 

1  1 

SI 

14 

46 

32 

3S 
25 

33 
25 

33 
15 

40 
8 

40 

9 

40 

II 

40 

17 

34 
12 

27 
7 

34 

B 

4G 
16 

4 : 

8 

36 
1  1 

34 

15 

3  9 
17 

4  6 

21 

39 
18 

25 
15 

20 

-  S 

24 

-  9 

24 

7 

28 

7 

38 

4 

34 
14 

31 

0 

25 
7 

3S-6 
1 1  -5 

NORHOOO 

MAX 
MIN 

42 

7 

43 

12 

49 

16 

52 
22 

43 

32 

3  9 
21 

36 
1  1 

36 
9 

40 

1 

18 
6 

38 

4 

40 

10 

3  6 
10 

31 
-  1 

'  i 

2 

38 
IS 

44 

9 

36 

4 

35 
10 

16 

7 

4  7 

2  3 

4  0 

18 

20 
1 1 

18 
- 14 

26 

-21 

22 
-  7 

36 
-  3 

33 
-  8 

37 
9 

30 
0 

30 
-  5 

36.2 
6.8 

MAX 
MIN 

4. 

IS 

42 

IE 

47 

20 

IS 

23 

3S 
28 

31 
26 

2B 

IS 

29 

7 

36 
S 

35 

to 

36 
10 

38 

15 

28 

16 

25 
1 1 

.  B 

7 

36 
13 

43 
1  I 

35 
1  1 

31 
21 

26 
18 

41 
24 

34 

12 

14 

fa 

17 

-  3 

2  4 

-  8 

24 
6 

34 
4 

37 
6 

32 
7 

27 
3 

21 
0 

32.4 
1  1  .6 

PACOSA  SPRINCS 

MM  < 

MIN 

48 
4 

4  4 

10 

52 
1  3 

52 
1 1 

4': 

2S 

4:.; 

20 

33 
12 

38 
15 

45 

2 

42 

3 

30 
12 

39 
2 

35 
5 

32 
-  4 

35 
3 

39 
-  1 

42 

0 

37 
3 

39 
3 

35 
-  3 

4  1 

3 

4  0 
9 

33 
18 

21 
4 

30 

-22 

26 

9 

33 
9 

38 

-12 

36 
2 

34 

-11 

31 
-10 

37.6 
4.3 

PAL [ SAOE 

M  fa  i 
MIN 

4(1 

19 

42 

20 

4  4 

19 

4 

23 

44 

26 

33 
2S 

1  4 

25 

35 
2  4 

37 
21 

38 
17 

4  1 

17 

)9 
1  1 

42 

1  3 

36 
19 

36 

21 

35 
23 

34 

21 

35 
1  1 

39 

1  3 

4  1 

13 

35 
26 

42 
24 

34 

19 

23 
9 

24 

5 

24 

6 

27 
8 

30 
10 

33 
1 1 

31 
19 

33 
1 1 

36.1 
17.1 

PAONIA  1  SH 

MM  r 

M  I  \ 

4, 

10 

43 

13 

45 

13 

52 
22 

S7 
2  5 

3  7 
29 

41 

21 

39 
12 

37 
10 

39 
10 

41 

1  1 

40 

12 

41 

19 

39 
1 1 

35 
1  1 

35 
17 

35 

lb 

46 

10 

39 

10 

4  1 

1  4 

36 
1  6 

47 

19 

33 
IS 

24 

1 

20 

-  8 

22 
-  6 

24 
3 

34 

1 

37 
10 

4  6 

7 

31 

4 

37.8 
1  1  .5 

PARAQOX  1  E 

MAX 
MIN 

46 

12 

4  < 

12 

4 

12 

50 
22 

42 

25 

48 

19 

16 

22 

4>; 

8 

39 

7 

43 

7 

43 

9 

46 

12 

4.1 

8 

16 
10 

37 
12 

44 

9 

4  2 

7 

4  1 

8 

4G 

12 

41 

16 

46 
18 

IB 
18 

2  b 
6 

26 
-  6 

28 

-  7 

2S 
7 

34 
4 

36 

5 

42 

17 

36 
7 

34 

39.8 
10.6 

PITKIN 

MAX 
MIN 

39 

4 

41 

8 

36 
6 

41 

? 

35 
12 

31 
12 

25 
-  3 

25 
-10 

26 
-13 

31 

-  2 

26 
a 

26 
-  6 

2  6 
6 

21 

-  S 

29 
-  4 

26 
-  8 

2  9 

-  6 

2B 
4 

27 
-II 

2  2 

-  7 

2b 
9 

3S 
-  4 

19 
-  4 

20 
lb 

22 
-33 

27 
-26 

21 
-IS 

20 
-26 

21 

-IS 

1 1 
-18 

1 1 

-18 

26.5 
-  7.1 

RANGEL 1 

MAX 
MIN 

41 

3 

40 

5 

45 
4 

45 
9 

40 

6 

44 
4 

42 
18 

37 
10 

35 
6 

37 
2 

36 
3 

43 

0 

42 
-18 

36 
1 

38 
0 

4,, 

-  4 

40 
-  4 

35 
-  4 

41 
-  9 

38 

1 1 

4  1 

1  1 

47 
15 

31 
-  3 

21 
-  7 

25 
-  7 

26 
-  4 

30 
-  5 

34 

5 

39 
9 

32 

9 

29 
1 

37.3 
2.2 

R  I  CO 

MAX 
MIN 

SI 
4 

49 

13 

50 
10 

4' 

10 

35 
25 

40 

10 

30 
3 

40 

-  2 

48 
4 

4  .1 

5 

43 

0 

39 

4 

27 

0 

27 
3 

2  4 

-  3 

36 
13 

42 

-  2 

38 
3 

32 
16 

32 
0 

4  1 
14 

29 
IS 

22 
10 

24 

-  1  I 

36 
-19 

74 

6 

41 

-  9 

39 
-  4 

31 

3 

34 

-10 

31 
-11 

36.3 
3.0 

ft  IFLE 

MAX 
MIN 

4' 

8 

46 

9 

49 

10 

S2 
12 

38 
IS 

46 

25 

38 

i  « 

38 
10 

39 
7 

44 

7 

39 

6 

43 

1 1 

36 

9 

33 
13 

35 
21 

30 
12 

2S 

12 

30 
-  1 

35 
14 

28 
13 

35 
18 

31 

1  4 

23 
9 

16 

-  1  1 

20 
-16 

25 
-10 

22 
-10 

33 
-  7 

30 
2 

32 
2 

28 

-  3 

34.4 

7.3 

S [LVERTON 

MAX 
MIN 

44 

-  6 

45 

-  2 

45 

3 

43 

2 

34 

21 

38 

S 

32 
-  2 

31 
-  6 

40 

-12 

40 
-  6 

34 
-  4 

33 
-  2 

22 
-  3 

30 
-  4 

24 

-  7 

30 
-10 

38 
-11 

34 

-  8 

30 
12 

25 
5 

35 
-  4 

30 
0 

27 
-10 

25 
-17 

2S 
-27 

25 
-  1 

32 
1  2 

33 
-15 

30 
-  6 

25 
-20 

25 
-21 

32.4 
-  5.4 

STEAMBOAT  SPRINCS 

MAX 
MIN 

33 
-  3 

38 

-  1 

39 

3 

47 

7 

32 
18 

33 
26 

33 
211 

20 
-14 

24 

-16 

25 
-16 

20 
-13 

30 
17 

32 

-  5 

32 
IS 

25 
1  4 

21) 

2 

27 
3 

32 
18 

25 
18 

27 
12 

37 
IS 

24 
12 

15 
-15 

10 

-IS 

IS 
-2S 

IE 
-21 

14 

-22 

20 
-17 

23 
-  9 

24 

5 

20 
-  6 

26-2 
.2 

TATLOR  PARK 

MAX 
MIN 

IS 
-  8 

38 

-  6 

40 

0 

15 

-  3 

35 
8 

32 
9 

2e 

-  7 

29 
-17 

32 
-15 

36 

-  6 

31 
-12 

29 

e 

25 
f 

20 
5 

25 
-10 

32 
1  1 

32 
-10 

27 
-  6 

22 
8 

19 

2 

35 
7 

31 
13 

14 

6 

9 

-21 

0 

-42 

17 
-20 

18 

-22 

5 

-30 

21 
-18 

13 
-33 

3 

-34 

24.8 
-  8.6 

telluride 

MAX 
MIN 

55 
8 

46 

E 

48 
14 

49 

16 

35 
27 

37 
23 

.  S 
4 

36 
-  1 

41 

0 

43 

6 

38 

2 

37 
8 

30 
6 

24 

9 

27 
0 

33 
13 

45 

1 

35 

-  3 

2  9 

IS 

22 
10 

42 

20 

34 
14 

14 

6 

19 
-12 

31 
-17 

25 
4 

38 
4 

4  7 

1 

31 
8 

30 
-II 

30 
- 1  1 

34.6 

5.3 

URAVAN 

MAX 
MIN 

45 

1? 

44 

15 

46 

12 

47 

:  9 

45 

31 

46 

27 

43 

25 

37 
27 

40 

IS 

40 
1  4 

41 

12 

45 

19 

40 

21 

37 
18 

38 
17 

43 
19 

55 
16 

45 

IS 

42 
19 

4 : 

20 

40 

31 

40 

27 

31 
22 

25 
1  1 

27 
19 

29 
10 

44 

20 

37 
U 

39 
26 

36 

12 

36 
IS 

40-2 
18.7 

VALLEC I  TO  DAM 

MAX 
MIN 

47 

1  1 

44 

20 

SO 
19 

SO 
19 

35 
29 

37 
12 

33 
9 

36 
1  3 

43 

5 

37 
1  0 

30 
7 

37 
7 

33 
8 

30 

-  I 

33 
4 

38 
3 

4 

4 

35 
3 

38 
12 

37 
3 

39 
10 

36 
9 

26 
15 

20 
0 

36 
-1 1 

26 
15 

33 
1  1 

38 

-  2 

30 
8 

34 

-  5 

31 

-12 

35.9 
7.6 

YWMPA 

MAX 
MIN 

4  4 

10 

44 

12 

47 

16 

47 

17 

36 
23 

33 
23 

31 
10 

33 
-  ) 

35 
0 

34 

-  3 

28 
-  1 

31 
S 

33 
7 

21 
5 

26 
5 

24 

-  3 

33 
1  1 

33 
10 

22 
4 

25 

4 

38 
18 

37 
8 

10 

-  7 

10 
-21 

12 
-18 

17 

-  2 

23 
-  9 

25 
5 

29 
-  2 

23 
-  2 

18 

-  7 

29.1 
3.5 

YELLOH  JACKET  2  M 
■          ■  ■ 

MAX 
MIN 

41 

17 

43 
24 

49 

25 

42 

23 

43 

31 

44 

25 

34 

20 

4  1 

19 

35 
13 

33 
13 

33 
13 

37 
16 

33 
6 

27 
12 

32 
15 

38 
14 

43 

3S 
12 

37 
17 

37 
16 

43 

30 

36 
19 

24 
1 1 

20 

-  2 

/fa 

-  1 

22 
12 

31 
16 

39 
10 

32 
19 

27 
6 

29 
3 

35.1 
15.7 

KANSAS  ORAINAOE 
BASIN  03 

AKRON   4  E 

MAX 
MIN 

28 

0 

SO 
9 

46 
14 

60 

19 

64 

20 

55 
32 

45 

20 

4,: 

1 1 

42 

13 

5fa 
16 

49 

14 

48 

16 

47 
9 

4H 

7 

29 
6 

32 

19 

36 
17 

ss 

25 

43 
17 

42 

12 

38 
17 

55 
20 

37 
IS 

25 
1 

22 
4 

44 

8 

33 
9 

SO 
10 

4" 

9 

B 

42 

1  1 

43-6 

13.2 

AKRON  FAA  AP 

MAX 
MIN 

48 

10 

44 

16 

57 
22 

62 
28 

54 

26 

44 

25 

3  8 

16 

41 

12 

54 

20 

<5 

18 

45 

17 

45 

16 

46 

15 

30 
9 

31 
12 

34 
18 

55 
2  1 

41 

25 

41 

19 

3  1 

15 

S4 

23 

4S 

17 

24 
9 

20 
2 

43 

S 

31 
13 

49 

13 

47 
14 

33 
1 1 

41 

12 

33 
1  1 

42.3 
15.9 

90NNT  LAKE 

MAX 
MIN 

26 
2 

48 

12 

48 

IS 

52 
12 

61 
20 

54 

23 

4  9 

21 

44 

8 

43 

17 

60 
16 

48 

16 

50 
16 

50 
10 

4> 

1  1 

30 
9 

32 

2  i 

39 
20 

SS 
23 

44 

21 

\- 

16 

43 

1  7 

SI 

27 

42 

20 

32 
2 

29 

3 

46 

13 

33 
7 

36 

4 

38 
10 

31 
0 

36 
2 

43.3 

13-2 

BURL INCTON 

MAX 
MIN 

CHEYENNE  NELLS 

MAX 
MIN 

41 

47 
14 

54 

21 

65 
25 

63 
32 

45 
24 

4  1 

41 

22 

58 
20 

4 

19 

58 

22 

52 
15 

47 

22 

46 

9 

35 
21 

38 
14 

59 
20 

50 
19 

4S 

13 

43 

21 

SO 
28 

45 
14 

33 
3 

25 
5 

4  7 

9 

29 
15 

35 
9 

4  4 

12 

28 

7 

34 

13 

32 
19 

43.9 
16.8 

FLAGLER  2  NN 

MAX 
MIN 

46 

0 

48 

I  1 

55 
12 

5  1 
2  1 

SI 
21 

44 

31 

41 
19 

46 
14 

57 
13 

44 

15 

51 
1  1 

46 

16 

48 

7 

■9 

M 

34 
4 

35 

IB 

55 

1  4 

41 
24 

39 
14 

40 

10 

52 
14 

47 
24 

29 
13 

23 
3 

43 

0 

31 
7 

44 
4 

47 

8 

29 
7 

38 

0 

32 
1  1 

43.3 
12.4 

HOL  YOKE 

MAX 
MIN 

4 : 

-  1 

45 
1  4 

53 
12 

fa) 

15 

57 
22 

47 

30 

4 

IB 

42 

6 

S7 
19 

4  1 

1  1 

49 

12 

46 

32 

46 
9 

39 
19 

34 

10 

35 
22 

SI 
18 

41 

22 

42 
21 

41 
13 

49 
24 

42 

31 

33 
12 

24 

3 

43 
4 

39 
12 

47 

10 

47 
6 

33 
10 

42 

7 

37 
15 

43.6 
14.6 

lEROy  s  mSn 

Mm  l 

MIN 

IS 

47 

17 

45 

20 

64 

32 

57 
19 

45 

37 
1  9 

42 

17 

40 

20 

6  3 
15 

47 

20 

46 

IS 

44 

20 

47 

II 

31 
17 

33 
21 

35 
24 

52 
23 

43 

IS 

4 

IB 

38 
17 

52 
20 

37 
0 

23 
3 

23 

a 

39 
12 

33 
1 1 

47 
1 1 

51 
1  1 

33 
12 

4  1 

7 

42.2 
15.7 

STRATTON  3  NE 

MAX 
MIN 

45 
3 

45 

17 

51 
13 

63 
22 

54 
24 

4S 

33 

4.. 

21 

41 
14 

57 
1  9 

4- 

2  1 

49 
IB 

47 

20 

40 

1  7 

(fa- 
rt 

34 

17 

18 

10 

54 

20 

44 

IB 

43 

20 

jg 
13 

51 
20 

41 

31 

32 
18 

.  4 

1 

43 

6 

25 

6 

3S 
7 

4  : 

12 

28 

a 

35 
3 

31 
16 

41  .9 

IS. 7 

NRAY 

-..1 

MIN 

50 
0 

50 
IS 

56 
12 

h  fa 
lb 

67 
16 

56 
35 

50 
20 

46 

M 

62 
18 

bl 

16 

54 

16 

50 
20 

50 
12 

47 
24 

37 
12 

39 

20 

58 
19 

47 

29 

47 

:  9 

45 

19 

52 
26 

7  4 

30 

41 

22 

28 
1  1 

49 

7 

3  fa 

12 

S3 
9 

55 
:  4 

51 
14 

46 
fa 

46 

IB 

50.0 
16.6 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLONING  STATION  INDEX 
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DRILY  TEMPERATURES 


STHT ION 

OflY  OF  MONTH 

O 

<r 

Q£ 
ZL 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

1  2 

1  3 

1  4 

1  5 

1  6 

1  7 

1  8 

1  9 

20 

2  1 

2  2 

2  3 

24 

25 

26 

2  7 

^  o 

29 

30 

31 

• 

PLATTE  (DRAINAGE 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

MH  i 

4B 

40 

46 

40 

42 

42 

32 

30 

42 

35 

32 

30 

34 

32 

34 

30 

31 

23 

24 

32 

30 

32 

28 

30 

32 

34 

38 

31 

34 

45 

26 

34 

2 

MIN 

30 

20 

19 

24 

20 

24 

-  2 

-  1 

1  1 

12 

10 

9 

14 

10 

1  1 

-  1 

10 

10 

12 

1  4 

10 

20 

1 1 

12 

12 

18 

20 

21 

5 

6 

1 

12 

6 

ANTERO  RESERVOIR 

MH  * 

32 

34 

42 

42 

38 

35 

28 

18 

28 

30 

37 

30 

27 

22 

24 

31 

39 

35 

30 

28 

42 

34 

19 

7 

3 

20 

14 

17 

21 

7 

5 

26 

4 

M  |  N 

-  8 

-  6 

-  2 

2 

10 

6 

3 

-25 

-21 

-11 

-  1  4 

4 

.7 

8 

5 

4 

4 

5 

14 

9 

19 

10 

4 

-35 

-42 

-30 

-30 

-32 

-21 

-31 

-32 

-  7 

3 

BAILEY 

MH  I 

«9 

44 

53 

53 

45 

38 

30 

33 

45 

37 

39 

34 

37 

28 

30 

35 

48 

38 

30 

46 

47 

23 

15 

33 

28 

43 

47 

33 

32 

26 

37 

3 

NIN 

2 

4 

9 

16 

20 

23 

15 

-  4 

2 

5 

0 

9 

3 

18 

16 

5 

26 

1  3 

19 

18 

17 

7 

-18 

-12 

1 

-  7 

5 

5 

-  3 

4 

7 

3 

BOULOER 

MH  I 

40 

44 

52 

62 

56 

46 

37 

46 

57 

44 

44 

43 

46 

37 

39 

45 

56 

47 

41 

43 

56 

54 

27 

19 

31 

33 

46 

51 

43 

41 

32 

43 

8 

m  ;  hi 

15 

22 

24 

31 

36 

33 

26 

10 

23 

25 

21 

30 

18 

24 

21 

16 

35 

23 

33 

20 

40 

25 

15 

-  3 

3 

17 

16 

22 

17 

15 

17 

21 

6 

BR IOGS0ALE 

Mfl  1 

50 

48 

52 

60 

51 

SO 

41 

41 

55 

46 

42 

4  1 

40 

34 

38 

43 

55 

44 

42 

36 

52 

52 

36 

20 

44 

42 

50 

55 

45 

42 

35 

4  4 

6 

M  1  N 

1 

6 

8 

12 

20 

31 

17 

I  4 

I  1 

10 

4 

20 

3 

22 

6 

17 

13 

19 

30 

8 

22 

27 

13 

-  5 

-10 

0 

-  5 

6 

3 

0 

13 

10 

8 

BR [CHTON 

44 

47 

51 

64 

55 

46 

36 

41 

55 

44 

4  1 

47 

43 

39 

4  1 

42 

53 

48 

43 

43 

56 

52 

27 

21 

37 

33 

52 

SO 

37 

45 

33 

4  4 

0 

MIN 

9 

1  4 

14 

22 

24 

30 

21 

7 

16 

16 

:  4 

20 

12 

20 

IS 

15 

20 

18 

26 

9 

25 

25 

16 

-  3 

-  2 

9 

9 

1 1 

12 

9 

10 

I  4 

9 

BYERS  5  ENE 

MH  « 

48 

46 

57 

64 

56 

44 

34 

44 

57 

43 

49 

44 

52 

35 

37 

41 

59 

44 

41 

43 

58 

49 

27 

22 

43 

30 

42 

45 

36 

42 

31 

44 

0 

m  :  n 

4 

8 

10 

1  S 

16 

25 

14 

5 

10 

1  0 

7 

9 

6 

14 

4 

10 

1  3 

14 

13 

8 

1  1 

24 

3 

1 

-  S 

6 

-  5 

2 

1 

2 

6 

8 

4 

CABIN  CREEK 

MH'> 

42 

43 

43 

44 

35 

24 

34 

44 

36 

31 

24 

26 

17 

18 

22 

36 

28 

25 

21 

38 

29 

1  1 

12 

39 

26 

35 

43 

31 

18 

16 

29 

8 

M  |  N 

1 

16 

20 

20 

2  2 

13 

-  2 

8 

1 1 

21 

1  4 

13 

9 

10 

8 

18 

16 

9 

4 

0 

-  2 

-10 

-  6 

7 

3 

16 

1  3 

2 

-  5 

8 

6 

CASTLE  ROCK 

HR> 

j') 

52 

45 

61 

63 

51 

42 

29 

40 

S  1 

40 

47 

41 

38 

33 

34 

40 

58 

49 

4  1 

48 

53 

35 

28 

25 

45 

35 

50 

46 

38 

40 

43 

2 

MIN 

6 

9 

1  1 

21 

2  2 

27 

1  1 

-  7 

3 

6 

4 

6 

9 

14 

10 

7 

13 

1  1 

1  1 

6 

14 

22 

10 

-  6 

-  9 

3 

-  2 

6 

2 

I 

4 

7 

9 

CHEESMAN 

MAX 

57 

50 

62 

56 

50 

43 

33 

40 

53 

43 

44 

42 

41 

37 

37 

45 

55 

48 

37 

38 

54 

50 

30 

30 

38 

29 

45 

51 

36 

42 

32 

43 

5 

MIN 

1 

3 

9 

13 

16 

23 

7 

-  6 

-  2 

2 

-  1 

1  1 

1 1 

13 

14 

3 

8 

6 

21 

4 

32 

2  2 

8 

-  1  4 

-16 

2 

-  7 

3 

2 

-  5 

-  1 

5 

g 

CHERRY  CREEK  OAM 

M  H  < 

3  b 

45 

47 

63 

64 

53 

41 

37 

44 

51 

43 

45 

4  1 

44 

42 

42 

43 

58 

41 

40 

48 

57 

38 

28 

23 

43 

34 

54 

56 

38 

43 

44 

6 

MIN 

ID 

13 

18 

2  5 

27 

30 

18 

3 

14 

14 

1  4 

18 

2  2 

26 

18 

14 

18 

17 

23 

16 

23 

30 

17 

3 

4 

5 

1  3 

20 

10 

13 

10 

16 

3 

OENVER  WSO  AP 

MAX 

4. 

47 

57 

S3 

56 

43 

33 

39 

53 

43 

45 

43 

43 

39 

41 

44 

55 

47 

42 

45 

57 

48 

27 

19 

38 

33 

51 

52 

34 

44 

33 

43 

7 

MIN 

10 

19 

19 

2  1 

28 

25 

18 

1  I 

24 

20 

19 

21 

19 

22 

21 

19 

25 

19 

.■'6 

15 

27 

23 

12 

4 

9 

16 

15 

16 

16 

IS 

13 

1  8 

6 

ELBERT 

MAX 

48 

43 

64 

61 

48 

38 

38 

38 

S3 

51 

42 

40 

45 

30 

32 

3S 

54 

35 

33 

35 

50 

40 

22 

17 

40 

26 

50 

47 

31 

42 

21 

40 

3 

MIN 

6 

3 

1  7 

1  8 

20 

17 

5 

-  4 

5 

6 

4 

6 

4 

1  3 

4 

2 

12 

14 

13 

-  I 

12 

18 

10 

-12 

-13 

3 

-  3 

1 

-  1 

-  3 

-  2 

5 

6 

ESTES  PARK 

MAX 

47 

40 

50 

50 

47 

42 

35 

37 

52 

48 

37 

36 

37 

26 

28 

35 

40 

36 

32 

31 

42 

39 

16 

1  3 

43 

35 

4  1 

47 

43 

35 

29 

37 

7 

M  IN 

5 

6 

1  1 

IB 

2  1 

25 

23 

-13 

10 

6 

1 

22 

2  2 

19 

17 

16 

29 

21 

17 

19 

19 

14 

9 

-1  1 

6 

1 

I 

1 1 

5 

3 

-  4 

1  j 

g 

EVERGREEN 

MAX 

53 

44 

59 

SB 

49 

38 

27 

39 

46 

41 

45 

41 

46 

33 

36 

40 

53 

45 

33 

35 

50 

31 

20 

27 

39 

29 

50 

50 

29 

40 

24 

40 

3 

M  IN 

8 

1  1 

1  7 

19 

28 

16 

-  7 

4 

6 

6 

6 

7 

10 

19 

10 

15 

IS 

16 

22 

26 

25 

1 1 

-12 

-10 

2 

0 

7 

6 

2 

4 

5 

g 

5 

FORT  COLLINS 

MAX 

47 

45 

56 

59 

55 

46 

36 

43 

55 

47 

4  1 

43 

39 

40 

40 

42 

SO 

43 

4  0 

38 

55 

51 

26 

IS 

38 

34 

41 

48 

34 

36 

34 

42 

S 

MIN 

9 

14 

17 

19 

28 

31 

24 

10 

15 

15 

12 

21 

17 

27 

19 

2  3 

17 

24 

30 

16 

25 

23 

13 

-  3 

-  3 

5 

3 

17 

1  3 

9 

19 

16 

.4 

FT  LUPTON  2  SE 

MAX 

45 

48 

52 

65 

55 

SO 

35 

42 

55 

45 

4  1 

46 

43 

39 

4  1 

41 

53 

48 

42 

43 

57 

55 

26 

21 

32 

33 

S4 

51 

35 

43 

34 

44 

.2 

MIN 

7 

12 

12 

20 

22 

20 

21 

18 

18 

14 

1  4 

25 

20 

25 

25 

13 

23 

22 

29 

10 

29 

23 

-  2 

-  1 

-  3 

-  7 

10 

1  1 

10 

9 

9 

1  4 

8 

FORT  MORGAN 

MAX 

29 

36 

49 

50 

64 

57 

SO 

43 

44 

57 

44 

45 

46 

36 

44 

40 

44 

54 

45 

45 

44 

5b 

38 

26 

24 

35 

35 

SO 

52 

38 

43 

44 

.0 

MIN 

5 

1  1 

14 

15 

2  2 

27 

18 

10 

1  1 

1  5 

12 

15 

10 

22 

8 

17 

16 

22 

23 

13 

16 

26 

IS 

5 

-  4 

0 

7 

6 

12 

10 

12 

1  3 

.3 

GRANT 

MAX 

42 

34 

42 

42 

42 

33 

27 

20 

33 

31 

33 

29 

30 

21 

22 

28 

38 

29 

27 

24 

38 

35 

16 

1  1 

26 

24 

32 

43 

28 

24 

12 

29 

.5 

MIN 

5 

1 1 

17 

2  0 

21 

15 

15 

-  5 

9 

6 

3 

IS 

6 

13 

1  1 

I  1 

1  4 

1  3 

15 

10 

20 

1 1 

4 

-1  1 

8 

7 

5 

1  0 

7 

1 

-  8 

g 

5 

GREELEY  UNC 

MAX 

45 

47 

S3 

60 

57 

S3 

47 

44 

56 

S3 

46 

46 

45 

39 

40 

41 

S3 

49 

42 

40 

56 

52 

31 

23 

40 

38 

50 

SI 

50 

43 

39 

46 

.1 

MIN 

1  0 

17 

15 

1  8 

24 

32 

22 

13 

1  4 

2  1 

15 

20 

14 

1  1 

19 

19 

18 

27 

26 

19 

26 

23 

17 

6 

-  1 

10 

8 

1 1 

I  4 

9 

20 

1 6 

,  7 

IDAHO  SPRINGS 

MAX 

MIN 

JONES  PASS  2  E 

MAX 

MIN 

JULESBURG 

MAX 

41 

51 

55 

87 

62 

51 

41 

48 

61 

SS 

48 

46 

4  5 

32 

33 

36 

SO 

43 

42 

42 

48 

42 

31 

27 

42 

37 

50 

51 

36 

4S 

40 

45 

■  1 

MIN 

-  S 

10 

7 

1  S 

14 

26 

20 

4 

17 

1  5 

1  1 

24 

7 

23 

7 

20 

16 

25 

19 

16 

20 

23 

IS 

3 

2 

.  5 

10 

5 

9 

7 

13 

1  3 

o 

KASSLER 

MAX 

4  3 

4S 

64 

54 

52 

46 

33 

37 

52 

45 

43 

46 

4  6 

39 

40 

4  6 

56 

47 

41 

40 

55 

54 

30 

21 

40 

3! 

47 

49 

39 

44 

33 

44 

.  1 

MIN 

6 

20 

1  1 

i ' 

38 

14 

2  1 

0 

24 

20 

16 

22 

1  6 

18 

22 

14 

30 

20 

33 

18 

29 

2  > 

1  1 

-  2 

-  8 

3 

17 

30 

10 

12 

12 

[  7 

5 

KAUFFMAN  4  SSE 

MAX 

SO 

48 

56 

S  1 

61 

45 

39 

43 

56 

(6 

42 

42 

39 

36 

34 

37 

SS 

44 

4:, 

38 

54 

44 

26 

24 

42 

33 

51 

54 

42 

42 

32 

43 

8 

MIN 

-  1 

1  1 

9 

9 

28 

32 

10 

1  3 

21 

22 

1  I 

25 

3 

22 

1  1 

1  3 

19 

19 

1  5 

15 

15 

9 

1  3 

-  4 

-  3 

1 

6 

IS 

a 

3 

18 

LAKE  GEORGE  8  SW 

MAX 

!8 

37 

46 

4  ' 

39 

34 

29 

19 

23 

is 

28 

28 

12 

23 

26 

iC 

43 

35 

10 

29 

42 

16 

23 

9 

1 

20 

16 

8 

14 

10 

3 

26 

.8 

m  |  N 

-  2 

0 

3 

7 

17 

18 

8 

-11 

-12 

-  s 

-  8 

-  6 

-  2 

12 

2 

. 

6 

3 

:  1 

0 

12 

I  2 

6 

-24 

2  7 

-21 

-20 

23 

-12 

-15 

-22 

L AKEHOOO 

"R< 

3  1 

40 

43 

56 

60 

S3 

S  3 

53 

40 

4  9 

43 

46 

41 

40 

35 

17 

49 

53 

45 

39 

47 

55 

33 

24 

21 

32 

36 

51 

49 

29 

4  1 

42 

.9 

M  I  N 

i  3 

21 

21 

2  4 

30 

30 

2  3 

1  1 

19 

22 

19 

29 

21 

24 

17 

I  S 

21 

21 

28 

22 

25 

29 

17 

-  2 

2 

1  3 

22 

20 

15 

1  1 

17 

L ONCMONT  2  ESE 

MHI 

35 

43 

47 

56 

BC 

56 

46 

3S 

42 

57 

47 

40 

45 

44 

42 

42 

43 

54 

49 

43 

45 

SB 

36 

26 

21 

37 

33 

60 

5  I 

34 

42 

43 

.8 

„  |  N 

1  0 

16 

17 

20 

25 

32 

2  1 

12 

14 

1  6 

1  3 

14 

1  S 

1  3 

17 

13 

16 

20 

23 

15 

16 

27 

19 

1 

1 

2 

5 

7 

15 

e 

10 

.6 

NEOERLANO  2  NNE 

MAX 

34 

48 

41 

SI 

SO 

43 

3  1 

20 

39 

SO 

36 

36 

2  9 

34 

25 

2  7 

33 

4  1 

31 

25 

33 

40 

1  1 

8 

10 

40 

26 

46 

47 

26 

31 

33 

.8 

M  |  N 

0 

-  1 

4 

a 

15 

17 

'.  4 

-19 

-  6 

1 

0 

5 

2 

6 

4 

2 

1  1 

8 

1  1 

9 

1  3 

4 

-  2 

-24 

-14 

1 

-  7 

7 

-  4 

-  2 

-  10 

NEW  RATMER 

MH  . 

4  3 

44 

52 

6  1 

57 

45 

4 

41 

55 

50 

44 

44 

4  6 

33 

35 

40 

52 

49 

4 

39 

SO 

4  9 

26 

25 

4C 

35 

48 

53 

39 

40 

37 

43 

S 

MIN 

3 

1  1 

10 

1  9 

22 

31 

l  B 

12 

15 

2  0 

B 

1  4 

f 

20 

10 

1  2 

17 

18 

14 

12 

19 

20 

10 

-  5 

3 

4 

5 

7 

5 

6 

14 

PARKER  6  E 

MHI 

40 

43 

61 

60 

5C 

43 

12 

35 

50 

45 

44 

38 

4i 

35 

34 

36 

54 

42 

37 

37 

51 

4  ; 

25 

28 

41 

26 

45 

46 

36 

4  1 

25 

41 

.2 

M  [  N 

IS 

19 

26 

35 

35 

27 

26 

10 

24 

2. 

19 

23 

2  1 

20 

16 

13 

27 

20 

2  5 

17 

27 

2  3 

10 

1 

5 

15 

1  3 

29 

12 

12 

16 

19 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

M  H  i 

45 

42 

53 

51 

4B 

37 

28 

40 

52 

36 

37 

30 

3  4 

23 

30 

35 

25 

m  ;  n 

2 

5 

14 

16 

22 

IS 

17 

-15 

14 

0 

8 

10 

20 

1  4 

0 

: 

-  2 

SEDGWICK  S  S 

MAX 

4  5 

46 

55 

6  3 

58 

SO 

4C 

44 

56 

SO 

49 

44 

45 

3S 

31 

33 

52 

41 

39 

39 

46 

40 

30 

24 

41 

34 

48 

49 

4  1 

4  1 

36 

43 

.4 

"IN 

3 

18 

16 

19 

23 

35 

20 

I  1 

13 

2i 

12 

28 

14 

22 

12 

2  1 

23 

35 

2  b 

18 

26 

20 

17 

2 

3 

1  4 

16 

1  0 

12 

5 

1  7 

SPICER 

MAX 

39 

41 

44 

04 

36 

31 

36 

26 

31 

31 

27 

23 

27 

18 

23 

24 

26 

25 

2  3 

26 

37 

33 

10 

8 

IS 

21 

28 

3  6 

29 

30 

1  8 

27 

.7 

MIN 

7 

5 

10 

15 

14 

14 

1  1 

-17 

2 

8 

-  5 

15 

10 

9 

2 

10 

IS 

5 

1 1 

8 

15 

7 

-  1  1 

-20 

10 

2 

-  6 

6 

-  4 

-  1 

-17 

2 

.4 

STERL ING 

MAX 

,  < 

42 

45 

49 

6  ; 

57 

4 

41 

43 

SS 

4E 

47 

4  5 

49 

34 

3  6 

42 

53 

4  6 

43 

40 

53 

38 

24 

2  1 

39 

35 

4  3 

S3 

33 

40 

43 

.1 

MIN 

1  9 

22 

1 5 

2  1 

2E 

2 1 

2 

2 

6 

1  0 

9 

■ 

6 

13 

.5 

MAX  DEN 

MAX 

4  1 

45 

45 

46 

40 

32 

21 

24 

32 

2  9 

30 

24 

28 

20 

22 

2  5 

34 

25 

23 

24 

37 

3  3 

1  1 

10 

1  9 

20 

26 

3. 

27 

25 

20 

28 

.1 

MIN 

-  3 

-  S 

8 

16 

19 

21 

IS 

-18 

-13 

1  4 

-14 

1  3 

4 

8 

6 

7 

10 

10 

1  0 

2 

24 

-13 

-20 

-17 

-19 

-  17 

1 

-  6 

-  6 

-16 

.7 

MAT  EROAL  E 

MAX 

3C 

42 

44 

61 

Sf 

55 

4  4 

34 

4  1 

SO 

44 

40 

42 

40 

4  1 

(C 

4  1 

49 

43 

40 

37 

S3 

34 

21 

22 

35 

33 

44 

48 

34 

40 

40 

.9 

MIN 

10 

19 

20 

25 

30 

29 

23 

12 

16 

2C 

17 

21 

15 

19 

18 

■  8 

19 

19 

20 

12 

18 

25 

17 

-  4 

-  4 

1  1 

7 

14 

1  1 

1  1 

14 

16 

.2 
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DRILY  TEMPERATURES 


COLORADO 

DECEMBER  1974 


STflT I  ON 


□AY   OF  MONTH 


10    1  1    12    13    14    15    16    17    18    19   20   21    22   23   24    25   26   27    26   29    30  31 


RIO  GRANDE  DRAINAGE 
BASIN 

ALAMOSA  HSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  SSH 
OEL  NORTE 

GREAT  SAND  OUNES  NM 
HERMIT  7  ESE 
MANASSA 
MONTE  VISTB 
SAGUACHE 

MOLF  CREEK  PASS  I  E 


40  43  47 
4-2  4 


38  42 

2  0 


42  43 

6  2 


40  36  47 
0        4  7 


45     37  SO 


40  35  33 
8-15-3 


43  40  SO 
4      0  3 


43  48 

2  6 


47  46 

S  IS 


48  46 
4  16 


47      47  42 


30  32 
8  S 


26  28 
0  -  7 


35     32  38 


40 

-  9 


42 

-  2 


35  38 

7  -  3 


37  37 
4   -  1 


40     38  35 


3S  29  29 
5-3  0 


39  39  28 
6  1-1 


40  32 
2  1 


30     30  36 


34  17 

6  -  7 


39  34 

-   1  6 


34  42 

2  0 


38  37 
3  S 


45  41 

1 1  10 


33  36 
18  II 


26  27 
■  9  -13 


3 

37  35 


47  38 

0  9 


2S  30  37 
•10  0-2 


35  33 
0  -  3 


32  33 
6-6 


35  33 
4  3 


38  36 
6  9 


29  31 
16  II 


25  24 

•6-11 


36  38 

3  -  2 


34  27 
7  3 


32  3B 
6  -  I 


28     24  26 
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1  1 


33  18 

0  -20 


33  16 
-12  -27 


28  20 
12 


12  18 

•20  -17 


20  20 
10  -  3 


IS  22 
IS  -  6 


5  IB 
31  -10 


13  13 
-15  -20 


5  14 

12   -  18 


II  17 
16  -25 


6 

27  -30 


19  8 

30  -32 


1 1  S 
22  -30 


19  23 
16  -15 


17  22 
B  -13 


12  0 
-26  -33 


SNOHFRLL  AND  SNOW  ON  GROUND 


COLORADO 
DECEMBER  1974 


DAY  OF  MONTH 


STATION 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN  01 

CLIMAX 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

12 

12 

12 

12 

1 1 

1  -2 
13 

1 .0 
14 

T 

14 

13 

13 

13 

1  . 1 

14 

13 

1  .6 

IS 

3.9 
19 

2.4 

21 

2.3 
23 

4.3 

25 

2.6 
26 

1  .8 
26 

10.6 
34 

2  .6 
34 

1  . 1 
32 

1  . 1 
33 

33 

.3 
29 

26 

27 

27 

I  .0 
27 

COLORADO  SPROS  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

.7 

• 

.3 
T 

T 

3.0 
T 

.6 
4 

.2 

3 
.2 

1  .7 
2 

.4 

2 
.2 

I 

I 

1 

F ORDER  8  S 

SNOWFALL 
SN    ON  GND 

7.S 
8 

6 

6 

6 

6 

HOLLY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.0 

2 

JOHN  MART  IN  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

PUEBLO  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 

T 

T 

.  1 

T 

4  .  1 

4 

.3 

3 
.2 

2 
.2 

2 
.2 

ROCKY  FORD  2  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

6.0 
6 

.2 

5 

4 

3 

3 

RUXTON  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

1 

1 

6.0 
6 

1  -0 

7 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

1  .0 

s 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

2.0 
4 

1  .0 

5 

5 

3.0 
8 

.5 
7 

6 

5 

5 

SPRINGFIELD  7  WSH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.8 

.5 

TR1N10A0  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

1  .0 
1 

1 

.3 

T 

1  .5 

.2 

2 

2 

6.1 
1 

6 

5 

4 

3 

HESTCL IFFE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

3.0 

T 

2 

1  .0 

2 

14.0 
12 

2.0 

12 

5-0 
12 

12 

•       •  > 

COLORADO  ORAINAGE 
BASIN  02 

AL  TENBERN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

1  .0 

3.7 
2 

2 

3.0 
4 

.5 

3 

1  .9 

5 

■  B 

5 

T 

4 

4 

T 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2.3 
5 

1  .4 

S 

ASPEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2 

2 

2 

2 

2.0 
4 

2.0 

9 

.8 
9 

.5 
9 

B 

8 

8 

8 

2.0 

9 

T 

9 

2.6 
13 

1  .0 

12 

T 

12 

3.5 

15 

2.2 
16 

1  .5 
17 

2.3 
19 

2.5 
21 

4.3 

23 

.5 
23 

22 

19 

18 

18 

T 

18 

T 

18 

BERTHOUD  PASS 

SNOWF  ALL 
SN  ON  GNO 

IS 

18 

18 

18 

T 

18 

4  .0 

21 

3.0 

23 

1  .0 

22 

21 

21 

T 

21 

T 

20 

2.S 

22 

2.0 
24 

1  .S 
24 

4  .0 

28 

2.0 
29 

4.0 
33 

3.0 
34 

5.0 
35 

2.0 
36 

2.0 
36 

.5 
36 

35 

.5 
34 

33 

33 

33 

1  .0 
34 

BOND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

2.0 
2 

2 

1  .0 

3 

1  .0 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

CEDAREOGE 

SNOWI  fll  I 
SN   ON  GNO 

T 

T 

.3 

T 
T 

T 

1  .0 
T 

.7 
T 

T 

T 

T 

1  .3 

1 

.7 
1 

1 

1 

T 

T 

4  .0 

3 

3 

COCHETOPA  CREEK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4 

T 

3  .0 
S 

2-5 

7 

T 

2-0 
7 

2.0 
9 

1  .0 
10 

4.0 

12 

" 

2  .0 
13 

COR  TEZ 

SNOWF AL  L 
SN  ON  GNO 

CRAIG 

3 NOWF H 1  I 
SN  ON  GNO 

T 

.  I 

3.1 
1 

1 

T 

S.l 
5 

.4 

5 

2.4 

7 

T 

6 

1  .7 
6 

T 

6 

.4 

S 

4.1 

7 

5 

1  .5 
6 

.2 
6 

T 

6 

6 

S 

5 

s 

2.6 
6 

.2 
6 

CRESTED  BUTTE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

9 

9 

9 

.2 
9 

T 

9 

.6 
10 

10 

10 

10 

10 

T 

10 

4  .0 
14 

.6 
13 

2.1 
14 

.4 

12 

3.0 
13 

13 

4  .9 

16 

5.1 
21 

20 

3-0 
22 

1  -2 
21 

21 

21 

20 

20 

20 

1  . 1 
21 

21 

0  I LLON  1  E 

SNOWF AL  L 
SN  ON  GNO 

T 
T 

2.0 
2 

1  .0 
3 

2 

2 

1 

1 

1 

T 

1 

I  .0 
2 

1  .0 

3 

T 

3 

3 

1  .0 
3 

1  .0 
4 

4 

T 

4 

2.0 
4 

2.0 
5 

5 

5 

5 

S 

S 

T 

S 

T 

5 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .0 
T 

T 

T 
T 

T 

2.3 

2 

2 

1  -0 

2 

.2 
2 

1  .0 
3 

2 

2 

T 

2 

1 

T 

1 

1 

1 

1 

I 

I 

1 

2  .5 
2 

.2 

2 

OURANGO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  .0 
1 

1  .0 
1 

T 
T 

2.0 
2 

2 

1 

2  .0 

3 

2 

I 

3  -C 
2 

2 

EAGLE  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

.6 

.2 
I 

.2 
T 

T 

T 

.1 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.  1 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

.2 
T 

2.5 
3 

.2 

2 

2 

2 

2 

2 

.3 

2 

3 

GLENHOOD  SPRINGS  1  N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

GRAND  JUNCTION  HSO  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1  .4 

T 

T 

T 

.3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.6 
1 
.  1 

.3 
3 
.  1 

CRANO  LAKE   I  NH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

4 

6 

6 

6 

6 

6 

G 

7 

10 

1  1 

10 

1  1 

1  I 

14 

15 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

L  AKE  CITY 

SNOHcALL 
SN  ON  GNO 

6 

6 

5 

5 

3.0 
9 

•5 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

1  .0 
9 

-5 
9 

2-0 
9 

9 

8 

1  .5 
9 

2.0 
10 

.3 
1C 

2  .0 
1  1 

10 

3  -5 

13 

12 

12 

3 .  C 
15 

15 

IS 

3 ,  □ 
17 

16 

MCCvCD    kin  o 
nttKtn   NU  •  2 

SNOWF  ALL 
SN  ON  GNO 

4.0 

3 

2.0 
4 

9-0 
9 

4.0 
13 

1  .S 
15 

.5 
15 

.5 
10 

2.0 
12 

2.0 
10 

2  .0 
12 

1  .0 
12 

1  1 

1  1 

1  1 

1  I 

10 

4  .0 
14 

1  .  0 
IS 

MONTROSE  NO  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2-0 
2 

3.0 
3 

SNOWF AL  L 
SN  ON  GNO 

7 

7 

7 

6 

3.0 
8 

5.5 
13 

2.3 
14 

1  .3 
1  3 

12 

12 

1  1 

1  1 

1  .8 
12 

1  .0 
12 

1  .0 
12 

12 

1  1 

.8 
12 

12 

1  •  S 

13 

3 . 0 
15 

3  ■  8 

16 

6  ■  5 

23 

1  .  S 
21 

20 

20 

19 

19 

'  19 

19 

PAGOSA  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.0 
T 

T 
T 

T 

3.0 
2 

1  .0 
2 

2 

d  .  0 

5 

T 

5 

S 

4  -0 

6 

6 

PARADOX   I  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

S [LVERtON 

SNOWFALL 
SN  ON  QDS 

6 

S 

S 

S 

4  .C 
9 

9 

8 

8 

5 

5 

5 

5 

1  .0 
6 

6 

5.0 
1  1 

1  1 

10 

10 

T 

10 

1  .0 
1 1 

2.0 
13 

2  -0 
IS 

T 

15 

14 

14 

1  -  0 
15 

14 

14 

5.0 
19 

18 

STEAMBOAT  SPRINGS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1  -0 
1 

2.4 

3 

1  .5 
4 

4 

4 

3 

3 

2.0 
4 

1  .9 
6 

3.0 
8 

7.8 
13 

2.4 
13 

12 

2.5 
13 

5.5 
16 

7.5 
21 

.8 

20 

2.0 
19 

19 

18 

16 

17 

17 

16 

1  .  1 

16 

3-1 
18 

6 

2.0 
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SNOWFALL   AND  SNOW  ON  GROUND 


STRTION 


KANSAS  DRAINACE 
BBS  IN 

RKRON  FAA  BP 


PLATTE  DRBINBOE 
BBSIN  o* 

BOULDER 
BTERS  5  ENE 
CHEESHBN 
DENVER  HSO  BP 

EVEROREEN 
FORT  COLLINS 
FORT  MORGAN 
LAKE  GEORGE  8  SH 
PARKER  6  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

SEDGWICK  S  S 

SPICER 

HALOEN 

RIO  GRANOE  DRAINAGE 
BASIN  OS 

ALAMOSA  HSO  AP 

GREAT  SAND  DUNES  NH 
SAGUACHE 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


COLORAOO 
DECEMBER  1914 


DRY  OF  MONTH 


20 


22 


25 


27 


28 


30 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
DECEMBER 


1974 


O  T  O  T  T  n  M 

b  1  H  1  1  UN 

INDEX  NO- 

DIVISION 

n  i  i  m  t  v 

L  u  U  N  1  Y 

o 
a 

a 

LATITUDE 

LL 

c 

c 
c 
- 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  ANO 
TABLES 

TEMP. 

PRECIP. 

cr 

UJ 

SPECIAL 

I5EE  NOTES  1 

RGUR  FRIfl 

0096 

04 

JRCKSON 

4 

40 

38 

106 

38 

1  0400 

S 

MEDICINE  BOW  NRTL  FOR 

RKRON  4  E 

0109 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

09 

103 

09 

4540 

8A 

8A 

8R 

1 

USDR  CEN  GR  PLRINS  FD  S 

RKRON  FAR  RP 

0114 

03 

WRSH I NGTON 

3 

40 

10 

103 

13 

4663 

MID 

MID 

H 

FAR/FLIGHT   SERVICE  ST A 

RLRMOSR  WSO  RP  R 

0130 

05 

RLRMOSR 

5 

37 

27 

105 

52 

7536 

MID 

MID 

5P 

c 

HJ 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

RLLENSPRRK 

0183 

04 

BOULDER 

4 

40 

12 

105 

32 

8500 

5P 

5P 

f 

MRS  RLTR  L  CORTS 

RL  TENBERN 

0214 

02 

GRRF I  ELD 

2 

39 

30 

1 08 

23 

5690 

5P 

5P 

n 

ORVILLE  C  RLTENBERN 

AMES 

0228 

02 

SRN  MIGUEL 

2 

37 

52 

107 

53 

8701 

5P 

WEST  COLO  POWER  CO 

RMY 

0242 

01 

L INCOLN 

1 

38 

53 

103 

39 

5240 

6P 

BEN  H  MARSHALL 

ANTERO  RESERVOIR 

0263 

04 

PRRK 

4 

39 

00 

105 

53 

8920 

5P 

5P 

[ 

BOARD  OF  WATER  COMM 

APEX   1  W 

0289 

04 

GILPIN 

4 

39 

52 

1  05 

35 

10400 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

ARAPAHO  RIDGE 

0298 

04 

GRRND 

4 

40 

21 

106 

23 

1  0965 

s 

MEDICINE  BOW  NRT  FOREST 

ARAPAHOE 

0304 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

51 

102 

1  1 

4020 

1 

CLEMENT  D-  MITCHELL 

ASPEN 

0370 

02 

PITKIN 

2 

39 

1  1 

106 

50 

7928 

5P 

5P 

c 

H 

MRS.   MARTHA  W.  MADSEN 

BAILEY 

0454 

04 

PRRK 

4 

39 

24 

105 

29 

7733 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

BASALT 

05  1  4 

02 

ERGLE 

2 

39 

22 

107 

02 

6624 

5P 

5P 

INACTIVE  7/1/72 

BEAVER  RESERVOIR 

0571 

04 

BOULDER 

4 

40 

07 

1  05 

3 1 

9160 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

BERTHOUO  PASS 

0674 

02 

GRRND 

2 

39 

48 

105 

47 

11314 

6A 

6A 

H 

U  S  FOREST  SERVICE 

BLANCA 

0776 

05 

COST ILLR 

5 

37 

26 

105 

31 

7750 

SP 

5P 

MRS  .   ETHEL  KESTER 

BLUE  MESA  LAKE 

0797 

02 

GUNNISON 

2 

38 

28 

107 

1  3 

7630 

SP 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

BOND 

0810 

02 

ERGLE 

2 

39 

53 

106 

4  1 

6700 

6P 

6P 

H 

AGENT  .   0  4  RGW  RR 

BONHAM  RESERVOIR 

0825 

02 

MESR 

2 

39 

06 

107 

54 

9835 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BONNY  LAKE 

0834 

03 

YUMA 

3 

39 

38 

102 

1  1 

3748 

8R 

8A 

8R 

U  S  BUR  RECLAMATION 

BOULDER  2 

0843 

04 

BOULDER 

4 

40 

0  1 

105 

16 

5400 

c 

THOMAS  L  PLRTT 

BOULDER 

0848 

04 

BOULDER 

4 

40 

00 

105 

16 

5420 

5P 

5P 

H 

NRT.   BUR.   OF  STANORRDS 

BRANDON 

0895 

01 

K  IOWR 

1 

38 

27 

102 

27 

3930 

7A 

MRS  ELSIE  E  WHITE 

BRANSON 

0898 

01 

LRS  RNIMRS 

1 

37 

01 

103 

53 

6  29: 

5P 

5P 

CHRRLES  S  MITCHELL 

BRECKENR IDGE 

0909 

02 

SUMMIT 

2 

39 

29 

106 

02 

9560 

5P 

LOREN  R  ENYERRT 

BRIGGSDALE 

0945 

04 

WELD 

4 

40 

38 

1  04 

19 

4850 

5P 

5P 

THOMRS  W.  STRPLETON 

BRIGHTON 

0950 

04 

RDRMS 

4 

39 

59 

104 

50 

4980 

5P 

7A 

MERL   J  SOTH 

BROWNS  PARK  REFUGE 

1017 

02 

MOFFRT 

2 

40 

48 

1  08 

55 

5354 

5P 

5P 

BUREPU  OF  SPORT  F  &  WLD 

BUENfl  VISTR 

1071 

01 

CHRFFEE 

1 

38 

5  1 

106 

08 

7950 

5P 

5P 

JON  L  JOHNSON 

BUENfl  VISTR  5  NE 

1077 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

55 

106 

08 

9090 

s 

NATL  WERTHER  SERVICE 

BUFFRLO  PRRK    1  N 

1080 

04 

JACKSON 

4 

40 

59 

106 

4  1 

9760 

s 

MEDICINE  BOW  NRT  FOREST 

BURL INGTON 

1121 

03 

KIT  CARSON 

3 

39 

1  9 

102 

16 

4  1  65 

5P 

7R 

H 

MUNICIPAL  POWER  PLRNT 

BURLINGTON   12  NNE 

1  126 

03 

KIT  CRRSON 

3 

39 

28 

102 

09 

4230 

c 

MRS  CHRRLOTTE  R  JAMES 

□  U 1 LtK  KHNLH 

1  157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

02 

104 

28 

4850 

5P 

MRS  AURORA  A  NAVARRO 

BYERS  5  ENE 

1  1  79 

04 

RDRMS 

4 

39 

45 

1  04 

08 

5100 

6P 

7R 

1 

H 

MRS.   SHIRLEY  DIEORICH 

CABIN  CREEK 

1  186 

04 

CLERR  CREEK 

4 

39 

39 

105 

42 

10018 

5P 

5P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

CAMERON  PASS 

1236 

04 

LARIMER 

4 

40 

3  1 

105 

54 

10301 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

CAMPO  7  S 

1  268 

0  1 

BACA 

1 

37 

0  1 

102 

34 

4300 

5P 

FRED  C.  TANNER 

CANON  CITY 

1294 

0  1 

FREMONT 

1 

38 

26 

105 

16 

5343 

7R 

5P 

WARDEN  PENITENTIARY 

CASCADE 

1  384 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

40 

107 

48 

885  1 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

CASTLE  ROCK 

1401 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

22 

1  04 

52 

6200 

9R 

9R 

GEORGE  KOBOLT 

CEDRREDGE 

1440 

02 

DELTA 

2 

38 

54 

107 

56 

6  l  80 

5P 

5P 

H 

MRS  CAROLYNN   M  ANDERSON 

CENTER  4  SSW 

1458 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

44 

106 

08 

7683 

8R 

8R 

SRN  LUIS  VRLLEY  EXP  STR 

LHttbMHN 

1  5  2  8 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

13 

1  05 

1  7 

6875 

5P 

5P 

H 

BORRD  OF  WRTER  COMM 

CHERRW 

1539 

0  1 

OTERO 

1 

38 

06 

103 

30 

4082 

c 

SIMON  B  SCHULTZ 

CHERRY  CREEK  DAM 

1547 

04 

ARAPAHOE 

4 

39 

39 

104 

51 

5647 

8R 

8R 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHEYENNE  WELLS 

1564 

03 

CHEYENNE 

3 

38 

49 

1  02 

21 

4250 

4P 

4P 

CARL  A  LOVELL 

CIMARRON 

1609 

02 

MONTROSE 

2 

38 

27 

107 

33 

68  96 

5P 

5P 

W  .   H  .  NEWBERRY 

CLIFF  LAKES 

1644 

02 

RIO  BLRNCO 

2 

39 

50 

107 

33 

9250 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

CLIMAX 

1  6  6  0 

0! 

LAKE 

1 

39 

22 

106 

1  1 

I  1  350 

8R 

8R 

H 

CLIMAX  MOLYBDENUM  CO 

COALDRLE   1  NW 

1693 

01 

FREMONT . 

1 

38 

23 

105 

47 

6525 

R  L  BRNTA 

COALOALE  2  SW 

1698 

01 

FREMONT 

1 

38 

2  1 

105 

47 

6900 

5P 

5P 

INACTIVE  4/6/65 

COCHETOPA  CREEK 

1713 

02 

GUNNISON 

2 

38 

26 

106 

46 

8000 

8A 

8A 

C 

H 

HRROLD  F  KREUGER 

LULLDKHN    £  on 

1741 

02 

MESA 

2 

39 

1  4 

1  07 

58 

61  30 

5P 

5P 

H 

MRS  .    VIVIPN  A.  KELLEY 

COLORADO  NAT  MON 

1772 

02 

MESA 

2 

39 

06 

108 

44 

5280 

4P 

4P 

SUPT  COLO  NAT  MON 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

1778 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

1  04 

4  3 

6090 

MID 

MID 

C 

HJ 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

COLUMBINE 

1792 

02 

ROUTT 

2 

40 

51 

1  06 

58 

8699 

s 

NATL  WERTHER  SERVICE 

CONIFER  3  NE 

1826 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

32 

1  05 

1  6 

7770 

c 

MRS  RDDRLINE  L  JOHNSON 

CORTEZ 

1886 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

1  08 

34 

6177 

5P 

5P 

H 

MONTEZUMR  VRL  IRRIG 

CRAIG 

1928 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

1  07 

33 

6285 

1  IP 

1  IP 

c 

H 

MRS  OLIVE  JERN  SMITH 

CRESTED  BUTTE 

1  959 

02 

GUNNISON 

2 

38 

52 

1  06 

58 

8880 

8A 

8fl 

c 

H 

E  F  BENNER 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38 

52 

105 

18 

8500 

c 

CLOSED  10/2/74 

CUCHARRS  DRM 

2040 

01 

HUERFANO 

1 

37 

45 

104 

36 

5765 

c 

RRCHER  8  CRISP 

CUMBRES 

2048 

05 

CONEJOS 

5 

37 

01 

106 

27 

10018 

5 

NRTL  WEATHER  SERVICE 

OERDMRN  HILL 

2112 

04 

LARIMER 

4 

40 

48 

105 

46 

10240 

s 

NRTL  WERTHER  SERVICE 

DEER  TRAIL 

2162 

04 

RRRPRHOE 

4 

39 

37 

104 

03 

5183 

c 

EVERITT  L  DRVIS 

DELHI 

2178 

01 

LRS  RNIMRS 

1 

37 

38 

104 

01 

5090 

5P 

5P 

CHRRLES  F  SHRFFER 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STATION  INDEX 
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DEL  NORTE 

2184 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

40 

106 

21 

7884 

6P 

6P 

LYNN  K  WOODS 

DELTA  3  NH 

2192 

02 

DELTA 

2 

38 

46 

108 

07 

5055 

6P 

6P 

RADIO  STATION  KDTA 

DENVER  WSO  AP 

R 

2220 

04 

OENVER 

4 

39 

45 

104 

52 

5283 

MID 

MIO 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DEVILS  HEAD 

2259 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

17 

105 

05 

8480 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

DILLON  1  E 

2281 

02 

SUMMI  T 

2 

39 

38 

106 

02 

9065 

4P 

4P 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

2286 

02 

MOFFAT 

2 

40 

1  4 

108 

58 

592  1 

5P 

SP 

c 

H 

U  S  NATL  PARK  SERVICE 

OOHERTY  RANCH 

2312 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

23 

103 

53 

51  30 

5P 

MRS  MARGARET    T  CROWDER 

DOLORES 

2326 

0  2 

MONTEZUMA 

2 

37 

28 

108 

30 

6950 

8A 

V  .  0  .  HODGE  S 

OURANGO 

2432 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

17 

107 

53 

6600 

5A 

5A 

H 

FRANK  CLARK 

EADS 

2446 

0  1 

K  I  OWA 

1 

38 

29 

102 

47 

4215 

SP 

SP 

c 

JOHN  E  .  JACOBS 

EAGLE  FAA  AP 

2454 

02 

EAGLE 

2 

39 

39 

106 

55 

6497 

MID 

MID 

c 

H 

FED   AVIHIIUN  HOtNLY 

EASTONV I LLE   1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39 

05 

104 

34 

7250 

6A 

CARL   R  GUY 

EAST  UTE  PASS 

251  1 

_  4 

LARIMER 

4 

40 

49 

106 

03 

9875 

s 

urn  f  r  i  nr     n  n  i  i     iiftT     c  nncc  t 

MEDICINE   BUW  NH I  rUKtbl 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40 

07 

102 

29 

3900 

c 

rlRb   RUotRTH   ri  flMY 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39 

1  3 

104 

33 

6740 

SP 

5P 

GUSTAVE  SCHNEPP 

ELECTRA  LAKE 

R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

33 

1  07 

48 

8400 

M  I  D 

WESTERN  COLO  POWER  CO 

ELL  I  COT  T 

2667 

01 

EL  PASO 

1 

38 

50 

104 

20 

6015 

c 

MRS   LEOLA  E  CHI5MAN 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40 

23 

105 

31 

7525 

4P 

4P 

4P 

H 

it     r     nun     d  r~  t-  i   nun  t  i  nki 

U  5  BUR  RECLAMATION 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

38 

105 

19 

7000 

5P 

SP 

c 

H 

EVERGREEN  SANITATION 

FLAGLER  2  NN 

2932 

03 

K I T  CARSON 

3 

39 

19 

103 

05 

4975 

5P 

7A 

t  r  nn  w     nn  i  urc 

TERRY  GAINES 

FLATTOP  MTN  3  SE 

2940 

04 

JACKSON 

4 

40 

48 

106 

36 

9330 

s 

MEDICINE   BOW   NAT  FORE5I 

FLEMING   1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40 

40 

102 

50 

4250 

6P 

JOHN  G  MORISON 

FLORISSANT  FOSSIL  BEDS 

2965 

01 

TELLER 

1 

38 

53 

105 

1  7 

8400 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

FORDER  8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38 

33 

103 

4  1 

4739 

6P 

6P 

c 

H 

MELVIN  B  SAVAGE 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LARIMER 

4 

40 

35 

105 

05 

5001 

7P 

7P 

7P 

c 

H 

COLORADO  STATE  UNIV 

FORT  LEWIS 

30  1  6 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

1  4 

1  08 

03 

7600 

5P 

5P 

SAN  JUAN  BASIN  EXP  STA 

FT  LUPTON  2  SE 

3027 

04 

WELD 

4 

40 

04 

104 

47 

5020 

SP 

SP 

CARL  G  PASSMORE 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40 

1  5 

103 

48 

4321 

8A 

8A 

H 

GT  WEST   SUGAR  CO 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

01 

EL  PASO 

1 

38 

42 

1  04 

43 

5570 

7A 

c 

RONALD  G-  MUSGRAVE 

FOWLER   1  SE 

3079 

01 

OTERO 

1 

38 

07 

1  04 

02 

4328 

7A 

EDWARD  R-  FELLHAUER 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

2 

39 

57 

105 

50 

8560 

1  IP 

1  1  P 

H 

MRS  SANORA  S  TUCKER 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

2 

39 

1  0 

108 

44 

4507 

5P 

7A 

JOHN  F  .  BARCUS 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37 

46 

105 

1  1 

6955 

SP 

I  NAC  T I VE  7/23/7  I 

GATEWAY  1  SW 

3246 

02 

MESA 

2 

38 

4  1 

108 

59 

4560 

5P 

5P 

MRS  MILDRED  S  HUBBARO 

GENOA   1  W 

3258 

03 

L  INCOLN 

3 

39 

1  7 

103 

32 

5610 

9P 

WALTER  M  HOFFMAN 

GEORGETOWN 

326  1 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

43 

1  05 

42 

8600 

4P 

MRS  .   LINDA  L.  TERRY 

GLADE  PARK  STORE 

3310 

02 

MESA 

2 

39 

00 

108 

45 

7000 

SP 

I  NACT I VE    l  2/  l  0/69 

GLENWOOD  SPRINGS  1 

N 

3359 

02 

GARF I  ELD 

2 

39 

34 

107 

20 

5823 

5P 

5P 

H 

r>  r\  n  t  n     n  t  n  t  i  nn     u  o  i  ► 

RADIO  STATION  KGLN 

GRANADA 

3477 

01 

PROWERS 

1 

38 

04 

102 

19 

3484 

c 

CLYDE  B  KENNEOY 

GRAND  JUNCTION  WSO 

AP  R 

3488 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

32 

4855 

MIO 

MID 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3489 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

27 

4710 

8A 

8A 

8A 

5 

C  S  U  ORCHARO  MESA 

GRANO  LAKE    1  NW 

3496 

02 

GRAND 

2 

40 

16 

105 

50 

8680 

5P 

5P 

H 

US  NAT  PARK  SERVICE 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40 

1  1 

105 

52 

8288 

5P 

5P 

5P 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARF  I  ELD 

2 

39 

27 

108 

03 

5090 

SP 

5P 

HARRY  BLUE 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39 

28 

1  05 

4  1 

8667 

5P 

5P 

BOARD  OF  WATER  COMMS 

GREAT  DIVIDE  8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40 

4  3 

1  07 

42 

7030 

c 

WILLIAM  R.  STEWART 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

3541 

05 

ALAMOSA 

5 

37 

43 

105 

32 

8120 

5P 

5P 

H 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

4  1 

4648 

c 

GT  WEST  SUGAR  CO 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40 

25 

104 

42 

4653 

4P 

4P 

UNIV  OF  NO  COLORADO 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39 

06 

104 

44 

7480 

c 

NORMAN  B-  YOUNGER 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

16 

104 

45 

6900 

c 

MRS  .   NORMA  J  .  BAIN 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

02 

SUMMIT 

2 

39 

53 

106 

20 

7740 

3P 

3P 

3P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

GROVER   10  W 

3643 

04 

WELO 

4 

40 

51 

104 

24 

5090 

SP 

SP 

H 

INACTIVE    I  2/  19/72 

GUFFEY   10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38 

4  1 

105 

23 

8200 

4P 

mrs  Clara  g  nash 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38 

32 

106 

56 

7664 

SP 

5P 

c 

CITY  OF  GUNNISON 

HAMILTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40 

22 

107 

37 

6230 

6A 

MRS  ETHAL  M  JORDAN 

HASWELL 

3828 

01 

K  I  OWA 

1 

38 

27 

1  03 

09 

4520 

7  A 

FRANKIE  E  STOKER 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39 

56 

105 

17 

5923 

6P 

MRS  LAURA  E  CHESEBRO 

HAYDEN 

3867 

02 

ROUT  T 

2 

40 

29 

107 

15 

6375 

6P 

6P 

MRS  CAROLYN  E  SUNDBERG 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

M I NE  RAL 

5 

37 

46 

107 

08 

9000 

6P 

6P 

MRS  MABEL   D  WRIGHT 

HIDDEN  VALLEY 

3977 

04 

L AR I MER 

4 

40 

23 

105 

38 

9020 

s 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

HOLLY 

4076 

01 

PROWERS 

1 

38 

03 

102 

07 

3390 

7A 

7A 

H 

W  R  OA V  I S 

HOL  YOKE 

4082 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

35 

102 

18 

3746 

6P 

6P 

H 

MRS   MYRA  J  FLANAGAN 

HOT  SULPHUR  SPRS  2 

SW 

4  129 

02 

C-RRN  -1 

2 

40 

03 

106 

08 

7600 

6P 

6P 

c 

COLO  GAME  «  FISH  DEP 

HO  Y  T 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40 

00 

104 

05 

5000 

c 

JAMES  F.  MUSGRAVE 

HUGO 

4172 

01 

L  1  NL  UL  IN 

1 
1 

39 

08 

103 

28 

5030 

c 

MDC     DQDDQOQ     i  MOTTTV 

nito    DHrTrjHnH    L    n  H  1  1  1  a 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

45 

105 

31 

7555 

4P 

4P 

CITY  OF    IDAHO  SPRINGS 

1  DAL  I  A  2  NNW 

4242 

03 

YUMA 

3 

39 

44 

102 

18 

3990 

70 

GERALD  ZION 

IGNACIO   1  N 

4250 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

08 

107 

38 

6424 

8A 

8A 

CONSOL  UTE  AGENCY 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STflTION  INDEX 
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O  LJ  LJ  1 N  1  1 

LU 

o 
cr 

cr 
o 

LATITUDE 

LONGI TUDE 

ELEVATION 

OBSERVAT 1  ON 
TIME  AND 
TABLES 

DRSFRVFR 

UUOl_l\  V  l_l\ 

TEMP . 

PRECIP. 

Q_ 

cr 

LU 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

INDEPENDENCE  PRSS  5  SW 

4270 

02 

PITKIN 

2 

39 

05 

106 

37 

10550 

5P 

5P 

TWIN  LAKES  R  AND  C  CO. 

JOES 

4380 

03 

YUMA 

3 

39 

39 

102 

41 

4270 

c 

WILL  ROGERS 

JOHN  MARTIN  DAM 

4388 

01 

BENT 

1 

38 

04 

102 

55 

3814 

4P 

4P 

4P 

c 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

46 

105 

51 

10324 

9A 

9A 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

4  1 

00 

102 

15 

3469 

5P 

5P 

MUNICIPAL  PWR  PLANT 

KARVAL 

4444 

01 

L  I  NCOLN 

1 

38 

44 

103 

32 

5075 

7A 

MRS.   KATHRYN  M.  INNESS 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

30 

1 05 

06 

5495 

SS 

SS 

DENVER  WATER  COM 

KAUFFMAN  4  SSE 

4460 

04 

WELO 

4 

40 

50 

103 

56 

5250 

SS 

7A 

MISS  THYRA  M  NELSON 

KENOSHA  PASS 

4493 

04 

PARK 

4 

39 

25 

105 

45 

10100 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

KIM   15  NNE 

4538 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

27 

103 

19 

5150 

L 

ROBERT  L  PLATT 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40 

55 

106 

09 

9490 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

K  IOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39 

21 

104 

28 

6350 

r 

US  SOIL  CON  SERVICE 

KIT  CARSON 

4603 

01 

CHEYENNE 

1 

38 

46 

102 

47 

4284 

5P 

5P 

EDWIN  A.  LAFFERTY 

KREMML ING 

4664 

02 

GRAND 

2 

40 

04 

106 

24 

7360 

5P 

5P 

ROBERT  W  CASE 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

L  INCOLN 

1 

38 

50 

103 

50 

5390 

C 

JAMES  R  PICKENPAUGH 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

1 

38 

03 

103 

31 

4190 

MID 

MID 

FAA  FLIGHT  SERVICE  STA 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38 

02 

1  07 

1  9 

8670 

5P 

5P 

WILLIAM  C  HALL 

LAKE  GEORGE  8  SW 

4742 

04 

PARK 

4 

38 

55 

105 

29 

8515 

SP 

5P 

5P 

c 

H 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAKE  MORAINE 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38 

49 

104 

59 

10265 

[ 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

LAKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

45 

105 

08 

5637 

9A 

9A 

BOARD  OF  WATER  COMM 

LAMAR 

4770 

01 

PROWERS 

1 

38 

07 

102 

36 

3617 

1  IP 

1  IP 

ETHEL  MONTGOMERY 

LAS  ANIMAS 

4834 

01 

BENT 

1 

38 

04 

103 

1  3 

3890 

5P 

5P 

LAS  ANIMAS  POWER  PLANT 

LA  VETA 

4865 

01 

HUERFANO 

1 

37 

30 

105 

00 

7026 

7P 

7P 

H 

INACTIVE  6/1/71 

LEADVILLE 

4884 

01 

LAKE 

1 

39 

1  4 

106 

18 

10046 

1  IP 

1  IP 

COLO  MOUNTAIN  COLLEGE 

LEADVILLE    10  WNW 

4886 

01 

LAKE 

1 

39 

17 

106 

28 

1  1000 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LEROY  5  WSW 

4945 

03 

LOGAN 

3 

40 

31 

103 

00 

4470 

8A 

8A 

NF 1 1     Mil NOSTROM 

LIMON  WSMO 

5018 

0  1 

LINCOLN 

1 

39 

1  i 

1  03 

4  2 

5557 

M  I  D 

M  I  D 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LITTLE  HILLS 

5048 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

00 

108 

12 

6140 

6P 

6P 

COLO  DAME  «  FISH  DEP 

LONGMONT  2  ESE 

5116 

04 

BOULDER 

4 

40 

10 

105 

04 

4950 

8A 

8A 

GT  WEST   SUGAR  CO 

LONGMONT  6  NW 

5121 

04 

BOULDER 

4 

40 

15 

105 

09 

5150 

c 

JOHN  L  NELSON 

LONGS  PEAK 

5141 

04 

LAR  I  MER 

4 

40 

17 

105 

33 

8960 

s 

NATL  .   WEATHER  SERVICE 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 

5180 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

05 

106 

57 

10205 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

LOVEL AND  BASIN 

5208 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

105 

50 

1  1400 

s 

NATL  WEATHER  SERV  OFF 

MANASSA 

5322 

05 

CONEJOS 

5 

37 

10 

105 

56 

7680 

5P 

4P 

CLETUS  M.  GILLELAND 

MANCOS 

5327 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

21 

108 

18 

7000 

5P 

MRS  GERTRUDE  R  NOLAND 

MAN  I TOU  SPRINGS 

5352 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

104 

56 

6630 

c 

MANITOU  SPRGS  HYDRO  PL 

MARVINE  RANCH 

54  14 

02 

RIO  BLANCO 

2 

4  0 

02 

1  07 

28 

/  H  1 II 

R  P 

o  r 

o  r 

JOHN  W  DOLE 

MAYBELL 

5446 

02 

MOFFAT 

2 

40 

31 

108 

05 

5925 

6P 

6P 

H 

MRS  .   CHARLENE  E .  SCOTT 

MEEKER  NO.  2 

5487 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

02 

107 

55 

6347 

6P 

6P 

c 

K.   JAMES  COOK 

MERED I TH 

5507 

02 

PITKIN 

2 

39 

22 

106 

45 

7825 

5P 

5P 

5P 

BUREAU  OF  RECLAMATION 

MESA  LAKES  RESORT 

5520 

02 

MESA 

2 

39 

03 

108 

05 

9800 

5P 

5P 

D.   J.  BALDWIN 

MESA  VERDE  NAT  PARK 

5531 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

12 

108 

29 

7070 

5P 

5P 

c 

b  S  NATL  PARK  SERVICE 

MONARCH  PASS 

5695 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

30 

106 

20 

1  1  330 

s 

GEORGE  R.  MACKEEN 

MONTE  VISTA 

5706 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

35 

106 

09 

7667 

5P 

5P 

WATER  ADMINISTRATION 

MONTE  VISTA  REFUGE 

571  1 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

29 

106 

09 

7675 

c 

MONTE   VISTA  NATL  WL  REF 

MONTROSE  NO  1 

5717 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

107 

53 

5830 

5P 

5P 

rni  n  uiqtfr  ton  Rrippn 

LULU     nn  1  l  n     L  U  IN     D  U  n  r\  U 

MONTROSE  NO  2 

5722 

02 

MONTROSE 

2 

38 

29 

1  07 

5  3 

OO  jU 

1  Q 

H 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

MORRISON   1  SW 

5765 

04 

JEFFERSON 

4 

39 

39 

105 

1  2 

5840 

c 

RAYMOND  P  BUCKLES 

MULE  SHOE  LODGE   1  SSE 

5819 

01 

HUERFANO 

1 

37 

35 

105 

1  1 

8890 

c 

JOHN  A  ZEMBER 

NEDERLAND  2  NNE 

5878 

04 

BOULDER 

4 

39 

59 

105 

30 

8240 

8A 

8A 

THOMAS  E.  PLATT 

NEW  RAYMER 

5922 

04 

WELO 

4 

40 

36 

103 

51 

4783 

5P 

5P 

c 

K  .0  .  THOMPSON 

NORTHDALE 

5970 

02 

DOLORES 

2 

37 

49 

109 

02 

6680 

5P 

5P 

H 

MRS   I   F  SHUTT 

NORTH  LAKE 

5990 

01 

LAS  AN  I  MAS 

1 

37 

13 

105 

03 

8800 

6P 

6P 

ARTHUR  CROCFER 

NORWOOD 

6012 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

38 

08 

108 

17 

7020 

5P 

5P 

JOSEPH  L   H ANN  I  CAN 

NUNN 

6023 

04 

WELD 

4 

40 

42 

104 

47 

5190 

z 

MERRILL  V  HANSEN 

ORDWAY 

6131 

01 

CROWLEY 

1 

38 

13 

103 

45 

4310 

8A 

TWIN   iqkfc.   r   »    r  m 

OTIS   11  NE 

6192 

03 

WASHINGTON 

3 

40 

16 

102 

50 

4  180 

7A 

KENNETH  GLENN 

OURAY 

6203 

02 

OURAY 

2 

38 

0  1 

107 

40 

7740 

5P 

SP 

c 

H 

GARY  LEE  LOVE 

PAGOSA  SPRINGS 

6258 

02 

ARCHULETA 

2 

37 

16 

107 

01 

7238 

5P 

5P 

H 

GLEN  D  EDMONOS 

PAL  I SADE 

6266 

02 

MESA 

2 

39 

07 

108 

21 

4800 

8A 

8A 

COLO  DEPT  AGRICULTURE 

PALISADE  LAKES  6  SSE 

6271 

02 

H I NSOALE 

2 

37 

26 

107 

09 

8092 

5P 

5P 

INACTIVE  1/1/71 

PALMER  LAKE 

6280 

01 

EL  PASO 

1 

39 

07 

1  04 

56 

7280 

7A 

7A 

c 

OUANE  C  HANSON 

PAOL  I 

6299 

03 

PHILLIPS 

3 

40 

37 

102 

28 

3898 

c 

LEE  W  SCHNIEDER 

PAONIA   1  SW 

6306 

02 

DELTA 

2 

38 

52 

107 

36 

5580 

7A 

7A 

ROBERT  E  LUND 

PARADOX   1  E 

6315 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

108 

57 

5280 

7A 

7A 

H 

JOHN  G  WI THERSPOON 

PARKER  6  E 

6326 

04 

ELBERT 

4 

39 

32 

104 

39 

6310 

5P 

5P 

c 

H 

R  EARL  EVERITT 

PORSHOt  1     i n 

rnn jnnLL     1U    j jl 

6342 

02 

uKHNU 

2 

39 

55 

106 

07 

8265 

12P 

U.S.  FOREST  SERVICE 

PENROSE 

6410 

01 

FREMONT 

: 

38 

27 

105 

04 

5410 

8A 

INACTIVE  1/12/73 

PITKIN 

651  3 

02 

GUNNISON 

2 

38 

36 

106 

32 

9200 

6P 

6P 

ROD  W  LANE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOW  I  NO  STRT I  ON  INDEX 
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STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

UJ 

o 
cr 
z 

cr 
cc 
o 

LATITUDE 

c 

3 
C 

ELEVATION 

OBSERVAT I  ON 
TIME  ANO 
TABLES 

OBSERVER 

a. 

E 

a. 

CI 

UJ 

or 
a. 

a. 
cr 
> 

SPECIAL 
1  SEE  NOTES l 

rL  HI  t  K  V  I  LIE. 

6524 

02 

SAN  MiGUEL 

2 

38 

01 

108 

03 

7320 

4P 

MRS  MARY  F  MC  CLUER 

rLAiURU  DAM 

6560 

05 

CONEJOS 

5 

37 

21 

106 

32 

9887 

S 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PLEASANT  VIEW  2  W 

6591 

02 

MONTEZUMA 

2 

37 

35 

108 

48 

6840 

c 

DON  W  CLEVER 

POWDERHORN 

6651 

02 

GUNN I  SON 

2 

38 

16 

107 

06 

8087 

5P 

5P 

CLOSED  5/4/73 

PUEBLO  WSO  AP  R 

6740 

01 

PUEBLO 

1 

38 

17 

104 

31 

4639 

MID 

MIO 

8A 

c 

HJ 

NATL  WEATHER  SERVICE 

PUEBLO  ARMY  OEPOT 

6763 

01 

PUEBLO 

1 

38 

1 9 

104 

21 

4730 

8A 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

PUEBLO  6  SSW 

6767 

01 

PUEBLO 

1 

38 

1  1 

104 

39 

4910 

7A 

7A 

7A 

CF  4   I   STEEL  CORP. 

PYRAM  I  0 

6797 

02 

ROUTT 

2 

40 

14 

107 

05 

8009 

6P 

DAN  H.  KNOTT 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 

681  1 

02 

ROUTT 

2 

40 

22 

106 

43 

9340 

S 

NATL  WEATHER  SERVICE 

RANGEL  Y 

6832 

02 

RIO  BLANCO 

2 

40 

05 

108 

47 

5216 

5P 

5P 

TOWN  OF  RANGELY 

REO  FEATHER  LAKES  2  SE 

6925 

04 

L AR I MER 

4 

40 

48 

105 

34 

8237 

5P 

SP 

H 

CHARLES  VAN  GAALEN 

RICO 

7017 

02 

DOLORES 

2 

37 

4  1 

108 

02 

8840 

6P 

6P 

CHARLES  M  ENGEL 

RIFLE 

7031 

02 

GARF  I  ELD 

2 

39 

32 

1 07 

•1  B 

5400 

5P 

MID 

C 

MRS  MAXINE  C.  MYSER 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

7050 

05 

H  I  NSDALE 

5 

37 

43 

107 

1  6 

9495 

5 

RALPH  W.  CONKEY 

RIVER  SPRINGS  RS 

7094 

05 

CONEJOS 

5 

37 

05 

106 

16 

8562 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

ROCKY  FORD  2  SE 

7  167 

0  1 

OTERO 

1 

38 

02 

103 

42 

4  1  70 

5P 

5P 

H 

CSU  EXPERIMENT  STATION 

RUSH  2  NNE 

7287 

01 

EL  PASO 

1 

38 

52 

1  04 

05 

6006 

6P 

MID 

INACTIVE  12/19/72 

RUXTON  PARK 

7309 

01 

EL  PASO 

1 

38 

51 

1  04 

59 

9050 

6P 

6P 

H 

COLO  SPGS  WTR  WORKS 

RYE 

7315 

01 

PUEBLO 

1 

37 

55 

1  04 

56 

6790 

5P 

5P 

VER T  I  E  L  HAST  Y 

SAGUACHE 

7337 

05 

SAGUACHE 

5 

38 

05 

1  06 

09 

7697 

5P 

5P 

c 

H 

WILLIAM  HOLDER 

SAL  I  DA  3  W 

7371 

01 

CHAFFEE 

1 

38 

32 

1  06 

03 

7488 

1  IP 

IIP 

OW I GH T   N .   ABBOT  T 

SAN  LUIS 

7428 

05 

COST  ILLA 

5 

37 

12 

1  05 

27 

7990 

C 

MISS  CAROL  AGUILAR 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

7450 

05 

M I NERAL 

5 

37 

49 

1  07 

07 

9706 

S 

H  H  HARMON 

SARGENTS 

7460 

02 

SAGUACHE 

2 

38 

24 

1  06 

26 

8465 

6P 

BERNARD   INI    I RBY 

SEDALIA  4  SSE 

7510 

04 

DOUGLAS 

4 

39 

23 

104 

57 

6040 

7A 

MRS  BETTY  S  BLANFORD 

SEDGWICK  5  S 

75  I  5 

04 

SEDGWICK 

4 

40 

5  1 

102 

31 

3990 

5P 

7A 

H 

LAYTON  D  MUNSON 

SE I  BERT 

7519 

03 

K I T  CARSON 

3 

39 

18 

1  02 

52 

4703 

c 

FOSHA  S  GORTON  JR 

SHAW  2  E 

7557 

03 

L I NCOLN 

3 

39 

33 

1  03 

2 1 

5180 

c 

WESLEY  DAVIS 

SHOSHONE 

7618 

02 

GARF  I  ELD 

2 

39 

34 

1  07 

1  4 

5933 

6P 

PUBLIC  SERVICE  CO 

SILVER  LAKE 

7648 

04 

BOULDER 

4 

40 

02 

1  05 

35 

10200 

s 

CITY  OF  BOULDER 

SILVER  LAKES  TROUT  CLB 

7650 

05 

CONEJOS 

5 

37 

23 

1  06 

24 

9300 

s 

MRS  NEVA  HORTON 

SILVERTON 

7656 

02 

SAN  JUAN 

2 

37 

48 

1  07 

40 

9322 

5P 

5P 

c 

H 

ROBERT  K  WYMAN 

SIMLA 

7664 

01 

ELBERT 

1 

39 

09 

1  04 

05 

6020 

c 

US  SOIL  CON  SERVICE 

SP I CER 

7848 

04 

JACKSON 

4 

40 

27 

1  06 

28 

8380 

5P 

5P 

H 

MRS  MARION  A  MCNAMARA 

SPRINGFIELD 

7862 

01 

BACA 

1 

37 

24 

102 

37 

44  10 

6P 

HERBERT  E  HOMSHER .  JR. 

SPRINGFIELO  7  WSW 

7866 

0 1 

BACA 

1 

37 

23 

102 

44 

4580 

5P 

SP 

5P 

H 

SE  COLO  RESEARCH  CENTER 

SQUAW  MOUNTAIN 

7881 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

4  1 

1  05 

30 

1  1500 

7P 

FRANK   A.  SWANLUNO 

STEAMBOAT  SPRINGS 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40 

30 

1  06 

50 

6770 

SS 

SS 

H 

R  WAYNE  LIGHT 

STERL ING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40 

37 

1  03 

1  2 

3939 

8A 

8A 

GT  WEST  SUGAR  CO 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39 

40 

1 05 

48 

10240 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

STON INGTON 

7992 

01 

BACA 

1 

37 

17 

1  02 

1  1 

3801 

6P 

MRS  ARMILDA  BURHENN 

STRATTON  3  NE 

8008 

03 

K  I  T  CARSON 

3 

39 

20 

1  02 

33 

4334 

6P 

6P 

ARTHUR  PAUTLER 

SUGARLOAF  RSVR   1  ESE 

8064 

01 

LAKE 

1 

39 

15 

1  06 

22 

9685 

8A 

8A 

8A 

c 

U.S.   BUREAU  OF  RECLAM. 

SUMMIT  LAKE   1  E 

8085 

04 

JACKSON 

4 

40 

33 

1 06 

40 

10390 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

SUMM I  TV ILLE 

8092 

05 

RIO  GRANDE 

5 

37 

26 

106 

36 

1  1  350 

s 

NATL  WEATHER  SERVICE 

TACOMA 

8154 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

3 1 

107 

47 

7300 

4P 

WILLIAM  F  COX  JR 

TACONY   10  SE 

8157 

01 

PUEBLO 

1 

38 

23 

104 

04 

4960 

5P 

5P 

JOHN  M.  HIZA 

TAYLOR  PARK 

8184 

02 

GUNN I  SON 

2 

38 

49 

1  06 

37 

9206 

5P 

SP 

UNCOMPAHGRE  V  W  U  A 

TELLURIDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

56 

1  07 

49 

8800 

6P 

6P 

c 

WILLIAM  H  MAHONEY 

TERCIO  4  NW 

8220 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

05 

1 05 

03 

8040 

c 

JUAN  I T A  G  TORRES 

TR I N I  DAD 

8429 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

10 

1  04 

29 

6030 

SP 

SP 

C 

CITY  OF   TR I N I  DAD 

TRINIDAD  FAA  AP 

8434 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

15 

1  04 

20 

5746 

MIO 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

SAN  MIGUEL 

2 

37 

50 

1  07 

53 

9700 

s 

WEST  COLO  POWER  CO 

TROY   1  SE 

8468 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37 

08 

1  03 

1  9 

5460 

6P 

CECIL  SHANNON 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39 

05 

106 

19 

9300 

SP 

SP 

SP 

TWIN  LAKES  RESERV-CANAL 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

JACKSON 

4 

40 

57 

106 

37 

9060 

s 

MEDICINE  BOW  NAT  FOREST 

TWO  BUTTES 

8510 

0  1 

BACA 

1 

37 

34 

1  02 

24 

4  1  30 

6P 

6P 

RONALD  E.  TURNER 

URAVAN 

8560 

02 

MONTROSE 

2 

38 

22 

1 08 

44 

5010 

4P 

4P 

M  E  BENEOICT 

VAIL  PASS   1  E 

8577 

02 

SUMM I T 

2 

39 

31 

1 06 

1  2 

10430 

s 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

VALLEC I  TO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37 

22 

1 07 

3b 

7650 

5P 

5P 

5P 

PINE  RIVER  IRRIG  OIST 

V  I CTOR 

8649 

01 

TELLER 

1 

38 

43 

1 05 

09 

9695 

5P 

5P 

SO.  COLORADO  POWER  CO. 

VONA 

8722 

03 

K I T  CARSON 

3 

39 

18 

1  02 

4  4 

4500 

7A 

RAY  L  FORD 

WAGON  WHEEL  GAP  3  N 

8742 

05 

M  I  NERAL 

5 

37 

48 

1  06 

50 

8500 

7A 

7A 

7A 

c 

H 

INACTIVE  4/1/72 

WALDEN 

8756 

04 

JACK  SON 

4 

40 

44 

106 

16 

8099 

6P 

6P 

H 

DILLON  M  DONOHOE 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

8781 

01 

HUERFANO 

1 

37 

37 

104 

48 

6220 

5P 

5P 

c 

WALSENBURG  UTILITIES 

WAL  SH 

8793 

01 

□  HL  H 

1 

37 

24 

1  t 

3975 

5P 

5P 

ot    LULU   KtbtHKLH  CENTER 

WATERDAlE 

8839 

04 

LARIMER 

4 

40 

25 

105 

12 

5260 

8A 

8A 

WILLIAM  C  .  DAVIS 

WESTCL  IFFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38 

08 

105 

29 

7860 

SP 

5P 

H 

M  0  RANKIN 

WEST  MUDDY  RS 

8963 

02 

DELTA 

2 

39 

06 

107 

31 

8300 

S 

NATIONAL  WEATHER  SERV 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOHINC  STATION  INDEX 
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STATION  INDEX 


COLORADO 
DECEMBER  1974 


CTQT  T  PI  M 
O   1   H  1    1  U  IN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rniiMT  y 
L  U  U  In  1  T 

cc 
z 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

0BSERVAT I  ON 
TIME  AND 
TABLES 

PiRoppwrp 
UDOlKVuia 

• 

c 

*~ 

PRECIP. 

• 

cc 

SPECIAL 
(SEE  NOTES  1 

WETMORE  9  S 

8990 

0 1 

CUSTER 

1 

38  08 

105  05 

7360 

5P 

5P 

DONALD  R  .  DONLEY 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37  52 

104  07 

4725 

c 

WILLIAM  F  KREIDER 

WIGGINS  7  SW 

9025 

0  4 

WELD 

4 

40  09 

104  11 

4710 

5P 

5P 

5P 

CLOSED  8/1/74 

WILCOX  RANCH 

9045 

02 

OELTA 

2 

38  55 

107  31 

5960 

c 

RALPH  H  CLINE 

WINDSOR   1  SE 

9147 

04 

WELD 

4 

40  29 

104  54 

4720 

8A 

EASTMAN-KODAK  CO. 

LlTMTCP  PQPK 

WllNILK  rHKrV 

9175 

02 

LrKHlNU 

o 

39  54 

105  46 

9058 

8A 

nrMuc/D    on    nc    iiqtcd  p 
ULNVtK    tJU    ur    WHItK  L 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 

9181 

05 

MINERAL 

5 

37  29 

106  47 

1  0642 

8A 

8A 

COLO  DEPT  OF  HIGHWAY 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9183 

02 

MINERAL 

2 

37  29 

106  52 

9425 

s 

NOAA.   NATL  WEATHER  SERV 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105  05 

7760 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WRAY 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102  14 

3560 

5P 

5P 

HARLAN  A  Z I  ON 

YAMPA 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106  54 

7892 

6P 

6P 

FLOYD  M  MONTGOMERY 

VC|  1   rtij      1 Q  P  W  P  t     r>  I.I 
*  tLLUW    JHLfxLI     <i  W 

92  75 

02 

MflMTT  Jl  IMQ 

37  31 

108  45 

6860 

7P 

7P 

HD  T  U  l  ID        ill  CAl 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102  44 

4  125 

6P 

6P 

INACTIVE  6/18/74 

pi  nccn   qtqt  thmc 
LLUjlU    j  I  H  1  lUINo 

CRIPPLE  CREEK  9  NW 

1978 

01 

TELLER 

1 

38  52 

105  18 

8500 

c 

CLOSED  10/2/74 

NEW  STATIONS 

FLORISSANT  FOSSIL  BEDS 

2965 

01 

TELLER 

1 

38  53 

105  17 

8400 

c 

NATIONAL  PARK  SERVICE 

SEE  REFERENCE  NOTES  FOLLOWING  STAT  I  ON  [NOEX 

1  8 


LATE  REPORTS 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION  AND  DIVISIONAL  DATA 


Temperature  Precipitation 


Sutton 

•  1 
a  B 

>  3 

Average 

Minimum 

• 

1 
> 
< 

Departure 
From  Normal 

Hlgheil 

• 

Q 

Lowest 

Q 

J 

Q 
I 

! 

No.  ol  Day 

u 

s  1 

1 

1 

0 

• 
• 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  D*y» 

Mdx. 

Mm. 

11 

2  0 

1 
0 

0 

2 

0 

z 

0 

1 

0 

t  s 

•d 

1  » 
Si 

si 

,» 

•      *  * 

JANUARY  1974 

palisade 

30.6 

9.3 

20.0 

•  9  •  2 

4  1 

15 

-  7 

12 

1386 

0 

17 

31 

9 

1.21 

.74 

.37 

22 

15.3 

12 

27 

9 

0 

0 

STERLING 

27. B 

6.2 

17.0 

.  7)7 

45 

21* 

-17 

3 

1485 

0 

11 

30 

13 

.07 

-  .18 

.02 

22* 

2.5 

8 

9 

0 

0 

0 

»     »  • 

FEBRUARY  1974 

LAKE  CITY 

46.8 

-12.5 

17.2 

62 

18 

-30 

6 

1*36 

0 

2 

28 

25 

.40 

.15 

23* 

6.5 

3 

0 

0 

*       •  • 

1ARCH  1974 

LAKE  CITY 

55.3 

11.3 

33.3 

6B 

25 

-16 

11 

978 

Q 

0 

30 

7 

.82 

.20 

20.0 

- 

0 

0 

•       •  • 

JPRIL  1974 

Gieat  Sand  dunes  nm 

57.4 

26.9 

42.2 

69 

25* 

9 

13 

679 

0 

0 

24 

0 

T 

T 

i 

T 

0 

0 

0 

0 

J}HN  MARTIN  OAH 

75.0 

38.6 

56 . 6 

3.4 

91 

25 

24 

16 

270 

1 

0 

0 

0 

.00 

-  1.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  CITY 

56.  1 

14.6 

36.4 

70 

21 

-10 

10 

856 

0 

0 

30 

2 

1.32 

.30 

7 

34.0 

6 

0 

0 

STERLING 

62,9 

33.5 

4B.2 

.6 

86 

26 

22 

16 

502 

Q 

*  3 

.27 

•   1  ,04 

.19 

13 

T 

999 

3 

1 

0 

0 

»       •  • 

<AY  1974 

i 

BROWNS  PARK  REFUGE 

M 

M 

M 

22 

22 

0 

0 

1  u 
1  ** 

0 

.07 

.07 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

great  Sand  dunes  nm 

73,2 

35.0 

54.1 

82 

29 

22 

21 

330 

0 

0 

8 

0 

•  10 

.10 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  CITY 

66.8 

28.1 

48.5 

75 

30* 

8 

3 

508 

0 

0 

19 

0 

.  10 

•  10 

2* 

1 

Q 

WETMOPE   9  S 

73.8 

40.0 

56.9 

79 

25 

27 

11 

244 

0 

0 

4 

0 

.10 

.10 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

*       •  * 

JUNE  1974 

ALAMOSA   WSQ   AP  R 

.72 

.20 

.37 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORDER  8  S 

87, OM 

49. OM 

68. OM 

105 

21 

38 

7 

64 

12 

0 

0 

0 

1 .16 

.40 

a 

.0 

0 

4 

0 

0 

GRAND   LAKF   1  NW 

70. OM 

33.  3M 

51.7m 

1.7 

80 

28 

25 

10 

396 

0 

0 

8 

0 

2.11 

.36 

1.05 

8 

17.0 

15 

8 

6 

1 

1 

JOHN  MARTIN  DAM 

92,7 

56  .  6 

74.7 

1,9 

106 

21* 

4 1 

9 

10 

16 

0 

0 

0 

1  .40 

•  .17 

.62 

11 

.0 

0 

4 

1 

0 

LAKE  CITY 

76,3 

35.7 

56.0 

86 

28+ 

21 

8 

265 

0 

0 

6 

0 

.10 

.10 

8 

2.0 

0 

1 

0 

0 

WETMOOE   9  S 

B3.3 

45.8 

64.6 

88 

20 

26 

8 

51 

0 

0 

1 

0 

.53 

.53 

8 

3.0 

0 

1 

1 

0 

*       •  • 

JULY  1974 

ANTFRO  RESERVOIR 

76.1 

39.5 

57.8 

62 

11 

31 

3 

217 

0 

0 

2 

0 

1.38 

.73 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

FORDER  8  S 

93.5 

55.1 

74.3 

101 

1 

45 

12 

3 

25 

0 

0 

0 

1.81 

1>60 

23 

.0 

0 

2 

1 

1 

JOHN  MARTIN  DAM 

99 , 1 

64.8 

82.0 

3.7 

106 

2 

34 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

1  .66 

-  .25 

1  •  1? 

29 

.0 

0 

2 

1 

1 

LAKE  CITY 

77.2 

39.4 

58.3 

88 

12 

25 

7 

201 

0 

0 

0 

3.05 

.60 

21 

.0 

0 

11 

2 

0 

WFTMQRE  9  S 

5.76 

1.70 

21 

.0 

0 

8 

4 

2 

•       »  • 

AUGUST  1974 

ANTERO  RESERVOIR 

71.5 

36.1 

53.8 

76 

18 

31 

28* 

340 

J 

0 

8 

0 

1.79 

1.21 

* 

.0 

0 

4 

1 

1 

COLLBRAN  2  SW 

85.5 

36.1 

61.8 

90 

18* 

31 

9 

92 

2 

0 

2 

0 

.26 

•  18 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

DELTA  3  NW 

90.5 

47.6 

69.1 

-  2.5 

98 

IS 

33 

23 

4 

2  3 

g 

0 

0 

.35 

-  .86 

.15 

20* 

.0 

0 

2 

0 

0 

•       «  • 

SEPTEMBER  1974 

ANTFRO  RESERVOIR 

66.4 

28.4 

47.4 

77 

» 

15 

10 

519 

0 

0 

r\ 

? 

.54 

.51 

16 

T 

0 

1 

1 

0 

COLl BRAN  2  SW 

77.5 

33.5 

55.5 

88 

4  + 

22 

29 

277 

0 

0 

13 

.48 

.33 

I* 

.0 

0 

2 

0 

0 

DELTA  3  NW 

33. 4 

39.7 

61.6 

-  2.0 

95 

9 

26 

30 

117 

6 

0 

4 

1 

.38 

-  ,45 

.20 

U 

.0 

0 

2 

0 

0 

WALSH 

76.0 

48.3 

62.2 

96 

10 

36 

3 

151 

4 

0 

0 

0 

.33 

.20 

1* 

.0 

0 

2 

0 

0 

*       *  • 

OCTOBER  1974 

COLLBRAN  ?  SW 

65.4 

28.5 

47.0 

7  8 

20* 

23 

31* 

554 

0 

0 

?3 

0 

.69 

.44 

12 

,0 

0 

I 

0 

0 

DELTA  3  NW 

72.1 

35.2 

53.7 

.;* 

85 

2 

25 

30* 

348 

j 

0 

11 

0 

1 .00 

.05 

.29 

2» 

.0 

0 

4 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


LATE  REPORTS 
DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


JANUARY  197* 


FEBRUARY 
LAKE  CITY 


MARCH 
LAKE  CITY 


GREAT  SAND  DUNES  NM 
JOHN  MARTIN  0AM 
LAKE  CITY 
STERLING 


BROWNS  PARK  REFUGE 
GREAT  SANO  DUNES  Nrt 
LAKE  CITY 
WETMORE  9  S 


JUNE 

ALAMOSA  WSO  AP 
FOROER  9  S 
GRAND  LAKE   1  NW 
JOHN  MARTIN  0AM 
LAKE  CITY 


JULY 

ANTERO  RESERVOIR 

ELECTRA  LAKE 

FOROER  6  S 

HAWTHORNE 

JOHN  MARTIN  DAM 


AUGUST 

ANTERO  RESERVOIR 
COLLBRAN  2  SW 
DELTA  3  NW 
ELECTRA  LAKE 
I  DAL  I A  2  NNW 


SEPTEMBER  197* 

ANTERO  RESERVOIR 
COLLBRAN  2  SW 
DELTA  3  NW 
ELECTRA  LAKE 
WALSH 


OCTOBER  1974 

COLLBRAN  2  SW 
DELTA  3  NW 
ELECTRA  LAKE 
TACOHA 


.04     .27  .24 


.05     ,62  .11 


.65     ,97  T 


1.38 
3.00 
1.61 


.0!     .05  T 


1.21     ,02  .02 


.54     .05  .25 


.15 
T 

.01 


.01     ,01  .18 


.69 
1.00 
4.20 
4.29 


.04     ,14  ,01 


13     14  15 


.15     .41  .10 


.02     .13  .10 


.60     .20  .25 


19      20  21 


22     23  24 


.15     ,05  ,10 


.04     ,01  .05 
.45     ,80  T 
.55     .64  .06 


25     26     27     28     29  30 


,01     .02  .76 


.10 
.01 

1.15 
.14  .50 


.20 
.23 


See  leleience  noies  loUowmg  Siation 
A-2 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


St  a  lion 

Day  ol  Month 

• 
01 
-5 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 
16 

.8 

19 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

• 

< 

•          •  * 

MAX 
MIN 

JANUARY  197* 

MAX 
MIN 

PALISADE 

MAX 
MIN 

29 

13 

24 
7 

21 
0 

22 
3 

23 
8 

26 
9 

36 
12 

31 
11 

35 
24 

33 
16 

34 
-  6 

22 
-  7 

% 

20 

25 

33 
23 

20 

23 

20 

20 

19 

31 
1 

34 

0 

-'l 

31 
-  3 

i  6 
-  5 

26 

12 

31 
9 

'e 

-31 

'o 

30 
9 

3 

STERLING 

MAX 
MIN 

if> 

-10 

4 

-  7 

15 
-17 

6 

-16 

8 

-13 

3 

-15 

10 
-10 

2  2 

- 

10 
-15 

B 

-10 

\\ 
-11 

3 

-11 

2 1 

0 

14 

3  g 
.; 

24 

A  - 

23 

22 

45 
29 

31 

33 

9 

8 

. 

10 

14 

18 

14 

15 

16 

22 

27 
6 

6 

2 

mm* 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

45 
-19 

45 
-10 

60 
-18 

55 
-  8 

46 
-10 

30 
-30 

30 
-20 

47 
-20 

35 
-25 

42 
-16 

39 
-20 

45 
1 

40 
-10 

36 
-10 

37 
•  12 

49 
•  8 

-  ' 

t  j 
-14 

54 
-  6 

56 
-  6 

41 
-10 

42 
-18 

•14 

50 
-20 

55 
-2" 

-19 

5 

60 
17 

46 
-12 

B 
5 

*         »  • 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

L  a" E   C  I TY 

MAX 
MIN 

55 
11 

60 
16 

51 
12 

5: 

6 

65 
-  5 

4b 
-  2 

47 
-  1 

0 

54 
6 

43 
-  5 

»• 

-16 

6? 
-12 

54 
3 

S  3 
12 

57 
i: 

60 
10 

57 
24 

56 

20 

57 

20 

53 
30 

52 
15 

46 
18 

48 
16 

60 
20 

8  •■ 

4C 

95 
19 

63 
LB 

62 

■  • 

64 

20 

62 
15 

3  4 
16 

55 
11 

3 
3 

MAX 
MIN 

APRIL  197* 

M  A  X 
MIN 

GREAT   SAND  DUNES  NM 

MAX 
MIN 

5  = 

23 

54 
31 

44 

23 

37 
16 

49 
13 

59 
41 

37 
27 

5( 
18 

64 

30 

64 
27 

41 
22 

5  3 
38 

4  ■ 

9 

45 

14 

52 
16 

60 

2  1 

62 
26 

68 
3~ 

64 
36 

3  j 

30 

57 
24 

0  2 
23 

69 

32 

0' 

40 

69 

it 

66 
36 

66 
32 

64 

26 

61 
32 

59 
27 

26 

9 

JOHN  MART  IN  DAM 

MAX 
MIN 

e 

34 

69 
4C 

65 

3" 

52 
29 

62 
27 

s: 

3b 

76 
43 

t 3 
27 

84 
35 

3? 
43 

74 
3° 

^3 

30 

7' 
39 

53 
31 

63 
30 

67 

24 

74 
3" 

76 
34 

83 
55 

1  4 
41 

71 
36 

70 
34 

B  ? 
36 

3  B 
52 

91 
51 

69 
J" 

89 
37 

02 
-7 

3 1 
46 

67 
38 

75 
38 

t 

LAKfc  CITY 

MAX 
MIN 

52 
30 

61 

3 

48 
12 

58 
26 

52 
6 

60 
22 

57 
23 

63 
11 

58 

14 

56 
-10 

54 

14 

43 
2  2 

46 
-  5 

44 
3 

53 
11 

56 

12 

O* 

ie 

65 
31 

63 
16 

40 
10 

7-. 

10 

6  5 
25 

;  * 

22 

66 
26 

65 
15 

64 

22 

10 

'j  I 

20 

66 

12 

t 2 
2 

14 

6 

STERL I  NO 

MIN 

57 
33 

60 
32 

66 

29 

37 

47 
24 

53 
27 

70 
34 

48 
25 

63 
27 

67 
33 

61 
37 

42 
33 

58 

34 

i ; 
34 

5' 
27 

55 

22 

62 
29 

71 
31 

75 
38 

78 
41 

63 
37 

54 
26 

67 

32 

72 
41 

65 
43 

66 
51 

63 
68 

63 
33 

67 
42 

t  0 
it 

33 

t 

•           •  • 

MIN 

MAY  197* 

MIN 

MIN 

74 
24 

71 
35 

71 
30 

77 
it 

78 
28 

78 
44 

i \ 
38 

78 
44 

56 
29 

63 
34 

72 
26 

72 
28 

57 
30 

64 
24 

7" 

22 

^7 

10 

60 

30 

;  3 
42 

82 
45 

GREAT  SANQ  DUNES  NM 

MAX 
MIN 

66 
26 

71 
24 

70 
29 

70 
30 

68 
37 

65 
3- 

72 
37 

76 
39 

76 
39 

75 
52 

78 
38 

75 
35 

73 
33 

69 
32 

75 
34 

76 
40 

73 
37 

75 
25 

74 
37 

73 
33 

62 
22 

71 
24 

74 
42 

]  3 
36 

74 
35 

37 

76 
37 

c  ' 
it 

92 

46 

73 
37 

73 
40 

73,2 
35,0 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

64 
16 

7! 
35 

68 
• 

64 

10 

66 

20 

62 
14 

66 

2i 

74 
30 

72 
18 

69 

30 

69 

20 

7  - 

24 

65 
36 

70 
36 

70 
12 

68 
34 

71 
29 

70 
37 

65 

40 

65 
33 

6' 
2* 

67 
26 

67 

30 

64 
it 

70 

28 

74 
43 

75 
38 

: 

40 

74 
30 

75 
24 

•  3 
43 

08 
26 

8 
1 

WETMORE   9  S 

MAX 
MIN 

66 
29 

71 
37 

69 
38 

66 
34 

66 
31 

7 

36 

70 
47 

75 

7t 
-. 

78 
42 

72 
27 

72 
28 

72 
46 

77 
37 

7  ( 

36 

71 
41 

7' 

40 

77 
38 

76 
44 

74 

45 

76 
44 

7-* 
43 

46 

77 
41 

79 
4C 

'6 
39 

7J 
42 

74 
43 

74 
46 

76 
49 

76 
46 

73 
40 

3 

c 

MIN 

J  Uric  ifn 

MIN 

a  l  ««  h  u  i  »•  *}u  »* ~ 

MIN 

c  no  r>  C  B    ft  C 

MIN 

74 
44 

82 
41 

89 
45 

89 
43 

84 
46 

71 
47 

76 
36 

55 
43 

71 
41 

80 
39 

73 
47 

87 
46 

90 
50 

92 
52 

83 
51 

69 
59 

92 
54 

93 
51 

98 

53 

104 
~5? 

1  2,  ■ 
55 

93 
5» 

1  7 

51 

93 
51 

104 
f 

102 
53 

87 
59 

87 
-9 

0 
0 

r  D  A  W 1    I  A  M  C     1  Mb 

MAX 
MIN 

66 
26 

56 
30 

47 
34 

42 
26 

48 
32 

61 
25 

63 
27 

70 
29 

74 
34 

78 
32 

76 
37 

69 
39 

7  " 

34 

73 
34 

'5 
36 

79 
3> 

76 
34 

77 
33 

75 
38 

77 
37 

78 
37 

78 
38 

79 
37 

80 
33 

79 
33 

70 
33 

0 
3 

JOHN   MARTIN  DAM 

MIN 

76 
49 

90 
52 

91 
54 

93 
50 

93 
54 

Be 

55 

81 
45 

81 
50 

75 
41 

86 
55 

85 
53 

89 
55 

89 

64 

94 
58 

57 

93 
56 

94 
57 

97 
5P 

103 
62 

:.t 
62 

:^ 
62 

103 
63 

89 

0 ! 
58 

89 
58 

94 

62 

1  90 
61 

102 
62 

103 
61 

103 
69 

V2 
36 

7 

! 

LAKE  CITY 

MIN 

69 
29 

62 
26 

67 

24 

64 
26 

72 
33 

68 
26 

66 
34 

69 
21 

8( 
35 

71 
34 

75 
37 

76 
37 

75 
40 

60 
40 

79 
41 

78 
34 

74 

33 

12 
46 

78 
32 

78 
45 

e : 
36 

62 
25 

78 

.7 

62 
40 

61 
33 

04 

44 

66 
»< 

86 
38 

04 

40 

83 
44 

•b 
39 

3 
7 

WETMORe  9  S 

MIN 

to 

48 

80 
40 

81 
43 

82 
41 

lc 

45 

63 

40 

82 
35 

60 
26 

81 

82 
37 

80 
40 

64 
46 

65 
46 

84 
44 

83 
49 

84 

50 

86 
53 

87 
51 

81 
49 

S » 

47 

Si 
48 

63 
46 

62 
50 

14 
31 

85 
52 

87 
50 

•6 
5' 

85 
49 

64 
52 

86 
54 

83 
49 

3 
e 

MAX 
MIN 

JULY  197* 

MAX 
MIN 

ANTERO  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

76 
36 

75 
35 

76 
31 

81 
34 

79 
36 

77 
36 

73 
44 

74 
38 

5 

32 

J  ■ 

46 

82 
37 

80 
40 

76 
39 

77 
37 

74 

44 

75 
49 

75 
41 

77 
45 

80 
41 

78 
39 

75 
46 

74 
42 

77 
42 

73 
43 

77 
39 

ra 

38 

75 
39 

76 
35 

5' 
1' 

75 
35 

71 
45 

MAX 
MIN 

101 
57 

100 
55 

91 

53 

89 
47 

96 
47 

96 
46 

95 
60 

94 
60 

7- 

52 

96 

51 

99 
53 

95 
45 

93 
52 

95 
63 

91 
62 

95 
61 

»8 
61 

97 
56 

94 
57 

96 
59 

95 

5' 

81 
5" 

85 
56 

90 
38 

69 
39 

7< 

56 

»6 
53 

87 
55 

83 

47 

9* 

:  5 

JOHN   H4RT I N  0AM 

MAX 
MIN 

105 
56 

106 
66 

102 
69 

93 
56 

100 
62 

101 
70 

99 
71 

97 
69 

»a 

64 

99 
64 

102 
66 

103 
71 

99 
63 

100 
69 

100 
61 

100 
72 

102 
72 

101 
67 

99 

70 

101 
68 

102 
t  ■ 

100 
62 

91 
61 

93 
b? 

96 
52 

101 
69 

103 
67 

103 
56 

92 
60 

68 
54 

94 

63 

LAKE  CITY 

MAX 
MIN 

81 

60 
3« 

78 
45 

84 
37 

78 
41 

75 
38 

80 
25 

'8 
34 

79 
36 

82 
46 

g  * 

46 

86 
42 

84 

49 

77 
41 

7? 

40 

74 
39 

76 
46 

73 
40 

84 
36 

75 
49 

73 
44 

72 
35 

70 
39 

74 
36 

69 
38 

n 

41 

77 

32 

76 
35 

72 
33 

76 
33 

72 
36 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

Smm  Rotottnc*  Nolaa  Following  Station  Indca 


LATE  REPORTS 
DAILY  TEMPERATURES 


COLORADO 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     IB     19  ;  20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


AUGUST  1974 
ANTERO  RESERVOIR 
COLLBRAN  2  SU 
DELTA  3  NW 

•  •  • 
SEPTEMBER  l»T« 

ANTERO  RESERVOIR 
COLLBRAN  2  SH 
DELTA  3  NW 
WALSH 

•  «  • 

OCTOBER  1974 
COLLBRAN  2  SW 
OECTA  3  NW 


69  6" 
38  32 


87  87 
37  36 


42     40  40 


92  92 
49  49 


90  86 
40  40 


44     52  58 


77 

78 

68 

66 

67 

65 

lb 

26 

2S 

38 

37 

35 

8. 

89 

82 

72 

73 

68 

25 

2  = 

32 

43 

35 

33 

75  74 
3?  31 


71  68 
30  29 


90  73 
59  41 


61 

66 

66 

65 

64 

67 

30 

29 

28 

23 

24 

23 

80 

78 

62 

68 

70 

70 

4? 

40 

42 

38 

31 

It 

80  79  67 

40  39  49 

55  61  69 

40  44  45 


75  76  78 
32     37  37 


90  90 
37  37 


43      46  44 


56     55  65 


28     29  33 


76  70 
38  47 


82  83 
38  37 


90  96 
50  52 


62 
27 


42     41  40 


90 
33 


68      66  68 


68     66  65 


65  64  62 
34     34  37 


93     V4  94 


68  65  62 
22     25  23 


78  87  85 
42     49  48 


88  87  88  68 
39     41  40 


65      72  76 


38      40  40 


38     23     23  23 


48     25  39 


See  Reference  Notes  Following  Static 
A-4 


ion  Index 


LATE  REPORTS 
EVAPORATION  AND  WIND 


D«y    Of  Monlh 


10     11      12     13     U     IS      16      17     18      19     20      21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


APRIL  197* 
JOHN  MARTIN  0AM 


JUNE  1974 
ALAMOSA   HSU  AP 


JOHN   MARTIN  0AM 


JULV  197* 
J1HN  MARTIN  DAM 


EVAP 
n  I  NO 
MAX 
KIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
NIN 


.17  .29  .46 

70  S3  205 

b*  75  72 

33  41  42 


.23  .2* 

53  88 

67  68 

36  36 


.30  .21  .59  .30  .18 

86  46  263  138  109 

68  69  67  66  70 

35  39  43  40  38 


.12  .21 

175  80 

60  68 

33  36 


12  .39  .18  .29  .31  .23  .29  .40  .39  .33  .30  .69 
61    122     94   120   180     87     45     67     95     64     66  85 


70  60  65  62 
40     39     39  36 


61  73  79 
36      32  41 


79  79  78  78  78 
42     41     42     43  49 


.29  .26 

77  65 

71  73 

45  45 


.20  .2z  .61 

7B  4?  186 

7?  75  go 

40  44  30 


.3*  .34 

73  5* 

76  79 

44  47 


.39  .33  .38 

62  69  107 

77  76  77 

.9  47  5: 


.37  .50  .51 

81  194  113 

79  80  79 

53  57  49 


9.43 
3352 
71.1 
41.8 


.34  .49  .43  .31  .50  .39  .42  10.208 

79  H7  94  60  113  69  78  2303B 

83  84  82  82  82  78  83  74.7 

46  48  46  32  40  47  47  43.1 


EVAP  .30  .30  .38  .36  .4*  .43  .23  -  .15  .03  .28  .32  .48  .40  .47  -40  .32  .27  .4*  .50  .56  .48  .47  .46  .40  .47  .50  .55  .57  .48  11.838 
WIND  65  56  83  55  51  110  61  154  194  51  30  54  69  65  49  77  73  57  40  38  48  113  89  82  93  127  90  39  63  103  2299 
MAX  i    85     87     90     90     89     80     80     80     75     87     89     92     91     91     91      »8     '3     '3     95     96     95     93     90     88     90     90     92     93     94     92  89.4 


EVAP 
KIND 
MAX 
MIN 


52     55     58     57  61 


53     58     44     54     59     57     60     60     62      59     60     60     64     "*     61     63     60  61 


.60  .80  .79  .49 

71   195  201  141 

89  86  91 

61     60  63  64 


.30  .51  .52  .63  .56  .58  .48  •6*   -63  -6n 

"78  48  67  UO  92  III  69  153  1  10  124  110  39 

95  95  95  95  91  95  94  '?     «     "     ''     "  " 

63  65  65  65  63  64  65  63     63     62     b}     63  63 


57     62     62     61  66 


41   .55   .37   .38  .44   .63  .43  .47  .22 


60    eo  •>■■ 

95  95  95 
63     65  65 


50  30  98  32 
95  94  93  91 
65     65     62  63 


80  45 
91  86 
63  61 


.3916.38 
81  2851 
93  92.6 
63  63.1 


So«  Relervnc*  Notes  Following  Station  lndox 
4-5 


LATE  REPORTS 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CULORADU 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•  *  « 

FEBRUARY  197* 
LAKE  CITY 

*  •  • 

MARCH  197* 

LAKE  CITY 

*  •  « 

APRIL  1974 

GREAT   SAND  DUNES  NM 
LAKE  CITY 

•  •  • 

MAY  197* 

LAKE  CITY 

»        •  * 

JUNE  197* 

GRAND   LAKE   1  N« 
LAKE  CITY 

SNOWFALL 
SN  Oil  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOk'F/LL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

2.0 
3.0 

T 
6.0 

1.5 
6.0 

*.o 

3.0 

15.0 
15 

2.0 

*.o 

2.0 
8 

3.0 

5.0 

*.0 

2.0 
3.5 

1.0 

5.0 

2.5 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


CORRECTIONS 


DATE 

DECEMBER  1973 
ANNUAL  1973 

JANUARY  1974 

FEBRUARY  1974 

FEBRUARY  1974 

FEBRUARY  1974 
MARCH  1974 

APRIL  1974 

MAY  1974 

MAY  1974 

MAY  1974 

JULY  1974 

AUGUST  1974 

OCTOBER  1974 


DAILY  PRECIPITATION 


TOTAL  PRECIPITATION  & 
DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
8i  DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
1  DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  PRECIPITATION 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
Si  DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
&  DIVISIONAL  DATA 

MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
4  DIVISIONAL  DATA 

DAILY  TEMPERATURE 


MONTHLY  SUMMARIZED  STATION 
S:  DIVISIONAL  DATA 

EVAPORATION  AND  WIND 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON 
GROUND 


DIVISION 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 
COLORADO  DRAINAGE  02 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 
PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 

PLATTE  DRAINAGE  BASIN  04 

PLATTE  DRAINAGE  &\S1N  04 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 

COLORADO  DRAINAGE  BASIN  02 

KANSAS  DRAINAGE  BASIN  03 

ARKANSAS  DRAINAGE  BASIN  01 

COLORADO  DRAINAGE  02 


STATION 

BONHAM  RESERVOIR 
I10NHAM  RESERVOIR 

DENVER  WSO  AP 

DENVER  WSO  AP 

NORWOOD 

NORWOOD 
DENVER  WSO  AP 

DENVER  WSO  AP 

DENVER  WSO  AP 

CIMARRON 

CIMARRON 

WRAY 

SUGAR  RESERVOIR  1  ESE 
WINTER  PARK 


CORRECTION 


TOTAL  •;  AMOUNT  23  THRU  25  • 
27  THRU  31  •. 

DECEMBER  E  4.75;   ANNUAL  E  33.31. 


PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  .42. 

PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  .28. 

PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM 

NORMAL  -.49;  TOTAL  PRECIPITATION  .43. 

TOTAL  .43;   AMOUNT  ON  7th  .00. 

PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .32. 

PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL  .73. 

PRECIPITATION  DEPARTURE  FROM  NORMAL 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  31  1 
AVERAGE  TEMPERATURE  52 .  2  M 

MINIMUM  ON   14th,   36;   AVERAGE  MINIMUM 
TOTAL  SNOWFALL  .0. 


WIND  30th   •;   31st   72;  EVAPORATION 
30th  •;  31st  .42. 

SNOWFALL  30th  MISSING;  31st  MISSING 
SNOW  ON  THE  GROUND  30th  MISSING;  31st 
M I SS I NG . 


REFERENCE  NOTES 


COLORADO 


-^^^  ».C. 

directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  wind  Is  the  vec?or  sum  of  wind  dfreSuJL  "5  ^«5S  dtviSefby'  the  nuS  ^observations 
OBSERVATION  TIME:     The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.     During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations 
on  daylight  saving  time.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  National  Weather  Service 
Offices  and  FAA  stations.     For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  5:00  a.m.,  m.s.t.     Data  in  the  "Extremes"  table     "Daily  Precipitation" 
table,   "Daily  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table    when  published     are  for  the 
24  hours  ending  at  time  of  observation.  ' 
EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-tvpe  pan  of  4-foot  diameter  ,iniocc  fttw-i,_  -v.  ^ 

«»"  t»«e.     "»»  and  Hi.  values  in  the  Evaporation  and  WinS  table  are  e  „  "water  iToan  ^ ^1  S'f the  Evaporation  and 

time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  Bvaooration  Sin ll  h2+.»_7S_S k.  !?  recorded  during  24  hours  ending  at 

inches  above  the  pan.  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder  located  6-8 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  eouivalent  of  «:n™, 

obtaining  measurements  are  taken  from  different  points  for  successive  obse     at  Ls     co  se  „'  u       oc  as  on  ?  ir     H^  wit  «tk  ground      SamPles  f°r 

in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record.  Time  ot "oS^ta^~M  .\b^"^?.    drl"l°8  and  other  causes  of  local  variability 

SNOWFALL :     Entries  of  snowfall  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table,   the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Wfii-  +  k,  , 
snow  and  sleet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow,  sleet,  and  ice.  seasonal  Snowfall     table,  include 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  19*1-1970. 

DIVISIONS,   as  used  In  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

o"tfa.s\Xtln.   "°nthly  SeaS°nal  SDOWfa11  ^  heatlnB  deB,'ee  dayS  *°r  the  12  n°"ths  endl"6  »lth  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE:       Akron  4  E  :     Pan  painted  inside  with  asphaltum  paint. 
  Alamosa  WSO 

Bonny  Dam 

Estes  Park 

Green  Mountain  Dam 

Montrose  No  1 

Pueblo  City  Res 

Fort  Collins  :     Sunken  pan  3  feet  by  3  feet,   painted  inside  and  outside  with  black  enamel. 

Grand  Lake  6  SSW  :     Pan  painted  inside  with  asphalt-base  aluminum  paint.     Evaporation  pan  mounted  on  metal 

platform  2-1/2  feet  above  metal  walkway  and  7  feet  above  rocks  at  edge  of  reservoir. 
Springfield  7  WSW  :     Pan  painted  inside  with  light  blue  metallic  lacquer. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE: Grand  Junction  6  ESE  :     Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 

LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS   will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED   INDICATE.  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  "Daily 
Soi 1  Temperatures"  table ,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Monthly  Summarized  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++    Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*    Amount  included  in  following  measurement,    time  distribution  unknown. 
//    Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,   using  a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
E    Amount  is  partially  estimated. 


M    One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  is  missing.     See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed 
daily  record.     Degree  day  data,    if  carried  for  this  station,   have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  In  Hourly 
Precipitation  Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C    Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,   and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation 
Data"  bulletin.     If  daily  amounts  are  published  in  "Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  where  Indicated 
by  reference   'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G    "Soil  Temperature"  table. 

H     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  in  any  month  Indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 
J    "Supplemental  Data"  table. 

S    Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from 
Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 
SS    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR    This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,    this  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

*  DRAINAGE  CODE:      1-AR KANSAS     2-C0LORAD0     3-KANSAS     4- PLATTE     5-RIO  GRANDE 
Stations  appearing  In  the  tables  with  no  data  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  Included  In  this  issue. 
General  weather  conditions   in   the  U.S.    for  each  month  are  described   in   the  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY  and  STORM  DATA. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,  price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30f  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,   N.  C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina  28801. 


and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
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-  1.8 

A3. 6" 
A3. 6 
60.3 
90.6 
A9.3 

.9 

1.9 
1.5 

51, 7M 
52.3 
70.9 
56.9 
56,2 

1.7 

.6 
.5 

5A. 9m 

57.1 
75.0 
61.1 
60.9 

-  1.2 

-  l.C 

-  l.A 

51.0 
5A.2 
71. OK 

58.9 

56. A 

-  3.9 

-1.9 

-  3 .  A 

A6.2 
A7.7 
63.1 
51.9 
50.6 

-  2.C 

-  2.! 

-  1.! 

AO. A 
A1.6 
53.3 

A3.; 

1.3 

1.0 
.7 

2A.6 
26.9 
37.2 
30.7 
23.0 

-  1.2 

.A 

-  ;.. 

13.2 
15.9 
23.7 
15.9 
7.6 

-  A. 2 

-  A.l 

-  7.8 

35.  A 
A6.8H 
39.2 
3A. 9 

-  1.0 

-  2.9 

HAYDEN 

HOT  SULPHUR   SPRS  2  SW 
IGNACIO  1  N 

INDEPENDENCE  PASS  3  SW 
KREMMLING 

13.8 
8.5 
18.5 

9!s 

-  3.3 

-  3.2 

16.2 
9.9 
16.3 

9.1M 

-  5.3 
•10.6 

3A.2 
33.0 
38.  A 
23.1 
3A.5M 

5.3 
2.8 

AO. 7 
36.3 
A1.2 
25.5 
36. OM 

-  1.2 

-  3.3 

33. 6H 
A6.A 
53.8 
A0.6M 

2.5 
.8 

62.1 

6A.A 
A7.9 

H 

3.  A 
3.2 

66.9 
60.9 
67.9m 
91.7 
61  .AM 

.6 

-  .7 

62. SM 
5A.0 
6A.0 
.9.? 

H 

-  1.7 

-  2.2 

55. If 
A7.9M 
58.3 

-  .( 

47.4, 

50. A 
3-.- 

2.3 
1.6 

33.7 

K 

33.5 

20.3 
29. 8M 

2.0 

-    .  1 

16.5 

9. AM 
2A.6 
12.2 
9.8H 

-  2.1 

-  l.« 

42. ON 

AA.6H 
31. AH 

-  1.3 

LAKE  CITY 
LITTLE  HILLS 
HiRVINE  RANCH 
HAYBELL 
MEEKER  NO.  2 

l».5 

N 

1A.9 
18. A 

17.2 
20.9 
17. A 
13.9 
21. A 

33.3 
37.2 
31.3 
33. 8M 
38. 1 

36. A 
AO.l 
31.7 
AO. 9 
AO.O 

A8.9 
92. 3M 
A6.2 
92.6 

56,0 
61.1 
51,8 
61.7 

98.1 
66. 1M 
99.9 
67.2 

5A.2 
61.7 
5A.2 
f.  .1- 

52.5 
53. A 
A9.2 
53.  >!• 
55.1 

Al.l 
A1.3 

41.1 

A7 . 0 

27. 1M 
93.1 
27  .  7 

33.9 

11.9 
16.6 
1A.5 

19,6 

37. 6H 
36.3 
A3.0 

MEREDITH 

MESA  LAKES  RESORT 
MESA  VERGE  NAT  PARK 
MONTROSE  NC  2 
NORTHfJALE 

H 

13.7 
29.1 
19.9 
16. A 

-  A. 8 

-  6.5 

-  6.6 

M 

1A.6 
29.6 
22.2 
18.9 

-  3.7 

-  9. A 

-  8.7 

H 

26.1 
AA.O 
A3. 6 
.9 

6.3 
5.5 
7.1 

it.  - 
26.6 
A6.1 
AA.5 
A1.2 

-  1. 1 

-  3.5 

-  2.1 

A7.8 
A3. 7 

61.0 
60.6 
99.2 

A.O 
i.  . 
3.0 

55.7 
53. A 
71.9 
66. A 
6A.t 

5.7 
i.i 
>.. 

59.7 
55.9 
70.9 
72.  A 
67.5 

-  1.3 

-  .1 

-  .7 

55.  1M 
5A.1 
69.0 
69.0 
6A.3 

-  i.2 

-  .9 

-  2.1 

t 

A8.0 
62.5 
S.  .2 
57.5 

-  1.! 

-  . 

-  .3 

M 

39.1 
52.2 
53.5 
A9.1 

-  .6 

2. A 

1.1 

27.  SM 
2A.9 
36.3 
37.7 
3A.7 

-  1.2 
.3 

.1 

1A.9 
27.7 
25.5 
21.6 

-  3.8 

-  3.0 

-  2.0 

3A.6 
A9.9 
A6.3 
AA.3 

-  .3 

-  .6 

NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 
PAONIA  1  SW 

16.7 
23.6 
20. A 
20.0 
20. 1 

-  A. 3 

.6 

-  9.2 

20.3 
2A.6 

20.  AM 
23.3 

21.  A 

-  6.9 

-  3.1 
-12. A 

36. 5M 
36.3 
36.3 
A7.3 
A2.9 

3.3 
5.: 

A. 2 

36. 9M 
39.7 

31.0 
AA.7 

-  6.0 

-  2.3 

33. 3M 
5A.A 
90.6 
77.-" 

60.2" 

l.e 
i.i 

3.2 

62.9 
61  .A 
59.2 
75. 2M 
66.9 

3.0 

1.7 
J.4 

65.6 
63. A 
62.6 
79.9 
71.7m 

-  .5 

-  1.1 

.1 

63. If 
62.9 
59. A 
75. 9* 
66,0 

-  .3 

-  3.3 

.0 

97.  Hi- 
st.1 
5A.0 
67. Af 
60.6 

.1 

-  1.3 

-  .3 

AS.l 
AB.3 
A6.A 
37.7 
51.6 

1.3 

l.l 

1.1 

14.2 
3A.0 
3-.  " 
39.3 
36.9 

1.7 
-  2.7 

21.5 

2?. 

21.0 

26.6 

2A.7 

-  3.6 

-  l.l 
•  5.1 

A3.3H 
AA.l 

52.  SH 
A7.6M 

-  .9 

-  1.7 

PARADOX  1  E 

PITKIN 

RANGELY 

RICO 

RIFLE 

10. A 
A. 7 
16.3 
16.7 

-  6.5 

10.9 
10.3 
19.9 
21.2 

-  8.2 

27.7 
39.9 
31.7 
A1.3 

A. 2 

30.6 
AA.6 
33.8 
A3.0 

-  2.1 

61. AM 
AA.2 
56. 2M 
A7.3 
99.0 

2.1 

69.9 
90. A 
67.9 
99.3 
69.6 

2.3 

7  1  .  AM 
55.9 
71.1 
57.9 
70.1 

.: 

67, A 
50. A 
67. 2> 
5A.9 
66.9! 

-  1.4 

60.9 
A6.6 
60.0 
50. A 
99.9 

-  1. 

51.8 
A1.6 

A2.6 
50.7 

1.2 

36.3 
23.5 
3A.A 
29.2 
36.3 

.2 

25. 2H 

9.7 
19. B 
19.7 
20.9 

-  S.« 

)A.O 

36. A 
A6.0H 

-  1.2 

SILVERTON 
STEAMBOAT  SPRINGS 
TAYLOR  PARK 
TELLUR10E 

19.2 
13.1 
A. 6 
20.1 

-  1.7 

-  i.e 

-  3.1 

-  1.9 

17.7 
12. A 
6.6 
22.2 

-  1.2 

-  7.C 

-  A.l 

-  2.1 

28.6 
31.6 
23.3 
3A.8 

5.6 
5.2 
6.0 
6.8 

31.9 
36.1 
27.9 
33.7 

-  1.2 

-  2.« 

-  2.2 

-  1.1 

A3. 3 
A9.  1" 
A3. 3 
A9.2 

a.l 

.s 

3.! 

3.C 

92.1 
96. A 
91.2 
96.6 

2.3 
1.6 
.7 
3.3 

55.0 
61 .9 
99.7 
59.6 

-  '. 

52.3 
57.1 
52.2 
57.9 

-  2.C 

-  3.C 

-  2.1 

.3 

A7.6 
30.1 
A6.9 
92. A 

-  . 

-  2. 

-  1.' 

AO. 6 
AA.l 
AO.l 
AA.9 

l.C 
l.t 
,3 
1.1 

23.9 
27.3 
22.8 
30.7 

-  3.3 

-  1.3 

-  1.9 

•      .  A 

13.3 
13.2 
6.1 
20.0 

-  5.3 

-  S.C 

-  3, A 

-  3,> 

J-.! 
37. 7N 
22.1 
AO. A 

-  1^2 

-  .6 

.6 

S««  R«l«f«Dc«  Not«  Following  Sutlon  lno>x 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


COLORADO 
197* 


URAVAN 

VAL  LEC ITC  OA" 
Y  AMP  A 

YELLOW  JACKET  2  W 


72. 6H 
6<H9 
56.7 


66.8 
54.9 
49.8 
61.0 


56.7 
45.8 
44.9 

50.1 


29.5 
21.8 
16.3 
25.4 

19.6     -  4.0 


AKRON  4  F 
AKRON  FAA  AP 
BONNY  LAKE 
BURL INGTON 
CHEYENNE  WELLS 


FLAGLE" 
HOLYOKE 
LEROY  9  WSW 
STRATTON  3 
WRAY 

DIVISION 


39.4 
39.9 
40.6 
45.2 
44.8 


53.7 
49.7 


58.9 
59.4 
59.3 
61.5 
61.4 


62.8 
60.5 


3.1 
3.3 


37.7 
37. 4M 
37.0 


28.  4M 

29.1 

28.3 

30. 4H 

27.9 
29.2 
29. OH 
28.8 
33.3 

29.4 


ALLENSPARK 

ANTERO  RESERVOIR 

BAILEY 

BOULDER 

BRIGCSOALE 

BRIGHTON 
BYER5   5  ENE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  RCCK 
C  HE  ESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
DENVER  WSO  AP 
DENVER  CITY 
ELBERT 
ESTES  PARK 

EVERGREEN 
FORT  CPLLINS 
FT   LUPTON  2  SE 
FORT  MORGAN 
GRANT 

GREELEV  UNC 
IDAHO  SPRINGS 
JONES  PAS5  2  E 
JULESBURG 
KASSlER 


KAUFFMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE 
LAKEWOOD 
LONGMONT  2  ESE 
NEOERLAND  2  NNE 


5. 


NEW  RAYMER 

PARKER  6  E 

RED  FEATHER  LAKES 

SEDGWICK  5  S 

SPICER 

STERLING 
WALDEN 
WATER  DALE 


22.3 
12.8 
21.7 
28.7     -  4.3 


20.9 
18.0 
20.9 
22.8 


22.2 
23.7 
29. 8M. 
22.3 
24.3 

25. in 


22.2  -  5.5 
25.7  - 


26.6 
14.9 
26.  JM' 


22.9 
12.7 
26.4 
21.7 
18.4 


26.7 
22. 2M 
21.1 
15. 3M 


!  -  3.7 


43.6 
40. 8 
30.3 
40.9 
39.0 

40.8 
43.2 
46. OM 
38.6 
37.1 


40. 1 
33.3 
42. 1M 


6.4 
5.6 
4.1 


51. 2M  2.9 


61.2 
59.4 
46.6 
56.9 
53.3 

59.5 


46.7     .  2.0 


60.  B 

58. OM 
50.4 
60.  OM 
60.9 
45.4 

58.  3 


52.3 
57. 4M 
68.0 
66.7 

67.5 
66.9 
52.3 
62.9 
60.0 


60.0  i 
66.5 


56.  < 
67. 1M 
66.8 


•  72.4 
.6  !  73.6 

M 

68.5 
.8  I  <>4.0 

!  72.3 
2.4  I  74.7 

'  66.0 
1.5>l  61.7 


63. • 
72.4 
73.7 
76.9 
58.5 


3.0 
1.5 
2.8 


I 

3. J!  74. 8 

5.3  j 

2.4  i  79.9 
2.1;  75.1 

2.5:  72.5 
60.6 
.41  73.2 
1.8  !  72.2 
I  56.8 
I 


73.9 


78.0 
57.9 

77.2 
58.6 
72. 


55.7 
53.8 
57. 3H 
68.7  I 


59.2 
66.5 
67.7 
70.1 
55.1 

68. 6 


67. 5M 

67.6 

52.6 

67.8 
67.4 
56.1 
69.5 
53.2 

69.8 
53.3 
66.  1 


49.2  ' 
47.4  t 
48. 8M 


55.1  ! 
50.7  I 

50.3 
5B.1 
58.3 
59.1 
48.4 


2.8 
3.9 


57.7 
57.6 
43.8 


2. 
3.8 


5.2 
3.2 


21.9     -  4.6 


52.3 
51.7 
39.5 

52.4 
52.5 
44,2 
55.6 
40.5M 


53.1 
.6  39.7 
2.8  51.4 

54.7  I  -  3.9  49,0 


33. 3M 

39,9 

36.7 


39.4 
38.1 
28.7 


.9  37.3 
.6  26.9 
37,2 


23.4 
9,6 
22.  3M 


3.5 
2.8 

1, 


19.2M! 
25.6 


29.5 
29.5 
28.7 
19.0 


.9 
1.1 


1.4 
1.3 


29.1 
30.8 

28.3 
12.0 
31.2 
29.2 
18.0 

28.1 


28.3 
13.7 
29." 


ALAMOSA  WSO  AP 
BLANCA 

CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  OUNES  NM 

HERMIT  7  ESE 
MAN AS  S  A 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 
DIVISION 


9.0  I  • 
17.1  I ■ 
IT. 7 


8.0  6.1 
17.9 
.1  16.6 


12.9     -  4.7 


■  9.4 

■  6.8 
■11.9 

-  6.7 


37.7 
35. 7M 
36.8 
40.7 
38. 3M 

21.7 
39.6 
39.9 
35.1 


38.8  •  2.4 
37.4 

38.7     .  3.4 


42.3 
54. 1M 
56.0 
50.5 
43.0 

51.5 


59.7 
58.9 
60.8 


59. 8M 
62. OM 
60.0 
50.4 


62.2 
61.9 
61.3 


53.9 
62.8m 
64. *M 


59, 2M 
6  1  .  2  - 


47, 7M 
46.1MI 
44,5 


29.2 
28. 3M 
1.0!  30.1 


1,5 
3.3 


58.2         1.9  I  60.6 


13.2 
13.0 
15.1 
19.5 
18,6 

6.7 
16.0M 
17. OM 
15.5 
15.5 

15.0 


-  8.1;  31.6 

41.  5M 
•  »t*  - 

-  7,9  39.6 
34.4 


See  Relerence  Notes  Following  Slalion  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


STATION 

JANUARY 

•E6RUAIY 

MAICM 

APRH 

WAY 

JUIT 

AUGUST 

SC'tEMBE* 

OCTOlfl 

NOVEMMt 

OKIM.lt 

ANNU 

Al 

i 

— • <— 

• 

s 

1 

1 

J 

6 
t 

1 

,  6 

| 

5 
§ 

S 
S 

S 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BRandcn  " 

.02 

.00 

.73 

.18 

2.71 

1.89 

F  2.67, 

.66 

E  .07 

1.63 

.  IB 

.29 

:  11.07 

BRANSON 

.96 

.  . 

- 

T  - 

8UENA  VISTA 

•  •9 

•*c 

.10- 

.  y- 

.66 

-  .01 

_ 

m  1 

. 

_ 

_ 

- 

1.04 

.33 

.39. 

.10 

BUTLcR  ranch 

.20 

.21 

.29 

1.23 

.93 

1.62 

•  61 

.89 

1.19 

1.03 

.39 

9.15 

CAmPO  7  S 

.17 

.36 

2.90 

1.61 

2.19 

1.02 

1.34 

.26 

•  03 

CANON  CITY 

.•J 

.37 

.10- 

.36 

.54 

-  .It 

.37. 

1.09 

.57 

1.23 

.91- 

.43 

1.78- 

.06 

.31- 

1.46 

2.29 

1.34 

1.05 

•  09 

.54- 

•  09 

1.07 

2.43 

CLIMAX 

2.16 

1.22 

3.43 

2.69 

.43 

1 ,78 

3.33 

1.25 

.5* 

1 .22 

1.41 

2*13 

COLORADO  SPRGS  mSO  AP 

.26- 

.03 

.18- 

.16 

.32 

-  ,23 

1.92 

■  47 

•  33 

- 

l.Tf 

1.29. 

1 .02 

l.*2- 

1.69 

1.14- 

1.44 

.43- 

.  ■ : 

1.36 

.44 

•  23- 

■  22 

.42 

1 . 

9.50 

6.21 

•  TO 

■' 

.7' 

.49 

2.43 

.8? 

1.75 

.-. 

1.47 

1.02 

.99 

12.18 

DUMcRTt  ranch 

'  1 

.02 

.43 

.02 

.91 

.02 

.80- 

•  63 

.91 

.9« 

.50- 

1.08 

.25- 

1 .91 

.53- 

1  *4( 

.70 

1.30 

•  61 

.80 

•  29 

.40. 

.17 

7.99 

5.95 

E  AOS 

.13- 

.28- 

.0! 

E  1.03 

.12 

.27. 

1.09 

1*99 

_ 

,4| 

2.63 

.5* 

4.11 

1.99 

1.04- 

1.3C 

.04- 

1.14 

1.16 

•  11 

.37- 

.17 

.31- 

■  02 

:  13.50 

1.59 

FORDER   8  S 

.10 

.09 

1.21 

1.28 

E   1 .46 

1.16 

1.81 

•42 

.44 

.81 

.65 

.41 

:  10.00 

FOUNTAIN  2  NH 

.29 

.02 

.54 

1.49 

.73 

1  .*9 

1.69 

1.67 

.42 

1.04 

.  16 

.23 

9.62 

FOWLER  1  SE 

•  14 

.29 

.57 

.49 

.42 

.66 

.51 

.40 

1.20 

.88 

.90 

7.65 

CUFFEV   10  SE 

.20 

.51 

.55 

T 

.66 

1.70 

1.77 

1.73 

.60 

!  .90 

:  12.44 

KASMELL 

.08- 

.24 

.43 

.01 

.90 

.32 

.74. 

■  4] 

1.78 

.  !  1 

2.27 

•  56 

.46- 

.18- 

1.79 

.06- 

1.26 

.85- 

.04 

.29- 

•  19 

.35 

.11 

8.91 

4.40 

HOLLY 

•  11 

.13 

.31 

.  16 

T 

1  .70 

•  •71 

1.39 

.04 

2.40 

.07 

■  33 

JOHN  MARTIN  DAM 

•  OB- 

.20 

E  .33 

.1! 

E  .37 

.33 

.00- 

.  .  - 

«0( 

_ 

2.04 

1 .40- 

.  17 

1 .66- 

.25 

.05- 

1.96 

.00- 

.  92 

1.69 

.81 

•  26- 

.14 

.18. 

•  07 

&!32 

5.51 

.99 

.39 

.01- 

.11 

.96 

.41 

.10- 

.93 

1.71 

9)31 

1.33- 

1.46- 

1.09 

.48- 

1.89 

.41- 

.65 

.94 

.09 

1.04 

.44 

.60 

.40 

9.63 

3.90 

KIT  CARSON 

•  1Q- 

#0] 

.04- 

.21 

.90 

.21 

.71- 

.31 

1.67 

•  69 

1.73- 

.43 

1  .47- 

'" 

1.10- 

1.11 

.  14- 

1.11 

.72- 

.  2> 

.37- 

■  01 

.30 

•  01 

9.45 

5.06 

LA  JUNTA  FAA  AP 

.18 

.68 

.63 

1.06 

1.45 

.6L 

.91 

.70 

.12 

1.09 

.35 

.24 

9.02 

LAMAR 

.10- 

.31 

.15- 

,21 

.91 

.  14 

.  14- 

: .  ? . 

2.00 

.  •  i 

1.72- 

•  54 

2.33 

■  OC 

.06- 

2.28 

.03- 

: . "  6 

1.92 

■  91 

•  19- 

,3r3 

.20- 

.  1C 

9.61 

5.72 

LAS   AM  MAS 

.12- 

.ii 

.17- 

■  li 

.91 

.17 

1.20 

•  12 

1.55 

- 

.41 

1.10- 

.  56 

2.43 

.It 

.24- 

1.65 

.03- 

.99 

1.21 

.35 

.27- 

.20 

.10- 

.21 

9.25 

3.62 

leaoville 

.Bfl- 

.it 

.26- 

1.03 

1.36 

-  ,01 

.37. 

1.13 

.40 

1.58 

.53 

1 .98 

,oc 

1.00- 

•  96 

.44- 

.79 

.83- 

.33 

.89- 

.17 

1.44 

.07 

11.63 

5.19 

lImqn  hsho 

•  1 1 

.09 

1 .09 

.65 

•  32 

1.6^ 

2.42 

2.14 

'44, 

•  69 

.38 

.10 

10.03 

NORTH  LAKE 

1  .'1 

1.04 

.22- 

.94 

1.34 

-  ,4] 

.38- 

1.66 

.97 

1  ,  ? 

.46- 

1.03 

2.86- 

■  46 

2.05- 

1.23 

1.36 

.  • 

1.71 

.36 

.77- 

.  1C 

1.36 

.65 

13.79 

5.00 

ORDHAV 

.23- 

.1! 

. !  3 

.13 

.96 

.23 

1.13 

1 .05 

m 

.5! 

1.23- 

.17 

2.25 

.34 

.89- 

.  9  1 

.26- 

.  u  i 

.95 

.16 

•  56 

•  IE 

.45 

.  13 

10.51 

PALMER  LAKE 

E  .86 

E  3.08 

E  1.23 

E  5.86 

.00 

2.91 

2.07 

.50 

.94 

.22 

1.11 

1 .96 

:  20.74 

PUE8LC  MSO  AP                  / /t 

.40 

.17 

.49 

.29 

1.17 

1.70 

1.23 

:  .'5 

.65 

.86 

.69 

.32 

9.68 

PUEBLO  ARMY  DEPOT 

.58 

.20 

.59 

.30 

.72 

.  13 

1 .7& 

.64 

1.81 

1.17 

•  78 

.  30 

9.40 

PUEBLO  6  SSM 

.25 

•  H 

.29 

.  16 

1.35 

•  3b 

1 .37 

1.12 

1.14 

.91 

.58 

E  .81 

E  8.49 

ROCKY  FORD  2  SE 

.16- 

.24 

.32 

.94 

.12 

.36- 

.81 

1 .66 

■  13 

.64- 

•  87 

.63- 

1.43 

1.07- 

.99 

•  21- 

•  82 

1.28 

.34 

.62 

■  11 

.33 

.03 

9.37 

4  16 

RUXTON  PARK 

.82 

1.06 

.95 

2.16 

.36 

2.*9 

4.89 

1.24 

1.21 

2.72 

.73 

1.00 

19.51 

1.6* 

1.-7 

.73 

.79 

.24 

1.17 

1.31 

.71 

1.89 

1.77 

1.05 

1.90 

14.68 

SAL  1  DA  3  W 

•  13 

E  .14 

.44 

.  ':— 

.07 

.64 

.  86 

.54 

.24 

1.93 

.57 

1.09 

=  6.69 

SPRINCFIELO 

.10- 

.34 

.10- 

.24 

1.19 

.32 

E  .24- 

1.02 

•  61 

1 .  8S 

2.19- 

.  12 

.91- 

1.9C 

2.69 

.64 

.  12- 

1«02 

1.96 

1.10 

E  .15- 

.36 

.07- 

.11 

:  10.32 

5.04 

SPRINGFIELD  7  hsh  // 

•  1T 

.12 

1.14 

.36 

1.19 

2.96 

.68 

1.25 

.  12 

1.69 

.10 

•  14 

10.12 

STONINGTON 

.08- 

.3! 

T  - 

.32 

1.39 

.61 

.36- 

l.0< 

1.21 

1.11 

2.79 

■  14 

.64- 

2.4C 

2.83 

.51 

1.25- 

■  0! 

1.36 

.26 

.06- 

.49 

.06- 

.29 

12.04 

4.57 

SUCARLQAF  RSVR   1  ESE 

2.71 

.31 

1.99 

1.56 

.30 

1.36 

1 .90 

1.21 

.55 

1.40 

1.00 

2.19 

16.43 

TACONY   10  SE 

.11 

•  41, 

.69 

.93 

.89 

.39 

1  .76 

.76 

.53 

.61 

• 

.26 

9.64 

TR  INI  DAD 

.53 

.71 

.76 

.27 

2.53 

1.08 

1  .96 

1.45 

1.19 

1 .46 

1.06 

.69 

14.09 

TRINIOAD  FAA  AP 

.It. 

.11 

.  1 

1.05 

.2! 

.40. 

.91 

1.22 

,63 

,*9- 

.97 

: .  ! 

.36- 

1.55 

.61- 

.36 

1.03 

.13 

.74 

.29 

.79 

.29 

8.44 

4.36 

.33 

.01 

.29- 

■  3 

.74 

-  .11 

.12- 

1.11 

1.09 

- 

1.13 

1.45- 

.48 

3.05 

.26 

2.30 

.01 

.66 

1.74 

.97 

.10- 

.36 

.09- 

.29 

11.90- 

3.14 

THIN  LAKES  RESERVDIR 

.93 

.04 

.62 

.12 

.01 

.48 

1  .24 

.83 

.46 

1.13 

.27 

.37 

6.50 

THO  BUTTES 

- 

- 

VICTOR 

- 

_ 

. 

„ 

- 

• 

. 

- 

- 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

1.31 

1.09 

.21 

.72 

-  .63 

.37- 

1.71 

.09 

1.93 

.96. 

.22 

2.90 

..4 

.77- 

.92 

1.03 

■  12 

1.03- 

•  13 

.81 

.13 

.73 

.09 

11.60- 

3.70 

e  .ii 

E  .12 

1.05 

.24 

.36 

2.95 

.941 

1.85 

.33 

1.45 

.30 

.07 

E  9.80 

HESTCL IFFe 

E  .77 

.  I ! 

.24- 

.-3 

.69 

-  .63 

.40. 

l.Si 

.49 

1*1! 

.30- 

.39 

.87. 

1.39 

1.34- 

1.10 

1.77 

.91 

1.31 

.10 

1.23 

.43 

1.09 

.44 

E  10.69- 

4.97 

HETMORE  9  S 

1.29 

1.27 

.79 

.74 

•  10 

•  531 

5.76 

1.27 

1.94 

1.44 

E  .75 

E  16.47 

DIVISION 

.68 

.17 

.48- 

.06 

.95 

-  .03 

.83- 

.74 

.87 

_ 

1.23 

1.33- 

.38 

1.41. 

.  ti 

1.02U 

1.24 

.67- 

.*3 

1.31 

.27 

.64 

.03 

.73 

.;i 

11.42- 

3.96 

COLORADO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

2  .  "5 

.19 

1.33 

.89 

.00 

.05 

.37 

.34 

1.36 

1 .22 

.94 

.81 

11.06 

AMES 

2.6* 

.Si- 

:  ..'» 

1.64-  .65 

2.53- 

•  06 

•  02 

1.92 

.78- 

.79 

2.64- 

.  - 

1.20- 

2.14 

1.94- 

.94 

2.85 

.19 

1.2  7- 

.50 

1.83- 

.02 

19.85- 

6.99 

ASPEN 

J. 5* 

1 .22- 

.33 

2.80 

.82 

1.48- 

.36 

.42 

- 

.93 

1.58 

,27 

2.35 

■  93 

1.24- 

.  S : 

1.02- 

.48 

1.47- 

.10 

1.24- 

.29 

2.33 

.79 

20.69 

1.44 

BERTHOUD  PASS 

3.56 

2.64 

6.14 

6.43 

.39 

*.31 

2.94 

1.18, 

1.88 

2.52 

3.21 

3.20 

36.60 

BLUE  MESA  LAKE 

2.6* 

.62 

.3C 

•  8  3 

.00 

.  38 

.91 

.1* 

.39 

.46 

.26 

.85 

9.00 

BONO 

.72 

E  1.41 

.03 

.35 

.46 

1.22 

.35 

E  .30 

BONHAM  RESERVOIR 

E  4.45 

1.50 

.^5 

4.85 

T 

.60 

3.38 

.70 

.76 

2.17 

3.35 

3.05 

E  25.56 

BRECKENRIDGE 

1.30 

.39 

1.86 

1.23 

■  49 

1.64 

6.27 

1.12 

1.16 

1.43 

.90 

1.54 

19.33 

bromns  park  refuge 

.08 

T  I 

.29 

.46 

.07 

- 

.41 

2.23 

.39 

.31 

CEDAREDGE 

2.07 

1 . 16 

.27- 

.43 

-  .'7 

1 . 05 

T 

_ 

.03- 

.84 

.72- 

■  20 

*  54- 

.60- 

■  46 

1 .32 

.12 

.66 

•  04 

.  7  .  - 

.21 

6.60- 

3.12 

C IMARRON 

2.90 

1.30 

.63 

1.58 

.00 

.15 

.74 

.82 

1.27 

1.85 

1.03, 

.34 

12.61 

COCHETOPA  CREEK 

1.22 

.48 

.68 

.49 

.00 

.41 

1  .46 

.88' 

.55 

.89 

.93 

1.13 

9.14 

CCLLBRAN  2  SH 

1.13 

.41 

.58 

. 

T 

.30 

.92 

.26 

.48 

.69 

.22 

COLORADO  NAT  HON 

1.71 

.94 

.35- 

.41 

.77 

-  .21 

E  1.42 

.70 

.00 

•  72. 

.00- 

.74 

1.01 

.  - 

.24- 

1.36 

.31- 

.60 

.90- 

.19 

1.32 

•90 

.14- 

..: 

E  8.37- 

2.41 

J. 23 

1.19 

.12- 

.14 

-  .68 

•  31 

.00 

•  94 

.00- 

•  54 

1.19 

.32- 

1.2 

.71- 

.43 

2.91 

1.37 

' 

■  92 

.53- 

.66 

10.57- 

2.33 

CRAIG 

1.9* 

.92 

.69 

.06 

1.29 

.30 

.90- 

•  50 

T 

1 .36 

1.57 

.19 

.79- 

.18 

.2«- 

1.29 

.47- 

.62 

1.31 

.'.9 

.29- 

.65 

1.06. 

.05 

10.83- 

2.99 

CRESTED  BUTTE 

E  4.21 

1.09 

E  1.03- 

1.41 

E  1.77 

-1.05 

E  1.94. 

•  04 

•  14 

1 .15 

.93- 

.63 

1.95 

.03 

1 .32- 

.61 

.78- 

.79 

2.20 

.  ?i 

1.33- 

.53 

1.29. 

1.44E  18.69- 

6.22 

DELTA  3  NH 

.96 

.S3 

.05- 

.38 

.93 

.43 

.37- 

.12 

T 

.64 

.09- 

.37 

.37- 

.  . 

.35- 

.  15 

.38- 

.-! 

1.00 

.05 

.93 

.57 

.14 

6.20. 

1.69 

DILLON  1  E 

1 .20- 

.07 

.65- 

.57 

2.43 

.83 

1.21- 

.61 

.19 

1.3G 

1.80 

.53 

2.24 

.59 

.97f- 

.79 

.67- 

.56 

.99- 

.08 

.31- 

.92 

,58r 

.62 

13.27 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

l.Jlj 

.26 

.73 

1>26 

•  01 

1.31 

.43 

.99 

•  22 

•  c  '. 

.1. 

9.08 

DOLORES 

2.78 

.39 

.54 

1.75 

.05 

.00 

1.11 

.39, 

1.04 

4.81 

2.25 

.75 

15.86 

DURANGQ 

3.02 

1.32 

•  17" 

.97 

.25 

-  1.22 

1.06- 

•  00 

1  .13 

•  00- 

■  86 

1.41- 

•  BsL 

1.59 

1.11- 

.49 

3.92 

3.98 

.  ?»- 

•  77 

.89. 

1.11 

15.02 

3.57 

EAGLE  FAA  AP 

2.17 

.  t 

.54- 

.19 

1.22 

.31 

.91- 

.11 

•  02 

- 

.Bl 

.66- 

.  15 

1.71 

|77 

.63- 

.50 

.58- 

.49 

1.03 

.09 

.43- 

.32 

.44- 

.16 

10.54 

.42 

ELECTRA  LAKE  //R 

4. 6  J 

■  40 

1.05 

2.60 

E  .12 

E  .51 

3.00 

1.10 

.63 

4.20 

1.70 

1.90 

E  22.06 

FORT  L6HIS 

2.7|J 

: .  * 

E  .23- 

1.03 

1.26 

-  .13 

E  1.01- 

.00 

1.01 

.  oa- 

.92 

1 . 36- 

.  1  - 

.68- 

1 .42 

.91- 

.70 

5.16 

3.02 

1.64 

.  *  3 

.  35- 

1.13 

E  15.51 

2.61 

FRASER 

t.ti 

.61 

1,72 

•  40 

2.16 

.62 

.  '3 

.  - 

1 .  3t 

- 

_ 

_ 

. 

- 

_ 

FRUITA 

1.43 

•  7! 

. ,  J 

.80 

.1C 

1.51 

•  34 

.14- 

•  42 

.71 

■  13 

.36- 

.77 

.21- 

.34 

1.041 

.20 

1.04 

•  42 

•  25H 

.35 

7.79- 

.51 

GATEWAY  1  SH 

1.91 

!o2* 

.26 

1.73 

T 

.!■ 

1.19 

.24 

.82 

1.01 

1.12 

.55 

GLENHOOD  SPRINGS  1  N 

.61- 

.93 

,17- 

1.13 

1.28- 

.24 

GRAND  JUNCTION  HSO  AP  //R 

1.20 

■51 

.40- 

•  21 

.81 

.06 

1.03 

.24 

.01 

.62 

.41 

1.33 

1  . 0  7 

.48- 

.57 

.  39- 

.46 

.72- 

•  2 1 

1.18 

'"7 

.  32. 

.21 

6.20- 

.21 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

.92 

.39 

.80 

.65 

.00 

,  12 

.93 

.68 

.32 

.81 

1  .40 

E  .11 

!  7.11 

GRAND  LAKE  I  NH 

2.15 

■  66 

.62- 

.7! 

1.40 

-  .1J 

1 .82- 

•  IE 

1.41 

1  •  V  A 

•  36 

2.30 

.79 

.47- 

1.66 

1.94 

.41 

2.86 

1.60 

E  .62- 

•  59 

1.75 

.22 

E  18.72- 

.41 

GRAND  LAKE  6  SSh 

.89 

.35 

1.03 

1*35 

•  3C 

1 .  80 

1.95 

.47 

.91 

1.21 

.45 

.60 

11.51 

GRAND  VALLEY 

U41 

.29 

.92 

1.18 

•oc 

.3- 

.99 

.68 

1.04 

1.09 

.61 

.78 

9.11 

GREEN  HDUNTAIN  OAM 

1.4J 

.30 

.60- 

.42 

2.39 

.4! 

1 .20. 

.42 

•  36 

1.11 

1.68 

.33 

2 .791 

1.42 

.37- 

1.26 

.  A  i 

.12 

•  60- 

.  '2 

.59 

13.89. 

1 .83 

GUNNISON 

1.99 

.  '  3 

.49- 

.40 

.59-  .33 

.6] 

•73 

.01 

1.13 

.12 

1.69 

.19 

.46. 

.49 

.81- 

.08 

.47. 

.21 

.914 

.01 

10.23- 

1.01 

HAHI LTON 

3.23 

E  17.40 

HAYOEN 

3 !  38 

2.11 

!93- 

.22 

1.52 

.30 

K21- 

•  42 

1.3C 

i.*7l 

.22 

Ua- 

.45 

!t3- 

.67 

!so- 

.99 

K06- 

.45 

.561. 

.64 

3.24 

1.71 

15.41- 

.70 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SH 

.55 

.2*! 

1.42 

.87 

is 

E  2.03 

1.75 

.31 

.92 

.66 

.09 

1.99 

E  11.11 

IGNACIO  1  N 

3.29 

1.99 

E  .82- 

.04 

E  2.17 

1.10 

!  .37- 

.9! 

,89 

.02- 

.70 

3.26 

1.99 

.73- 

1.05 

.91- 

.39 

3.84 

2.21 

.55- 

■  22 

.6,. 

.69 

E  16.64 

2.67 

INDEPENDENCE  PASS  5  Sw 

2.20 

1.45 

3.33 

2.90 

.29 

1.72 

2.13 

1.15 

.97 

1.70 

1.60 

1.00 

22.52 

KREMHLINC 

.99 

.09 

1.16 

.73 

E  .23 

E  1.26 

1.17 

.56 

.62 

1.03 

.53 

E  8.81 

LAKE  CITY 

E  1.10 

.40 

.82 

1.32 

.10 

.10 

3.05 

.68 

•  15 

1.00 

i  1.15 

E  1.29 

E  11.36 

LITTLE  HILLS 

1.22 

.  14 

1.57 

2.31 

.06 

1.39 

1.39 

.39 

.32 

.66 

.33 

.94 

10.62 

NANCOS 

2.10 

.35 

.59 

1.32 

T 

T 

.3! 

.66 

1.33 

4.16 

2.16 

.66 

14.23 

HARVINE  RANCH 

J. 33 

1.59 

3.69 

3.77 

.30 

2.33 

.94 

.3)5 

1.53 

.79 

3. 98 

24.36 

Sn  R.ltr.DC.  Not*.  Following  Si.tion  Ind.x 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MAYBELl 
MEEKER   NO.  2 
MEREDITH 

MESA  LAKES  RE  SORT 
MESA  VERDE  NAT  PARK 

MONTRCSF  NO  1 
MONTROSE  NO  2 
NORTHDALE 
NORWOOD 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 
PAONIA    1  SW 
PARADOX    1  E 
PAR5HALL   10  SSE 

PITKIN 
PLACERVILLE 
PYRAM 1 0 
RANGELY 
RICO 

RIFLE 

SARGENTS 

SHOSHONE 

S I LVERTON 

STEAMBOAT  SPRINGS 

TACOMA 
TAYLOR  PARK 

URAVAN 

VALLEC1T0  DAM 

WINTER  PARK 
YAHPA 

YELLOW  JACKET  2  M 


KANSAS  DRAINAGE 

BASIN 
AKRON  4  E 
AKRON  F A A  AP 
BONNY  LAKE 
BURLINGTON 
CHEYENNE  WELLS 

FLAGLER  2  Nw 
FLEMING   1  S 
GENOA   1  W 
HDLYOKE 
IOALIA  2  NNW 

LEROY  5  WSW 
OTIS   II  NE 
STRATTON  3  NE 
VONA 
WRAY 


PLATTE  DRAINAGE 

BASIN  04 
ALLENSPARK 
ANTERO  RESERVOIR 
BAILEY 
BOULDER 
BR IGGSDALE 

BRIGHTON 
BYERS  5  ENE 
CABIN  CREEK 
CASTLE  ROCK 
CHEESMAN 

CHERRY  CREEK  DAM 
DENVER   WSO  AP  / 
DENVER  CITY 
EASTONVILLE   1  NNW 
ELBERT 

ESTES  PARK 
EVERGREEN 
FORT  COLLINS 
FT  LUPTON  2  SE 
FORT  MORGAN 

GEORGETOWN 
GRANT 

GREELEY  UNC 
HAWTHORNE 
IDAHO  SPRINGS 

JONES  PASS  2  E 
JUL  ESBURG 
KASSLER 

KAUFFMAN  4  SSE 
LAKE  GEORGE   8  Sw 

LAKEwCOD 
LONGMONT  7  ESE 
NEOERLAND  2  NNE 
NEW  RAYMgR 
PARKER    -  E 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 
SEDALIA  A  SSE 
SEDGWICK  5  S 
SPICER 

SCUAW  MOUNTAIN 


1.94. 
1.94 
1.94 
3.20 


2.70  1.0* 
8.97 
2.21 
1.45 
3. 87  1.34 


1.48 
1.20 
2.57 
2.48 
4. Ill 


.45- 
1.59 
1.55 


3.52 
2.25 
3.04 
2.45 


.91 
.36- 
1.12 
.86 


1.00 

1.031 

l.OS 


STERLING 
WALOEN 
WATER  DALE 


.57 
.22 
.24- 
.07- 


.49 
.64 
1.02 
.77 


.76 
1.07 
.35 


1.13 
.67 
.60- 


l.Ol 
1.91 
1.81 
4.8} 

.26-   1 .  3 1|  1.23- 

1  .  14 
1.15 
1.10 
•20E  1.32 
1.67 

.1!{E  1.18 
1.45 
1.14 


3.47  1.45 


1.56- 

.20 
1.17 


1.35 
1.16 
1.55 


1.37 
1.82 
1.64 
.95- 

1.22 
1.32 
.99- 
.61 
1.43 

1.00 
1.03 
1.05 
1.11 
1.70 

1.23 
1.04 
1.14 
1.52- 


1.15 

.41 

1.3B 

.1! 

2.93 

.6i 

:± 

.'3 

.  L 

■  8" 

2.14  1,04 


2.29- 
.74 

1.58 


2.14 
1.17- 
1.96 
1.32- 
1.51- 

.93- 
.92. 
1.46- 
1.2  8- 

2.07 


1 .93 
1.18 
.62|E  2.59 
3.07 


3.97  1.15 


1.03-  2.2t 


2.4C 
1.9S 
2.18 


1.33 
•  71 
2.31 
3.37 


l.Oi 

.75- 

.47 

.33 

2.26 

.32 

1.30 

•*T 

.83 

.81 

.60- 

.32 

.34 

1.41 

1.32- 

.05 

1.40 

.751- 

.61 

1.67 

2.93 

1.09 

.28 

1.16 

.85- 

.19 

1.58 

.9lL 

.39 

.03 

.12 

4.00 

2.08 

.83- 


2.04-  .13 
3.80-  .03 
3.97,  1.03 


2.77- 

2.97^ 
3.75| 
3.19 


1.06-  .64 


1.42- 
1.85 
3.01 
2.52 
1.36- 


.10-  2.31  3.3 
.07-  3.37  3.4 


.80-  2.54  3.13. 
.24-  2.71  1.86. 
.63-  2.08  2.27. 


2.33  2.32 
2.45     2.88  .99 


2.26  2.34 


3.89  1.31 


3.7  3  1.09 


2.64 
3.07^ 
1.22 

.86-  L... 

.52-  2.34 


1.51k  1. 

1.04j-  1. 

I.S9L  . 

1.151-  1.60 

1.60k  1.12 

l.SlU  1.40 

1.59)-  1.28 


1.3C 
.73 


1.65 
1.91 
2.35 


1.42 
.01 
1.21 


1.30. 


.98L 
1.77 
2.03- 


1.14- 

1.33- 
1.38- 
2.07U 
1.14p 
.59- 


1.55 
1.79 
.9»-  1.53 


.53 
.42-  1.24 
1.60 


;  .  f>6 
:  .".3 


-  1.03 

-  1.13 

-  1.07 


1.52-  .10 
.28-  1.01 
1.03-  .52 


1.47- 

.52 
1.71 


1.13 
1.26 
1.44 


1.41 

2.18 
3.71 
1.72 


6.641 


1.05 
1.12 
1.39 


l.llh- 
2.13 

.37 


l.OB 
.83. 

"ZT 

1.32 
.98 
.91- 

2.29 


1.36 
.28 
.88 

1.33 
1.19 
1.49 


.20* 
.63 
.65U 
1.07k 


.07-  1 
T     f.  1.06 
.59. 


1.62 
2.01 
1.76 


1.32 
1.10 
2.4* 


.25 
.20E 
1.17 


1.23 
1.10 
.31 
1.49- 


1  .36- 
1.39 
1.40- 


.09. 
1.13 
.15L 


1.24 
.89 
.17 


.42. 

.921 
1.87 

.751. 


.88. 

1.951 


.45L.  .23 


.46- 

1.12! 
1.231 


.19. 
.82 
.06L 
.13- 


.28. 


Soc  Belerence  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


I  SE 


RID  CRANOE  DRAINAGE 
IAS1K  0 

ALAMOSA  HSO  AP 

BLANCA 

CENTER  4  SSW 
DEL  NORTE 

GREAT  SAND  OUNES  NN 

HERMIT  I  ESC 
HANASSA 
MONTE  VISTA 
SAGUACHE 

WOLF  CREEK  PASS   1  E 


1.14  1.29 


1.31- 
1.16 
1.92 
1.42 


2.03  .87 
2.45  1.21 

.»5-  l.oe 


.87 

1.12 
.40 


.90-  .16.  2.03 
.79 
.90 
.93 
3.22 


.81- 
1.74 


.07-  .20 
.37-  .11 


.13- 
.79 
2.57 


S*.  R.f.r.nc.  NolM  Following  SUIIon  Index 
-  5  - 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

IB'  or 
below 

20°  or 
below 

24  or 
below 

28  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16°  or 
below 

0 

S 
0 
0 
ja 

0 

0 

01 

jq 

0 

° 

it 
0 
0 
J3 

0 

0 

32 :  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

£ 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

0 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

0 

*      •  • 

ARKANSAS  DRAINAGE 

BASIN  01 

BRANSON 

_ 

_ 

4-14 

18 

4-14 

16 

4.22 

28 

m 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

BUENA  VISTA 

_ 

-20 

12-25 

_ 

_ 

- 

31 

- 

11-  2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

CANON  CITY 

98 

7-11+ 

-  8 

1-  5 

3-25 

13 

3-25 

13 

3-26 

24 

4.14 

27 

4-16 

30 

■>-27 

26 

11-26 

28 

11-2! 

13 

11-29 

1: 

24< 

24! 

241 

202 

164 

CLIMAX 

74 

7-  6 

-22 

1-  3 

9-  2 

28 

9-  ! 

2« 

9-  3 

28 

9-28 

17 

- 

- 

- 

- 

- 

COLORADO  SPRGS  WSO  AP 

96 

6-20 

-  E 

1  -  3 

3-24 

13 

4-14 

18 

4-15 

23 

4.22  28 

5-  I 

32 

9-2E 

32 

11-  3 

2  e 

11-  I 

2  *- 

11-2° 

l_i 

11-29 

11 

25C 

22- 

204 

19! 

150 

DELHI 

103 

7-  2* 

-20 

1-   4  + 

4-14 

13 

4-16 

19 

4-22 

24 

5-21 

28 

5-21 

28 

9-28 

32 

11-  4 

26 

11-12 

2C 

11-12 

2C 

11-27 

i; 

22" 

21C 

204 

161 

130 

EADS 

105 

6-29 

-17 

1-  6 

4-  3 

16 

4-  3 

16 

4-   8  23 

4.15 

28 

4-22 

31 

10-15 

27 

10-1? 

27 

11-  e 

23 

11-12 

18 

11-27 

1! 

23! 

223 

214 

183 

176 

FORDER  8  S 

105 

6-21 

-21 

1-  4 

3-24 

6 

4-  9 

20 

9-  3 

32 

10-1! 

26 

10-31 

1! 

10-31 

IS 

11-14 

1! 

23! 

20! 

- 

- 

HOLLY 

108 

6-30 

-18 

1-  4 

3-2J 

15 

4-16 

20 

4-16  20 

4-16 

20 

4.22 

31 

9-  3 

32 

11-  ! 

2t 

11-  5 

22 

11*11 

1! 

11-21 

14 

241 

21C 

203 

203 

134 

JOHN  MARTIN  DAM 

106 

7-  2  + 

-18 

1-  4 

3-24 

14 

3-25 

IE 

4-16 

24 

4-16 

24 

4-16 

24 

10-15 

30 

10-31 

7  5 

1 1  -  E 

it 

;  c 

24! 

232 

206 

198 

KIT  CARSON 

105 

7-  2* 

-21 

1-  4 

3-24 

12 

3-25 

20 

4-16 

23 

4-16 

23 

4-22 

29 

10-15 

2» 

10-1! 

28 

10-31 

28 

11-12 

2C 

11-20 

1! 

241 

232 

198 

182 

176 

LA    JUNTA   FAA  AP 

106 

7-  2  + 

-16 

1-  4 

3-24 

15 

3.24 

15 

3-25 

22 

4-  5 

26 

4.16 

3J 

10-31 

2P 

10-31 

2  6 

11-12 

i- 

11-27 

2C 

11-29 

13 

2  5f 

248 

232 

20! 

198 

LAMAR 

106 

6-20 

-13 

1-    6  + 

2-25 

13 

3-25 

20 

3-25 

20 

4-16 

26 

4-16 

26 

10-15 

32 

11-  ! 

-'6 

11-12 

21 

11-2C 

2C 

11-27 

16 

27" 

24C 

232 

203 

182 

LAS  ANIMAS 

107 

6-21* 

-22 

1-  4 

3-24 

16 

3-2! 

20 

4-  5 

24 

4-16  25 

4-16 

25 

10-15 

30 

10-31 

21 

11-  5 

24 

11-12 

19 

1  1-20 

It 

241 

232 

214 

198 

182 

LEADVTLLE 

7" 

7-  4+ 

-29 

1-  3 

4-30 

16 

1  ? 

6-  6 

L9 

6-18  28 

6- 1  £ 

2  8 

7-  4 

32 

9-  3 

2 

9-26 

1! 

9-28 

1 K 

151 

112 

87 

53 

16 

LIMON  WSMO 

97 

7-  2* 

-16 

1-  6* 

3-24 

u 

4.  5 

20 

4-14 

21 

5-2 1 

2  6 

5-22 

30 

9-12 

3; 

10-14 

27 

10-30 

24 

11-  4 

2C 

11-14 

i: 

23! 

213 

199 

146 

113 

NORTH  LAKE 

87 

6-27* 

-22 

1-  3 

4-16 

13 

5-21 

16 

5-22 

21 

6-10 

27 

6-12 

31 

8-  4 

3r 

9-13 

28 

9-28 

1  « 

9-26 

ie 

11-  3 

It 

201 

I3r 

129 

9! 

33 

PALMER  LAKE 

91 

6-22 

4-14 

14 

4-16 

20 

4-22 

23 

5-14 

28 

6-  9 

31 

9-12 

26 

9-12 

26 

11-  4 

16 

11-  4 

16 

11-  4 

It 

208 

202 

196 

121 

93 

PUEBLO  WSO  AP 

103 

6-20 

-21 

1-  3 

3-24 

14 

4-  5 

11 

4-  8 

21 

4-16 

2  1 

4.22 

30 

10-3] 

28 

10-3' 

2f 

ll-i; 

2] 

U-2( 

2C 

11-27 

1! 

24! 

22! 

218 

198 

192 

PUEBLO  6  SSW 

-20 

1-  4 

3-25 

10 

3-26 

19 

4-15i  24 

4.23 

28 

9-2( 

1 S 

11-16 

16 

23( 

231 

203 

17! 

ROCKY  FORD  2  SE 

102 

6-29+ 

-22 

1-  4 

3-24 

12 

3-25 

L7 

4-16 

24 

4.16 

24 

4-22 

3  0 

10  15 

30 

10-31 

22 

10-31 

22 

11-12 

IS 

11-27 

i: 

24! 

23! 

198 

198 

176 

RUXTON  PARK 

80 

6-28  + 

-25 

1-  3 

4-30 

16 

5-2 1 

2  ' 

5-22 

22 

6-  8 

28 

6-12 

3  1 

9-  2 

2' 

1 1 

10-15 

16 

16! 

13C 

114 

87 

82 

RYE 

93 

7-23 

-18 

1-  3 

4-14 

11 

4-15 

17 

4-22 

24 

5-21 

27 

6-  9 

30 

9-13 

32 

9-21 

2! 

10-3] 

23 

11-  4 

14 

11-  4 

14 

20' 

202 

192 

13C 

96 

SAL  I  DA  3  W 

91 

6-27 

-1* 

1-  3 

4-1! 

14 

4-16 

17 

4-22 

21 

5-22 

2  6 

6.  9 

32 

9-27 

32 

9-2! 

24 

9-28 

28 

11-  4 

IS 

11-28 

11 

227 

202 

159 

12! 

110 

SPRINGFIELD  7  WSW 

101 

7-  2 

-  9 

1-   4  + 

3-24 

15 

4-16 

2'. 

4-16 

20 

4.16 

20 

4-22 

30 

10-15 

2  • 

11-  ! 

-6 

11-12 

22 

11-27 

2C 

11-29 

16 

25C 

22! 

21C 

203 

176 

SUGARLOAF    RSVR    1    F  S  F 

79 

7-15+ 

-37 

1-  3 

5-22 

14 

6-  7 

20 

6-10 

2  4 

6.13 

28 

6.30 

31 

7-  1 

32 

7-  ! 

26 

9-  4 

2C 

9-  4 

2C 

9-30 

i: 

13! 

6! 

86 

22 

1 

TACONY  10  SE 

106 

6-21 

-17 

1-  4 

3-24 

9 

4-14 

19 

4-14 

19 

5-  5 

26 

5-21 

31 

10-1; 

31 

10-31 

26 

11-  8 

23 

11-2C 

n 

11-27 

IS 

24! 

22C 

208 

17! 

145 

TRINIDAD 

95 

8-18 

-15 

1-  3 

4-  5 

15 

4-  5 

15 

4-  5 

1  5 

4-16 

2  7 

5-21 

32 

9-26 

28 

9-21 

-a 

11-  1 

24 

11-12 

IE 

11-29 

E 

23! 

22 ! 

21C 

16! 

130 

TRINIDAD  FAA  AP 

97 

6-27+ 

-17 

1-  3 

3-24 

6 

4-  5 

20 

4-16 

24 

4.16 

24 

4-22 

29 

9-27 

32 

10-31 

25 

11-  4 

24 

11-29 

3 

11-29 

25C 

23! 

202 

198 

158 

TWIN  LAKES  RESEPVOIR 

78 

6-29  + 

-40 

1-  3 

6-  4 

14 

6-12 

18 

6-21 

24 

6-21 

24 

6-28 

29 

8-  1  ] 

32 

9-  4 

25 

9-30 

17 

9-30 

n 

10-31 

18 

14! 

lie 

101 

7! 

44 

TWO  BUTTES 

_ 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

m 

_ 

. 

VICTOR 

_ 

- 

- 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

- 

_ 

_ 

- 

_ 

_ 

WALSENBURG  POWER  PLANT 

97 

6-21 

-23 

1-  3 

4-14 

14 

4-14 

14 

4-15 

21 

4.16 

25 

5-21 

32 

9-28 

28 

9-2S 

2  8 

11-  4 

18 

11-  4 

is 

11-  6 

15 

206 

204 

203 

165 

130 

WALSH  _ 

10". 

6-20 

3-24 

16 

3-25 

1 B 

4-16 

24 

4-16 

24 

4-16 

24 

U-  ! 

26 

11-15 

22 

11-27 

20 

11-29 

16 

25C 

247 

213 

203 

WFSTCLIFFE 

90 

6-19 

-30 

12-25 

4-28 

15 

5-22 

20 

6-  7 

2  3 

9-  4 

26 

9-  4 

26 

9-28 

22 

11-  4 

6 

11-  4 

6 

19C 

166 

113 

- 

- 

WETMORE   9  S 
*       *  * 

88 

6-20 

_ 

4-14 

10 

4-16 

10 

4-28 

22 

6-  8 

26 

6-  8 

26 

9-12 

29 

9-2S 

23 

_ 

_ 

112 

96 

COLORAOO  DRAINAGE 

BASIN  02 

ALTENBERN 

97 

6-25+ 

-16 

1-  3 

3-21 

15 

4-26 

20 

5-21 

24 

5-21 

24 

6-  9 

31 

9  28 

27 

9-28 

27 

10-30 

24 

11-  7 

19 

11-20 

16 

244 

195 

162 

130 

111 

ASPEN 

90 

6-23 

-17 

1-  3 

4-15 

12 

4-16 

18 

5-22 

2  3 

6-  B 

28 

6-  8 

28 

9-  3 

30 

9-28 

24 

9-2B 

24 

11-  5 

20 

11-  6 

13 

205 

203 

129 

112 

87 

BERTHOUD  PASS 

70 

7-12  + 

-20 

1-  3+ 

5-22 

16 

6-  9 

19 

6-  9 

19 

6-11 

26 

6-13 

32 

8-10 

30 

9-  3 

26 

9-13 

23 

9-28 

It 

9-28 

16 

129 

HI 

96 

84 

58 

BOND 

103 

6-24 

-24 

1-  5 

6-  8 

16 

6-  8 

16 

6-  9 

6-  9 

23 

6-10 

32 

8-  6 

31 

9-  3 

28 

9-15 

23 

9-22 

20 

9-29 

16 

113 

106 

98 

86 

57 

BROWNS  PARK  REFuGl 

92 

7-26  + 

-2  5 

1-  3+ 

3-24 

1 3 

4-2  8 

2  0 

4-14 

24 

5-22 

22 

5-24 

30 

9-28 

11-12 

' 

233 

153 

- 

- 

CEDAREDGE 

9* 

6-25 

-  9 

1-  3 

4-13 

14 

4-14 

19 

4-15 

24 

4-15 

24 

5-21 

30 

9-28 

32 

10-30 

28 

11-  7 

23 

11-20 

18 

11-29 

15 

230 

220 

206 

198 

130 

C IMARRON 

91 

6-28 

-31 

1-  4 

5-21 

14 

5-22 

20 

5-22 

20 

6-10 

25 

6-12 

30 

7-  4 

31 

9-  3 

26 

9-26 

2^ 

9-26 

20 

9-29 

16 

131 

127 

127 

65 

22 

COCHETOPA  CREEK 

86 

6-28+ 

-37 

1-  4 

5-22 

13 

5-24 

20 

6-10 

22 

6-13 

27 

6-16 

3  1 

B-ll 

28 

8-11 

28 

9-  8 

24 

9-28 

16 

9-26 

16 

12  9 

127 

90 

59 

34 

COLLBRAN  2  SW 

95 

6-28+ 

-15 

1-  3 

3-22 

15 

5-2 1 

26 

6.  8 

29 

6-  9 

31 

9-2« 

25 

9-29 

22 

11-17 

19 

11-20 

15 

243 

- 

- 

130 

62 

COLORADO  NAT  MON 

99 

6-28 

0 

1-   4  + 

2-26 

1  6 

- 

- 

10-30 

32 

11-  5 

28 

11-29 

19 

11-29 

1  9 

12-23 

15 

300 

* 

■ 

- 

" 

CORTE? 

95 

6-30+ 

-13 

1-  3 

4-13 

16 

4-15 

19 

4-16 

23 

5-21 

27 

6-  9 

31 

11-  3 

24 

11-  3 

24 

11-20 

18 

11-27 

16 

228 

219 

201 

166 

_ 

CRAIG 

90 

6-27 

-36 

1-  3 

3-24 

15 

4-14 

20 

5-22 

24 

5-22 

24 

6-  8 

32 

9-  3 

28 

9-  3 

2  8 

9-28 

21 

11-  6 

16 

11-11 

15 

?32 

206 

129 

104 

87 

CRESTED  BUTTE 

80 

7-12  + 

-38 

2-24 

4-30 

13 

5-22 

20 

6-17 

21 

6.17 

21 

6-24 

31 

7-  3 

30 

8-11 

23 

8-11 

23 

9-28 

17 

9-29 

15 

132 

129 

55 

3! 

9 

DELTA  3  NW 

101 

7-26+ 

-15 

2-  8  + 

3-2! 

14 

4-15 

ie 

4-17 

24 

5.  1 

28 

6-  9 

31 

9-  4 

32 

9-2! 

27 

11-  6 

22 

11-  7 

20 

11-20 

15 

244 

206 

203 

151 

67 

DILLON  1  E 

60 

6-29+ 

-26 

1-  3 

4-22 

1  6 

5-22 

19 

6-  8 

24 

6.10 

26 

6-12 

29 

8-10 

30 

M 

9-  3 

22 

9-30 

19 

10-  2 

16 

163 

131 

67 

85 

59 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 

96 

7-15+ 

-17 

1-  3 

3-21 

12 

4-14 

20 

4-14 

20 

5-21 

28 

6-  6 

3  1 

9  12 

30 

10-  8 

2B 

11-  } 

24 

11-24 

20 

11-27 

16 

251 

224 

205 

138 

96 

DURANGO 

95 

6-29 

-  8 

1-  3 

4-15 

16 

4-1} 

16 

5-21 

22 

5-22 

28 

6-  9 

30 

9-23 

2* 

9-23 

25 

_ 

11-  4 

17 

11-27 

16 

226 

203 

- 

124 

106 

EAGLE  FAA  AP 

95 

7-12 

-29 

1-  4 

4-15 

15 

4-16 

19 

5-22 

21 

5-23 

28 

6.  7 

32 

9-  3 

20 

9-  4 

28 

9-28 

22 

11-  5 

17 

11-  6 

16 

205 

203 

129 

104 

68 

FORT  LEWIS 

99 

6-30 

-12 

2-  8* 

4-15 

15 

5-21 

18 

5-21 

1  8 

6-  9 

27 

6-  9 

27 

7~  ^ 

3  2 

9-28 

2b 

10-30 

19 

10-30 

19 

11-  4 

9 

203 

162 

162 

111 

24 

ERASER 

" 

-AO 

1-  4  + 

4-25 

15 

5-22 

17 

6-12 

24 

6-13 

26 

6-16 

32 

- 

- 

- 

" 

FRUITA 

100 

6-30+ 

-12 

2-  8  + 

2-28 

15 

4-13 

18 

4-15 

24 

5-21 

28 

5-22 

32. 

9  28 

31 

11-  ! 

26 

11-  7 

24 

11-21 

2  0 

11-27 

16 

272 

222 

206 

166 

129 

GATEWAY    1  SW 

100 

6-28 

-11 

1-24 

2-26 

7 

4-14 

18 

4-15 

23 

9-13 

3  0 

9-28 

28 

10-31 

24 

- 

199 

• 

GLENWODD  SPRINGS  1  N 

97 

6-30 

-14 

12-25 

4-14 

15 

4-15 

19 

6-  8 

32 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

GRAND  JUNCTION  WSO  AP 

102 

6-25 

-  8 

2-  e 

2-26 

5 

4-13 

19 

4-13 

19 

4-13 

19 

4-15 

32 

1 1  -  5 

31 

11-17 

27 

11-21 

24 

11-29 

.-■> 

11-30 

16 

277 

230 

222 

218 

204 

GRAND  JUNCTION  6  FSE 

99 

6-29  + 

-  8 

1-11 

2-27 

1  2 

2-28 

20 

4-14 

24 

4-14 

24 

5-21 

31 

11-11 

28 

11-26 

2G 

11-26 

2  0 

12-12 

15 

288 

271 

226 

211 

GRAND  LAKE  1  NW 

80 

6-28 

-33 

I-  3 

5-  1 

14 

5-22 

1  8 

5-22 

18 

6-11 

27 

6-14 

32 

8-11 

28 

9-  3 

24 

9-29 

;7 

11-  4 

161 

187 

13" 

104 

61 

_ 

GRAND  LAKE  6  SSW 

79 

6-24 

-33 

1-  3 

4-18 

1} 

5-22 

1  9 

5-22 

19 

6-10 

28 

6-12 

32 

7-  4 

32 

9-  3 

58 

9-29 

2% 

11-  5 

;e> 

11-  5 

1  6 

201 

167 

130 

85 

22 

GRAND  VALLEY 

103 

6-28 

-15 

1-  3 

3-21 

15 

4-13 

1  9 

4-15 

23 

5-21 

26 

5-2  1 

26 

9-28 

2  9 

10-30 

25 

11-  } 

21 

11-  7 

20 

11-21 

1  5 

245 

208 

204 

162 

130 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

86 

6-28  + 

-31 

1-  4 

4-16 

IS 

4-20 

19 

5-22 

23 

5-23 

28 

6-11 

32 

28 

9-  3 

28 

9-30 

24 

11-  3 

17 

11-  6 

14 

204 

199 

131 

103 

84 

GUNNISON 

87 

6-28  + 

-36 

12-25+ 

5-21 

15 

5-22 

I  8 

5-23 

22 

6.10 

28 

6-13 

32 

-11 

2  0 

9-  3 

24 

9-  3 

24 

9-26 

1  6 

9-28 

1  6 

130 

129 

103 

85 

59 

HAYDEN 

91 

6-25 

-33 

1-  3 

4-  1 

IS 

4-15 

1  = 

5-22 

23 

5.22 

23 

6-  8 

32 

9-12 

31 

9-13 

24 

9-13 

24 

10-  8 

20 

11-11 

16 

224 

176 

114 

114 

96 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

-42 

1-  4 

4-16 

15 

5-22 

17 

5-23 

24 

6.11 

26 

6-12 

30 

7-  3 

3  2 

7-  5 

28 

8-11 

22 

9-  3 

2  0 

9-29 

.5 

'  66 

104 

60 

24 

21 

IGNACIO  1  N 

96 

7-13 

-16 

2-  9 

4-15 

13 

5-20 

20 

5-22 

21 

5.29 

25 

6-  9 

29 

1-  4 

29 

9-28 

25 

9-30 

21 

11-11 

19 

U-2C 

18 

219 

175 

131 

122 

36 

INDEPENDENCE  PASS  5  SW 

78 

7-12 

-24 

2-  8 

5-21 

12 

6-  8 

18 

6-11 

22 

6-12 

26 

6-22 

32 

31 

B-lo 

22 

8-10 

22 

9-  3 

19 

10-  2 

16 

134 

87 

60 

59 

11 

KREMMLING 

87 

6-27 

-46 

1-  4 

4-27 

13 

7-  4 

29 

- 

- 

- 

- 

LAKE  CITY 

88 

7-12 

-38 

1-  4 

5-15 

12 

5-15 

12 

6-  8 

21 

6-22 

25 

6-22 

25 

7-  7 

25 

7-  7 

25 

10-  1 

1' 

10-  1 

19 

10-15 

15 

153 

139 

115 

13 

1! 

LITTLE  HILLS 

92 

6-27 

-30 

1-  3 

4-14 

14 

5-21 

18 

5-22 

21 

5-24 

27 

6.  9 

31 

7-  4 

3? 

8-22 

'8 

9-13 

20 

9-13 

20 

11-  5 

14 

205 

115 

114 

90 

25 

MARVINE  RANCH 

B<> 

6-27 

-30 

1-  2 

5-21 

12 

5-21 

12 

6-11 

24 

6-21 

28 

6.30 

32 

7-  4 

23 

7-  4 

■>'i 

7-  4 

2' 

9-  3 

20 

11-  5 

4 

'  68 

105 

23 

13 

4 

MAYBELL 

93 

7-13+ 

-24 

2-  8 

4-15 

13 

5-22 

20 

5-22 

20 

5-31 

27 

6.  9 

29 

8-22 

3  2 

9-  3 

24 

9-  3 

28 

9-28 

20 

129 

104 

95 

74 

MEEKER  NO.  2 

92 

6-26 

-27 

1-  3 

4-15 

10 

5-21 

19 

5-22 

23 

5-22 

23 

6.11 

31 

R-10 

32 

9-  3 

25 

9-13 

2  2 

9-28| 

19 

11-  5 

15 

204 

130 

114 

104 

60 

MEREOITH 

87 

7-14  + 

-24 

1-  3 

4-16 

13 

5-21 

20 

5-22 

21 

6-  6 

27 

6-11 

31 

7-  5 

32 

9-301 

18 

11-  5 

16 

203 

132 

24 

MESA  LAKES  RESORT 

78 

6-28  + 

-25 

2-  8 

5-23 

14 

5-23 

14 

6-  9 

23 

6-10 

27 

6-10 

27 

7-18 

31 

9-lJi 

26 

9-28 

2  1 

10-30 

20 

n-  4 

14 

165 

160 

111 

94 

38 

MESA   VERDE  NAT  PARK 

95 

6-29 

-  1 

1-  3 

2-25 

11 

4-13 

17 

4-14 

22 

5-20 

27 

5-21 

31 

10-29 

3  2 

10-30 

28 

11-  4 

28 

11-29 

20 

11-30 

13 

278 

230 

204 

163 

161 

MONTROSE  NO  2 

97 

6-29 

-  9 

12-25 

4-13 

16 

4-14 

1 3 

4-14 

ie 

4-17 

27 

5-21 

32 

10-30 

2« 

10-3" 

;8 

11-  7 

23 

11-20 

19 

11-27 

16 

228 

220 

207 

196 

162 

NORTHOALE 

95 

6-26 

-25 

1-  3 

4-16 

15 

5-21 

19 

5-21 

19 

5-23 

28 

6-10 

2  9 

9-27 

32 

9-28 

'6 

9-29  23 

11-17 

17 

11-20 

1  1 

218 

180 

131 

128 

109 

NORWOOD 

91 

6-26 

-21 

12-2} 

5-  1 

16 

5-20 

20 

5-21 

21 

6-  9 

2« 

6-  9 

28 

9-28 

24 

9-28 

24 

9-28 

24 

10-30 

14 

10-30 

14 

182 

163 

130 

111 

111 

OURAY 

85 

6-28  + 

-  8 

12-2} 

4-14 

10 

4-14 

10 

4-15 

21 

5-20 

27 

6-  9 

32 

9-28 

30 

10-30 

2  0 

10-30' 

1 

20 

10-30 

20 

11-24 

1  i 

224 

199 

198 

163 

111 

COLORADO 
1974 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


COLORADO 
1474 


_ 

SmuOD 

Highest 

Date 

Lowest 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20  or 
below 

24"  or 
below 

2B  or 
below 

321  or 
below 

32  or 
below 

28'  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16°  or 
below 

o 

J5 
5 

- 

20°  or  below 

24 1  or  below 

28c  or  below 

32  or  below 

£ 
o 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp.  | 

© 
73 

d 
E 

^ 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

PAGOSA  SPRINGS 

90 

6-28* 

-22 

12-25 

5-2': 

'.5 

5-22 

!~ 

5-22 

20 

6-10 

.'7 

6.11 

30 

^  ^ 

32 

9-27 

70 

9-27 

2^ 

9-27 

20 

11-  5 

16 

168 

126 

128 

109 

22 

PALISADE 

102 

7»  1* 

1-12 

2-27 

11 

2-27 

1 1 

4-13 

23 

4-14 

2  7 

4.14 

27 

10-30 

31 

11-13 

26 

1 1-26 

23 

1 1-30 

2C" 

12-12 

11 

286 

276 

227 

213 

199 

PA0N1A  1  SW 

98 

6-30* 

-13 

1-  4. 

3-  5 

16 

4-13 

1  -i 

4-14 

2  1 

5.20 

2' 

6.  6 

31 

9-28 

30 

10-29 

27 

11-  9 

24 

11-14 

20 

11-29 

9 

264 

215 

209 

162 

112 

paradox  1  E 

101 

6-28* 

-  7 

12-25 

6-  7 

24 

6-  7 

24 

6.  6 

31 

6-11 

11 

9-27 

26 

9-30 

24 

11-16 

IT 

11-22 

12 

. 

119 

112 

64 

PITKIN 

B2 

6-28 

-33 

12-25 

5-2  ! 

10 

5-22 

1* 

6-15 

22 

6-15 

22 

6.24 

31 

7-  3 

3" 

6-11 

76 

9-  3 

23 

9-28 

14 

9-28 

14 

12* 

129 

80 

37 

9 

RANGELY 

6-21 

-25 

1-12. 

3-23 

11 

3-24 

1* 

4-14 

24 

5-21 

26 

6.  8 

31 

6-24 

31 

6-26 

27 

6-30 

24 

m 

_ 

_ 

136 

97 

77 

RICO 

87 

6-26* 

-21 

2-  8 

5-21 

16 

5-21 

16 

6-  9 

7  2 

6-10 

27 

6-13 

->i 

30 

9-26 

26 

9-29 

20 

9-29 

20 

10-30 

14 

162 

131 

112 

106 

56 

RIFLE 

96 

6-28* 

-16 

12-25 

3-24 

15 

4-15 

2  - 

5-21 

24 

5-22 

27 

5-22 

27 

9-28 

2' 

9-26 

7  5 

9-30 

24 

11-  7 

20 

11-21 

16 

206 

132 

129 

129 

SILVERTON 

63 

7-12 

-28 

1-  4 

5-21 

12 

6-  8 

20 

6-  8 

20 

6-12 

2  7 

6-28 

32 

7-  1 

>2 

6-11 

'6 

9-  4 

24 

9-2V 

20 

10-30 

7 

162 

113 

88 

60 

3 

STEAMBOAT  SPRINGS 

88 

7-12 

-38 

1-  4 

4-16 

'. . 

5-22 

20 

5-22 

20 

6-10 

21 

6-12 

12 

7-  4 

'  ' 

8-22 

76 

9-  3 

2? 

9-26 

20 

11-  5 

10 

203 

129 

104 

73 

22 

TAYLOR  PARK 

79 

7-12. 

-45 

1-  4 

4-26 

lb 

5-22 

20 

6-  6 

24 

6.10 

28 

6-12 

31 

9-  3 

?  7 

9-27 

24 

9-29 

19 

11-  3 

2 

130 

111 

9! 

60 

TELLURIDE 

89 

6-28 

-17 

12-25. 

4-15 

i : 

5-21 

1  7 

5-22 

23 

6.  9 

26 

6-11 

3  2 

6    1 1 

9-27 

28 

9-28 

21 

10-30 

14 

10-30 

14 

198 

162 

129 

110 

61 

URAVAN 

102 

7-26 

-10 

1-  3 

2-2* 

10 

4-15 

2" 

4-13 

2  0 

4.16 

27 

4.28 

32 

10-  7 

32 

11-  5 

77 

11-18 

23 

11-30 

14 

11-30 

14 

277 

229 

217 

203 

162 

VALLECITO  DAM 

9: 

6-24 

-18 

4-15 

15 

5-20 

20 

5-21 

?  1 

6-  9 

27 

6-10 

12 

9-27 

37 

9-26 

74 

9-28 

24 

11-  4 

10 

11-  4 

17 

203 

166 

130 

111 

109 

YAMPA 

e» 

8-29. 

2-25. 

4-23-  6 

5-22 

20 

5-22 

70 

6-  6 

25 

6.10 

79 

7-  4 

8-21 

24 

8-21 

24 

9-13 

IT 

9-28 

1* 

136 

91 

74 

24 

YELLOW  JACKET  2  W 
•        •  • 

94 

6-29 

-  5 

2-  8 

4-11 

4-14 

20 

5-20 

23 

5.21 

26 

6-  6 

7. 

-26 

10-1? 

7  7 

10-31 

23 

1 1-29 

16 

1 1-29 

1  6 

230 

229 

164 

144 

112 

KANSAS  DRAINAGE 

BASIN  03 

AKRON  4  E 

101 

7-  2* 

-22 

1-12. 

3-24 

3 

3-25 

4-16 

79 

4.22 

26 

5-22 

3  'j 

9-13 

29 

10-1! 

27 

10-31 

22 

11-12 

19 

11-14 

14 

232 

198 

176 

114 

AKRON   F  AA  AP 

98 

7-16* 

•16 

1-11 

3-24 

13 

4-  4 

2o 

4-16 

24 

4.22 

28 

5-21 

32 

9-13 

32 

9-26 

27 

11-  4 

23 

11-14 

15 

11-14 

1  5 

23! 

224 

202 

199 

113 

BONNY  LAKE 

103 

6-21 

-17 

1-  5. 

3-25 

1  C 

4-  8 

n 

4-17 

24 

4-17 

24 

4-17 

2- 

9-13 

3  7 

10-15 

26 

11-  5 

19 

11-  5 

l» 

11-27 

19 

247 

211 

202 

161 

149 

BURL INGTON 

'.  0  ! 

6-20 

-14 

1-  5 

3-23 

It 

3-23 

u 

4-  3 

23 

4.16 

25 

4-22 

7t 

11-  2 

3  1 

11-  3 

28 

11-  5 

24 

11-14 

..0 

1 1-29 

14 

231 

236 

216 

201 

194 

CHEYENNE  WEILS 

102 

6-20 

•  16 

1-  5 

4-  6 

16 

4-  9 

20 

4-15 

2  2 

4.19 

28 

4.19 

7  i 

9-  2 

3  7 

11-  3 

'8 

11-  5 

24 

11-13 

19 

11-28 

14 

236 

216 

204 

198 

136 

FLAGLER  2  NW 

100 

7-  2 

-18 

1-  6 

3-24 

5 

4-14 

20 

4-16 

7*. 

5.21 

29 

5-21 

7  3 

9.  3 

32 

9-30 

26 

10-31 

21 

11-  5 

17 

11-24 

16 

24! 

205 

196 

132 

109 

HOLYOKE 

10! 

6-20 

-17 

*L  " 

3-24 

8 

3-24 

B 

4-16 

71 

4.17 

29 

3-  3 

32 

9-28 

3  7 

10-1! 

23 

11-  6 

20 

11-  6 

20 

11-14 

I  3 

23! 

227 

204 

161 

146 

LEROY  5  WS  W 

1  1  -  2 

2  9" 

11-  3 

70 

11-  3 

20 

11-  3 

20 

11-13 

1  7 

_ 

STRATTON  3  NE 

103 

7-  2 

-17 

1-  6 

3-24 

12 

3-24 

1  2 

4-  4 

2  3 

4-16 

28 

4-22 

31 

3  7 

10-15 

26 

11-  3 

24 

11-14 

11 

1 1-29 

1  3 

290 

235 

213 

182 

161 

WRAY 

•       •  • 

106 

6-20 

•  16 

1-  3 

3-24 

1 1 

3-24 

11 

4-16 

21 

4.16 

21 

4-16 

21 

9-13 

ir 

9-30 

28 

10-19 

23 

11-  6 

17 

11-27 

15 

246 

227 

162 

167 

190 

Platte  drainage 

BASIN  04 

ALLENSPARK 

83, 

7-  1. 

-11 

11-28 

4-13 

'.  6 

5-  4 

2  3 

5-  5 

22 

6-  8 

29 

6-  9 

32 

9  2 

1  PI 

9-  2 

7  9 

9-13 

23 

11-  4 

15 

11-  4 

15 

20! 

164 

131 

86 

69 

ANT  FRO  RESERVOIR 

8! 

6-29 

-42 

12-25. 

5-22 

14 

5-22 

14 

6-10 

2  2 

6.12 

29 

6-19 

32 

7-  3 

31 

9-  4 

7  3 

9-  4 

23 

9-30 

15 

9-30 

1  5 

131 

131 

86 

84 

14 

90 

6-26 

-28 

1  -  3 

4-16 

11 

4-22 

19 

5-23 

21 

6.  7 

2  5 

6-11 

31 

6-10 

3  1 

9-  3 

?  91 

9-28 

21 

10-15 

20 

11-  4 

6 

202 

176 

128 

86 

60 

BOULDER 

95 

7-  2* 

-  9 

1-  6 

3-24 

t) 

4.14 

19 

4-15 

24 

4.16 

25 

4-30 

32 

o~i  - 

\  ' 

11-  4 

7  3 

11-  4 

23 

11-14 

15 

11-14 

15 

235 

214 

203 

202 

13! 

BRIGGSDALE 

100 

7-11 

•  24 

1-  3 

3-25 

16 

4-22 

20 

4-22 

7  0 

5.21 

27 

5-22 

31 

-12 

9-21 

7  6 

9-26 

2  4 

10-31 

20 

11-12 

4  6 

232 

192 

139 

123 

113 

BRIGHTON 

96 

7-  1 

-19 

1-  6. 

4-14 

13 

4.14 

15 

4-15 

23 

4.16 

27 

4.30 

32 

9  12 

10-31 

27 

11-  4 

22 

11-12 

16 

11-14 

12 

214 

212 

203 

198 

133 

BVERS  5  ENE 

98 

6-20. 

-29 

1-  3 

4-  4 

12 

4-14 

19 

4-15 

24 

5.  3 

21 

5.22 

31 

9-12 

30 

9-26 

26 

10-31 

16 

10-31 

18 

11-  4 

16 

214 

200 

199 

148 

113 

74 

7-11  + 

-18 

4-30 

16 

4>30 

16 

6-  9 

2  3 

6.  9 

23 

6.11 

3  \ 

8-27 

3'. 

9-  3 

2  81 

9-12 

2: 

9-26 

18 

10-14 

16 

167 

151 

99 

86 

77 

CASTLE  ROCK 

93 

7-  3* 

-22 

1-  3 

4-14 

u 

4-15 

17 

4-22 

24 

5.22 

26 

6.  9 

30 

9-12 

2  9 

9-26 

7  0 

10-31 

2! 

11-  4 

12 

11-  4 

12 

204 

20! 

192 

129 

9! 

CHEESHAN 

94 

6-28 

-25 

1-  3 

4-16 

16 

4-22 

2 

5-23 

2  3 

6.  9 

29 

6.  9 

28 

9-  3 

27 

9-  3 

27 

9-12 

24 

10-15 

2  J 

11-  4 

10 

202 

176 

112 

66 

86 

CHERRY  CRFEK  DAM 

98 

7-  6 

-22 

1-  4 

4-  3 

11 

4.  5 

1 1 

4-15 

2  2 

5-14 

21 

6.  9 

32 

9  12 

10-  7 

28 

11-  4 

18 

11-  4 

18 

11-14 

10 

223 

213 

203 

146 

99 

DENVER  WSO  AP 

96 

6-26. 

-17 

1-  5* 

3-24 

5 

4-  4 

2  ] 

4-14 

2  1 

4.15 

2  J 

4.16 

29 

10-30 

29 

10-31 

76 

11-  4 

20 

11-  4 

20 

11-14 

14 

239 

214 

204 

199 

197 

3-24 

16 

• 

_ 

- 

• 

ELBERT 

92 

6-28 

-25 

1-  3 

4-1! 

11 

4-15 

11 

5-22 

24 

5-22 

24 

<,'. 9 

30 

6-  9 

8-  9 

76. 

9-27 

24 

10-  7 

14 

10-  7 

u 

17! 

175 

126 

79 

61 

ESTES  PARK 

85 

6-29* 

-25 

1-  3 

4-16 

1- 

4-16 

14 

5-  1 

7  4 

6-  2 

28 

6-  8 

31 

9-  2 

' 

9-12 

10-14 

2  ** 

11-  4 

11-  4 

202 

202 

102 

87 

EVERGREEN 

91 

6-26 

-23 

1-  2 

4-15 

15 

4-15 

15 

4-22 

2  1 

5.21 

25 

6.  7 

32 

9-  2 

9-11 

78 

10-14 

27. 

10-30 

19 

11-  3 

12 

202 

198 

173 

113 

87 

FORT  COLLINS 

95 

6-26 

-11 

1-  6« 

3-25 

16 

3-25 

16 

4-  8 

7  4 

4.16 

2  9 

4.30 

3  . 

9-12 

32 

10-31 

28 

11-  4 

22 

11-14 

14 

11-14 

1' 

234 

234 

210 

196 

139 

9ft 

7-  5. 

-22 

4-14 

16 

4-14 

16 

4-15 

23 

4.16 

26 

5-21 

32 

9-12 

32 

11-  4 

21 

11-  4 

21 

11-  3 

20 

11-14 

13 

214 

20! 

203 

202 

114 

FORT  MORGAN 

101 

6-21 

-20 

1-  6 

3-2! 

4 

4-  4 

2" 

4-  6 

24 

4.22 

2? 

4.22 

75 

9-21 

32 

10-31 

77 

10-31 

22 

11-12 

20 

11-24 

14 

244 

222 

206 

192 

192 

GRANT 

66 

6-21 

-21 

1-  2 

4-30 

15 

4-30 

15 

5-22 

!2 

6-11 

29 

6-12 

32 

4-  1C 

31 

27 

9-26 

23 

10-31 

1  G 

1 1  -  4 

168 

184 

129 

84 

99 

GREELEY  UNC 

98 

6-26. 

-13 

1-  6-' 

3-24 

2 

3-24 

4-  5 

77 

4.16 

27 

4.16 

27 

9-28 

30 

10-31 

'3 

10-31 

27 

11-14 

16 

11-14 

16 

23! 

235 

209 

199 

169 

IDAHO  SPRINGS 

- 

3-24 

9 

4-14 

IV 

4-14 

19 

4-16 

27 

6.  8 

31 

• 

■ 

- 

I 

I 

- 

- 

- 

JULESRURG 

105 

6-20 

-18 

1-  9 

3-24 

H 

4-16 

2  3 

4-17 

2  1 

4-22 

26 

5-  3 

29 

3  0 

9-30 

12 

23! 

1  6  1 

141 

K ASSLER 

97 

7-16 

-21 

1-  6 

3-24 

7 

4-  4 

19 

4-16 

24 

4.16 

2". 

5.21 

29 

9~2E 

11-  4 

21 

11-  4 

21 

11-14 

'e 

11-14 

9 

23! 

224 

202 

202 

130 

KAUFFMAN  4  SSE 

100 

7-  5 

-19 

1-  3 

4-1! 

14 

4-21 

20 

4-22 

24 

5.  3 

26 

5-14 

32 

9-  3 

25 

9-  3 

75 

9-30 

2  3 

11-  6 

20 

11-14 

14 

213 

199 

161 

123 

112 

LAKE  GEORGE  6  Sw 

64 

6-29 

-32 

1-  4 

4-16 

15 

4-22 

2 

4-22 

20 

6.  7 

27 

6-10 

32 

0-  4 

31 

9-12 

24 

9-12 

24 

9-26 

2  0 

11-  4 

I'- 

202 

139 

143 

97 

66 

L  0  K  r  n'  IUU 

-13 

3-24 

5 

4-14 

20 

4-14 

20 

6.  8 

27 

6-  8 

2  7 

9-12 

31 

10-  6 

21 

10-  6 

2  1 

11-  5 

7  0 

11-14 

ll 

235 

205 

175 

120 

96 

LONGMONT  2  ESE 

98 

7-  3 

•14 

1-  6* 

3-25 

5 

3-25 

3 

4-15 

7- 

4.16 

2  9 

4*22 

29 

10-31 

27 

11-  3 

24 

11-14 

16 

11-14 

16 

234 

234 

204 

198 

199 

NE  DERL  AND  2  NNE 

84 

6-30. 

-30 

1-  3 

4-30 

13 

5-22 

20 

6-  9 

23 

6.  9 

23 

6.12 

29 

7-  4 

27 

7-  4 

27 

9-  2 

23 

9-12 

17 

9-13 

16 

113 

65 

23 

22 

NEW  RAYMER 

100 

7-25 

-19 

1-11 

3-24 

2 

4-  5 

20 

5-  3 

24 

5-  3 

24 

5-22 

31 

32 

9-21 

7  8 

10-31 

24 

11-  4 

18 

11-12 

19 

23! 

213 

161 

141 

104 

0   \  'J  .    C   J       A.  C 

92 

7-  2« 

-15 

3-24 

10 

4-14 

19 

4-15 

24 

4-16 

27 

6.  9 

30 

9-12 

29 

10-24 

22 

10-24 

27 

11-13 

20 

11-14 

1  0 

239 

213 

192 

191 

99 

RED  FEATHER   LAKES  2  SE 

86 

6-27 

•  29 

1-  3 

6-  8 

13 

6-  8 

13 

6-  6 

'.3     6.  8 

13 

6-11 

29 

9-  1 

78 

9-12 

2". 

11-  4 

5 

11-  4 

5 

149 

96 

87 

SEDGWICK  !  S 

101 

7-  2 

-17 

1-11 

3-24 

11 

4-  4 

19 

4-16 

21  4.16 

21 

5.  3 

31 

9~30 

10-31 

7  6 

11-12 

21 

11-14 

15 

11-14 

15 

233 

224 

210 

196 

190 

SPICE" 

6 1 

6-2  5 

-  ^ : 

1-  3 

*-16 

12 

5-22 

18 

5-31 

24  6.11 

27 

6.23 

32 

7-  4 

30 

8-  3 

7  8 

8-21 

24 

9-  3 

15 

9-  3 

15 

140 

104 

62 

93 

11 

STERLING 

104 

6-21 

-17 

1-  3 

3-24 

U 

3-25 

18 

4-16 

72  --22 

26 

4-23 

32 

9-  1 ; 

\ ' 

10-1! 

78 

10-31 

24 

11-12 

IS 

11-27 

13 

246 

232 

198 

176 

143 

HALOEN 

84 

6-25 

-38 

1-  3 

4-30  15 

5-22 

I7 

5-23 

72 

6.  2 

2» 

6-11 

31 

7-  4 

3C 

8-16 

-a 

6-21 

23 

9-  3 

17 

9-22 

16 

149 

10* 

90 

75 

23 

WATEROALE 

96 

6-21 

-12 

1-  6 

3-25 

12 

4-  4 

20 

4-16 

21 

4.16 

2  1 

5-11 

31 

9-12 

32 

10-31 

27 

11-  4 

21 

11-14 

9 

U-14 

9 

234 

224 

202 

196 

124 

*       •  • 

RIO  GRANOE  DRAINAOE 

BASIN  05 

ALAMOSA  WSO  AP 

89 

6-28 

•30 

12-31 

4-16 

14 

9.  5 

3? 

9-27 

26 

4.26 

19 

9-26 

19 

10-31 

16 

196 

- 

BLANCA 

90 

6-28 

-32 

12-31 

4-21 

16 

4-30 

19 

5-20 

22 

5.22 

27 

6.  6 

31 

9-17 

32 

9-26 

78 

9.27 

20 

9-27 

20 

10-30 

192 

130 

130 

127 

101 

CENTER  4  SSW 

87 

6-30. 

-30 

12-31 

4-14 

12 

4-28 

19 

5-  1 

7  7 

5.22 

26 

6.  9 

3. 

9-  3 

30 

9-26 

76 

10-19 

27 

10-31 

14 

10-31 

14 

200 

186 

167 

129 

66 

DEL  NORTE 

84 

7-12. 

-18 

12-28 

4-14 

16 

«-'.  5 

15 

4-21 

77 

6.  1 

26 

6.  3 

32 

9-26 

2" 

9-26  27 

10.31 

18 

10-31 

.6 

11-20 

14 

220 

199 

193 

119 

117 

GREAT  SAND  DUNES  NM 

89 

6-30. 

-15 

12-26* 

4-14 

14 

4-15 

18 

5-22 

24 

6.12 

26 

6.12 

26 

9-13 

31 

9-261  25 

10-31 

20 

10-31 

20 

- 

199 

162 

106 

93 

HERMIT   7  ESE 

66 

7-12 

-42 

1-  4 

6-  9 

19 

6-12 

2: 

6-14 

24 

6.24 

29 

6.30 

3. 

7-  2 

II 

7-  1 

23 

9-  3 

2  7 

9-27 

18 

9-28 

15 

111 

107 

81 

9 

2 

MANASSA 

90 

6-20 

-27 

1-  4 

5-21 

L7 

5-22 

24 

6.  9 

27 

6.10 

72 

9-  3 

31 

9.27 

27 

9-26 

.6 

9-26 

16 

9-28 

16 

130 

129 

110 

63 

MONTE  VISTA 

89 

6-30. 

-20 

12-31. 

4-15 

16 

4-15 

It 

4-21 

24 

6.  9 

11 

10-31 

1' 

10-31 

19 

• 

199 

193 

■ 

SAGUACHE 

90 

6-28 

-26 

12-31 

4-28 

16 

!-21 

2: 

5-23 

24 

5-23 

2- 

6.  9 

30 

9-  4 

3- 

9-27 

24 

9-27 

I'- 

10-13 

.6 

10-13 

\t 

170 

147 

127 

127 

87 

WOLF  CREEK  PASS  1  E 

73 

6-24 

-20 

12-26. 

5-2' 

'.5 

6.  7 

19 

6-  ' 

1  9 

6-  9 

29 

6.10 

3. 

7-  3 

2: 

7.  1 

21 

7-  3 

ll 

10-23 

.8 

10-29 

139 

138 

26 

24 

23 

See  Reference  Notes  Following  Stetlon  Index 
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SOIL  TEMPERATURES 


COLORADO 

 1974 


January 

February 

Ma 

rch 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Anr 

ua) 

Station 

SDepth 

Time 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

s 
e 

0 

w 

Average 

Extremes 

Average 

Extremes 

A',  erage 

Extremes 

Average 

£ 
W 

Average 

Extremes 

Average 

6 
w 

Average 

5 
w 

Average 

Extremes 

Average 

<£ 
u 

w 

Average 

| 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

2 

5PM 

- 

34 
30 

4 

spr- 

30.2 

31 
28 

31.: 

32 
31 

46.7 

60 
35 

55.6 

64 
45 

71.8 

77 
63 

BO.  5 

68 
62 

I 

5pr^ 

32.6 

34 
31 

33.6 

34 
33 

46.3 

53 
36 

53.2 

60 
45 

67.6 

73 

61 

76.2 

«3 
64 

81.1 

us 

7B 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


coioRaoo 

1974 


Station 


*     »  * 

ARKANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

01 

inuu    UABTTM     n  *  u 

jupiih   h  AH  l  I  r<  Ufln 

EVAP 

DEP 

HIND 

MAX 

MIN 

PUEBLH    WSO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

PUEBLO   6  SSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

5HKINl>rIELU    1  W5W 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

Cur  to 1  n»r    dcwo    i  etc 

F  V  AP 
DEP 
WIND 
MAX 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

*       *  » 

COLORADO  DRAINAGE 
BASIN 

02 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

GRAND  LAKE  6  SSW 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

rcccu   u  n  1 1  m  t  a t  m  ham 

DEP 
WIND 
MAX 
MIN 

MEREDITH 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

MCNTROSE  NO  1 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

VALL  EC  I  TO  DAM 

EVAP 
OEP 
WIND 
MAX 

•       *  » 

KANSAS  DRAINAGE 
BASIN 

03 

AK  K UN    *t  c 

wInd 

MAX 
MIN 

BDNNY  LAKE 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

*       *  « 

PLATTE  ORAINAGE 
BASIN 

0* 

FDRT  COLLINS 

EVAP 

DEP 
WIND 
MAX 
MIN 


- 

- 

- 

9.43 

11.15 

11.636 

- 

- 

2.06 

1.85 

.21 

- 

- 

- 

3552 

2443B 

2299 

71.1 

83.4 

89,4 

_ 

_ 

41.8 

52.2 

59.0 

- 

_ 

lo.ioa  13.76 

13.14b 

- 

- 

- 

3347B 

3091 

2342 

68.4 

60. 4 

85.2 

_ 

_ 

37.4 

47.6 

54.0 

_ 

11.43 

10.07 

_ 

_ 

2903 

2447 

- 

- 

77.6 

82.2 

: 

~ 

64  .  9 

73.6 

- 

- 

9 . 69 

13.32 

13.38B 

3688 

3341 

3238 

70.0 

62.7 

86,6 

41.0 

48.7 

55.0 

* 

~ 

6.28 

.11 

- 

1161 

70,3 

- 

- 

39.5 

_ 

- 

_ 

- 
- 
_ 

■ 
- 
_ 

* 

: 

_ 

2370 
_ 

_ 

_ 

U.54B 

11.53 

_ 

■ 

-     1 .33 

-  5.78 

_ 

2322 

1551 

_ 

78.3 

86.2 

- 

- 

- 

46.5 

52.7 

_ 

_ 

- 

- 

7.38 

- 

-  1.02 

_ 

_ 

_ 

3744 

2736 

- 

- 

- 

67.3 

40.4 

_ 

_ 

- 

- 

6.048 

_ 

_ 

-  1.50 

m 

_ 

2064 

735 

- 

- 

74.5 

42.4 

_ 

_ 

- 

- 

8.56 

_ 

_ 

_ 

2567 

1603 

_ 

_ 

74.3 

- 

- 

57,9 

; 

; 

; 

4.59 

9.54 

9.05 

-  1.09 

1.87 

.70 

- 

1226 

1302 

1489 

715 

- 

65.6 

80.4 

86.0 

38.9 

47.7 

53.7 

„ 

_ 

3.68 

6.85 

7.34 

- 

- 

- 

1.26 

;32 

865 

799 

645 

366 

m 

_ 

64 . 5 

78.5 

83,3 

_ 

- 

37.4 

43.9 

50.4 

11.08 

12.75 

- 

- 

- 

4859 

3903 

3712 

64.0 

75.7 

80.0 

39.2 

45.8 

52.9 

_ 

_ 

7.10B 

9.99B 

10.86B 

m 

.72 

-  1.77 

4125 

3950 

3028 

64.7 

78.5 

85.0 

- 

- 

38.1 

46.4 

54.0 

7.928 

7.16E 

2.87 

.94 

1467 

1097 

82.7 

54.8 

See  Reference  Nolo*  Following  Slarion  Index 


Aug 

Sept. 

16.38 

1 1 .056 

8.03 

5 . 73 

~ 

3 . 92 

.76 

.55 

•  22 

2851 

1920 

1869 

2028 

92.6 

86.6 

78.8 

71.2 

63.1 

60,  5 

51.9 

46,8 

1  *»  •  1  9 

1  0  .  3  7  E 

8.58 

5  . 80 

2*39 

22** 

20*8 

1945 

91.9 

85.3 

76.9 

69.4 

- 

59.8 

57,4 

*8  .0 

42,9 

12.5* 

10  •  29 

7  lo 
7,19 

5 . 26 

2218 

1996 

1820 

1613 

88.7 

63,* 

76,6 

69.7 

80 . 0 

76 .  1 

68.9 

64,3 

15,86 

10.7* 

8 . 76 

6.37 

3693 

2917 

2752 

2830 

88.7 

63.6 

75.0 

70.1 

_ 

59.6 

57,2 

*8.5 

44,9 

- 

J* 

5.15 

*  •  *0 

2.22 

.25 

.  16 

.  03 

821 

806 

939 

613 

- 

75.1 

42.9 

7.68 

7.*l 

6.65 

3.09 

- 

1758 

1670 

2057 

1567 

66.9 

8*  .  8 

80.0 

72,6 

66.  5 

63.3 

5  8.8 

50,9 

12.0* 

1  1  .  *  8 

8.2* 

* .  *2 

3  ,  J9 

3.16 

3.32 

•  2.79 

182  6 

1*11 

1  *82t 

68.9 

65.6 

78.9 

66,7 

57.6 

53.6 

*8.5 

*2,0 

6,9* 

7.56 

5.52 

1.3* 

.62 

-  ,27 

2728 

285* 

2877 

72.5 

69.8 

63.1 

- 

_ 

*5.8 

42.2 

36.3 

6,79 

6  91 
6.95 

4 . 80 

2.72 

.  *3 

■  8  1 

.  34 

655 

7*9 

764 

717 

m 

76.5 

7*. 9 

67.2 

56,1 

*7 . 6 

*3  •  5 

37.9 

3  5,4 

9  ,00 

7,*0B 

6.81 

■ 

1*69 

1305 

1524 

79.4 

7*.2 

_ 

m 

63.7 

59,3 

- 

- 

8,16 

7.18 

5.38 

2.70 

1 ,48 

1.50 

.  *7 

.85 

•     1 .07 

.  26 

499 

639 

627 

638 

583 

87.7 

83.6 

76.4 

63.8 

47.7 

59.0 

55.5 

49.5 

43.3 

35.4 

6.46 

*.8* 

4.79 

2.669 

.25 

-     1  .** 

.28 

.57 

392 

286 

349 

158 

_ 

85.5 

e2  *  t 

J*  *  2 

' 3 

54.8 

52.3 

47.2 

41.4 

15.21 

11.37 

B.'4 

6  .  29 

3602 

3638 

3251 

3118 

3189 

85.0 

79.6 

69.2 

61.6 

58.2 

53.7 

43.2 

38.4 

15.17 

10.19 

7.739 

5.396 

1.74 

-  1.82 

-  1.99 

-  1.27 

\ 

4170 

3210 

2960 

2705 

8 

83,7 

J:  1  ^ 

60  .  0 

57,0 

44  *7 
44.7 

41.7 

7.8* 

6.74B 

4.67S 

3.796 

.72 

.26 

.71 

.54 

10*6 

1141 

859 

824 

999 

86.8 

61.5 

62.6 

59,5 

41  7 

TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


Stahon 

Jan 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov 

Dec 

Annual 

IKE  GEORGE   8  SW 

*      *  * 

RIO  GRANDF  DRAINAGE 
BASIN  05 

AMOSA  WSO  AP 

EVAP 
WIND 
MAX 
M I  N 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

7.33 
1855 
71.2 
42.2 

10.20B 
25038 
74.7 
43.1 

7.52 
1274 
77.6 
48.1 

6.28 
1185 
73.6 
45.3 

5.33B 
1315 
66.3 
38.2 

3.526 
1392 
57.0 
35.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


Station 


AGUA   FR I  A 

AKRON  4  E 

AKRON  FAA  AP 

ALAMOSA  WSO  AP  R 

ALLENSPARK 

ALTENBERN 

AMES 

AMY 

ANTERO  RESERVOIR 
APEX   1  W 

ARAPAHO  RIDGE 
ARAPAHOE 
AROYA  6  NE 
ASPEN 
BAILEY 

BEAVER  RESERVOIR 
BENNETT  CREEK 
BERTHOUD  PASS 
BLANCA 

BLUE  MESA  LAKE 
BOND 

BONHAM  RESERVOIR 
BONNY  LAKE 
BOULDER  2 
BOULDER 
BRANDON 
BRANSON 
BRECKENRI DGE 
BR  I GGSDALE 
BRIGHTON 

BROWNS  PARK  REFUGE 
BUENA  VISTA 
BUENA  VISTA  5  NE 
BUFFALO  PARK   1  N 
BURLINGTON 
BURLINGTON   12  NNE 
BUTLER  RANCH 
BYERS  5  ENE 
CABIN  CREEK 
CAMERON  PASS 

CAMPQ  7  S 
CANON  CITY 
CASCADE 
CASTLE  ROCK 
C  E  DARE  DGE 
CENTER  4  SSW 
CHEESMAN 
CHERAW 

CHERRY  CREEK  DAM 
CHEYENNE  WELLS 

CIMARRON 
CLIFF  LAKES 
CLIHAX 

COALDALE   1  Nw 
COAL  DALE  2  SW 
COCHETJPA  CREEK 
COLLBRAN  2  SW 
COLORADO  NAT  HON 
COLORADO  SPRGS  WSC  AP 
COLUMBINE 

CONIFER  3  NF 

CORTEZ 

CRAIG 

CRESTED  BUTTE 

CRIPPLE  CREFK  9  NW 

CUCHARAS  DAM 

CUMBRES 

DEADMAN  HILL 

DEER  TRAIL 

DELHI 

DEL  NORTE 
DELTA  3  NW 

DENVER  WSO  AP  R 
/♦DENVER  CITY  R 
DEVILS  HEAD 
DILLON   1  E 

DINOSAUR  NATL  MONUMENT 
DOHERTY  RANCH 
DOLORES 
DURANGO 


O 

X 
<D 
XI 

c 


County 


0096  04 

0109  03 

0114  03 

0130  05 

o  i  e  3  o<> 

0214  02 
0228!  02 


0242 
0263 
0289 

0298 
0304 
0343 
0370 
0454 
3571 
0629 
0674 
0776 
0797 

0810 
0825 
0834 
0843 
0846 
0895 
0898 
0909 
'9-5 
^950 

1017 
1071 
1077! 
1080 
1121 
1126 
1157 
1179 
1186 
1236 

1268 


JACKSON 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

ALAMOSA 

BOULDER 

GARFIELD 

SAN  MIGUEL 

LINCOLN 

PARK 

GILPIN 

GRAND 

CHEYENNE 

CHEYENNE 

PITKIN 

PARK 

BOULDER 

LARIMER 

GRAND 

COSTILLA 

GUNNISON 

EAGLE 

MESA 

YUMA 

BOULDER 

BOULDER 

KIOWA 

LAS  ANIMAS 
SUMMIT 
WELD 
ADAMS 


12941  01 


1384 
1401 


1440  02 


02  MOFFAT 
01  CHAFFEE 
01  CHAFFEE 
04  JACKSON 

03  KIT  CARSON 
KIT  CARSON 
PUEBLO 
ADAMS 

CLEAR  CREEK 
LARIMER 


01 


1458 
1528 
1539 
1547 
1564 

1609 
1644 
1660 
1693 
1698 
1713 
1741 
1772 
1778 
1792 

1826 
1886 
1928 
1959 
1978 
2040 
2048 
2112 
216 
217 


BACA 
FREMONT 
SAN  JUAN 
DOUGLAS 
DELTA 

RIO  GRANDE 

JEFFERSON 

OTERO 

ARAPAHOE 

CHEYENNE 


02  MONTROSE 
02  RIO  BLANCO 
Oil  LAKE 
01  FREMONT 

01  FREMONT 

02  GUNNISON 
02  MESA 

021  MESA 

01  EL  PASO 

02  ROUTT 

04  JEFFERSON 
02  MONTEZUMA 
02  MOFFAT 
021  GUNNISON 
01  TELLER 
01  HUERFANO 
05!  CONEJOS 
04  LARIMER 
04  ARAPAHOE 
01   LAS  ANIMAS 
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STATION  INDEX 


1974 


otation 

Index  No. 

Division  No. 

^(juui  y 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

Month 
closed 

EAOS 

2446 

0  1 

KIOWA 

i 

38  29 

102 

47 

4215 

48 

60 

i 

7    3  f 
4.     J  l- 

EAGLE   FAA  AP 

2454 

02 

EAGLE 

i 

39  39 

106 

5  5 

6497 

35 

37 

1 

2  3  C 

EASTQNVIUE   1  NNW 

2494 

04 

EL  PASO 

4 

39  05 

104 

34 

7250 

1  8 

2 

EAST  UTE  PASS 

2511 

04 

LARIMER 

4 

40  49 

106 

0  3 

9875 

s 

ECKLEY 

2535 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102 

2« 

3900 

c 

ELBERT 

2593 

04 

ELBERT 

4 

39  13 

104 

3  3 

6740 

13 

13 

l 

2  3 

ELECTRA  LAKE  R 

2624 

02 

LA  PLATA 

2 

37  33 

107 

4R 

8400 

16 

2 

ELLICOTT 

2667 

0  1 

EL  PASO 

I 

38  50 

104 

2  n 

6015 

c 

ESTES  PARK 

2759 

04 

LARIMER 

4 

40  23 

105 

3 1 

7525 

55 

64 

2  4 

1 

2  34 

EVERGREEN 

2790 

04 

JEFFERSON 

4 

39  38 

105 

1  9 

7000 

13 

13 

\ 
k 

?  3  C 

FLAGLER  2  NW 

2932 

03 

KIT  CARSPN 

3 

39  19 

103 

0  5 

4975 

16 

33 

I 

2  3 

FLATTOP  MTN  3  SF 

2940 

04 

JACKSON 

40  48 

106 

3  6 

9330 

5 

FLEMING   1  S 

2944 

03 

LOGAN 

3 

40  40 

102 

5') 

4250 

36 

2 

FLORISSANT  FOSSIL  BEDS 

2965 

01 

TELLER 

1 

38  53 

105 

17 

8400 

OCT 

C 

FORDER  8  S 

2997 

01 

LINCOLN 

1 

38  33 

103 

41 

4739 

15 

31 

1 

2  3  C 

FORT  COLLINS 

3005 

04 

LAR I MER 

4 

40  35 

105 

0  5 

5001 

88 

94 

35 

1 

2  34C 

FORT  LEWIS 

3016 

02 

LA  PLATA 

2 

37  14 

108 

03 

7600 

64 

72 

1 

2  3 

FT  LUPTON  2  SE 

3027 

04 

WELD 

4 

40  04 

104 

4  7 

502C 

45 

58 

1 
I 

£  9 

FORT  MORGAN 

3038 

04 

MORGAN 

4 

40  15 

103 

4  8 

4321 

68 

83 

1 
1 

7  3 

FOUNTAIN  2  NW 

3063 

0  1 

EL  PASO 

1 

38  42 

104 

4  3 

557C 

30 

2  C 

FOWLER   1  SE 

3079 

0  1 

OTERO 

1 

38  07 

104 

02 

4328 

34 

2 

FRASER 

3113 

02 

GRAND 

z 

39  57 

105 

5  0 

8560 

61 

65 

2  3 

FRUITA 

3146 

02 

MESA 

I 

39  10 

108 

44 

4507 

68 

74 

2  3 

GARDNER 

3222 

01 

HUERFANO 

1 

37  46 

105 

11 

6955 

28 

INAC 

2 

GATEWAY   I  SW 

3246 

0  2 

MESA 

2 

38  41 

108 

59 

4560 

17 

27 

1 

2  3 

GENOA   1  W 

3258 

03 

L I NCOLN 

3 

39  17 

103 

32 

5610 

31 

2 

GEORGETOWN 

3261 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39  43 

105 

4  2 

8600 

32 

44 

2 

GLADE  PARK  STORF 

3310 

0  2 

MESA 

2 

39  00 

108 

45 

7000 

4 

I  NAC 

2 

GLENWOOD  SPRINGS   1  N 

3359 

02 

GARFIELD 

2 

39  34 

107 

20 

5823 

61 

67 

1 

2  3 

GRANADA 

3477 

0  1 

PROWERS 

1 

38  04 

102 

1  9 

3484 

c 

GRAND  JUNCTION  WSG  AP  R 

3488 

02 

MESA 

2 

39  07 

108 

32 

4855 

82 

83 

1 

2  3  C 

GRAND  JUNCTION  6  ESE 

3489 

02 

MESA 

2 

39  03 

108 

2  7 

47 1 C 

1 3 

13 

1 3 

1 
1 

2  34  G 

GRAND  LAKE   1  NW 

3496 

02 

GRAND 

2 

40  16 

105 

5  0 

8680 

31 

42 

1 

2  3 

GRAND  LAKE  6  SSW 

3500 

02 

GRAND 

2 

40  11 

105 

52 

8288 

25 

25 

24 

1 

2  34C 

GRAND  VALLEY 

3508 

02 

GARFIELD 

I 

39  27 

108 

03 

5090 

10 

10 

1 

2  3 

GRANT 

3530 

04 

PARK 

4 

39  28 

105 

4  1 

8667 

12 

12 

1 

2  3 

GREAT  DIVIDE   8  SE 

3539 

02 

MOFFAT 

2 

40  43 

107 

42 

7030 

C 

GREAT  SAND  riUNES  NM 

3541 

0  5 

ALAMOSA 

5 

37  43 

105 

3  2 

8120 

24 

24 

1 
I 

y  3 

GREELEY 

3546 

04 

WELD 

4 

40  25 

104 

4  l 

464  £ 

c 

GREELEY  UNC 

3553 

04 

WELD 

4 

40  25 

104 

4  2 

4652 

8 

8 

1 

7  3 

GREENLAND  9  SE 

3579 

04 

EL  PASO 

4 

39  06 

104 

4  4 

74  80 

c 

GREENLAND  9  NE 

3584 

04 

DOUGLAS 

4 

39  16 

104 

4  5 

690C 

GREEN  MOUNTAIN  DAM 

3592 

0  2 

SUMMIT 

2 

39  53 

106 

2  r 

774C 

38 

38 

2  5 

1 
1 

2  34 

GUFFEY   10  SE 

3656 

01 

FREMONT 

1 

38  41 

105 

23 

8200 

22 

2 

GUNNISON 

3662 

02 

GUNNISON 

2 

38  32 

106 

56 

7664 

70 

81 

2  3  C 

HAMI LTON 

3738 

02 

MOFFAT 

2 

40  22 

107 

37 

6230 

27 

2 

HASWELL 

3828 

0  I 

KIOWA 

\ 

38  27 

103 

0  9 

4520 

48 

2 

HAWTHORNE 

3850 

04 

BOULDER 

4 

39  56 

105 

1  7 

5923 

65 

2 

HAYDEN 

3867 

0  2 

ROUTT 

2 

40  29 

107 

1  s 
1 

6375 

49 

55 

1 
1 

7  3 
4  * 

HERMIT  7  ESE 

3951 

05 

MINERAL 

5 

37  45 

107 

C  B 

900C 

66 

67 

1 
I 

7  3 

HIDDEN  VALLEY 

3977 

0  4 

LARIMER 

4 

40  22 

105 

3  G 

90  2  C 

SEP 

HOLLY 

4076 

0  1 

PROWERS 

\ 

38  02 

102 

0  7 

339C 

59 

73 

1 
1 

2  3 

HOLYQKE 

4082 

0  3 

PHILLIPS 

3 

40  3J 

102 

1 E 

3746 

52 

78 

]_ 

2  3 

HOT  SULPHUR  SPRS  2  SW 

4129 

02 

GRAND 

2 

40  03 

106 

08 

7600 

21 

23 

2  3  C 

HOYT 

4155 

04 

ADAMS 

4 

40  00 

104 

05 

5000 

C 

HUGO 

4172 

01 

LINCOLN 

1 

39  OE 

103 

2P 

5030 

c 

IDAHO  SPRINGS 

4234 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39  45 

105 

3  1 

7555 

66 

75 

2  3 

I  DAL  I A  2  NNW 

4242 

0  3 

YUMA 

I 

39  44 

102 

1  E 

J.  « 

399C 

31 

£ 

IGNACIO   1  N 

425C 

0  2 

LA  PLATA 

2 

37  OE 

107 

3  3 

6424 

5 1 

59 

1 

1 

?  3 

£  — 

INDEPENDENCE   PASS  5  SW 

427C 

02 

PITKIN 

2 

39  OS 

106 

3  7 

1 0  5  5  C 

; 

5 

1 
ft 

p  3 

£  * 

JOES 

438C 

0  3 

YUMA 

3 

39  39 

102 

4  1 

427C 

c 

JOHN  MARTIN  DAM 

438E 

0  1 

BENT 

l 

38  04 

1  n  7 

P  3 

3  A  1  4 
jj  0  i  4 

34 

1 
1 

2  34C 

JONES  PASS  2  E 

4397 

04 

CLEAR  CREEK 

4 

39  46 

105 

5  1 

10324 

1 3 

1 3 

1 

2  3 

JULESBURG 

4413 

04 

SEDGWICK 

4 

41  00 

102 

15 

3469 

61 

71 

1 

2  3 

KARVAL 

4444 

01 

LINCOLN 

I 

38  44 

103 

32 

5075 

28 

2 

KASSLER 

4452 

04 

JEFFERSON 

4 

39  30 

105 

0  6 

5495 

61 

72 

1 

2  3 

KAUFFMAN  4  SSF 

4460 

04 

WELD 

4 

40  50 

103 

56 

5250 

35 

37 

1 

2  3 

kenosha  pass 

4493 

04 

PARK 

4 

39  25 

105 

45 

10100 

S 

KIM  15  NNE 

4538 

01 

LAS  ANIMAS 

1 

37  27 

103 

19 

5150 

c 

KINGS  CANYON  6  ESE 

4570 

04 

LARIMER 

4 

40  55 

106 

09 

9490 

s 

KIOWA 

4581 

04 

ELBERT 

4 

39  21 

104 

28 

6350 

c 

kit  Carson 

4603 

01 

CHEYENNE 

38  46 

102 

47 

4284 

29 

41 

1 

2  3 

kremml ing 

4664 

02 

GRAND 

40  04 

106 

24 

7360 

11 

11 

1 

2  3 

KUTCH  6  SSE 

4686 

01 

LINCOLN 

1 

38  50 

103 

50 

5390 

c 

LA  JUNTA  FAA  AP 

4720 

01 

OTERO 

I 

38  03 

103 

31 

4190 

29 

46 

1 

2  3 

LAKE  CITY 

4734 

02 

HINSDALE 

2 

38  02 

107 

19 

8670 

16 

36 

I 

2  3 

LAKE   GEORGE   8  Sw 

4742 

04 

PARK 

4 

38  55 

105 

29 

8515 

13 

14 

8 

X 

2  34C 

LAKE   MORA  I NF 

4750 

01 

EL  PASO 

1 

38  49 

104 

59 

10265 

C 

LAKEWOOD 

4762 

04 

JEFFERSON 

4 

39  45 

105 

08 

5637 

12 

12 

1 

2  3 

LAMAR 

4770 

Olj  PROWERS 

1 

38  07 

102 

36 

3617 

78 

86 

1 

2  3 
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STATION  INDEX 


Station 


o 
-o 

G 


County 


o 
01 

ro 

c 

'5. 

>- 

Q 


COLORADO 
197* 


O 
3 


O 
3 

'E» 
c 
o 


c 
o 

> 
o 

W 


Years  of  Opened 
record     or  closed 
during  yr. 


Temp. 

Precip. 

79 

91 

9 

8 

(  7 

78 

1 

86 

A 

4 

26 

28 

J7 

72 

57 

67 

49 

3 

3 

it 

16 

5 

5 

j 

12 

4 

49 

52 

3° 

37 

30 

D/L 
OO 

43 

44 

16 

76 

39 

40 

53 

32 

27 

31 

A4 

48 

0  1 

34 

10 

10 

n 

17 

30 

39 

41 

22 

12 

67 

26 

20 

20 

IB 

34 

27 

34 

12 

12 

16 

73 

5- 

59 

86 

15 

15 

3  - 

~  3 

T5 

16 

17 

16 

16 

65 

60 

67 

47 

62 

66 

&  5  "8  5-g 

>   c  c  c  S 

W     O  ID  O  O 

2£  So 


Refer 

to 
tables 


LAS  ANIMAS 
LA  VETA 
LEADVILLE 
LEADVILLE   10  WNW 
LERDY  5  WSW 
LIM0N  WSM0 
LITTLE  HILLS 
LONGMONT  2  ESE 
LONGMDNT  6  NW 
LONGS  PEAK 

LOS  PINOS  PASS   1  SE 
LOVELANO  BASIN 
MANASSA 
MANCOS 

man i tou  Springs 

MARVlNE  RANCH 
MAYBELL 

meeker  no.  7 
meredith 

mesa  lakes  resort 

mesa  verde  nat  park 

monarch  pass 

monte  vista 

monte  vista  rffuge 

montrose  no  1 

montrose  no  2 

morrison  1  sw 

mule  shoe  lodge  1  sse 

nederland  2  nne 

new  raymer 

northdale 
north  lake 

NORWOOD 
NUNN 
ORDWAY 
OTIS   11  NE 
OURAY 

PAGOSA  SPRINGS 
PALISADE 

PALISADE   LAKES  6  SSE 

PALMER  LAKE 
PAOLI 

PAONIA   1  SW 
PARADOX   1  E 
PARKER  6  E 
PARSHALL   10  SSE 
PITKIN 
PLACERVILLE 
PLATORO  DAM 
PLEASANT  VIEW  2  W 

PUEBLO  WSO  AP  R 
PUEBLO  ARMY  DEPOT 
PUEBLO  6  SSW 
PYRAMID 

RABBIT  EARS  PASS  6  WSW 
RANGELY 

RED  FEATHER  LAKES  2  SE 

RICO 

RIFLE 

RIO  GRANDE  RESERVOIR 

RIVER  SPRINGS  RS 
ROCKY  FORD  2  SE 
RUXTON  PARK 
RYE 

SAGUACHE 
SAL  I  DA  3  W 
SAN  LUIS 

SANTA  MARIA  RESERVOIR 

SARGENTS 

S  E  DAL  I  A  4  SSE 

SEDGWICK   5  S 
SE I  BERT 
SHAW  2  E 
SHOSHONE 
SILVER  LAKE 

SILVER  LAKES  TROUT  C  LB 

SILVERTON 

SIMLA 

SPICER 

SPRINGFIELD 


4  834 
4865 
4884 
4886 
4945 
5018 
5048 
5116 


5121  04 
5141  04 


BENT 

HUERFANO 

LAKE 

LAKE 

LDGAN 

LINCOLN 

RIO  BLANCO 

BOULDER 

BOULDER 

LARIMER 


5180 
5208 
53221 
5327 
5352 
5414 
5446 
5487 
5507 
5520 


02  SAGUACHE 
04  CLEAR  CREEK 
05!  CONEJOS 
02  MONTEZUMA 

01  EL  PASO 

02  RIO  BLANCO 
02  MOFFAT 

02  RIO  BLANCO 
02|  PITKIN 
02,  MESA 


5531  02 
5695!  01 
5706  05 
57111  05 
5717|  02 
5722  02 
5765  04 
5819  Oil 
5878  04 
5922  04 


5970 
5990 
6012 
6023 
6131 
6192 
6203 
6258 
6266 
6271 

6280 
6299 
6306 
6315 
6326 
6342 
6513 
652*! 
6560 
6591 

6740 
6763 
6767 
6797 
68111 
6832 
6925 
7017 
703l! 
7050 

7094 
7167 
7309 
7315 
7337 
7371 
7428 
7450 
7460 
751 


MONTEZUMA 

CHAFFEE 

RIO  GRANDE 

RIO  GRANDE 

MONTROSE 

MONTROSE 

JEFFERSON 

HUERFANO 

BOULDER 

WELO 


02  DOLORES 

01  LAS  ANIMAS 

02  SAN  MIGUEL 
0*  WELO 

01  CROWLEY 

03  WASHINGTON 

02  OURAY 

02!  ARCHULETA 

02  MESA 

02{  HINSDALE 

Olj  EL  PASO 

03  PHILLIPS 
02  DELTA 

02  MONTROSE 
0*  ELBERT 
02  GRAND 
02  GUNNISON 
02!  SAN  MIGUEL 
05  CONEJOS 
02  MONTEZUMA 

01  PUEBLO 

01  PUEBLO 
01'  PUEBLO 
02!  ROUTT 
02i  ROUTT 

021  RIO  BLANCO 
04,  LARIMER 

02  DOLORES 
02  GARFIELD 
05  HINSOALE 


CONEJOS 
OTERO 
EL  PASO 
PUEBLO 
SAGUACHE 
CHAFFEE 
05|  COSTILLA 
05  MINERAL 
02  SAGUACHE 
04  DOUGLAS 


7515 
7519 
7557 
7618 
7648 
7650 
7656 
7664 
7848 
7862 


00. 

5  04 


04  SEDGWICK 
03  KIT  CARSON 

03  LINCOLN 
02  GARFIELD 

04  BOULDER 

05  CONEJOS 
02  SAN  JUAN 
OS  ELBERT 
04j  JACKSON 
01  BACA 


38  04  103  13 
37  30  105  00 

39  U  106  18 
39  IT  106  28 


1 
1 

3  40  31  103  00 

1  39  11  103  42 

2  40  00  108  12 
41  40  10  105  04 

4  40  1  Si  105  091 
41  40  17  105  33 


2  38  05  106  57 

4  39  40  105  50 

5  37  10  105  56 
2  37  21  108  18 

1  38  51  104  56 
2!  40  02  107  2B 

2  40  31:  108  05 
2  40  02|  107  55 
2  39  22  106  45 
2  39  03  108  05 


3890 
7026 
10046 
11000 
4470 
5557 
6140 
4950 
5150 
8960 

10205 
11400 
7680 
7000 
6630 
780O 
5925 
6347 
7825 
9800 


5   37  49 


40  51 

39  18 

39  33 

39  34 

40  02 
37  2J 
37  48 

39  09 

40  27 
37  24, 


49  109  02 

13  105  03 

08!  108  17 

42  104  47| 

13  103  45 

16  102  50 

01,  107  4q 

16  107  01 

07  108  21 

26J  107  091 

104  56 
102  2a 

107  36 

108  57 
104  39 
106  07 
106  32 
108  03 

106  32 
108  481 

104  31 
104  21 

104  39 

107  05 

106  43 

108  47 

105  34 
108  02 

107  48 
107  16 


106  16 

103  42 

104  59 

104  56 
106  09 

106  03 

105  27 

107  07 

106  26 
104  57 


102  31 

102  52 

103  21 
107  14 

105  35 

106  24 

107  40 

104  05 
106  2S 
102  37 


34 


INAC 


INAC 
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Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage  | 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

to 
tables 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Month 
|  opened 

Month 
closed 

SPRINGFIELD  7  WSW 

7866 

01 

BACA 

l 

37  23 

102 

44 

4580 

18 

18 

18 

l 

2  34C 

C  A  1  1  A  L.I      nnl  ill  I  (  T  Kl 

iQUAW  MUUNInIN 

7881 

04 

r i  ear    r &  c  t  u 
L  L  t  Arc  LKcfcK 

4 

39  41 

105 

30 

11500 

u 

2 

STtAMBUAl  jPRIINGb 

7936 

02 

ROUTT 

2 

40  30 

106 

50 

67701 

62 

70 

l 

2  3 

STERLING 

7950 

04 

LOGAN 

4 

40  37 

103 

12 

3939 

63 

65 

l 

2  3 

STEVENS  GULCH 

7956 

04 

CLEAR  CREEK 

39  4C 

105 

4  8 

10240 

S 

J  TUN  1 NGTUN 

7992 

01 

RATA 

1 

37  17 

102 

11 

3801 

32 

2 

STRATTDN  3  NE 

8008 

03 

Mr    L  AK J DN 

3 

39  20 

102 

33 

4334 

39 

42 

l 

2  3 

c    i  r  *  o  i  n a  C     DCko     i  ccc 

bUGAKLUAr    K5VR    1  cbc 

8064 

01 

LAKE 

1 

39  15 

106 

22 

9685 

24 

24 

24 

l 

2  34C 

S UMM IT   L AK E    1  E 

8085 

04 

1  a  r u CRM 
J  Ml,  K  J  UN 

4 

40  33 

106 

4  0 

10390 

S 

Cl  IMU  I  Til  T  1    1  C 

5  UMM 1  T  V  I  L  L  fc 

8092 

05 

K  1  U    uK  AIN  U  C 

5 

37  26 

106 

3> 

11350 

S 

T AC  On A 

8154 

02 

1  A     D 1  ATA 

LA    r  LA  T  A 

2 

37  31 

107 

47 

7300 

49 

2 

TACONY   10  SE 

8157 

01 

ni  icn  i  n 
rUEB  LU 

1 

38  23 

104 

04 

4960 

14 

19 

l 

2  3 

TAVl  HO      D  A  D  U 

1  A  T  L  UK    r  AK n> 

8184 

02 

l*U  IN  IN  X  J  Uli 

2 

38  49 

106 

37 

9206 

34 

34 

i 

2  3 

TELLURIDE 

8204 

02 

SAN  MIGUEL 

I 

37  56 

107 

4^ 

8800 

62 

64 

l 

2  3  C 

TERClO  4  NW 

8220 

0  1 

LAS  ANIMAS 

1 

37  05 

105 

03 

6040 

C 

TR  I N  I  DAD 

8429 

01 

1  AC  AMTMaC 

1 

37  10 

104 

29 

6030 

58 

71 

l 

2  3  C 

TO  fkiTftAII      C  A  A  AD 

I R 1 N  i  D AD    FAA  or 

8434 

01 

i  AC  AmtUaC 

1 

37  15 

104 

20 

5746 

57 

64 

l 

2  3 

TROUT  LAKE 

8454 

02 

CAM      M  T  r  i  I  r*  I 

b AN   n 1 GUF L 

2 

37  50 

107 

53 

9700 

S 

1 KUY    1  St 

8468 

01 

1  AC  AMTMaC 

1 

37  08 

103 

19 

5460 

34 

2 

TWIN  LAKES  RESERVOIR 

8501 

01 

LAKE 

1 

39  05 

106 

19 

9300 

8 

21 

8 

l 

2  34 

TWISTY  PARK 

8505 

04 

1  ATI/  c  n  Kl 
J  At,  Kj>UN 

4 

40  57 

106 

37 

9060 

S 

TWO  BUTTES 

8510 

01 

BACA 

1 

37  34 

102 

24 

4130 

57 

73 

l 

2  3 

1  ID  A  If  A  kl 

UK  A VAN 

8560 

02 

i 

38  22 

108 

44 

5010 

13 

14 

l 

2  3 

VAIL  PASS   1  E 

8577 

02 

SUMMIT 

2 

39  31 

106 

12 

10430 

S 

VALLECITO  DAM 

8582 

02 

LA  PLATA 

2 

37  22 

107 

3  5 

7650 

34 

34 

26 

i 

2  34 

VICTOR 

8649 

01 

T  F 1  1  PR 
1  t  L  L  c  n 

1 

38  43 

105 

09 

9695 

9 

9 

l 

2  3 

VGNA 

8722 

03 

Nil    L  ARSON 

3 

39  18 

102 

44 

4500 

32 

2 

WALDEN 

8756 

04 

i  a  c  i/  c  n  m 
J  AL  K  oUN 

4 

40  44 

106 

16 

8099 

38 

38 

l 

2  3 

1.1  A  1    f  CmQi  iO'      n  n  i    C  B      Si    a  m  t 

WAL5tNBUKG   P      b  k  plant 

8781 

01 

ui  i  c  □  c  a  m  n 
nucKr  ANU 

1 

37  37 

104 

48 

6220 

32 

37 

l 

2  3  C 

WALSH 

8793 

01 

BACA 

1 

37  24 

102 

17 

3975 

8 

8 

l 

2  3 

WATERDAL  E 

8839 

04 

i  A  a  t  u  e  o 
LARIMER 

4 

40  25 

105 

12 

5260 

57 

80 

l 

2  3 

WESTCL I FFE 

8931 

01 

CUSTER 

1 

38  08 

105 

29 

7860 

56 

66 

l 

2  3 

WEST   MUDDY   P S 

8963 

02 

DELTA 

2 

39  06 

107 

31 

8300 

JUL 

S 

WETMORE   9  S 

8990 

01 

CUSTER 

1 

38  08 

105 

0  5 

7360 

7 

7 

l 

2  3 

WHITE  ROCK 

8997 

01 

PUEBLO 

1 

37  52 

104 

07 

4725 

C 

W I bG INS     i  iw 

9025 

04 

WELD 

4 

40  09 

104 

11 

471C 

10 

10 

10 

INAC 

l 

2  34 

UTI   ^  fl  V      B  AMf  L 

H  1  LCUX  KMIN^n 

9045 

02 

nci  TA 

2 

38  55 

107 

31 

5960 

C 

UTMnCnD     1  Qc 

9147 

04 

WELD 

4 

40  29 

104 

54 

472C 

33 

2 

UTKITCd     n  Aol 
WilNI  CK    r  AKT 

9175 

02 

r.Q  a  w  n 

Ur>  A  IN  u 

2 

39  54 

105 

46 

9058 

31 

2 

uni  c   r  d  c  t  l'    o*cc    i  c 

9181 

05 

M  I  IN  C  "  A  L 

5 

37  29 

106 

47 

10642 

17 

17 

l 

2  3 

WOLF  CREEK  PASS  4  W 

9183 

02 

MINERAL 

2 

37  29 

106 

52 

9425 

32 

S 

WOODLAND  PARK  8  NNW 

9210 

04 

TELLER 

4 

39  06 

105 

05 

7760 

C 

WRAY 

9243 

03 

YUMA 

3 

40  04 

102 

14 

356C 

64 

73 

l 

2  3 

YAMPA 

9265 

02 

ROUTT 

2 

40  09 

106 

54 

7892 

11 

37 

l 

2  3 

YELLOW  JACKET  2  W 

9275 

02 

MDNTEZUMA 

2 

37  31 

108 

45 

686C 

13 

13 

l 

2  3 

YUMA 

9295 

03 

YUMA 

3 

40  07 

102 

44 

4125 

31 

84 

INAC 

l 

2  3 
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COLORADO 

REFERENCE     NOTES  *97* 

Additional  information  regarding  the  climate  of  thiB  State  may  be  obtained  by  writing  to  the  National  Climatic  Center,  Ashevllle,  N.C.  28801,  or  to  any  National 
Weather  Service  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA"  for  this  State. 

AVERAGES: Division  averages   In  the  annual   issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published    In  monthly  issues. 

DIMENSIONAL  UNITS.     Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this,  bulletin  are:     Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches, 
and  Wind  movement   in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Service-type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind 
table! Sax  and  Min  values  in  the  Evaporation  and  Wind  table  are  monthly  averages  of  dally  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24 
hours  ending  at  time  of  observation.     Wind  is  the  total  wind  movement  in  miles  over  the  evaporation  pan  as  determined  by  a  continuous  anemometer  recorder 
located  6-8  inches  above  the  pan. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  normals  based  on  the  period  1941-1970.,  "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods 
varying  from  10  to  29  years  which  are  used  in  place  of  normals. 

DIVISIONS,   as  used  in  this  publication,   became  effective  with  data  for  August  1941. 

STATION  NAMES;     Figures  and  letters  following  the  station  name,   such  as  12  SSW,    Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
LATE  REPORTS  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Cllmatologlcal  Data. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE:Grand  Junction  6  ESE  Under  calcareous  clay  loam,  over  gravelly  alluvial  soil,  cover  cultivated,   irrigated  to 

depth  of  2  inches.     Degree  of  slope,  0. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+    Also  on  earlier  date   (dates)  or  months. 
*     Amount   Included  in  following  measurement . 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 
E    Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M    One  or  more  days  record  missing;   If  average  value  is  entered,    less  than  10  days  record  Is  missing.     See  monthly  Cllmatologlcal  Data  for  detailed  daily 
record . 

R    Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation 
Data.) 

T    Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

0    Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;  however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers 
are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a  building. 

t   DRAINAGE  CODE:     1-AR KANSAS     2-COLORADO     3-KANSAS     4- PLATTE     5-RI0  GRANDE 
C    Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  In  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only 
stations  may  be  found  In  the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G     Soil   temperatures  published. 

S     Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,   made  at  Irregular  Intervals,   will  be  published  later  In  "Precipitation  Data  from  Storage- 
Gage  Stations'*  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1955  may  be  found  in  the  publication  "Sub- 
station History"  for  this  State,   price  50  cents.     Similar  information  for  regular  National  Weather  Service  Offices  may  be  found  in  the  latest  annual  issue 
of  Local  Cllmatologlcal  Data,   price  15  cents.     These  publications  may  be  obtained  from  the  National  Climatic  Center  at  the  address  shown  above. 


Subscription  Price:     $4.50  a  year  for  each  section  including  annual  summary;  $4.70  additional  for  foreign  mailing;  35?  single  copy;  30C  annual 
summary.       Make  checks  payable  to  Department  of  Commerce,   NOAA ;       send  payments  and  orders  to:     National  Climatic  Center,  Federal  Building, 
Asheville,  N.   C.   28801.       Attn:  Publications. 


I  certify  that  this  is  an  official  publication  of  the  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration,  and  is  compiled  from  records  on  file  at  the  National 
Climatic  Center,  Asheville,  North  Carolina     28801.  /     .  / 

Director,   National  Climatic  Center 
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